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CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 

33.4 

12.7 

23.1 

49 

17 

-  5 

31 

1290 

0 

12 

31 

5 

2.46 

.52 

13 

6 

1 

0 

CREAM  HILL 

30.6 

14.6 

22.6 

-  2.1 

48 

11 

-  9 

25 

1306 

0 

15 

30 

4 

2.16 

-  1.31 

.46 

13 

10.0 

11 

31  + 

6 

0 

0 

FALLS  VILLAGE 

33.6 

12.2 

22.9 

-  2.3 

50 

10 

-15 

29 

1297 

0 

13 

31 

7 

2.71 

-   .35 

.62 

27 

6 

2 

0 

NORFOLK  2  SW 

25.9 

6.5 

17.2 

44 

21  + 

-12 

1 

1475 

0 

21 

31 

11 

3.90 

1.16 

27 

24.2 

24 

31  + 

6 

4 

1 

SALISBURY 

31.1 

13.6 

22.4 

45 

11  + 

-14 

25 

1314 

0 

14 

30 

6 

3.10 

.69 

20 

17.0 

16 

27 

6 

3 

0 

SHEPAUG  DAM 

32.6 

12.1 

22.4 

47 

11 

-16 

29 

1326 

0 

12 

31 

5 

2.80 

.95 

27 

10.8 

5 

3 

0 

WIGWAM  RESERVOIR 

34.5 

14.5 

24.5 

46 

21  + 

-  4 

25 

1253 

0 

11 

31 

5 

2.79 

.86 

27 

7.5 

5 

3 

0 

DIVISION 

22.2 

-  2.3 

2.85 

-   .68 

13.9 

CENTRAL 

BURLINGTON 

31.7 

12.0 

21.9 

48 

11 

-  9 

1 

1331 

0 

14 

31 

5 

2.91 

.88 

27 

6 

2 

0 

COLCHESTER 

35.0 

14.3 

24.7 

51 

20+ 

-  5 

29+ 

1243 

0 

12 

31 

4 

D  3.64 

.85 

27+ 

5.9 

5 

31  + 

5 

4 

0 

COVENTRY 

33.6 

8.6 

21.1 

55 

1 

-16 

29 

1353 

0 

12 

31 

6 

2.57 

.65 

27 

6.3 

6 

31  + 

7 

2 

0 

DANBURY 

33.8 

16.6 

25.2 

50 

10 

-  4 

29 

1226 

0 

11 

31 

4 

2.28 

.80 

27 

8.0 

8 

31  + 

5 

1 

0 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

34.2 

15.5 

24.9 

-  2.9 

47 

23 

-  6 

29 

1239 

0 

12 

29 

2 

2.45 

-  1.35 

.58 

20 

7.4 

7 

27 

7 

2 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

32.1 

15.1 

23.6 

-  3.0 

44 

10 

-10 

29 

1277 

0 

13 

31 

2 

2.92 

-   .66 

.67 

12 

7.7 

7 

27 

7 

3 

0 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

33.5 

11.5 

22.5 

50 

12  + 

-  8 

29 

1309 

0 

11 

31 

6 

2.83 

.81 

27 

5.5 

5 

31  + 

8 

2 

0 

MIDOLETOWN  4  W 

32.1 

15.9 

24.0 

-  4.5 

44 

11 

-  6 

29 

1263 

0 

15 

31 

3 

2.92 

-  1.24 

1.00 

27 

5.8 

6 

29  + 

5 

3 

1 

MOUNT  CARMEL 

35.9 

16. B 

26.4 

50 

10 

-  7 

29 

1190 

0 

9 

31 

2 

2.78 

.90 

27 

6.8 

6 

27 

6 

2 

0 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

36.6 
36.0 

18.0 
14.8 

27.3 
25.4 

54 
51 

11 
11 

-  2 

-  2 

1 
31 

1160 
1222 

0 
0 

9 

12 

29 
31 

1 

2 

2.31 
2.36 

.93 

20 

7.8 

5 

28  + 

4 
5 

2 
2 

0 

PUTMAN  WATER  WORKS      R 

.87 

20 

0 

STORRS 

34.4 

16.8 

25.6 

-  0.6 

48 

11 

-  5 

25 

1215 

0 

10 

31 

3 

2.66 

-   .95 

.75 

27 

5.5 

6 

3 

0 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

35.8 

15.5 

25.7 

50 

10 

-  4 

25 

1213 

0 

10 

31 

5 

2.32 

.63 

20 

6.5 

8 

27 

6 

2 

0 

DIVISION 

24.5 

-  3.1 

2.69 

-  1.11 

6.7 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

34.2 

21.0 

27.6 

-  2.6 

51 

10 

3 

25+ 

1152 

0 

12 

28 

0 

2.34 

-  1.35 

.70 

20 

8.3 

7 

27 

6 

2 

0 

GROTON 

36.4 

18.2 

27.3 

49 

20+ 

0 

25 

1160 

0 

10 

30 

1 

4.07 

1.08 

26 

4.7 

3 

31  + 

7 

3 

2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

34.9 

20.0 

27.5 

-  2.1 

49 

10 

3 

25 

1158 

0 

11 

30 

0 

2.84 

-  1.12 

.80 

20 

6.5 

5 

27 

7 

2 

0 

NORWALK  GAS  PLANT 

34.5 

16.8 

25.7 

50 

11 

2 

26+ 

1212 

0 

12 

30 

0 

1.99 

.57 

27 

6.5 

5 

2 

0 

STAMFORD  5  N 

36.1 

17.2 

26.7 

51 

10 

-  7 

29 

1182 

0 

9 

28 

3 

2.86 

.97 

27 

9.5 

6 

2 

0 

WESTBROOK 

37.9 

16.4 

27.2 

50 

10 

-  4 

29+ 

1165 

0 

8 

30 

3 

1.01 

20 

4.0 

2 

31  + 

DIVISION 

27.0 

-  2.8 

2.82 

-  1.09 

6.6 

MAINE 

NORTHERN 

BRASSUA  DAM 

22.3 

0.3 

11.3 

38 

11 

-29 

17+ 

1661 

0 

25 

31 

15 

2.85 

.13 

.89 

28 

37.6 

8 

2 

0 

BRIDGEWATER 

26.2 

1.0 

13.6 

40 

2 

-37 

26 

1588 

0 

21 

30 

14 

3.98 

1.10 

24 

34.0 

41 

27 

8 

5 

1 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

22.3 

4.5 

13.4 

2.9 

39 

1 

-25 

26 

1597 

0 

24 

31 

14 

2.40 

.29 

.78 

27 

30.7 

32 

28 

4 

2 

0 

CLAYTON  LAKE 

21.8 

0.1 

11.0 

37 

11 

-32 

15 

1673 

0 

27 

31 

14 

2.11 

.64 

28 

5 

2 

0 

FORT  KENT 

23.0 

-  0.5 

11.3 

40 

10+ 

-33 

26 

1660 

0 

23 

31 

14 

1.87 

.64 

27 

24.7 

34 

29+ 

6 

1 

0 

GREENVILLE 

24.2 

3.6 

13.9 

0.6 

39 

10 

-23 

16 

1578 

0 

25 

31 

12 

3.21 

.04 

1.25 

27 

29.1 

42 

27 

5 

3 

1 

HAYNESVILLE 

29.0 

0.7 

14.9 

40 

10+ 

-32 

26 

1546 

0 

17 

30 

15 

4.19 

1.14 

27 

29.5 

36 

30+ 

7 

3 

2 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

25.5 

7.5 

16.5 

39 

10+ 

-22 

26 

1499 

0 

22 

31 

13 

2.05 

.72 

27 

39 

31  + 

6 

1 

0 

JACKMAN 

24.3 

5.3 

14.8 

40 

20 

-24 

16 

1551 

0 

22 

31 

14 

2.05 

-   .39 

.50 

28 

7 

1 

0 

LONG  FALLS  DAM 

23.3 

2.7 

13.0 

40 

21 

-24 

17 

1607 

0 

27 

31 

15 

2.24 

.76 

28 

28.5 

7 

1 

0 

MIDDLE  DAM 

23.5 

2.1 

12.8 

40 

11 

-2  5 

17+ 

1613 

0 

24 

31 

16 

1.44 

-  1.15 

.44 

13 

4 

0 

0 

MILLINOCKET 

25.6 

4.4 

15.0 

-  0.8 

41 

11 

-25 

17 

1543 

0 

19 

31 

13 

2.40 

-   .84 

.58 

24 

26.7 

6 

1 

0 

MILL1NOCKET  FAA  AP 

26.0 

8.4 

17.2 

40 

10 

-21 

17 

1474 

0 

18 

31 

11 

2.38 

.53 

23+ 

45 

1 

6 

2 

0 

OQUOSSOC 

23.8 

3.1 

13.5 

38 

11 

-20 

16 

1594 

0 

26 

31 

16 

2.12 

.52 

27 

29.6 

22 

31  + 

6 

1 

0 

PRESOUE  ISLE 

24.6 

6.5 

15.6 

40 

10 

-26 

26 

1526 

0 

23 

30 

10 

2.33 

.75 

24 

30.4 

6 

2 

0 

RIPOGENUS  DAM 

23.8 

2.5 

13.2 

0.4 

38 

11 

-21 

26 

1601 

0 

26 

31 

14 

2.94 

.32 

.70 

24 

48.5 

8 

2 

0 

ST  FRANCIS 

20.9 

-  2.2 

9.4 

40 

3 

-30 

26 

1722 

0 

25 

31 

17 

1.10 

.44 

28 

20.0 

34 

1 

4 

0 

0 

SQUA-PAN  DAM 

24.5 

-  2.8 

10.9 

40 

11 

-36 

26 

1676 

0 

23 

31 

15 

2.68 

.16 

.78 

28 

35.0 

7 

2 

0 

TELOS  DAM 

21.5 

0.1 

10.8 

37 

11 

-28 

26 

1676 

0 

24 

31 

15 

3.19 

1.06 

28 

6 

2 

1 

DIVISION 

13.3 

0.0 

2.50 

-   .32 

31.1 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

30.1 

12.5 

21.3 

45 

10 

-  8 

25 

1345 

0 

16 

31 

5 

3.07 

1.18 

27 

26.7 

30 

31  + 

6 

2 

1 

BANGOR  DOW  FIELD 

28.7 

10.1 

19.4 

42 

10 

-15 

17 

1403 

0 

17 

31 

9 

3.44 

1.28 

27 

28.9 

39 

2+ 

7 

1 

1 

BRIDGTON  1  NNW 

31.  8M 

12.0M 

21.  9M 

1321 

0 

2.87 

.69 

27 

31.5 

6 

3 

0 

CORINNA 

28.7 

5.1 

16.9 

44 

10 

-23 

16 

1486 

0 

18 

31 

11 

2.47 

.84 

27 

24.1 

32 

31  + 

5 

2 

0 

FARMINGTON 

26.9 

4.0 

15.5 

-  2.7 

45 

11 

-20 

18+ 

1530 

0 

18 

31 

14 

2.90 

-   .69 

.55 

28 

33.0 

9 

2 

0 

GARDINER 

32.0 

7.5 

19.8 

-  0.6 

45 

10 

-17 

16 

1393 

0 

13 

31 

9 

2.82 

-   .99 

.80 

20 

25.0 

6 

2 

0 

HIRAM  2  S 

31.6 

6.5 

19.1 

48 

10 

-20 

16 

1419 

0 

17 

31 

12 

2.72 

-  1.30 

.71 

27 

26.6 

27 

31  + 

6 

2 

0 

LEWISTON 

31.0 

12.4 

21.7 

1.0 

47 

10 

-14 

25 

1336 

0 

17 

31 

7 

3.08 

-   .93 

.98 

27 

24.8 

6 

3 

0 

MADISON 

29.1 

8.5 

18.8 

0.9 

46 

10 

-17 

17 

1426 

0 

17 

31 

11 

2.67 

-   .62 

.79 

27 

29.0 

6 

2 

0 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

28.6 

5.5 

17.1 

-  2.1 

43 

10 

-24 

17 

1482 

0 

17 

30 

10 

4.21 

.84 

2.16 

27 

24.8 

47 

1 

7 

2 

1 

ORONO 

27.9 

10.3 

19.1 

41 

10 

-15 

17 

1416 

0 

19 

31 

7 

2.01 

.68 

27 

26.0 

5 

1 

0 

RUMFORD  3  SW 

27.5 

7.5 

17.5 

46 

10 

-19 

17 

1455 

0 

18 

31 

13 

2.39 

.95 

27 

36.3 

5 

1 

0 

RUMFORD  POWER  PLANT 

28.7 

10.0 

19.4 

0.5 

46 

10 

-14 

17 

1408 

0 

18 

31 

8 

2.36 

-   .66 

.86 

27 

28.0 

5 

1 

0 

WATERVILLE  PUMP  STA 

31.2 

10.5 

20.9 

1.3 

47 

10 

-17 

17 

1360 

0 

17 

31 

7 

D  2.91 

-   .10 

.90 

27 

27.5 

23 

27 

7 

2 

0 

WEST  BUXTON  2  NNW 

31.8 

9.6 

20.7 

45 

10 

-20 

29 

1366 

0 

15 

31 

10 

2.58 

.82 

20 

15.0 

19 

27 

6 

2 

0 

WEST  ENFIELD 

30.1 

4.9 

17.5 

47 

11 

-23 

26 

1466 

0 

15 

31 

13 

3.22 

.92 

28 

32.8 

8 

3 

0 

WOODLAND 

31.9 

11.4 

21.7 

4.0 

43 

12 

-16 

26 

1336 

0 

15 

31 

10 

3.85 

.15 

.85 

28 

20.0 

44 

1 

9 

4 

0 

DIVISION 

19.3 

0.3 

2.92 

-   .54 

27.1 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

35.0 

15.8 

25.4 

1.6 

45 

21  + 

-  4 

17 

1221 

0 

9 

31 

1 

5.19 

.73 

1.71 

27 

22.8 

21 

1 

9 

2 

2 

BELFAST 

34.2 

12.2 

23.2 

47 

10 

-11 

17 

1290 

0 

13 

31 

7 

3.92 

1.50 

27 

8.0 

12 

1 

7 

2 

2 

BRUNSWICK 

33.1 

15.2 

24.2 

48 

10 

-  5 

26 

1260 

0 

16 

31 

3 

D  3.28 

1.17 

20 

20.0 

17 

2  + 

7 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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o 
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DAMARISCOTTA  MILLS 

32.5 

13.4 

23.0 

48 

24 

-  7 

25 

1296 

0 

14 

31 

5 

4.15 

1.85 

27 

17.0 

20 

31  + 

3 

3 

2 

EASTPORT                R 

3*.  4 

20.5 

27.5 

4.6 

45 

20 

2 

29 

1158 

0 

9 

27 

0 

D  2.83 

-  1.28 

.74 

20 

15.0 

20 

1 

6 

3 

0 

ELLSWORTH 

33.5 

12.9 

23.2 

47 

10 

-12 

17 

1288 

0 

12 

31 

5 

4.38 

.40 

1.78 

28 

21.5 

20 

31  + 

8 

2 

2 

JONESBORO 

32.4 

12.4 

22.4 

45 

11 

-  6 

26 

1310 

0 

15 

31 

9 

5.47 

14.5 

PORTLAND 

32.0 

18.7 

25.4 

46 

10 

1 

25 

1222 

0 

15 

30 

0 

3.02 

1.22 

20 

5 

2 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

32.1 

15.1 

23.6 

1.8 

46 

10 

-  7 

29 

1277 

0 

17 

31 

3 

2.73 

-  1.64 

1.02 

20 

18.4 

14 

27 

6 

2 

1 

ROCKLAND 

34.7 

16.3 

25.5 

47 

10 

-  1 

25+ 

1218 

0 

10 

31 

2 

5.07 

1.98 

27 

12.5 

16 

1 

6 

3 

2 

SANFORD  2  NNW 

34.0 

16. 3M 

25. 2M 

47 

10 

1196 

0 

13 

23 

3 

2.53 

.77 

20 

18.0 

13 

31+ 

4 

3 

0 

DIVISION 

24.4 

1.3 

3.87 

-   .35 

16.8 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

27.1 

9.5 

18.3 

-  4.5 

44 

12  + 

-10 

30+ 

1443 

0 

17 

U 

9 

2.00 

-  1.38 

.57 

13 

21.0 

13 

31  + 

7 

1 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

26.9 

7.1 

17.0 

-  5.0 

42 

21 

-14 

30+ 

1483 

0 

18 

n 

12 

3.15 

-   .72 

.96 

27 

25.0 

25 

27 

6 

2 

0 

KNIGHTV1LLE  DAM 

29.5 

6.6 

18.1 

48 

11 

-14 

29 

1450 

0 

15 

31 

11 

2.90 

.75 

27 

12.0 

19 

31+ 

8 

2 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

29.7 

11.7 

20.7 

-  1.1 

51 

10 

-  8 

25 

1366 

0 

16 

31 

7 

2.07 

-   .90 

.49 

13 

23.4 

15 

28+ 

6 

0 

0 

SOUTH  EGREMONT 

31.4 

10.7 

21.1 

48 

20 

-21 

29+ 

1354 

0 

14 

31 

9 

3.43 

.16 

1.06 

27 

19.0 

6 

4 

1 

STOCKBRIDGE 

31.3 

11.6 

21.5 

-  1.8 

49 

10 

-17 

25 

1341 

0 

lb 

30 

7 

3.15 

-   .12 

.85 

27 

19.5 

18 

28+ 

6 

3 

0 

WEST  CUMM1NGTON 

28.9 

4.2 

16.6 

52 

11 

-16 

25 

1497 

0 

16 

31 

15 

2.99 

.94 

27 

22.0 

25 

31  + 

6 

3 

0 

DIVISION 

19.0 

-  3.7 

2.81 

-   .58 

20.3 

CENTRAL 

AMHERST 

31.6 

10.5 

21.1 

-  4.0 

51 

23 

-20 

29 

1353 

0 

17 

31 

S 

2.95 

-   .45 

.85 

27 

10 

27 

6 

2 

0 

BARRE  FALLS  DAM 

28.6 

9.3 

19.0 

47 

11 

-11 

30+ 

1420 

0 

17 

31 

10 

2.24 

.44 

27+ 

10.5 

15 

31 

7 

0 

0 

BEDFORD 

34.4 

16.7 

25.6 

52 

10 

-  3 

29 

1214 

0 

13 

30 

1 

3.03 

.83 

27 

8.7 

6 

28  + 

7 

2 

0 

BIRCH  HILL  DAM          R 

31.6 

9.1 

20.4 

46 

10 

-22 

29 

1376 

0 

13 

31 

9 

2.40 

.60 

27 

18.0 

20 

27 

5 

1 

0 

BLUE  HILL  WB          // 

33.6 

18.5 

26.1 

-  0.9 

51 

20 

-  1 

25 

1202 

0 

12 

30 

3 

3.55 

-   .94 

.97 

27 

8.0 

6 

31  + 

8 

3 

0 

BUFFUMVILLE  DAM 

31.4 

9.9 

20.7 

51 

11 

-10 

1 

1369 

0 

17 

31 

5 

2.90 

.91 

27 

9.8 

9 

27 

7 

2 

0 

CHESTNUT  HILL 

36.3 

20.7 

28.5 

-  1.3 

50 

20+ 

2 

25 

1128 

0 

8 

3  0 

0 

3.93 

-   .08 

1.27 

27 

5.0 

8 

3 

1 

CLINTON 

31.5 

13.2 

22.4 

-  3.8 

48 

11 

-21 

30 

1318 

0 

16 

31 

4 

3.76 

-   .57 

1.67 

27 

12.6 

5 

3 

1 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

30.2 

10.1 

20.2 

48 

11 

-15 

29 

1383 

0 

18 

31 

9 

2.49 

.70 

27 

12.7 

12 

28+ 

6 

2 

0 

FITCHBURG  2  S 

32.7 

13.6 

23.2 

-  2.7 

51 

11 

-  1 

29 

1290 

0 

14 

31 

2 

3.26 

-   .84 

.98 

12 

12.1 

7 

2 

0 

FRAMINGHAM 

34.2 

14.2 

24.2 

-  3.3 

54 

21  + 

-13 

1 

1258 

0 

12 

31 

4 

3.22 

-   .86 

.99 

27 

7.8 

7 

1 

0 

HAVERHILL 

35.1 

19.0 

27.1 

-  0.9 

46 

23  + 

1 

29 

1169 

.0 

10 

31 

0 

3.03 

-   .68 

.97 

20 

7.8 

7 

29+ 

5 

3 

0 

LAWRENCE 

34.9 

18.2 

26.6 

0.6 

49 

10 

2 

25 

1186 

0 

13 

20 

0 

2.86 

-   .72 

.95 

20 

9.4 

6 

3 

0 

LOWELL 

32.5 

18.5 

25.5 

-  1.2 

47 

23+ 

0 

29 

1215 

0 

15 

29 

1 

3.53 

-   .49 

.93 

12 

7.5 

6 

4 

0 

READING 

34.9 

17.5 

26.2 

50 

20+ 

-  3 

29 

1196 

0 

12 

30 

1 

3.51 

1.11 

27 

8.3 

4 

31+ 

5 

3 

1 

SHELBURNE  FALLS 

31.1 

9.5 

20.3 

-  2.6 

45 

12  + 

-11 

30 

1380 

0 

14 

31 

13 

2.70 

-  1.10 

.82 

27 

14.0 

7 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

32.8 

16.4 

24.6 

-  3.9 

47 

10 

-  2 

25 

1247 

0 

15 

31 

1 

2.29 

-  1.35 

.72 

27 

10.3 

8 

27 

7 

2 

0 

TULLY  DAM 

2S.2 

7.5 

17.9 

45 

11 

-21 

29 

1458 

0 

18 

31 

10 

3.00 

.74 

27 

13.0 

16 

27 

7 

2 

0 

TURNERS  FALLS 

31.9 

10.4 

21.2 

-  3.5 

47 

10 

-17 

29 

1352 

0 

17 

31 

10 

2.78 

-   .80 

.85 

27 

21.5 

6 

2 

0 

WALPOLE 

35.4 

16.1 

25.8 

51 

20+ 

-  5 

29 

1210 

0 

9 

31 

3 

3.40 

1.04 

27 

7.8 

5 

27 

6 

3 

1 

WEST  MEDWAY 

36.7 

16.2 

26.5 

53 

20 

-  9 

29 

1187 

0 

10 

31 

1 

3.90 

1.31 

14 

6.2 

4 

31  + 

5 

4 

2 

WESTON 

36.9 

16.5 

26.7 

-  1.0 

54 

10 

-  5 

29 

1181 

0 

9 

31 

2 

3.95 

.35 

1.30 

24 

4.0 

4 

27 

5 

4 

1 

WESTOVER  FIELD 

31.0 

13.2 

22.1 

46 

10 

-15 

29 

1323 

0 

17 

30 

6 

2.96 

1.01 

27 

11.0 

10 

31  + 

6 

2 

1 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

30.0 

14.9 

22.5 

-  1.5 

48 

10 

-  4 

25 

1310 

0 

16 

31 

4 

3.10 

-   .61 

.82 

20 

11.7 

12 

2+ 

7 

2 

0 

DIVISION 

23.5 

-  2.8 

3.11 

-   .75 

10.3 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

36.5 

22.4 

29.5 

-  0.4 

54 

20+ 

4 

25 

1094 

0 

10 

27 

0 

3.13 

-   .81 

.84 

27 

6.5 

5 

27 

6 

2 

0 

BROCKTON 

38.5 

18.0 

28.3 

56 

20 

0 

25 

1131 

0 

7 

31 

1 

3.46 

-   .10 

1.03 

27 

10.0 

5 

27 

6 

3 

2 

EAST  WAREHAM 

36.7 

18.5 

27.6 

-  1.4 

51 

20 

3 

31  + 

1152 

0 

9 

30 

0 

3.89 

-   .41 

.94 

27 

'   4.5 

2 

26 

8 

3 

0 

EDGARTOWN 

37.2 

20.0 

28.6 

52 

21 

-  1 

1 

1120 

0 

7 

31 

1 

3.55 

.71 

27 

8 

3 

0 

FALL  RIVER 

36.7 

21.4 

29.1 

-  0.6 

53 

20 

4 

25 

1108 

0 

10 

30 

0 

3.65 

-   .47 

1.05 

27 

3.7 

1 

27+ 

8 

2 

1 

H INGHAM 

36.8 

19.4 

28.1 

55 

20 

2 

25 

1137 

0 

10 

31 

0 

2.27 

.73 

20 

3.9 

4 

30+ 

7 

2 

0 

HYANNIS  2  NNE 

38.3 

20.6 

29.5 

53 

20 

1 

26 

1096 

0 

7 

27 

0 

MIDDLETON 

38.0 

15.4 

26.7 

49 

23 

-  9 

1 

1179 

0 

6 

31 

2 

2.98 

-   .94 

1.02 

27 

4.0 

4 

29+ 

5 

3 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

38.6 

25.0 

31.8 

-  0.7 

50 

11 

8 

25 

1020 

0 

6 

22 

0 

4.39 

.17 

1.18 

27 

3.9 

2 

2  + 

8 

2 

2 

NEW  BEDFORD 

38.0 

24.4 

31.2 

-  0.5 

53 

20+ 

5 

25 

1042 

0 

9 

26 

0 

3.86 

.02 

1.35 

27 

5.0 

9 

2 

1 

PLYMOUTH 

39.3 

22.0 

30.7 

-  0.2 

57 

20 

3 

25 

1059 

0 

6 

28 

0 

3.93 

-   .29 

1.10 

27 

5.8 

1 

31 

7 

4 

1 

PROVINCETOWN  1  N 

38.5 

24.1 

31.3 

52 

20 

6 

25 

1037 

0 

7 

24 

0 

1 

31  + 

ROCHESTER 

36.2 

16.4 

26.3 

54 

21 

-  3 

1 

1193 

0 

11 

30 

1 

3.87 

1.30 

27 

4.5 

4 

27 

7 

2 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

35.5 

21.7 

28.6 

48 

20  + 

3 

25 

1120 

0 

10 

26 

0 

3.21 

1.09 

20 

6.0 

3 

31  + 

8 

2 

1 

SALEM  CG  AIR  STATION 

34.3 

22.1 

28.2 

50 

10 

3 

25 

1133 

0 

12 

27 

0 

3.59 

.98 

20 

7.0 

4 

27 

7 

3 

0 

SANDWICH 

40.0 

25.5 

32.8 

56 

20 

8 

25 

996 

0 

6 

21 

0 

4.42 

1.23 

27 

1.0 

9 

4 

1 

TAUNTON 

37.1 

18.4 

27.8 

-  0.8 

55 

20 

2 

29+ 

1146 

0 

10 

30 

0 

3.54 

-   .13 

1.19 

20 

4.5 

3 

28+ 

7 

2 

1 

DIVISION 

29.2 

-  0.8 

3.58 

-   .46 

5.1 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

27.2 

8.9 

18.1 

44 

10 

-13 

29 

1452 

0 

23 

31 

11 

2.23 

.50 

27 

29.0 

20 

27 

6 

1 

0 

BERLIN 

27.4 

5.9 

16.7 

0.6 

48 

11 

-15 

16 

1491 

0 

21 

31 

14 

2.35 

-   .57 

.55 

28 

20 

29+ 

6 

1 

0 

BETHLEHEM 

26. 1M 

7.5 

16. 8M 

-  0.1 

43 

11 

-12 

1 

1479 

0 

31 

12 

2.18 

.38 

.68 

24 

28.5 

30 

30+ 

5 

1 

0 

COLEBROOK 

M 

M 

M 

FABYAN 

27.2 

5.2 

16.2 

45 

20 

-25 

25 

1508 

0 

23 

31 

14 

2.41 

.56 

27 

35.9 

38 

27 

7 

2 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

20.2 

-  0.3 

10.0 

-  0.8 

39 

21 

-31 

17 

1697 

0 

28 

31 

17 

2.48 

-   .63 

34.7 

30 

30+ 

5 

3 

0 

GRAFTON 

29.6 

2.8 

16.2 

45 

10 

-31 

25 

1506 

0 

20 

31 

15 

2.90 

.67 

27 

32.1 

33 

27 

6 

4 

0 

LANCASTER 

26.3 

3.3 

14.8 

40 

10 

-27 

29 

1553 

0 

25 

31 

15 

2.31 

.57 

13 

23.5 

25 

27 

7 

1 

0 

ttMOUNT  WASHINGTON      //R 

13.4 

-  2.6 

5.4 

-  0.9 

31 

20 

-26 

24 

1844 

0 

31 

31 

17 

4.66 

-   .78 

1.31 

27 

31.0 

12 

23+ 

8 

3 

1 

PINKHAM  NOTCH 

25.5 

7.8 

16.7 

-  0.1 

43 

10 

-14 

16 

1491 

0 

26 

31 

10 

2.69 

-  2.01 

.97 

27 

44.5 

49 

27 

7 

1 

0 

DIVISION 

15.7 

-  0.1 

2.44 

-   .53 

32.6 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM          R 

29.4 

5.9 

17.7 

49 

11 

-19 

29 

1462 

0 

17 

31 

13 

2.61 

.55 

20 

19.1 

24 

31+ 

8 

2 

0 

CAMPTON 

28.8 

0.7 

14.8 

48 

11 

-24 

25+ 

1550 

0 

20 

31 

17 

3.10 

.67 

24 

34.3 

30 

28 

7 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 

CONTINUED 

JANUARY  1963 

Temperature 

Preci 

citation 

•  E 

•  E 

f] 

<  S 

•  1 

a 
o 

No.  of  Days 

•  I 

a 

Snow/,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Mox. 

Min. 

aH 

E 

J 

1 

o  J 
<  1 

> 
< 

1  z 
a  i£ 

S 

I 

a 

s°! 

si 

5  i 

ol 

J 

|z 

o.  E 

Q  it 

o 

1 

| 

D  0 

1  o 

a 

I 

1 

o 

s 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

31.0 

10.5 

20.8 

-  0.4 

50 

10 

-13 

29 

1363 

0 

17 

31 

9 

2.05 

-  1.18 

.63 

20 

15.3 

15 

31  + 

6 

1 

0 

CONWAY  1  N 

30.6 

7.0 

18.8 

47 

10 

-24 

16 

1424 

0 

17 

31 

9 

3.47 

.98 

27 

31.5 

31 

27 

7 

2 

o 

DURHAM 

3*. 8 

13.  8M 

24. 3M 

0.8 

49 

10 

-  6 

29 

1254 

0 

12 

2.48 

-  1.25 

.87 

20 

13.0 

13 

27 

5 

3 

0 

EAST  DEERING 

31.  3M 

8.9M 

20. 1M 

47 

10 

-12 

29 

1384 

0 

2.85 

.81 

20 

22.0 

22 

31  + 

5 

3 

0 

FRANKLIN  1  NW 

31.4 

8.1 

19.8 

-  1.1 

48 

10 

-20 

25 

1397 

0 

16 

31 

7 

2.61 

-   .69 

.75 

20 

24.3 

6 

3 

0 

HANOVER 

27.4 

9.9 

18.7 

-  0.5 

42 

10 

-16 

29 

1429 

0 

21 

31 

8 

2.55 

-   .32 

.79 

27 

28.8 

28 

27 

6 

1 

0 

KEENE 

32.4 

7.3 

19.9 

-  2.9 

50 

10 

-23 

29 

1394 

0 

14 

31 

11 

2.71 

-   .64 

.67 

20 

19.6 

20 

30+ 

6 

2 

0 

LAKEPORT 

29.3 

12.0 

20.7 

45 

10 

-  6 

25+ 

1365 

0 

18 

31 

6 

2.68 

.59 

20 

23.0 

23 

30+ 

6 

2 

o 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

27.4 

6.5 

17.0 

45 

10 

-23 

29 

1477 

0 

22 

31 

11 

2.53 

.86 

27 

25 

29+ 

6 

2 

0 

MANCHESTER 

31.7 

10.2 

21.0 

-  2.7 

52 

11 

-14 

29 

1360 

0 

17 

11 

9 

2.11 

-  1.66 

.47 

20 

9.8 

5 

0 

o 

MASSABESIC  LAKE 

34.2 

10.5 

22.4 

48 

10 

-18 

29 

1271 

0 

2.25 

.69 

12 

14 

29  + 

5 

2 

0 

MOUNT  SUNAPEE 

27.9 

11.3 

19.6 

43 

10 

-10 

25 

1404 

0 

25 

SI 

7 

3.36 

1.18 

27 

31.3 

28 

30+ 

7 

2 

1 

NASHUA   2  NNW 

33.6 

12.8 

23.2 

-  0.6 

50 

10 

-13 

29 

1289 

0 

14 

31 

5 

2.72 

-   .93 

.71 

27 

11.2 

12 

27 

6 

2 

0 

NORTHWOOD 

32.7 

12.9 

22.8 

47 

10 

-11 

25 

1301 

0 

15 

31 

5 

2.56 

.81 

20 

5 

3 

o 

PETERBORO   2  S 

31.1 

10.5 

20.8 

48 

21 

-10 

29 

1361 

0 

16 

31 

9 

2.64 

.94 

13 

20.0 

18 

31  + 

5 

3 

0 

PLYMOUTH 

29.2 

4.5 

16.9 

48 

11 

-20 

25 

1485 

0 

19 

31 

15 

D  2.63 

.68 

27 

31.0 

7 

3 

0 

PORTSMOUTH 

32.8 

14.4 

23.6 

46 

10 

-  2 

29 

1276 

0 

16 

31 

2 

3.14 

1.05 

20 

8.5 

5 

2 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

27.8 

4.5 

16.2 

46 

11 

-22 

29 

1511 

0 

21 

31 

13 

2.63 

.57 

27 

25.5 

24 

28+ 

7 

1 

0 

TAMWORTH  2 

31.8 

7.8 

19.8 

55 

6 

-22 

29 

1396 

0 

16 

31 

11 

3.21 

.87 

20 

30.0 

27 

27 

6 

3 

0 

WINDHAM 

35.9 

13.7 

24.8 

51 

10+ 

-16 

29 

1236 

0 

11 

31 

3 

2.69 

.84 

20 

12.3 

13 

31  + 

6 

3 

0 

WOLFEBORO 

29.6 

12.3 

21.0 

44 

10 

-  5 

25 

1357 

0 

17 

31 

5 

2.82 

.85 

27 

26.0 

22 

27 

4 

3 

0 

WOODSTOCK 

28.8 

6.7 

17.8 

45 

10 

-23 

25 

1458 

0 

17 

31 

11 

3.01 

.65 

13 

33.0 

45 

27 

6 

4 

0 

DIVISION 

20.1 

-  1.5 

2.73 

-   .71 

22.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

36.2 

24.0 

30.1 

-  2.5 

48 

20 

8 

25+ 

1073 

0 

9 

24 

0 

3.39 

-   .45 

1.36 

27 

5.2 

3 

27 

7 

2 

1 

GREENVILLE 

34.7 

16.5 

25.6 

52 

20 

-  2 

25 

1216 

0 

10 

30 

1 

3.19 

1.04 

13 

5 

3 

1 

KINGSTON 

38.0 

18.7 

28.4 

-  0.8 

51 

20  + 

-  1 

25 

1129 

0 

8 

29 

1 

3.65 

-   .42 

1.27 

20 

4.9 

5 

31 

5 

3 

2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

36.9 

20.8 

28.9 

-  0.3 

55 

20 

2 

25 

1115 

0 

9 

26 

0 

3.40 

-   .41 

1.05 

20 

5.3 

4 

27 

6 

2 

2 

DIVISION 

28.3 

-  2.0 

3.41 

-   .55 

5.1 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

8LOOMFIELD 

26.9 

7.6 

17.3 

1.1 

42 

10 

-21 

16 

1472 

0 

24 

31 

12 

2.76 

.30 

1.07 

12 

29.5 

30 

29+ 

7 

2 

1 

CHELSEA 

26.8 

0.5 

13.7 

-  2.7 

44 

11 

-26 

30+ 

1602 

0 

20 

31 

17 

2.74 

.11 

1.00 

20 

27.0 

27 

29+ 

6 

2 

1 

MC  INDOE  FALLS 

25.7 

6.0 

15.9 

43 

11 

-18 

30+ 

1517 

0 

22 

31 

12 

1.66 

.40 

27 

25.3 

20 

28 

6 

0 

0 

MIDDLESEX 

25.3 

5.1 

15.2 

46 

21 

-18 

17+ 

1540 

0 

25 

31 

13 

2.25 

.44 

27 

32.6 

28 

30+ 

8 

0 

0 

MONTPELIER  FAA  AP 

23.6 

7.9 

15.8 

43 

20 

-19 

16 

1520 

0 

26 

31 

9 

1.92 

.65 

27 

25.4 

29 

29+ 

6 

1 

0 

MORR1SVILLE  ENE 

26.8 

8.3 

17.6 

44 

21  + 

-18 

16 

1464 

0 

23 

31 

12 

D  2.13 

.58 

27 

32.0 

40 

28+ 

4 

3 

0 

rtMOUNT  MANSFIELD 

16.3 

3.3 

9.8 

32 

21  + 

-17 

25+ 

1707 

0 

31 

31 

16 

1.75 

.30 

27 

40.5 

62 

30 

0 

0 

NEWPORT 

24.8 

7.6 

16.2 

0.9 

42 

10 

-20 

16 

1507 

0 

25 

31 

9 

2.13 

-   .39 

.54 

27 

25.6 

30 

28  + 

5 

3 

0 

NORTH  DANVILLE 

24.9 

6.4 

15.7 

46 

10 

-21 

16 

1524 

0 

21 

31 

13 

2.52 

.67 

27+ 

6 

2 

0 

SAINT  JOHNSBURY 

28.2 

8.6 

18.4 

0.6 

44 

10 

-16 

29+ 

1435 

0 

21 

31 

12 

2.16 

-   .41 

.56 

27 

25.4 

26 

27 

6 

1 

0 

WATERBURY  1  NNE 

25.7 

9.1 

17.4 

46 

11  + 

-12 

16 

1466 

0 

26 

31 

8 

D  2.13 

.68 

27 

52.3 

7 

1 

0 

WEST  BURKE 

24.5 

1.5 

13.0 

42 

11 

-24 

29 

1607 

0 

25 

31 

17 

2.23 

-   .61 

.50 

24 

23.1 

7 

1 

0 

DIVISION 

16.0 

-  0.3 

2.24 

-   .25 

29.8 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

29.8 

10.3 

20.1 

52 

20 

-21 

25 

1385 

0 

16 

30 

8 

3.25 

.85 

24 

28.0 

27 

28 

9 

2 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

24.2 

9.0 

16.6 

-  1.6 

39 

20+ 

-17 

29 

1491 

0 

25 

31 

7 

1.14 

-   .81 

.29 

27+ 

12.8 

10 

28+ 

3 

0 

0 

CORNWALL 

26.8 

12.2 

19.5 

-  0.8 

41 

10 

-16 

29 

1404 

0 

20 

31 

5 

1.95 

.65 

27 

32.0 

7 

1 

0 

DORSET  1  S 

28.0 

7.7 

17.9 

48 

20 

-18 

29 

1454 

0 

20 

31 

10 

2.66 

28.5 

RUTLAND 

29.2 

12.2 

20.7 

-  0.6 

50 

20 

-16 

29 

1365 

0 

19 

31 

5 

1.82 

-   .73 

.49 

13 

18.0 

16 

28+ 

5 

0 

0 

SAINT  ALBANS  BAY 

26.6 

11.1 

18.9 

42 

20 

-11 

31 

1424 

0 

20 

31 

5 

1.62 

.70 

27 

16.0 

7 

1 

0 

DIVISION 

19.0 

-  1.3 

2.07 

-   .46 

22.6 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 

28.9 

8.2 

18.6 

49 

11 

-15 

29 

1431 

0 

19 

31 

7 

3.22 

-   .07 

.82 

27 

25.5 

21 

28 

8 

2 

0 

CAVENDISH 

30.1 

3.1 

16.6 

-  2.1 

48 

10 

-22 

25+ 

1494 

0 

17 

31 

13 

3.15 

-   .29 

.96 

27 

35.4 

35 

29+ 

7 

2 

0 

READSBORO  1  SSE 

27.9 

5.7 

16.8 

50 

11 

-15 

29+ 

1487 

0 

17 

31 

13 

3.23 

-   .86 

1.04 

27 

26.5 

30 

31  + 

6 

4 

1 

SOMERSET 

24.4 

3.6 

14.0 

-  3.4 

47 

11 

-19 

17 

1576 

0 

26 

31 

15 

3.54 

-  1.09 

.79 

13 

39.8 

44 

28 

9 

3 

0 

VERNON 

30. OM 

7.0M 

18. 5M 

48 

11 

-24 

30+ 

1435 

0 

15 

28 

10 

2.89 

-   .48 

.75 

27 

20.5 

19 

31  + 

7 

2 

0 

WOODSTOCK  3  ENE 

26.5 

2.5 

14.5 

-  4.6 

44 

11 

-25 

29 

1560 

0 

22 

31 

15 

2.35 

-   .98 

.73 

27 

36.5 

41 

31  + 

6 

1 

0 

DIVISION 

16.5 

-  2.6 

3.06 

-   .58 

30.7 

1962   annual 

The    1962  Annual    issue   of    this   bulletin   for   this    section 
will    be   published   a   few  months    later   than  usual    this   year 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    4    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


mcut 

. 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

9ARKHJM  i  2.84 

BRIDGEPORT  M 

?  .  1  8 
BULLS  8RI0GE  DAM  2.*6 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA     2.66 
COLCHESTER  D  3.6* 


1  S 


COLLINSVILLE 
COVENTRY 
CREAM  MILL 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  w 
MILFORD 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  S* 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEAOOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  OAM 
STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

8RIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //F 

CLAYTON  LAKE 
CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT  p 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
GlLEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 
M1LLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSE HE AD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

PRESQUE  ISLE 

RlPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 
RUMFORO  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 
SOUA-PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


2.75 


4.07 
2.45 
2.92 

2.96 
2.66 
2.831 
2.92 


2.80 

3.01 
2.06 
2.86 
3.03 
2.66 

2.77 


2.01 
3.02 
2.73 


10       11       12       13       14       15       16       17       18       19      20      21       22      23      24 


.300    .4CD    .20 


.14 
.27 


.69 

.56 


.01       .15       .09 


1.17       .03 


1.49       ,2A 


.05       .07       .17 


T  1.18 

•06  1.28 
.31  1.71 
.02    1.50 


s  following  Station    Indet 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB  /> 

BOSTON  WB.  AIRPORT     /, 

BOYLSTON 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHATHAM  LTSTA 

CHESTER  2 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCH8UR6  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDW1CK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

H INGHAM 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 
KNIGHTV1LLE  DAM 

LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 
HIDDLEBORO 
MIDDLE TON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORTHBRIDGE 
NORWOOD 
PELHAM 
PEMBROKE 
PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLAINFIELD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
QUAB8IN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 


SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
S0UTH8RIDOE 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 


SW 


SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 

WORCESTER  W8  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLARE MONT 
COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

D1XVILLE  NOTCH 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GRAFTON 


3.03 
3*41 
2.27 


11       12       13       14       15        16       17       18       19      20       21       22      23      24       25      26       27 


2.07 
2.86 
3.93 


3.51 
3.87 
3.21 
3.59 


3.00 

2.78 
3.40 
2.93 
2.69 
2.99 

3.90 
3.95 
3.01 
2.96 
2.55 

3.10 


.04 
.07 


.04 
.03 
.55 


.15 
.01 

.30 


1.03 
.91 
.94 


b  following  Station    Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

! 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  | 

12 

13  1 

14  |  15 

16  ]  17 

18 

19   2C 

21 

22   23 

24 

25   21,   27 

28   29 

30 

31- 

l\  iLLf 

ma nov en 

KEENE 
LAKE PORT  2 

2.98 
2.»3 

i.n 

2.68 
1.91 

.05 

T 

.03 

.4< 
.6 
.4( 
.21 
■  11 

.50 
.30 
.17 
.46 
.22 

.21 

.45   T 

.31 

.39 

I     .60 
T     .33 
7     .67 
.02   .59 
7     .32 

.01 

7 

.03 

.04 

.26 

.38 

.04 
.03 

."11 

.21 
.26 
.31 

.29 

.78 
.01   .79 
.60 
.56 
.04 

.21 

7 

.08 
.09 
.16 

7 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM          R 

MANCHESTER 

2.31 
2.53 
3.55 

3.19 
2.11 

T 
T 

I 

i    i 

.01   7 

7     7 

.18 

•  2( 

.1! 

•  4C 

•  4: 

.57 
.39 
.74 
.35 
.41 

1     7 

.30 
.27 
.27 

7 

7 

.13 

.37 

.56 

.04   .55 

.01   .47 

.25 
.01 

T      .40 
.93 

.05 

7 

.46 
7 

1.0! 
.23 
.01 

.37 

7     .66 

.39 

.90 
.32 

.10 

.35 

.15 
.05 

7 

7 

7 
.01 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 

1.55 
2.25 

2,07 

2.73 
3.34 

7 

.04 

.21 
.14 

.51 

.6; 

.21 

.5: 

.4? 

.42 
.33 

.44 
•  27 
.56 

.15 

.08 

.09 

7 

.68 
.22 
.69 
.43 

.10 

.32 

7 
.18 

.11 
.36 
.12 
.35 

.33 

7     .31 

.49 

1     .82 

7    1.16 

.05 
.03 

.01 

7 

MOUNT  WASHINGTON      //f> 
NASHUA   2  NNW 

NEWPORT 
NORTH WOOD 
OTTER  BROOK  OAM 

4.66 
2.72 
2.63 
2.56 
2.76 

T 
T 
.05 

.01       7 

7 

.04   .07 
T 

.26 

7 

■  3S 

.2< 

.3* 
.6* 
.31 

.48 

•  49 

•  53 
.39 
.37 

.29 
.28 

.31 

T 

.03 
7 

.02   .89 
.08   .62 
7     .34 
.61 
.01   .53 

.17 
.19 

7 

.14 

.04   .79 

7 
7 
.05 

.16 

.49 
.10 
•  35 

1    1.31 

.71 
.37 
.57 
.60 

7 

.03 

.06 

.04 

.03 

.02 

7 
7 

PETERBORO  2    $ 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DAN8URY 

2.66 

2.69 

D  2.63 

3. la 

2.27 

T 
I 

7         7 

T 

I     7 

7 
.04 

.31 

•  1C 

•  31 
.IS 

•  4E 

.94 
.33 
.57 
.18 
.50 

7 
.22 

.37 

7 
7 

.02 

.59 

7     .44 

.03D  .50 

1.05 

.13 

7 
.02 

.05 

7     .38 

.12 

.08 

7 

.20 
.10 
.32 
.01 

.75 

7     .76 
7     .97 

.69 
.01   .96 

.45 

.11 

.07 

7 

SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 

2.65 
2.67 
2.63 
3.21 

2.91 

T 
.03 

.04 

7 

7 

.28 

7 

.it 
.5$ 
.2! 
.5" 

.3! 

.50 
.44 
.43 
.42 

T 
.36 

7 
.21 

7 
.05 

.68 

.72 

.02   .49 

7     .87 

.01   .49 

.12 

.06 

.02   .13 

7 

.08 
.17 
.05 

7 
.26 

.30 
.34 

.78 
.86 
.57 
7     .62 
.79 

.04 
.09 

7 

WEST  HENNIKER 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
WINOHAM 
WOLFEBORO 

2.79 
2.96 
2.33 
2.69 
2.82 

.03 

T 

T     T 

7 

7 

.02 

.12 
.05 

■as 

.it 

•  1C 
.56 

.7C 

.38 
■  36 

.27 
.45 

.23 
.44 

.30 

.04 

.02 

7 

.62 

7      .49 
.06 
.84 
.75 

.11 
.  06 

.04 

.14 

.02 

.29 

.51 

.72 
.15 

.72 

.47 

T         .39 

.68 

7     .85 

.21 
.26 

1 

.03 

WOODSTOCK 

3.01 

T 

T 

7 

•  41 

.65 

.05 

.58 

.51 

.15 

7     .60 

7 

YORK  POND 

2.31 

7 

.14 

.39 

.06 

.02 

.31 

7     .10 

.53 

.47 

.29 

7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT   R 

WOON SOCKET 

3.39 
3.19 
3.65 

3.40 
3.36 

T 

T 

.03 

.26 

.02 
.35 

.2! 
.21 
.76 

.43 

.31 

.02 
1.04 
.10 
.04 

.44 

.25 

.05   .13 

.06 
7     .04 

.80 
.71 
1.27 
1.05 
.55 

.22 

.04 
.11 
.24 

.12 

.08 

.19 

.06 

.30 
.18 
.04 
.27 

.04  1.36 
.93 

1.11 
.08  1.03 

1.16 

.05 

.07 
7 
7 
.01 

.03 

7 

.03 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  4  N 

8LOOMFIELD 

BURLINGTON  W8  AIRPORT   R 

3.22 
3.25 
2.76 
2.76 
1.16 

.08 
.12 
.18 

.04 

T 

.01   T 
T 

T     .06 

7 

7         7 

7     7 

7 
.03   7     T 

7 

7     7 
7         7 
7     T     .02 

7     7 
7     .06 

•  43 
.25 

•  3C 

1.07 

•  01 

.42 
•  67 
.32 
.32 
.29 

.26 

.34   7 
.15 
.05   7 

.01 

T 

7 

7     .55 
.31 
.14 
.16 

.04 

.19 
■  04 

.10 

7 

7 

.03 
.10 
.07 
.15 
.28 

.32 

.85 
.64 

.50 
.02 

.82 
.32 
.63 
.31 
7     7     .29 

.12 
.24 
.25 
.16 

7 

7 
.03 

7 
7 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 
CHITTENDEN 

CORNWALL 

1.96 
3.15 
2.76 
2.53 
1.95 

.08 

T 

.07 

T 

.01   7 

.01 
7 

.01   7 
7 

.02 
.03 

7 

.02 

7     T 

7     T 

.10 

7 

.11 

•  OS 
■  4fl 

•  17 

.It 

•  2C 

.19 
.33 
.35 
.46 
.38 

.16 

.09 
.27 

.01 

7     T 

7 

7 

.25 

7     .57 
1.00 

.11 

.08 
7 
T 
.12 

.03 
.43 
7     .05 
.11 
.24 

.49 
.23 
.58 
.72 
.23 

7         .39 

.01   .96 

.40 

.65 

.17   7 
.01 
.10 
.59 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 

2.57 
2.66 
1.78 
1.92 
3.92 

.13 

.05 
.45 

.01 
T 

.02 

7 
.02 

T 

.12 

•  46 
* 

•  06 

.11 
.29 

.24 
.64 
.36 
.41 
.56 

.26 
.29 
.54 

.03 
.05 

.20 

■*-  ■ 

.14 
.56 

.01 
.48 

.04 

..10 
* 

.04 
.10 
.21 

.62 
1.10 
.66 
•  29 
.85 

.52 

.29 

.08 
.25 

.22 

.** 
'.11 
.28 
.15 

7 

.01 

7 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MORRISVILLE  ENE 

3.69 
1.66 
2.25 
1.92 
D  2.13 

.03 
.02 
.19 

T 

7 

7     .01 

7     .01 

.05 

7     7     7 

.05        7 

7 

T     .02 

.01 
.02 

.20 
T     7 

.30 
.OS 
..'0 
•  15 
■  05 

.48 
.33 
.31 
.24 
.50 

.35 
.11 
.16 

7 
T     7 

7 
.01 

.01 
7 

.60 
.18 
.13 
.17 
.05 

.11 
.01 
.03 

7 

.06 

.02 

.06 

7     .44 

D  .40 

.37 
.37 

.42 
.02 

.50 

1.20 

.40 

7         .44 

.02   .65 

.58 

.19 
.10 
.23 

7 

7 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 

1.75 
2.89 
2.13 
2.52 
6.92 

.03 
.02 

.65 

T 

.01   T 

.09 
.01 
.03       7 

.02 

.08        7 

7 
7     7     .02 
•02        .04 

.03   .07 

7     .04 
.10 

.13 

.52 

:S 

.70 

.46 
.51 
.29 

.46 

.22   .04 

.15 

.01 
.01 
.20 

7     7 

.01 
.01 

.55 
.19 
.22 

.47 

.08 

.03 
.01 
.09 

.27 
.03 
.51 
.67 
.30 

.23 

.16 
.07 

.05 

1.30 

7     7     .30 

.87 

.01   7     .54 

.02        .67 

.82 

.12 
.07 
.05 
.09 

.09 

7 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

3.32 
2.66 
3.23 

2.79 
1.82 

.42 

.01 
.08 
.01 

7 

.02 

7 
7 

.03 

7 

7 

..'0 
.21 
•  51 
.12 
.22 

.45 
.29 
.50 
.26 
.49 

.15 

.24 

.27   .20 

7     7 

.20 

.65 

7     .55 

7 
7 

.32 
.05 
.26 

.08 
.32 

.03 
.10 
.48 

.47 
.23 
.22 

.12 

.72 
.35 

1.04 

.75 

7     .40 

.57 
.15 
.07 
.63   7 

7 

.12 

7 

.01 

7 

SAINT  ALBANS  SAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARS8URG  STATION 

1.62 

2.16 
2.15 
3.34 
3.80 

.04 
.12 

.10 
.01 
.08 

.10       7 

.03 

.02 

.03 

.01 

7     7 

7 
7 
7 

7     7 

.17 
.30 
• 
•  3< 

.40 

.25 
.30 

.82 
.60 

.01 

.86 
.15 
.15 

7 
.01 

7     T 
.02   .01 

T 
.20 

.40 
.50 

.13 
.03 

.15 

.10 
.01   .20 
.02 
.11 
.12 

.20 

.63 
.48 
.43 

.70 
.56 

• 

.75 
.01       1.03 

.09 
.41 
.15 
.21 

.02 

.04 

7 
7 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

VERNON 

3.54 
3.08 
2.26 
2.37 
2.69 

'  .10 

.05 
.07 
.03 

.01 

7     .01 

T 

7 

7 
7 

^04 

•  35 

.38 
.22 
.20 
.31 

.79 
.55 
.30 
.50 
.43 

.19   7 

.12 

.32 

.13 

.34 

7 
7 

.33 

.40 
.12 
.30 
.52 

.05 
.02 

.01 

.16 

.20 

.09 

7     .02 

7     .03 

.04 

.56 
.63 

.59 

.55 
.23 

.75 
.70 
.52 
.50 
.75 

.12 
.19 
.10 
.05 
.08 

•  03 

7 

7 

WAITSFIELD  2  WSW 
WARDSBORO 
WATER8URY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WHIT1NGHAM  3  W 

2.42 
3.43 
J  2.13 
2.23 
3.55 

.30 

.21 
.12 

.05 

7 

7 
.02 

.10 
.11 
.09 

7 

7 

.09 
T         7 

7 

.52 
3  .05 
.02 

•  27 

.35 
.13 

.08 
.33 

.22 
.18 
.40 
.30 
.66 

.18 

.20 
.23 

7 
7 

.01 
7     7 

.16 
.46 
.26 
.28 

.53 

.04 

.07 

.04 
.10 

.07 

.08 

7     .11 

.03   .05 

.10 

.34 
.33 

.10 

.50 
.38 

.32 

1.11 

7         .68 

.02   .02   .39 

7         1.03 

.40 
.11 
.08 
.15 
.09 

7 
7 

7 

WOODSTOCK  3  ENE 

2.35 

.09 

T     T 

7     7 

7 

•  IS 

.34 

.08 

7     .39 

7 

.05 

.37 

.73 

.11 

7 

s  following  Slalion    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  19  63 


Station 

Day  Oi  Month 

0) 
01 
M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
> 
< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

MIN 

21 

5 

30 
14 

36 
23 

38 

30 

39 
26 

40 
28 

37 
24 

41 

30 

38 

31 

51 
30 

40 
32 

39 
33 

37 
26 

30 
18 

35 
22 

29 

14 

43 
26 

38 
32 

38 

34 

43 
35 

41 

13 

31 
11 

43   20 
20    3 

19   28 
3   14 

33 
19 

22   25 
11    4 

28 
24 

28 
15 

34.2 
21.0 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

18 
3 

26 

11 

35 
15 

36 
21 

38 
13 

40 
16 

38 
9 

43 
27 

41 
30 

48 
19 

39 
26 

36 
32 

35 
21 

26 
8 

34 
3 

25 
7 

49 
8 

38 

20 

43 

30 

44 
32 

42 

9 

27 
6 

41   17 
14    0 

18   28 
-3    2 

35 

18  1 

23   27 

-4-4 

23 

10 

23 

-  5 

33.4 
12.7 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

7 
-  9 

18 

1 

32 
12 

38 
22 

36 
21 

37 
19 

39 

20 

36 
19 

37 
24 

39 
20 

48 
20 

45 
31 

33 
29 

32 
8 

26  33 
6    9 

22 

5 

43 
15 

36 
25 

42 

31 

46 
15 

22 

3 

26   44 
5    2 

10   20 
-5-4 

26  1 
10 

34   22 
8    0 

26 

0 

27 

31.7 
12.0 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

18 
-  5 

36 

12 

35 
18 

35 
27 

36 

14 

37 
10 

40 
11 

38 
25 

40 
20 

50 
22 

51 
28 

40 
30 

35 

2") 

32 

11 

31  1  31 

12!   7 

40 

12 

36 
28 

42 

25 

51 
32 

40 
15 

21 

2 

46   40 
21    2 

17   31 

-5-2 

31 
15 

25   25 
10-5 

30 
10 

25 
12 

35.0 
14.3 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

55 
-  5 

25 

4 

36 

11 

39 
25 

36 
12 

33 
6 

37 
11 

39 

15 

38 
17 

3R 
15 

49 
18 

48 
27 

33 
28 

34 
5 

27   34 

5    1 

21 

4 

43 

15 

34 
20 

41 
23 

44 
14 

22 
2 

30   46 
9    3 

9   17 
-5-6 

32 

11 

32   20 
12  -16 

24 

-10 

27 
-  5 

33.6 
8.6 

CREAM  HILL 

MAX 

MIN 

10 
-  8 

24 
2 

33 

14 

34 
24 

33 
23 

36 
23 

35 
25 

41 
30 

34 
29 

46 
26 

48 
35 

38 
29 

32 
23 

23 
8 

28  1  24 

10   2 

39 
12 

35 
29 

39 
26 

42 
30 

38 
9 

20 
1 

36   32 

18-5 

13   21 
-  9    1 

28 

16 

22   22 

9-2 

22 

13 

22 

10 

30.6 
14.6 

DANBURY 

MAX 
MIN 

18 
3 

28 
12 

35 
14 

35 
23 

36 

19 

40 
26 

37 
16 

40 
26 

40 
27 

50 

26 

42 

30 

38 
32 

35 
29 

29 
12 

35 

11 

26 
10 

45 
16 

36 
26 

44 
31 

45 
32 

41 
15 

26 

7 

42   33 
23  -  1 

15   26 
-3    0 

34 
17 

22   24 
12-4 

26 
15 

26 

14 

33.8 
16.6 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

14 
0 

26 

8 

34 
4 

38 
21 

37 
20 

40 
25 

38 
18 

41 
29 

40 
27 

50 
16 

42 
24 

39 
32 

35 
24 

26 

3 

32 
0 

28 
0 

40 
5 

40 
18 

41 
26 

44 
31 

42 
13 

25 

1 

42   35 
18  -  1 

14   27 
-10  -  6 

32 

14 

27   22 
11  -15 

25 

10 

26 

13 

33.6 
12.2 

GROTON 

MAX 
MIN 

21 
A 

39 
16 

36 

28 

37 
31 

37 

19 

40 
17 

40 

17 

41 
26 

42 
21 

49 

23 

49 
27 

40 
31 

36 
26 

30 
16 

35 

11 

26 

11 

44 

11 

39 

31 

43 
30 

49 
36 

43 

15 

31 
9 

47   40 
30    4 

20   27 
0    5 

38 
21 

23   27 
11    6 

31 
22 

29 

10 

36.4 
18.2 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

19 

1 

36 
15 

36 
16 

36 
22 

35 
13 

40 
17 

39 

18 

37 
23 

39 
24 

46 
24 

42 
27 

37 
29 

35 
21 

30 
13 

37 
14 

25 

10 

45 
13 

32 
26 

40 

34 

44 
39 

43 
11 

29 

7 

47   19 
16    1 

20   28 

-  1    8 

35 
18 

23   27 
5-6 

29 

15 

29 

7 

34.2 
15.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

17 
3 

36 
17 

34 

15 

36 
25 

32 

16 

36 
17 

35 
21 

38 
26 

39 
26 

44 
20 

42 
29 

36 
31 

33 
22 

26 

10 

33 
11 

23 

7 

43 
13 

31 
22 

38 
23 

42 
32 

41 
10 

26 

5 

43   18 
18    2 

18   24 
0    9 

33 

19 

21   23 
5  -10 

27 
1* 

26 

4 

32.1 
15.1 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

11 
-  A 

26 
3 

37 
19 

39 
26 

37 
22 

35 
12 

37 

14 

41 
16 

39 
21 

40 
IS 

50 
20 

50 

30 

34 

29 

35 
9 

29  35 

5i   5 

24 

7 

45 
12 

35 
26 

42 
27 

48 
16 

22 

3 

27   49 
8    4 

10   18 
-3-2 

34 
10 

33   21 
14-8 

26 

-  3 

28 

0 

33.5 
11.5 

MIDOLETOWN  4  W 

MAX 
MIN 

12 
-  3 

29 
10 

32 
19 

32 
26 

33 
16 

37 
16 

36 
18 

38 
25 

37 
24 

40 
26 

44 
30 

42 
32 

32 
28 

34 
12 

29 

15 

31 
8 

36 
11 

38 
25 

34 
22 

39 
32 

42 
14 

20 
7 

42   42 
20    2 

10   21 
-  1    5 

27 
20 

30   19 
12-6 

28 
15 

29 
12 

32.1 
15.9 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

17 
2 

34 
13 

35 
21 

36 
26 

37 
20 

41 
18 

40 
16 

39 
26 

41 
25 

50 
23 

45 
29 

38 
32 

36 

30 

34 
11 

36 
12 

32 
9 

42 
14 

40 
25 

43 
26 

48 
32 

43 

17 

26 

5 

45   42 
24    3 

18   27 
-  1    4 

34 
21 

30   24 
12-7 

29 

17 

30 
15 

35.9 
16.8 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

20 

7 

35 
16 

36 
22 

37 
28 

38 
22 

39 
24 

38 

21 

40 
30 

40 
26 

49 
25 

45 
29 

37 
32 

38 
25 

32 
18 

36 
16 

30 
14 

42 

20 

36 
32 

42 
31 

43 
36 

40 

14 

32 

12 

44   18 

18    4 

20   28 

3   14 

35 

20 

26   26 

12    6 

30 
25 

31 

17 

34.9 
20.0 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

-  3 
-12 

11 
-  3 

20 
8 

31 
16 

32 

20 

29 
18 

32 

21 

33 
21 

35 
24 

34 
23 

44 
24 

43 
29 

32 
28 

32 
5 

16  23 

5|   0 

21 
-  6 

33 
15 

34 
21 

39 
24 

44 
9 

15 
-  1 

25   35    1    6 

0-51-9-9 

'I 

27   13 
9  -10 

18 
-10 

23 
3 

25.9 
8.5 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

12 

3 

25 

7 

32 
18 

38 
24 

40 
22 

40 
22 

41 
21 

40 
21 

43 
29 

42 
26 

50 
26 

43 
31 

37 
32 

39 
18 

31   37 

13  13 

29 
13 

45 
23 

39 
32 

40 
33 

45 
20 

24 
11 

37   45  |  10   19 
12    2    2    2 

32 
8 

35   24 
14    4 

28 
5 

29 

14 

34.5 
16.8 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

13 
-  2 

32 

12 

39 
25 

35 
29 

39 
26 

38 
19 

41 
18 

42 
24 

41 
24 

44 

25 

54 
28 

45 
34 

36 

29 

36 

17 

33  37 
13  1  13 

30 
13 

46 
28 

37 
22 

46 
34 

51 
18 

26 

10 

46   48 
18    7 

15   23 
1    7 

36 
17 

38   26 
15    6 

31 
13 

32 
16 

36.6 
18.0 

PUTMAN  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

22 
1 

40 
16 

38 

19 

37 
29 

35 
23 

36 

10 

44 
18 

38 
20 

40 
21 

50 
20 

51 
21 

40 
29 

34 
27 

38 
10 

35  26 
7   6 

31 

7 

32 
23 

42 
25 

45 
28 

45 

15 

27 
4 

48   44 
20    4 

20   28 
-  1    2 

32 
18 

29   26 

14   11 

30 
13 

32 
-  2 

36.0 
14.8 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

11 
-  A 

24 
6 

33 
12 

35 
25 

33 
25 

36 
25 

35 

21 

39 
30 

36 
29 

45 

24 

45 
33 

39 
30 

33 
24 

27 
5 

28  25 

10  -  2 

38 

10 

36 

23 

38 
23 

39 
31 

39 

9 

22 

I 

37   32 
20-6 

13   25 
-14  -  4 

28 
17 

26   20 

9-7 

23 
11 

24 
6 

31.1 
13.6 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

12 
-  5 

21 

7 

35 
18 

36 
24 

35 

13 

36 

17 

39 

11 

37 
27 

40 
24 

43 
17 

47 
27 

43 
32 

33 

30 

33 

5 

30 
1 

22 

2 

40 
6 

42 
20 

40 
30 

43 
32 

45 
12 

20 
4 

38   39 
15-2 

11   21 
-12  -  8 

29 
19 

30   21 
12  -16 

23 
13 

26 

1 

32.6 

12.1 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

25 

2 

30 
16 

37 
17 

39 
21 

38 

18 

42 
27 

40 
18 

43 
27 

41 
26 

51 
22 

42 
28 

37 
34 

37 
34 

35 
15 

36 
10 

33 
11 

44 
13 

37 
24 

39 

31 

44 
33 

43 
18 

28 
9 

43   40 
19    0 

19   28 
-  1    2 

35 
25 

28   26 
13-7 

28 
14 

30 
15 

36.1 

17.2 

STORRS 

MAX 

MIN 

16 

0 

36 
13 

37 
23 

36 

28 

35 

21 

35 
19 

37 
22 

37 
24 

39 
27 

47 
24 

48 
32 

39 
29 

33 
26 

33 
11 

33  31 
14;   9 

43 
14 

38 
30 

40 
26 

45 
31 

42 
14 

24 
3 

45   40 
21    0 

20   24 
-5    6 

32 

20 

27   23 
12    2 

27 

13 

25 
12 

34.4 
16.8 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

17 

0 

32 
10 

36 
17 

35 
28 

40 
23 

39 
32 

39 

15 

39 
25 

40 
24 

50 
21 

48 
29 

39 
31 

35 

29 

31 
8 

35 
9 

32 
2 

45 
14 

40 
26 

44 
28 

48 
32 

42 

10 

26 
6 

43   40 
20    0 

17   30 
-  4   14 

33 

0 

38   25 
3  -  1 

25 
17 

28 
12 

35.8 
15.5 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

2A 

2 

39 
12 

36 
24 

37 
28 

38 
21 

41 
16 

41 
15 

41 
21 

42 
21 

50 
21 

49 
25 

42 
35 

37 
31 

37 
10 

36 
9 

31 
11 

44 
9 

39 
25 

46 
30 

49 
31 

45 
18 

28 
3 

47   47 
25    6 

23   28 

-4    0 

35 
25 

35   27 
12-4 

31 
15 

31 
14 

37.9 
16.4 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

15 
-  3 

29 
8 

37 
13 

40 
26 

36 
16 

37 
23 

38 
14 

40 
26 

40 
24 

43 
19 

46 
30 

46 
32 

35 
29 

34 

7 

31 
5 

33 
3 

41 

7 

42 
23 

40 
29 

44 
32 

46 

12 

22 
5 

42   41 
18  -  1 

15   23 

-4-2 

32 

20 

24   20 
12    0 

29 

14 

27 
11 

34.5 
14.5 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
9 

39 
29 

38 
23 

33 
21 

36 
28 

35 
22 

33 
25 

37 
22 

40 
24 

45 
28 

35 
26 

26 
15 

30 
18 

26 

7 

26 
6 

20 
-  1 

21 
-  4 

23 
10 

37 
18 

43 
29 

38 
5 

18 

2 

34   35 
13-4 

17   22 
-8-4 

24 
10 

16   21 
1    2 

28 
14 

27 
3 

30.1 
12.5 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

28 

15 

40 
28 

36 

20 

34 
27 

35 
25 

32 
22 

35 
22 

37 
24 

39 
22 

42 

26 

35 
24 

24 

15 

29 
19 

22 

5 

24 

2 

13 
-12 

22 
-15 

23 

6 

32 

15 

40 
26 

37 
2 

18 
0 

39   37 
11    0 

14   14 
-  7  -12 

33 
9 

15   17 
-  4  -10 

26 
11 

19 
-  2 

28.7 
10.1 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

34 
16 

38 
14 

42 
12 

37 
31 

36 
27 

37 
28 

36 

21 

38 
28 

40 
29 

45 
25 

41 
29 

35 
20 

37 
22 

34 
16 

31 
10 

26 
6 

30 
-  4 

34 
13 

37 
25 

45 
23 

45 
16 

24 

5 

42   44 
13    6 

18   20 
6    4 

44 

7 

36   20 
14    3 

32 

10 

27 
14 

35.0 
15.8 

BELFAST 

MAX 
MIN 

27 
13 

43 
26 

41 
26 

36 
25 

40 
27 

38 
24 

36 
24 

38 
24 

42 
28 

47 
23 

38 
26 

35 
17 

32 

18 

32 

7 

30 

4 

27 
-10 

30 
-11 

26 

10 

36 
22 

43 
27 

42 

18 

22 
-  4 

42   43  '     19   18 

6    5-4-7 

42 

10 

33   22 
12-8 

31 
4 

29 
-  3 

34.2 
12.2 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

10 
-  2 

28 

5 

33 
16 

33 

7 

27 
20 

31 
18 

28 
18 

29 

18 

34 
16 

34 
25 

38 
10 

28 
9 

23 
9 

28 
-  6 

19 

-  8 

15 

-29 

11 
-29 

20 

-21 

27 
5 

29 

11 

35 
12 

12 

-14 

14   24    2    7 
-14  -  4  |-  4  -22 

12 
-15 

16    7 
6-9 

15 

-11 

23 

-  8 

22.3 
.3 

BRIDGEWATER 

MAX 
MIN 

38 
17 

40 
34 

37 
20 

31 

10 

33 
26 

32 
23 

32 
14 

33 
18 

37 
24 

39 
21 

37 
9 

16 
8 

28 
12 

26 
-  9 

18 
-20 

14 
-26 

20 
-31 

20 
-18 

32 
IS 

35 
14 

36 
9 

10 
-  7 

23   2119    5 
-17  -  1  -31  -37 

22 
-17 

25   15 
5-5 

28 
-  8 

20 
-21 

26.2 
1.0 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

20 
3 

41 
17 

37 
23 

39 

25 

36 
28 

36 
22 

38 
26 

44 
27 

50 
23 

32 
16 

29 

18 

28 

4 

20 

-  7 

-  2 

28 
18 

42 

18 

39 

27 

38 
14 

19 
3 

33   27   23   22 
9    2-12-4 

26 
9 

26   26 

7-4 

29 
12 

31.8 
12.0 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

30 

11 

42 
30 

42 
26 

38 
24 

39 
32 

41 
23 

36 
26 

41 
22 

47 
29 

48 

25 

40 
26 

30 
19 

32 
19 

25 

5 

30 
9 

21 

-  3 

31 

1 

26 

13 

35 
25 

45 
28 

40 

11 

26 
9 

42   33 
22    3 

22   25 
-1-5 

28 
12 

18  22 
5    5 

28 
16 

22 

33.1 
15.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 

18 

38 
28 

30 
18 

28 
15 

31 
26 

28 
23 

30 
21 

33 
24 

33 
22 

38 
20 

21 
5 

20 

4 

29 

16 

19 
-  1 

15 
-  2 

4 
-17 

16 
-17 

19 
-  3 

29 
7 

34 
9 

34 
-  8 

7 
-11 

20    8 
3-7 

5    2 
-10  -25 

22 
0 

14   13 
-  1  -13 

22 

9 

-10 

22.3 

4.5 

CLAYTON  LAKE 

MAX 

MIN 

30 
8 

33 

24 

36 
13 

32 

4 

26 
12 

29 
19 

27 
20 

28 
18 

32 

18 

31 
23 

37 
6 

23 
-  2 

25 
3 

27 

-15 

13 

-32 

8 

-20 

20 
-IB 

26 

18 

22 

I" 

31 
12 

35 
10 

10 
-14 

10 
-10 

20 
-  3 

0 
-5 

3 
-31 

9 
-23 

13 
5 

6 
-22 

13 
-16 

20 
-11 

21.8 
.1 

See  Reference  Notes  Following  Station    fade: 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JANUARY    1963 


Station 


Day  Ol  Month 


11       12       13       14       IS      16       17       18 


22      23      24      25      26 


:orinna 

>am»r1sc0tta  mills 
:astport 
:llsworth 
■armington 

ORT  KENT 
IAROINER 
iREENVILLE 
IAYNESVILLE 
1 1  RAM  2  S 

IOULTON  FAA  AIRPORT 
ACKMAN 
ONESBORO 
EWISTON 
ONG  FALLS  DAM 
AD  I  SON 
IDDLE  DAM 
ILLIN0CK.ET 
ILLINOCKET  FAA  AP 
LD  TOWN  FAA  AIRPORT 
QUOSSOC 
RONO 
ORTLAND 

ORTLAND  WB  AIRPORT 
RESOUE  ISLE 
IPOGENUS  DAM 
OCKLAND 
UMFORD  3  SW 
UMFORD  POWER  PLANT 
T  FRANCIS 
ANFORD  2  NNW 
QUA  PAN  DAM 
ELOS  DAM 

ATERVILLE  PUMP  STA 
EST  BUXTON  2  NNW 
EST  ENFIELD 
OODLANO 


MAX 

20 

40 

MIN 

10 

10 

MAX 

24 

40 

MIN 

9 

23 

MAX 

37 

39 

MIN 

23 

35 

MAX 

32 

42 

MIN 

12 

31 

MAX 

14 

34 

MIN 

1 

14 

MAX 

37 

40 

MIN 

18 

29 

MAX 

28 

42 

MIN 

7 

23 

MAX 

20 

33 

MIN 

4 

19 

MAX 

37 

40 

MIN 

9 

35 

MAX 

26 

44 

MIN 

-  1 

15 

MAX 

37 

39 

MIN 

22 

29 

MAX 

10 

35 

MIN 

0 

5 

MAX 

24 

36 

MIN 

2 

21 

MAX 

20 

40 

MIN 

12 

20 

MAX 

8 

27 

MIN 

-  3 

1 

MAX 

26 

39 

MIN 

10 

22 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


•10    0 
19   39 


39   38 
10   31 


35   40 
12   35 


30   36 
13   30 


27   42 
12   27 


26   42 
11   26 


37   37 
18   33 


18   34 
■15   15 


33   42 
12   25 


19   37 
6   19 


27   38 

15   18 


22   42 
4   20 


25   38 
12   22 


14   34 

3    9 


26   42 
7   24 


34   38 
■  7   10 


29   34 
3   27 


39   34 
26   12 


38   36 
27   24 


37   34 

34   30 


37   38 
28   18 


37   36 

19   10 


31   30 
23   19 


37   35 
27   15 


31   31 
22   16 


36   33 
27   22 


36   36 
27   12 


34   29 
26   22 


32   30 
25   17 


37   37 
25   28 


36   36 
30   21 


29   30 

14   10 


37   33 
25   17 


28   27 
20   13 


34   34 
27   26 


34   33 
28   24 


34   32 
24   20 


29   28 
15   16 


32   35 
23   25 


37   37 
32   29 


37   38 
31   24 


32   29 
24   23 


28   32 
15   19 


41   37 
29   24 


34   33 
26   12 


33   33 
27   14 


23   30 
9   20 


37   37 
30   19 


30   36 
12   21 


29   27 
16   17 


39   35 
29   19 


39   37   38 
25   31   22 


34 
25 


36   37 
28   27 


35   37 

20   18 


33   38 
24   25 


37   38 
28   36 


38   39 
21   24 


34   35 

9   17 


32   32 
9   23 


33   38 
18   17 


32   35 
22   17 


35   36 
11   19 


35   37 
19   20 


33   33 
21   25 


30   33 
21   22 


34   37 
23   23 


35   36 
22   26 


30   30 

11   19 


34   36 
20   24 


30   30 
20   20 


32   35 
26   26 


34   34 
24   27 


32   36 
17   22 


28   30 
19   19 


33   35 
22   24 


35   38 
29   29 


35   38 
24   27 


31   32 
21   23 


30   32 
19   21 


37   37 
22   25 


34   35 
21   25 


35   37 

23   26 


30   31 
19   15 


38   37 
24   24 


30   32 

17   17 


28   33 
21   20 


36   37 
22   24 


38   40 
23   22 


32   37 
19   21 


35   32 
25   13 


37   35 
31   17 


37   33 
29   21 


37   36 
27   17 


45   35 
25   20 


33   12 
-  1    2 


36   34 
21   15 


29   20 
14   10 


32   20 

9   10 


38   30 
20   18 


39   28   21 


35   27 
15   10 


45   36 
26   18 


37   31 
27   21 


39   32 
23   14 


41   33 
28   18 


40   33 
25   16 


41   34 
18   10 


33   17 
17   11 


37   23 
18   14 


38   35 
21   15 


32   21 
21   13 


38   29 
29   20 


39   30 
28   18 

35   14 


38   30 
10 


37   36 
29   20 


37   29 
29   19 


34   3  8   18 


41   39 
27   21 


40   24 
5 


33   37   28 


43   35 
26   16 


45   38   29 


47   41 
20   13 


42   43 
23   20 


28   28 
13-8 


31   29 
18   10 


40   36 
28   20 


33   33 
22    9 


23   28 
17-2 


28   25   16 


33   33   27 


18   22 
-21  -  8 


27   22 
13  -10 


30   31 
19  -10 


25   23 
-  5    4 


27   34 
10   24 


29   32 

-12   12 


14   20 
-20  -20 


16   15 
-25  -22 


23   24 
-13    6 


21   24 
-19  -  1 


23   22 
-31  -17 


33   26 
20-4 


20 
-20 


30   20   19 


30   20 
10    0 


32   31 
18   14 


30   29 
17    2 


25   28 
12    0 


33   33 

17  -10 

22   29 

10  3 

29  21 
17-5 

27  22 
16-2 

28  30 
15-3 

26   28 

18  8 

33   24 
20   14 

32   26 

20    7 

30  26 

11  1 

25   27 


33   33 
22   11 


28   25   24 


30   27   27 


18   25 

-18    0 


31   17   29 


21 

-  3 


22   24 
■  8   12 


18   24 
-17  -  2 


10   24 
-25  -18 


13   21 
-25  -24 


20 
-20 


21   21 
■21  -  2 


11   24 
■18  -11 


21   20 
-15    4 


32   27 
10   18 


29   26 

-  2   18 


18   20 
-15  -  2 


14   21 
-19  -  4 


28   33 
-  1   19 


22   24 

-19    6 


23   24 

-14    7 


23  26 
2-5 

34   35 

20   15 

24  28 
9  -12 

22   27 

6-5 

30   29 

14    4 

33   25 

21-4 

22   29 

12    3 

27   30 
22   18 


13 
-22 


30   28 
-  8   14 


8   17 
-32  -30 


19   22 

-17    5 


28   27 
-10   12 


16   23 
-20  -19 


18   28 
•10  -12 


34   40 
16   14 


35   44   40 
21   27   10 


34   45   44 
23   31   15 


40   42   42 
22   19   12 


23   36   37 
12   15   18 


25   35 
■22    5 


39   44   3' 
18   20   H 


32   34   34 
13   23    1 


33   39   38 
5    4-3 


40   38   38 
16   28   11 


30   38   37 
14   18-1 


29   40 
15   15 


33   36   44 
22   23   31 


38   39   40 
20   28   14 


30   31   40 
7   13   10 


37   35 
21   21 


30   34   37 
10   19    7 


23   33   35 
2   14   17 


31   36 
17   22 


34   40   39 
8   22    1 


28   31   37 
12   17    6 


31   38   36 
18   24    3 


34   43 
24   33 


30   34   34 
18   10    8 


23   31 

11   15 


39   44   41 
22   30   16 


35   37   37 
18   29    5 


35   37   36 
19   30    9 


19   27   36 


39   42   42 
10   24   12 


17   26 
■8-1 


31   35 
11   21 


26   32   36 
2   16   11 


37   41 
21   25 


22   37   41 

9   13   24 


41   38   40 
20   18   24 


20   41   48 
2   12    4 

22      43   43 

8   16    6 

22   38   37 
6   15    4 

20  16   26 
■4-3    0 

5   17   18 
■25-9-3 

19  39   40 
•5    6    1 

13  24   11 
■  8    6  -14 

14  32   37 
•16  -13    0 

21  34   26 

1    0-4 

12   31   26 
•4    9-3 

12   25   15 
•10   10-2 

31   26   43 
■1-1 

20  32 


25 

-  3 


IS   16 
■11  -21 


18   22   35 


23   20 

3  -15 


27   20 
5    0 

40   17 


L2 


30   21 
7    2 


27   23 
11  - 


32   27 

17   11 


8   15 
•15  -19 


25   12   21   27 


20   23 

•14  -12 


-13 
25 


18   14 
6  -11 


24   23 
7-7 


22   12 
7  -22 


28   25 

5  -13 


11   13 
■20  -22 


13   13 
■13  -32 


28   23   27 


11   18 
-  2  -  5 


24   17 
5  -12 


29   18 
8  -26 


21   22 
10  -19 


16   13 
-1-4 


28   18 
2  -25 


29   28 
4  -12 


24   13 
1  -12 


8   12 

2  -11 


10   16 
-3-6 


14   15   21   19 


44   21   31   30 


20   22   25 


14   24 
2-3 

12   14   25 
•10  -  8 

17   15 


16   17 

-  9  -  3 


14   24 
■  4   12 


22 

-  3 


17   40 
■11    7 


10   11 
10  -19 


14   13 
-16  -21 


24   23 
4  -12 


23   16 

3  -10 


11 


19 

7-6 


-  6  -13  -  6 


18   34 

5  11 

24  .40 
9   22 

22   43   3 

6  19 


14  14 

15  -13 


16   15 
-  8  -14 


18   22   26 


20   2*   27 


-10  -21  -12 


23   43   42 


12 

-  1 


16   27   19 


20   23 
-  1    5 


16   18 
11  -16 


15   20 
■13  -11 


20   41 
20   21 


13   17 
6-5 


-  5  -30 
25   26 


5    7 
-18  -36 


-  2 

26 


35 
-  2 


2    4 
8  -28 


19   18 
8  -11 


19   22 

■  6  -10 


34   18   34 


-13  -23 
10   20 


15   15 
2  -  1 


16   17 
2  -18 


17   16 

3-1 


20   23 
3-7 


22   15 
4-5 


25   12 
3  -14 


15   21 
-1-7 


17   22 
3-4 


11  -10 
27   23 


21   15 
-14 


25   24 

0 


22   24 

-  8  -20 


26   16 

10  -11 


39   30 
9-1" 


29   25 
15  -  1 


28   25 
■  3  -12 


17   22 
•14  -12 


19   27 
1  -12 


25   17 
4  -12 


25   19 
5  -16 


16   22 
-  8  -12 


24   17 
9-5 


29   25 

19   13 


24   16 
4-9 


30   27 
9   13 


28   22 

4  -  1 


14   20 

-11  -13 


14   24 
■16  -14 


6   11 

-18  -16 


27   27 
9-5 


29   26 
8-8 


22   29 
-  1  -12 


24   30 
■  2 


26.7 
5.1 


32.5 
13.4 


34.4 
20.5 


33.5 
12.9 


26.9 
4.0 


32.0 
7.5 


24.2 
3.6 


31.6 
6.5 


25.5 
7.5 


24.3 
5.3 


32.4 
12.4 


31.0 
12.4 


23.3 
2.7 


29.1 
8.5 


23.5 
2.1 


25.6 
4.4 


26.0 
8.4 


28.6 
5.5 


23.8 
3.1 


27.9 
10.3 


32.0 
18.7 


24.6 
6.5 


23.8 
2.5 


34.7 
16.3 


27.5 
7.5 


26.7 

10.0 


20.9 
2.2 


34.0 
16.3 


24.5 
■  2.8 


31.2 

10.5 


31.8 
9.6 


31.9 
11.4 


See    reference    notee    following    Station    Indel. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 

< 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

0 
-10 

10 
-  4 

18 

10 

28 
12 

34 
16 

33 
19 

36 
24 

34 
25 

37 
30 

40 
29 

44 
28 

44 
28 

33 
31 

33 
5 

22 

7 

27 
-  1 

20 
-  2 

32 
9 

35 
13 

35 
30 

42 

8 

15 
3 

24 
3 

33 
-  5 

2 

-  7 

11 

-  8 

28 
6 

29   12 
8  -10 

19 

-10 

29 

9 

27.1 
9.5 

AMHERST 

MAX 
MIN 

14 
-  1 

36 
14 

33 
12 

37 
17 

33 
11 

31 

11 

35 
22 

38 
26 

40 
23 

47 
17 

42 
29 

35 

30 

34 
21 

26 

5 

32 
1 

20 
-  3 

30 

1 

29 

15 

39 
24 

46 
29 

29 
10 

28 
2 

51 
15 

18 
0 

23 
-  2 

24 
0 

28 
16 

21   23 
0  -20 

29 

7 

" 

31.6 
10.5 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

5 
-  8 

20 
3 

35 
19 

34 
18 

35 
24 

29 
6 

33 
18 

37 
22 

35 
25 

37 
23 

47 
24 

46 
27 

29 

24 

33 
5 

22 

3 

28 
-  2 

17 
-  2 

36 

14 

30 
25 

37 
25 

42 
12 

18 

-  3 

26 

1 

42 
0 

5 
-  6 

15 
-  5 

25 

10 

27   18 

9  -11 

20 
-11 

25 

-  1 

28.6 
9.3 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

24 
3 

41 
20 

36 
29 

37 
28 

35 
28 

37 
17 

38 
21 

37 

19 

42 
25 

52 
28 

44 
29 

35 
23 

34 
24 

27 
13 

34 
16 

22 
9 

40 
11 

30 
23 

42 
24 

50 
33 

42 

11 

27 

7 

50 
27 

28 
2 

20 
1 

26 
5 

29 

19 

23   25 
6-3 

31 
16 

28 
3 

34.4 
16.7 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

15 
1 

33 
11 

33 
11 

37 
20 

33 
20 

32 
3 

36 
11 

36 
26 

36 

27 

46 

18 

45 
26 

37 
27 

33 
25 

33 
2 

27 
-  7 

25 

-  7 

34 
-  5 

32 
15 

33 
25 

41 
23 

40 
13 

20 
-  4 

42 
19 

39 

1 

14 
-  5 

24 
-  9 

27 
0 

27   20 
10  -22 

26 
16 

2  = 

-10 

31.6 
9.1 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

21 
5 

40 
20 

35 
29 

34 
29 

33 
27 

33 
21 

39 
26 

37 
29 

40 
28 

50 
30 

44 
34 

34 
23 

32 
23 

26 
12 

32 

17 

20 
9 

40 
20 

36 
26 

37 
27 

51 
32 

41 
11 

25 
6 

47 
25 

36 

0 

17 

-  1 

27 
9 

37 
20 

20   22 

6    0 

30 
19 

25 
13 

33.6 
18.5 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

23 

e 

43 
22 

38 
33 

37 
32 

36 

31 

37 

27 

39 

31 

39 
29 

44 
31 

54 

34 

46 
37 

37 
25 

36 

25 

28 
18 

35 
21 

23 

15 

44 
21 

35 

29 

44 

30 

54 
35 

45 

15 

29 

11 

50 
29 

38 
6 

21 
4 

29 

13 

37 
22 

25   26 
12    8 

31 
22 

29 

18 

36.5 
22.4 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

24 
4 

44 
17 

41 
31 

39 

30 

36 
30 

36 
21 

41 
15 

40 
24 

44 
23 

52 
25 

51 
28 

44 
32 

36 
24 

35 
15 

37 
9 

32 

12 

45 
9 

39 
26 

43 
27 

56 
29 

47 
18 

28 
6 

49 
22 

45 
6 

21 
0 

28 
3 

36 
20 

34   27 
11    1 

33 
24 

29 
16 

38.5 
13.0 

BUFFUMV1LLF  DAM 

MAX 
MIN 

3 
-10 

24 
3 

35 

19 

35 
27 

32 
25 

28 
5 

34 

7 

39 

15 

37 
16 

39 
16 

51 
19 

48 
28 

31 
24 

34 
6 

27 
1 

33 
1 

22 
2 

42 
12 

32 

23 

42 
27 

45 
16 

21 
3 

30 
5 

46 
2 

10 
-  3 

19 
-  1 

28 

13 

32   20 

10-4 

25 
-  1 

29 

1 

31.4 
9.9 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

20 
6 

38 
20 

38 
32 

35 
31 

35 
30 

34 

32 

39 
25 

38 
26 

38 
30 

50 
32 

48 
34 

42 

31 

42 
28 

33 
15 

36 

16 

36 

14 

40 
16 

40 
18 

40 
27 

50 
32 

48 
19 

26 

9 

48 
26 

46 

10 

18 
2 

24 
18 

34 
10 

31   24 
8    9 

28 
20 

26 
16 

36.3 
20.7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

14 
-  8 

27 
14 

42 
26 

34 
28 

38 
24 

35 
16 

34 
19 

37 
20 

36 

21 

41 
25 

48 
26 

45 
28 

30 
24 

39 

11 

27 
9 

31 

7 

19 
8 

36 
14 

31 
25 

41 
27 

44 
18 

22 
6 

27 
18 

42 
6 

11 
1 

18 
2 

24 

10 

30   21 
10-3 

22 
-21 

28 

-  3 

31.5 
13.2 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

4 
-  6 

24 
3 

37 
18 

36 
23 

36 
22 

31 
3 

33 
8 

39 
20 

37 
22 

36 
20 

48 
23 

45 
28 

31 
26 

32 
8 

24 
6 

30 
0 

26 

3 

40 
22 

32 
26 

37 
27 

43 
15 

18 
0 

30 

4 

45 
0 

4 

-  2 

12 

-  1 

29 
10 

29   18 
10  -15 

23 

-10 

27 
-  1 

30.2 
10.1 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

26 
6 

42 

21 

39 

20 

38 

30 

38 
31 

37 
20 

38 
16 

40 
22 

42 
26 

46 
25 

48 
31 

40 
32 

37 
28 

30 
16 

35 

11 

27 
11 

42 
12 

42 

30 

39 
29 

51 
33 

39 
16 

30 
8 

46 
23 

38 
5 

22 
3 

29 

10 

45 
23 

25   26 

11    5 

34 
18 

27 
3 

36.7 
18.5 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

16 

-  1 

29 

14 

39 
28 

40 

31 

37 
32 

36 
25 

37 
19 

40 
22 

38 
20 

42 
30 

48 
31 

44 
32 

38 
32 

46 
18 

31 
6 

35 
15 

36 
15 

44 

25' 

39 
31 

50 
32 

52 
31 

32 
10 

37 
12 

45 
13 

16 

7 

22 

7 

44 

17 

46   26 
18   11 

34 
12 

35 
22 

37.2 
20.0 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

24 

6 

43 
19 

37 
32 

36 

31 

37 
31 

36 

23 

39 
23 

40 
27 

41 
29 

51 
31 

50 

34 

40 
30 

34 
28 

32 

18 

35 
20 

27 
14 

44 
16 

40 
31 

41 
30 

53 
30 

41 

16 

29 

10 

47 
29 

41 
5 

21 

4 

28 

11 

45 
23 

23   25 

13    7 

31 
23 

27 
18 

36.7 
21.4 

FITCHBURS  2  S 

MAX 
MIN 

9 
3 

28 

8 

44 

26 

36 
27 

40 
29 

34 

10 

37 
21 

39 
24 

37 
25 

40 
20 

51 
20 

45 
28 

29 
24 

34 
11 

27 
6 

33 
4 

22 
5 

40 
10 

33 
25 

41 
29 

46 
18 

23 
4 

27 
6 

47 

5 

10 
0 

22 
3 

25 
12 

31   26 
9  -  1 

27 
1 

30 
9 

32.7 
13.6 

F RAM  INGHAM 

MAX 
MIN 

10 
-13 

32 

7 

43 
28 

36 
30 

36 
26 

35 

19 

36 
20 

42 
22 

37 
24 

42 
27 

54 
25 

46 
31 

33 
24 

34 
14 

30 
12 

36 
9 

23 

7 

43 

12 

32 

22 

42 
23 

54 
20 

23 

7 

32 
6 

52 

4 

12 

-  1 

20 
3 

33 
12 

34   22 
13-2 

26 

0 

31 
6 

34.2 
14.2 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

19 
4 

43 
16 

37 
31 

37 
31 

36 
31 

36 
22 

38 
26 

38 
22 

43 
25 

46 
29 

43 
30 

39 

24 

33 

23 

33 
16 

33 

14 

29 
12 

36 
12 

30 

24 

42 
26 

43 
31 

43 
20 

26 
9 

46 
24 

43 

7 

21 
4 

26 
10 

33 

19 

28   27 
15    1 

31 
17 

31 
15 

35.1 

19.0 

H INGHAM 

MAX 
MIN 

25 
6 

41 
20 

36 
32 

37 

31 

37 
32 

37 
23 

41 
21 

39 

20 

42 
25 

52 
29 

44 
30 

41 
31 

33 

25 

32 
16 

36 
15 

26 

12 

42 
9 

35 
29 

40 
30 

55 

31 

44 
18 

28 
9 

49 

24 

45 
6 

22 
2 

28 
5 

39 
20 

29   26 

15    5 

32 
18 

27 
12 

36.8 
19.4 

MOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

4 
-13 

16 

-  4 

34 
6 

32 

11 

33 
11 

30 
11 

32 
22 

33 
24 

36 
24 

39 

28 

39 
26 

38 
26 

33 
26 

34 
6 

19 
0 

27 
-  3 

16 

-  2 

35 
5 

29 

14 

33 
22 

42 
10 

15 
-  1 

24 

-  1 

35 
-  2 

2 

-  7 

11 

-  7 

22 

5 

28   16 

10  -14 

18 
-14 

28 
1 

26.9 

7.1 

HTANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

26 
8 

40 
23 

39 
33 

38 

31 

42 
34 

37 
25 

38 
15 

40 
19 

42 
32 

48 
27 

49 
32 

43 
36 

42 

34 

36 
16 

36 

7 

32 

11 

44 

5 

40 

26 

37 
31 

53 
31 

44 
25 

28 
3 

46 
26 

42 

11 

22 

4 

29 

1 

46 
23 

34   26 
12   12 

35 
19 

32 
22 

38.3 
20.6 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

4 
-  6 

22 
2 

38 
12 

34 
12 

35 

8 

34 

11 

36 
22 

36 
24 

37 
22 

38 
18 

48 
20 

46 
28 

36 
28 

33 
2 

24 
-  3 

30 
-  4 

20 
-  4 

35 

2 

30 
17 

37 
17 

42 
12 

18 
-  1 

24 
1 

38 

0 

4 
-13 

14 
-10 

22 
5 

30   16 
11  -14 

26 

-12 

28 
-  3 

29.5 
6.6 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

21 
9 

41 
18 

35 
12 

34 
30 

35 
31 

32 

20 

39 
26 

34 
22 

42 

24 

49 
29 

44 
33 

39 
24 

35 
23 

35 
12 

32 

14 

28 

11 

38 

10 

31 
24 

41 
25 

47 

34 

42 
15 

31 
8 

45 
26 

40 
8 

20 
2 

25 
9 

32 
18 

28   26 
14    4 

32 
15 

28 
14 

34.9 
18.2 

LOWELL 

MAX 
MIN 

20 

7 

38 

20 

33 
30 

35 
30 

33 
29 

35 
21 

36 
25 

35 
26 

39 

27 

47 
30 

40 
33 

32 
23 

31 
24 

25 

15 

31 
14 

21 
10 

36 
13 

30 
24 

39 
23 

45 
34 

40 
12 

29 
7 

47 
17 

18 
4 

22 

3 

25 
9 

33 
20 

24   28 
9    0 

32 
22 

30 
13 

32.5 
18.5 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

21 
-  9 

45 
14 

45 
27 

39 
28 

37 
26 

36 
18 

39 
21 

42 

17 

44 
20 

47 
24 

48 
26 

40 
24 

33 
20 

38 
12 

37 
9 

40 

7 

40 
13 

43 
23 

44 
23 

47 
28 

46 
19 

26 

7 

49 
23 

46 

7 

22 
2 

26 
5 

34 
10 

34   25 
14-2 

30 
11 

35 
10 

38.0 
15.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 
12 

39 
26 

39 
33 

40 
34 

36 
33 

36 
27 

41 
22 

41 
29 

42 
30 

47 
32 

50 
32 

45 
37 

47 

34 

34 
23 

34 
18 

31 
20 

44 
23 

42 
34 

38 
33 

49 
38 

46 

19 

35 
13 

45 
35 

43 
12 

22 

8 

34 
13 

47 
27 

27   28 
16   13 

36 
27 

32 
23 

38.6 
25.0 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

27 
9 

46 
26 

40 
36 

39 

34 

38 
31 

39 
26 

39 
29 

42 

32 

44 
32 

53 
32 

49 
37 

40 
32 

36 
29 

33 
20 

36 
24 

28 
17 

44 
26 

42 
33 

37 
32 

53 
37 

27 
16 

32 

12 

47 

32 

43 

7 

25 

5 

29 

14 

46 
25 

29   29 

17    9 

34 

26 

31 
19 

38.0 
24.4 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

8 
-  4 

25 
6 

32 
6 

35 
22 

36 
24 

34 
23 

35 
24 

38 
30 

36 
29 

51 
26 

45 
28 

34 
29 

33 

10 

23 

2 

27 
2 

20 
-  2 

37 
10 

35 
15 

26 

46 
32 

39 
4 

24 

-  2 

36 
6 

7 
-  6 

14 
-  8 

22 

-  5 

28 

14 

14   23 
1-2 

27 
12 

26 
2 

29.7 
11.7 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

26 
6 

42 
21 

41 
33 

37 
32 

37 
32 

37 
25 

38 
22 

40 
24 

48 
29 

54 
32 

49 
33 

48 
38 

39 
29 

34 
16 

36 
17 

34 

18 

48 
13 

43 

32 

36 

32 

57 
30 

48 
22 

29 
8 

50 
22 

44 
12 

22 
3 

28 
11 

46 
28 

35   28 
17    6 

33 

20 

29 

18 

39.3 
22.0 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

26 
12 

43 
23 

41 
35 

40 
32 

39 

34 

38 
31 

39 

20 

42 
23 

44 
33 

44 
34 

50 
33 

43 
36 

42 
33 

37 
22 

36 
22 

32 
19 

44 
19 

42 

31 

39 
31 

52 
30 

44 
23 

26 

12 

45 
25 

43 

12 

24 
6 

28 
15 

45 
22 

34   26 
18   14 

33 
22 

32 
24 

38.5 
24.1 

READING 

MAX 
MIN 

22 
6 

41 
21 

36 
30 

37 
28 

36 
29 

37 
19 

39 
23 

37 
20 

42 

21 

50 
29 

44 
29 

35 
23 

33 
24 

27 
15 

32 

14 

22 
9 

39 
13 

30 
27 

42 

27 

50 
34 

44 
12 

28 
8 

49 
28 

36 
3 

22 

2 

27 
5 

34 
20 

25   25 

6-3 

31 
16 

30 
2 

34.9 
17.5 

ROCHESTER 

MAX 

MIN 

11 
-  3 

28 
10 

42 

27 

37 
31 

37 
31 

36 

21 

37 
16 

40 
16 

40 

26 

42 
25 

51 
25 

49 
33 

37 
28 

33 
16 

31 
10 

36 
10 

26 

7 

45 

15 

40 
32 

49 
30 

54 
26 

27 

31 

49 
10 

14 

2 

22 
2 

45 

14 

46   25 
15    5 

29 
6 

32 

14 

36.2 
16.4 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

20 
6 

41 
20 

42 

34 

38 
32 

36 

33 

36 
24 

37 
25 

41 
28 

43 
30 

48 
33 

42 
35 

36 
29 

34 
27 

34 
22 

32 

17 

25 

1* 

38 
14 

36 
30 

40 

28 

46 
35 

40 
17 

26 
9 

47 
26 

41 
6 

20 

3 

26 

10 

42 
20 

28   23 
16    7 

31 
20 

29 
22 

35.5 
21.7 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

22 

5 

42 
20 

36 

30 

37 
33 

36 
31 

37 

26 

37 
29 

39 
30 

42 
30 

50 
34 

44 
37 

37 
27 

34 
27 

27 
16 

34 
18 

21 

14 

42 

20 

31 
28 

40 
28 

48 
40 

40 
18 

26 

10 

46 
26 

26 

7 

22 

3 

26 

13 

36 
23 

23   24 
17    6 

31 
19 

28 
19 

34.3 
22.1 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

28 
12 

43 
29 

40 
36 

40 
36 

38 
34 

42 
28 

42 
28 

42 
28 

46 

32 

50 
34 

48 
36 

41 
35 

38 
33 

33 
20 

39 

22 

31 
18 

46 
24 

42 

34 

42 
34 

56 
36 

48 
17 

34 
14 

52 
32 

44 
10 

26 
8 

34 
15 

50 
26 

28   30 
18   10 

36 
30 

32 
19 

40.0 
25.5 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

3 

-  8 

26 
4 

38 
10 

37 
12 

42 
18 

35 
20 

36 
21 

36 
25 

39 
29 

39 
31 

45 
32 

45 
32 

34 
29 

39 

5 

25 

-  2 

30 
-  5 

8 

-  4 

31 
0 

31 
14 

38 

17 

43 
14 

20 
-  2 

26 

0 

36 
0 

27 
-  1 

17 
-  2 

25 

-  1 

33   23 

17-5 

23 

-11 

33 
4 

31.1 
9.5 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
MIN 

10 
-  2 

23 
6 

32 
3 

35 
23 

33 
26 

36 
25 

37 
20 

39 
30 

38 

31 

39 
17 

41 
26 

38 

31 

34 
22 

23 
0 

30 
-  2 

20 
-  4 

40 
2 

36 
11 

38 
23 

48 
30 

43 
12 

23 
-  1 

40 
22 

33 

-  3 

13 

-21 

25 

-14 

31 
18 

25   23 
10  -21 

24 
12 

23 

1 

31.4 
10.7 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

21 
4 

38 
20 

31 
20 

36 

20 

28 
22 

37 
23 

37 
23 

44 
32 

40 
28 

47 
28 

45 
30 

36 
30 

39 
22 

29 
15 

33 
12 

21 

10 

36 
11 

42 

18 

38 
26 

43 
26 

27 
11 

26 

8 

1 

45 
6 

20 
2 

20 
-  2 

25 

1 

26 

16 

22 
7 

25 
5 

28 

19 

29 
12 

32.8 
16.4 

a    following    Stfttlon    Indci 
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DAILY  TEMPERATURES 


STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  PAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMHINGTON 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  W8  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 


BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKE PORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 


10 
-  2 


43   38 
23   31 


21   33 

4   15 


39   36 
15   10 


40   36 
18   29 


18   36 
0    2 


40   36 
18   25 


43   39 
17   29 


35   34 
15   18 


36   33 
13   28 


12  24 

1  11 

23  35 

9  15 

20  40 

5  -  1 

20  29 

-  2  19 

37  35 

14  24 

42  35 

20  10 

45  39 

18  30 

37  34 

11  12 


MAX 
MIN 

3 

-  5 

22 

1 

29 
15 

MAX 
MIN 

0 
-15 

7 
-  4 

19 

5 

MAX 
MIN 

13 
1 

37 

1 

35 

17 

MAX 

MIN 

7 
-  2 

30 

3 

32 
-  3 

MAX 
MIN 

10 

-  1 

28 
6 

32 
12 

MAX 
MIN 

14 

0 

35 
9 

33 
3 

MAX 
MIN 

18 
5 

38 

18 

34 
20 

MAX 
MIN 

6 
-  8 

25 

4 

28 

2 

MAX 
MIN 

11 
-  1 

29 

5 

31 
5 

MAX 
MIN 

9 
-  6 

23 
6 

40 
21 

MAX 

MIN 

39 

1 

36 

2  5 

MAX 
MIN 

9 
-  5 

28 
8 

30 
16 

MAX 
MIN 

17 
-  3 

19 
8 

22 

7 

MAX 
MIN 

22 

5 

41 
17 

36 

2  8 

MAX 

MIN 

15 
0 

40 
12 

39 

27 

MAX 
MIN 

14 
-  1 

36 
11 

33 

13 

MAX 
MIN 

13 
-  3 

32 
2 

31 
18 

39  36  36 

20  21  24 

37  37  37 

31  29  20 

34  36  29 

16  25  6 

40  36  30 


35   35   35 
28   29   16 


35   34   35 


36   37   37 
30   29   13 


37   36   37 
28   27   17 


35   31   31 
23   10   13 


34   29   32 

27   19   17 


30  27  29 

20  21  11 

33  33  30 

21  22  10 

31  30  27 
18  21  12 

34  39  34 
12  26  9 

31  41  34 


39   34   35 


35   36 
25    9 


38   40 
31   17 


37   32   35 


25   30 
21   10 


26   22 

19   15 


34   34 
27    8 

31   35 


33  32  30 

22  24  17 

39  33  30 

18  23  6 

38  34  34 

25  21  11 

31  28  30 

20  23  13 

33  29  32 

18  15  13 

36  40  36 

27  28  14 


35   36 
28   15 


29   31 
23   15 


25   18 
13    5 


35   37 
28   15 


34   36 
18   16 


36   32   32 


41   42 
23   23 


36   36 
20   26 


38   41 
20   26 


37   42 
21   22 


35   37 
24   22 


37   42 
19   25 


37   43 
19   25 


37   38 
29   27 


34   36 
25   28 


30 

34 

36 

22 

24 

25 

32 

33 

35 

15 

24 

24 

30 

30 

38 

21 

23 

24 

37 

36 

37 

15 

23 

23 

38 

36 

37 

10 

23 

15 

36   37 
21   29 


37   36 
22   23 


40   36 
23   22 


26   30 
20    6 


29   33 
21   23 


26   29 
17   18 


36   36 
22   28 


35   37 
24   28 


36   37 
18   20 


35   35 
24   28 


31   35 
21   21 


34   35 
22   27 


38   38 
16   26 


35   37 
19   21 


32   32 
24   26 


18   22 

5   14 


38   38 
17   20 


37   36 
25   26 


34   35 
18   25 


26   31 
20   20 


49   44 
20   35 


48   50 
26   30 


37   45 
20   21 


47   44 
23   27 


36   52 
21   22 


52   49 
24   31 


54   45 
28   29 


48   46 
22   31 


27  30  22 

39  48  38 

30  30  21 

35  43  36 

27  31  24 

39  49  42 

27  25  25 

42  48  38 

24  23  28 


50   41   32 
23   27   23 


49   42   38 
24   26   22 


40   37   32 
28   31   25 


32   37   32 


48   41   35 
22   25   23 


45   40   34 


Day< 
14  !  15 


18 

20 

22 

42 

36 

33 

24 

26 

24 

50 

43 

34 

17 

25 

27 

45 

39 

29 

30 

27 

23 

40 

36 

31 

26 

30 

24 

45  36  29 

22  23  25 

42  52  43 

20  21  28 

48  40  39 

22  25  22 

43  40  32 
28  28  22 

24  26  29 

14  19  16 

50  42  34 

23  28  24 

47  40  37 

21  28  20 

47  41  34 

24  28  22 

43  33  30 

26  26  19 


33   23   29 


30   36 
15   10 


33   21 
4-4 


35   24   32 


33   33   33 


25   45   37 
10   14   30 


21   17   31 
■4-3    1 

20   28   28 


-  6 


LS 


34   23 

-2-5 


34   36 
13   11 

33   33 


11 


31 


28   31 

21-3  0 

35   32  17 

23    2  4 

37   31  24 


28   23 
-  9  -13 


32   23   30 


28   24 
-  5  -  5 


34   27   29 

22  0-5 

34   22   20 
24  -10  -  5 

28   31   15 

18  -14  -19 

32   32   25 

23  6-9 

32  29   27 
23  -10  -16 

33  23   23 
22    5-2 

34  34   29 
24-3-7 

32   21   27 

19  2    1 

32   20   20 

20  -12  -10 


21 
-  4 


26 


30   33   28 


32   33   31 


32   27   23 


-  6  -12  -14 


33   26   32 


32   32   28 


33   32   27 


29   21   19 


28   18   38 


23   43   32 
6    8   26 


29   39   39 


18   40   29 


15   27   28 


25 

-15 


20   33  | 
■13-8 


15   25 
-10   11 


20   25 

■11  -  7 


20   29 
-10   11 


17   26   26 


26   31   29 


20   32   28 


12   26   33 


14 

8 

22 

32 

26 

-25 

-31 

-13 

16 

15 

21 

22 

29 

40 

38 

-12 

-  9 

8 

12 

24 

20 

30 

30 

36 

37 

-23 

-16 

0 

21 

18 

10 

23 

24 

32 

38 

-12 

-  4 

5 

22 

25 

26 

25 

28 

38 

40 

-11 

-  8 

6 

22 

21 

18 

25 

29 

37 

40 

-  6 

-  2 

10 

17 

27 

13 

24 

32 

32 

38 

-^2 

-15 

-  2 

18 

16 

18 

24 

25 

3? 

38 

-17 

-  5 

1 

22 

26 

32 

23 

24 

29 

42 

1 

-  2 

-  2 

16 

17 

28   28   30 


32  29 

•  2  17 

29  29 

1  15 

32  26 

0  13 

23  27 

3  15 


38   47 
26   32 


43   55 

30   34 


30   35 
24   25 


39   42 
23   28 


41   51 

26   31 


31   35 
14   19 


44   53 
26   29 


43   51 
25   29 


37   42 
28   32 


23   24 


19   20   21   22   23   24   25   26   27 


24   38   14   15 
■  1   14-3-17 

21 


25   29 

■11   17 


30   48 
7   27 


18   24   40 


26   40   19   20   24   32 


5-2   13  - 


26   49   45   18 


17   24   38 


26   50   45   20   29   34  ; 


21   29   33 


33   42 
17   20 


31   35   45 


32   40   42 


29   37 
12   24 


25   42 

0    5 


34   39 
26   15 


39   40 
20   29 


40   39 
15   25 


43   42 
17   28 


31   45   43 


38   41 
24   24 


35   39 
17   22 


32   42 

15   23 


14   28 

0   12 


17   21   27 


16   21   27 


20   20   37 


23   21   26 


21   41 
3   17 


18   22   31 

■  2    5 

14   21 


13 

20 

8 

-  4 

9 

17 

12 

-12 

10 

7 

-  2 

8 

18 

13 

-13 

11 

22 

24 

-19 

12   25   17 


12 

30 

25 

21 

18 

27 

3 

3 

-  1 

-2  3 

-16 

3 

22 

46 

42 

21 

25 

30 

5 

12 

-  5 

1 

17 

19 

41 

21 

25 

30 

3 

12 

-  2 

-  5 

11 

16   30   29 


10  17 

11  -17 


20   36   30 


20 

32 

10 

0 

16 

30 

1 

10 

21 

40 

2 

16 

19   30   15 


15   22   22 


4  0 

23 

44 

15 

0 

14 

37 

16 

35 

10 

-  2 

15 

20 

2 

19 

■19 

-20 

-  4 

29 

25 

45 

10 

1 

21 

12 

17 

22 

■25 

-23 

10 

0 

5 

15 

•10 

-19 

-  4 

20 

20 

28 

■20 

-11 

7 

15 

20 

28 

31 

-21 

1 

15 

19 

25 

13 

-  8 

12 

22 

25 

29 

21 

-12 

10 

15 

17 

20 

-20 

18 

21 

14 

-12 

14 

23 

1 

-  1 

20   24   30 


14   20   24 


-22  -11 

20  25 

-  3  -  1 

19   42   41  !  19  21 


f  1963 

» 

28 

29 

30 

31 

< 

20 

5 

24 

-11 

27 
16 

25 
3 

31.3 
11.6 

9 

26 
2 

32 

21 

2  1 
5 

37.1 
18.4 

28 
11 

19 
-21 

21 
-19 

5 

28.2 

7.5 

22 
2 

23 
-17 

29 

11 

29 

-  3 

31.9 

10.4 

26 
12 

24 
-  5 

31 
15 

8 

35.4 
16.1 

29 

7 

17 
-15 

24 
-12 

25 

-  5 

28.9 

4.2 

26 

13 

28 
-  9 

32 
17 

31 
1 

36.7 
16.2 

31 
13 

25 
-  5 

31 

15 

29 

10 

36.9 
16.5 

19 
0 

22 

-15 

27 

13 

25 
-  5 

31.0 
13.2 

16 
2 

19 
-  2 

24 

14 

23 
12 

30.0 
14.9 

20   20   26   21 


14   24   29 


27.4 
5.9 


10   20 
-7-2 


18   25 
-19  -14 


11   27 

-15  -14 


26   29 

-13   10 


21   24   30   29 


25   26.1 
■2    7.5 


29   29.4 
■  2    5.9 


31.0 
10.5 


30.6 
7.0 


28   25   30 


24   28 
-12    8 


33   34.8 
21  13.8 


31.3 
8.9 


18   41 

4   15 


10   26   26 


17   22   25 


15   10 
■  2  -12 


32 

30 

24 

22 

27.2 

-  2 

-19 

-  1 

-  5 

5.2 

21 

0 

15 

20 

20.2 

2 

-15 

-18 

-18 

-   .3 

28 

28 

30 

26 

31.4 

10 

-16 

-12 

1 

8.1 

22 

20 

28 

25 

29.6 

7 

-27 

-  2 

-  8 

2.8 

18 

21 

29 

24 

27.4 

3 

-16 

10 

4 

9.9 

25 

27 

28 

31 

32.4 

9 

-23 

12 

-  7 

7.3 

17 

25 

29 

24 

29.3 

4 

-  4 

15 

3 

12.0 

21 

18 

27 

22 

26.3 

0 

-27 

0 

-16 

3.3 

17 

25 

29 

24 

27.4 

7 

-23 

14 

-  7 

6.5 

31 

24 

28 

30 

31.7 

11 

-14 

-13 

-  2 

10.2 

27 

27 

30 

30 

34.2 

12 

-18 

10 

-  4 

10.5 

20 

18 

26 

23 

27.9 

6 

-  5 

8 

6 

11.3 

11 

7 

7 

-  1 

13.4 

24 

-22 

-  6 

-  9 

-  2.6 

23 

27 

30 

35 

33.6 

7 

-13 

14 

-  2 

12.8 

27 

24 

28 

28 

32.7 

11 

-  3 

14 

8 

12.9 

25 

22 

25 

25 

31.1 

8 

-10 

12 

0 

10.5 

10 

19 

25 

20 

25.5 

0 

-  1 

2 

-  2 

7.8 

notes   following   Station   Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  19  63 


Station 

Day  Of  Month 

0 
01 

2 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

20 

-11 

33 
9 

35 
10 

32 

14 

40 
20 

35 

12 

37 
10 

38 
18 

3  8 
20 

38 
20 

48 
24 

39 
24 

27 
22 

32   24 
-  1  -10 

24   21 
-14  -12 

19 
-  9 

27 
0 

38 
11 

38 

18 

20 

-  5 

21 
2 

28 
0 

20   19 
-20  -12 

19 
-  3 

28   15 

10-8 

25 
0 

28 

-  1 

29.2 
4.5 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

21 
4 

43 
18 

38 
27 

37 
27 

37 
28 

34 

19 

37 
23 

38 
19 

42 
22 

46 
25 

41 
25 

32 

21 

32 
20 

26   30 
10    7 

21   31 
6    5 

29 
15 

39 
21 

41 
30 

39 
10 

25 

5 

45 
20 

35 
1 

21   23 

-  1    5 

32 
15 

24   24 
5-2 

30 
14 

25 
1 

32.8 
14.4 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

7 
-  * 

20 

7 

32 
6 

32 

7 

37 
22 

30 
8 

30 

16 

34 
22 

37 

28 

38 

18 

46 
20 

41 
27 

31 
25 

33   22 

-4-7 

28   17 

-10  -10 

23 

-  5 

27 
12 

35 
23 

39 
13 

20 

-  1 

24 

0 

38 
3 

7   18 
-21  -20 

22 
2 

28   19 
10  -22 

22 
-21 

27 
-  3 

27.8 
4.5 

TAMWORTH  2 

MIN 

23 

-  3 

42 
19 

35 

14 

36 
21 

36 
28 

55 
5 

36 
22 

36 

26 

41 
18 

46 
28 

40 
24 

36 
23 

33 
21 

32   25 

-2-5 

21   27 
-17  -10 

27 

7 

39 

5 

37 
23 

39 
16 

17 
2 

29 
0 

27 
1 

20   19 

0-7 

27 
3 

25   23 
10  -22 

28 
0 

28 
-  8 

31.8 
7.8 

WINDHAM 

MAX 

MIN 

20 
2 

44 
14 

36 
29 

40 
27 

36 
27 

36 
18 

41 
20 

38 
21 

51 

19 

51 
28 

43 
26 

36 
24 

34 
24 

33   34 
8    3 

25   37 
2    2 

30 

19 

43 
20 

46 
26 

44 
18 

24 

3 

48 
15 

44 
5 

23   25 

0    0 

31 
12 

28   28 
13  -16 

31 
8 

32 
8 

35.9 
13.7 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

14 
1 

37 
13 

34 
23 

36 
23 

33 
26 

33 
13 

34 
23 

35 
27 

39 
27 

44 
27 

38 
27 

31 

2  0 

30 
20 

30   24 
8    1 

17   25 
-4    1 

28 
13 

36 

18 

37 
27 

39 

12 

18 
3 

38 
11 

32 
0 

16   20 
-5-2 

26 

10 

22   20 

6-2 

28 
7 

25 
6 

29.6 
12.3 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

11 
-  2 

37 
8 

30 

7 

39 

15 

33 

24 

34 
8 

34 
22 

36 
24 

39 

26 

45 
25 

38 
27 

34 
24 

37 
24 

30   20 
-6-6 

16   18 
-15  -13 

24 
1 

38 
16 

34 
20 

37 

10 

15 
0 

24 
2 

23 
-  2 

16   19 
-23  -15 

30 
3 

23   23 
2  -  1 

30 
2 

25 

0 

28.8 
6.7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

22 
9 

42 
22 

37 

34 

36 
34 

37 
28 

37 
25 

40 
25 

40 
33 

40 
32 

46 
30 

44 
33 

39 
32 

39 
28 

29   34 
19   21 

34   42 
17   31 

40 
33 

38 
33 

48 
36 

42 
22 

35 
13 

45 
26 

26 
8 

21   32 

8   16 

44 
22 

23   29 

12   10 

32 
26 

30 
26 

36.2 
24.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

22 

2 

41 

15 

35 
28 

3* 
28 

35 
22 

36 
17 

39 

20 

37 
24 

40 
26 

49 

24 

48 
34 

39 

24 

33 
24 

32   33 

12   11 

23   43 
9   11 

33 

26 

43 
27 

52 

31 

41 
11 

25 
5 

48 
22 

39 
1 

18   26 
-2    4 

33 

19 

21   23 
6    1 

29 
15 

26 
14 

34.7 
16.5 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

25 
5 

43 

19 

39 

31 

37 
31 

39 
25 

38 
17 

39 
16 

40 
28 

41 
24 

51 
23 

48 
28 

43 
35 

36 
29 

34   35 
16   11 

32   44 
10   10 

38 

27 

47 
31 

51 
33 

44 

20 

27 

8 

46 
22 

44 

5 

20   28 

-  1    4 

46 

25 

33   29 

16    4 

31 

18 

30 
11 

38.0 
18.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

e 

44 
22 

37 
33 

36 
32 

37 
26 

37 
23 

39 
21 

40 
28 

42 
31 

51 
29 

48 
34 

40 
2  8 

35 
26 

32   36 

17   18 

27   47 
14   15 

35 

31 

41 
27 

55 
36 

44 
14 

28 

10 

48 
27 

41 
4 

22   27 

2   11 

38 
23 

24   27 

10    7 

33 

23 

2  8 
16 

36.9 
20.8 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

5 
-  5 

17 
4 

33 
6 

31 
10 

37 
22 

33 

10 

31 
16 

36 
23 

37 

29 

39 
26 

49 
26 

37 

26 

31 
27 

34   26 
4-1 

27   19 
-6    8 

27 
1 

25 

9 

35 
23 

39 
15 

20 

4 

23 

5 

37 
5 

10   29 
-10  -10 

22 

1 

29   23 

12  -15 

27 
-13 

29 
3 

28.9 
8.2 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

e 

-  6 

20 

7 

29 
7 

34 

18 

33 

15 

35 
24 

38 
25 

40 
31 

39 
30 

49 

33 

38 

27 

36 

19 

38 
20 

21   23 
-2    0 

17   31 
-6    5 

43 
11 

35 
26 

52 

27 

42 
10 

20 
2 

36 

13 

1* 
-  5 

10   21 
-21  -11 

27 
16 

17   25 
4  -17 

29 

14 

24 
3 

29.8 
10.3 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

2 

-  2 

25 
2 

30 
17 

32 
21 

29 
22 

3  0 

17 

32 
23 

35 
21 

35 
26 

42 

30 

37 
31 

31 
31 

32 
25 

25   19 
11-2 

18   27 

-21  -  7 

4  0 

0 

32 
22 

39 
1 

40 

9 

13 
-  8 

25 
6 

21 
-  4 

11   13 
-4-10 

28 

-  2 

23   20 
2  -19 

25 
13 

23 
-16 

26.9 
7.6 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

e 
-  l 

22 

8 

25 

2  0 

26 

8 

28 

14 

31 
22 

32 
24 

35 

30 

35 
29 

39 
26 

30 
12 

32 

12 

34 
17 

19   15 

10  -   1 

11   26 

-10    5 

34 
5 

32 
18 

39 
22 

31 
8 

22 
5 

23 

2 

6 
-  3 

10   17 
-3    8 

19 
13 

14   17 
3  -17 

23 
5 

15 

-11 

24.2 
9.0 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

9 
0 

34 

7 

35 
10 

40 
-  1 

30 
10 

35 
5 

34 
22 

35 
26 

37 

22 

48 
23 

40 
18 

34 
24 

34 
25 

28   28 
-12  -13 

19   27 
-22  -12 

31 
-  2 

33 

7 

39 
21 

38 
11 

18 
-11 

30 

3 

26 
-10 

17   22 
-22  -19 

29 
2 

22   26 
6  -20 

30 

2 

25 
-  5 

30.1 
3.1 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

A 
-10 

17 
0 

32 
6 

35 
18 

36 
17 

28 
11 

33 

16 

33 
20 

36 
26 

35 
14 

44 
12 

40 
20 

29 

3 

35   19 
-10  -13 

22   15 
-25  -26 

28 
-  2 

25 
-  5 

42 
20 

43 
12 

19 
-  6 

19 

-  7 

30 

-  2 

8   17 
-21  -22 

18 
-  5 

24   16 
8  -26 

20 
-26 

30 
-11 

26.8 
.5 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

10 

-  1 

24 
6 

30 
20 

32 
22 

32 

14 

33 

21 

33 

28 

35 
31 

36 
30 

41 
31 

36 

15 

24 
14 

34 
23 

23   22 

8   11 

26   26 

1    8 

37 

16 

33 
26 

39 
23 

40 

10 

16 
3 

24 
9 

9 
-  1 

10   19 
-  4    1 

25 
10 

18   1* 
7  -16 

26 

13 

23 
-  2 

26.8 
12.2 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

7 
-  6 

20 
5 

30 
9 

30 
18 

33 
10 

34 

20 

32 
20 

34 
29 

36 

29 

45 
32 

34 
22 

31 

16 

36 
22 

22   25 

1    7 

10   32 

-13    3 

36 
12 

33 
9 

46 
19 

47 
10 

19 
-  2 

30 
10 

11 
-  3 

8   18 
-10  -12 

27 

-  7 

23   20 
0  -18 

27 
8 

24 
-  1 

28.0 
7.7 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 

MIN 

A 
-  6 

13 

1 

29 

13 

31 
14 

34 
24 

29 

14 

30 
18 

34 
23 

35 

29 

37 
29 

43 
29 

36 

22 

32 
22 

33   20 
-6-6 

23   15 
-10  -10 

26 
-  7 

28 

3 

34 
22 

41 

12 

19 
3 

20 

4 

2  8 
1 

7   11 
-9-8 

20 
-  6 

25   13 
10  -18 

19 

-18 

28 
-  2 

25.7 
6.0 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

5 
-  8 

19 

1 

27 
19 

30 
20 

31 
15 

29 
15 

30 
19 

33 
23 

35 

30 

37 
26 

42 
25 

31 

16 

30 
20 

31   19 
-6-7 

20   14 
-18  -18 

-  4 

30 

1 

33 
22 

46 
12 

17 
4 

23 

5 

22 
0 

6   15 
-13  -  9 

19 

-  2 

23   10 

9  -15 

23 
-15 

26 
-  9 

25.3 
5.1 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

5 
-  2 

25 

5 

26 
19 

28 
20 

25 
13 

27 

15 

30 
22 

32 
28 

34 

28 

41 
27 

34 
19 

26 
17 

29 
11 

15   18 
-  1    5 

10   27 
-19    0 

32 
2 

29 

14 

43 
28 

36 

7 

20 
1 

23 
3 

3 

-  1 

11   14 
-10  -  5 

21 
6 

13   16 
1  -11 

23 
11 

16 
-  9 

23.6 
7.9 

MORRISSVILLE  ENE 

MAX 
MIN 

3 
-  3 

27 
0 

29 
18 

31 
18 

30 
19 

28 
14 

35 
22 

34 
27 

42 
28 

37 
25 

36 

28 

29 
17 

32 
23 

25   17 

0  -  1 

15   29 

-18  -  7 

35 
3 

32 
21 

44 
22 

44 
8 

16 
0 

23 
8 

11 
-  5 

17   21 

0-6 

23 

8 

15   22 
3  -11 

26 

10 

24 

-15 

26.8 
8.3 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

6 
-16 

20 
-  4 

21 
18 

21 
16 

17 
12 

18 
12 

19 

15 

23 

18 

21 

18 

24 
19 

27 
25 

27 

15 

26 

11 

14    3 
0    0 

3   10 
-9-6 

22 

9 

23 
15 

32 
17 

32 

-  8 

-  2 

-  7 

16 
-  1 

13 
-17 

27    5 

-17  -  5 

10 

-  2 

4    6 
-12  -13 

9 
3 

8 

-  4 

16.3 
3.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

7 
-  1 

24 

7 

28 

19 

31 
20 

29 
16 

31 

18 

34 
25 

35 
29 

35 
29 

42 
31 

32 

14 

30 
16 

31 
9 

20   15 
0-5 

15   26 
-20    3 

36 
2 

31 
19 

40 
20 

29 

4 

18 
-  6 

18 

1 

5 

-  4 

13   19 
1    1 

17 
10 

12   21 

-1-9 

26 
2 

19 
-15 

24.8 
7.6 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

6 
-  4 

29 
6 

32 
20 

34 
24 

28 
16 

31 
16 

33 
24 

36 
29 

39 

32 

46 

32 

37 
24 

30 
20 

35 
6 

20   21 

-4-4 

8   26 

-21  -  7 

30 

4 

33 
21 

37 
23 

33 
6 

10 
-  8 

24 
-  1 

0 

-10 

12   14 
-14  -14 

25 

6 

8   13 
-  6  -11 

24 
7 

18 

-14 

24.9 
6.4 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

1 
-15 

21 
-  2 

34 
7 

33 
11 

37 
13 

35 

13 

32 

20 

34 
23 

36 
25 

39 
27 

50 
27 

41 

27 

33 
28 

33   22 

1-1 

27   17 
-9-9 

34 
1 

27 
9 

32 
20 

45 
8 

14 

-  4 

25 
-  3 

3  5 
-  4 

3   13 
-  7  -10 

23 

4 

28   1* 
8  -15 

21 
-14 

27 
-  2 

27.9 

5.7 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

9 

0 

22 
6 

30 

14 

30 
21 

30 
21 

35 
23 

35 
23 

37 
31 

37 

32 

43 

31 

36 

18 

33 
14 

37 
25 

27   23 

9    8 

IB   30 
-8    2 

40 
9 

37 
22 

50 
32 

45 
12 

20 

4 

27 
9 

9 

1 

15   25 
-4    0 

25 

16 

24   23 
9  -16 

29 
12 

25 
2 

29.2 
12.2 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

12 

0 

22 

7 

28 
20 

28 

16 

29 
6 

34 
17 

35 
27 

38 
31 

37 
31 

41 
31 

35 
15 

29 

13 

35 
22 

23   19 
13   10 

15   28 

-  5   10 

38 
11 

36 
20 

42 
18 

38 
10 

16 
1 

2* 

7 

9 

-  8 

15   20 

1    6 

22 

13 

17   17 
3-5 

25 

15 

19 

-11 

26.6 
11.1 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

7 
-  1 

28 

4 

31 
16 

33 
22 

30 
24 

30 

15 

34 
22 

35 
27 

36 

29 

44 
30 

39 

28 

28 
13 

33 

26 

27   25 
-8-6 

19   27 
-16  -10 

32 
1 

34 
24 

38 
28 

39 
14 

16 
-  1 

28 

-  1 

20 
-  2 

16   19 
-  5  -11 

25 

8 

22   21 
5  -16 

29 
1* 

27 
-  7 

28.2 
8.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

-  2 

-11 

16 
-  6 

28 
5 

29 

14 

32 
9 

25 

15 

28 
19 

30 

21 

30 
26 

34 
26 

47 
23 

41 
21 

32 

25 

33   13 
5-3 

21   19 

-14  -19 

29 
-  2 

32 
-  1 

32 
16 

43 
3 

10 

-  4 

22 
-  3 

30 

-  9 

-3    9 
-10  -1* 

18 
2 

23   12 
2  -11 

21 
-11 

23 
-  3 

24.4 
3.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

7 
-  3 

20 

5 

35 
9 

31 
12 

38 
19 

34 

13 

30 
18 

35 
22 

42 
26 

40 
20 

48 
20 

40 
28 

33 
28 

33   27 
4  -  1 

30 
-  6 

33 
22 

41 
15 

22 

-  1 

26 
-  1 

38 
2 

9   20 
-9-8 

24 

4 

29   22 

12  -24 

2» 
-24 

29 
-  6 

30.0 
7.0 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

3 

-  7 

22 

-  1 

27 

19 

29 
20 

29 

16 

28 

16 

29 
22 

32 

26 

33 
28 

46 

28 

46 
24 

27 

12 

31 

18 

30   20 
3    6 

18   26 
-12    1 

25 

5 

30 
19 

35 
24 

44 

7 

17 
2 

23 

5 

14 
-  4 

11   15 
-8-1 

20 
9 

20   15 
5-6 

26 

14 

26 

-  7 

25.7 
9.1 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

5 
-10 

14 

0 

29 

9 

31 
19 

31 
21 

28 
14 

29 

18 

34 
21 

35 
25 

37 
29 

42 
29 

32 

16 

31 

ia 

33   21 
-11  -11 

20   14 
-19  -22 

28 
-  9 

30 
-  5 

34 

17 

27 
10 

15 
-10 

14 
-  9 

28 
-  3 

5   15 
-15  -15 

20 
-  8 

25    8 
5  -24 

20 
-18 

24 
-17 

24.5 
1.5 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

6 

-  8 

22 

4 

30 

9 

33 
17 

33 
14 

29 
10 

30 
19 

34 
22 

36 
27 

38 

16 

44 
18 

38 
25 

29 
25 

34   21 
-8-9 

24   17 
-23  -22 

2b 

-  3 

24 
-  2 

32 

17 

40 
13 

17 

-  5 

20 
1 

31 
0 

5   15 
-20  -17 

20 
-  2 

26   15 
8  -25 

22 

-22 

30 
0 

26.5 
2.5 

See  Reference  Notes  Following  Station    Inde; 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1963 


Station 

Day  of  mouth 

1 

2 

3 

4 

5 

h 

7 

8 

'• 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

.<! 

22 

23 

.4 

25 

.'.(, 

27 

28 

29 

V) 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 
WTR  EQUIV 

i 

T 

T 

T 

T 

.3   T 

T 

3.4  3.8          .8 
3   6   5   4   3    4 

.9   .9J   .9|   .9|  1.0 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

.8 

9.0 

.5 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

4 

4 

4 

T 
4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.1 
2 

2 

2 

6.0 
8   8 

8 

I 
8 

T 
8 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

i 

1 

2.5|  1.1 
3   3   3 

3 

.6 
3   3 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
1  SN  ON  GNU 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3   T 

T 

T 

2.0  5.1 

T   7    6 

6 

T 

(-. 

6 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
WTR  EQUI\ 

6 

1.6 

T 
6 

1.3 

6 

1.1 

T 
6 

1.0 

5 
1.0 

5 
1.1 

5 
1.4 

5 

1.5 

4 

i.e 

4 
l.J 

3 

1.2 

3 

.4 
3 
.7 

3 

1.1 

3 

1  .1 

3 
.6 

3 

T 
3 
.8 

T 
3 
.t 

T 
3 

1.] 

T 

1 

T 

.2   T 
T   T 

T 

1.3  5.2          .6 
T   7   6   6   6   6 

.7|  l.l]  1 .2J  1.1)   .9 

MANSFIELD  HOLLO*  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

i .' 
i 

1 

1 

4.0 
5   5 

5 

5 

.5 
5 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
|  SN  ON  GND 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6    5 

5 

.4   .1 
5   5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3     .: 

T 

T 

2.1 

T 

3.2 
3   3   3 

.5   .E   .4 

.7 

2    3 

.4   .5 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
15 

T 
15 

15 

15 

.4 

15 

15 

14 

14 

13 

12 

12 

T 
10 

T 
10 

1.6 
11 

11 

.1 
11 

11 

11 

11 

l.E 
10 

.] 
9 

9 

T 
9 

6 

15 

15 

14 

12.0   .6   T 
24   24   24 

.1   .9 
24   24 

SHUTTLE  MEADOW  RSVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

7.0 

.3 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2   2 

2 

.5   T 
2   2 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

T 
7 

7 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

.5 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2.C 

2 

2 

2 

7.0 
9   9 

9 

« 

T 
9 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

17 

17 

16 

14 

12 

10 

T 
10 

10 

9 

8 

1.0 
7 

3.0 
9 

5.0 
11 

T 
16 

15 

14 

14 

T 
14 

14 

4.0 
18 

T 
16 

15 

1.5 
16 

.2 
19 

19 

T 
19 

12.0 
26   30 

30 

30 

30 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
39 

T 
39 

38 

36 

35 

T 
34 

34 

T 
33 

31 

22 

T 
18 

2.3 

19 

4.2 
20 

24 

.2 
24 

T 
24 

24 

.7 
23 

24 

2.7 

25 

3.i 
20 

21 

.7 
21 

3.4 

23 

22 

.610.8 
22   25  34 

33 

T 

3  2 

31 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

17 

12 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

4.0 
12 

10 

9 

9 

9 

9 

2.0 
10 

10 

6 

1.3 
3 

3 

2 

.5 
2 

2 

3.511.5 
6   4   4 

4 

1 

4 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

2.0 

T 

T 

1.4 

5.0 

T 

T 

T 

.3 

2.1 

1.0 

T 

7.0 

1.812.C 

3  2 

T 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

15 

14 

13 

12 

- 

11 

10 

9 

9 

- 

6.0 
14 

3.5 

18 

18 

- 

16 

_ 

5.0 
21 

19 

3.0 
22 

20 

19 

3.0 
22 

3.0 

25 

25 

2  5 

8.0 
33 

32 

32 

29 

CARIBOU-  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
31 
2.4 

24 

2.2 

14 
2.7 

T 
13 
2.7 

.1 
13 
2.7 

T 
13 
2.7 

T 
13 
2.7 

.4 
13 
2.7 

13 
2.7 

13 
2.7 

13 
3.2 

.9 
13 
2.7 

5.3 

13 

2.8 

T 
18 
3.2 

T 
17 
3.2 

17 
3.2 

17 
3.2 

.9 
17 
3.2 

T 
18 
3.2 

3,7 

19 

3.2 

.3 
18 

.J .  5 

T 
18 
3.5 

7.9 
18 
3.5 

.7 

25 
4.2 

25 
4.2 

.2 

23 
4.2 

9.9 

24 

4.3 

.3 

32 

5.0 

30 
5.0 

.1 
28 
5.0 

28 

5.0 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

13 

12 

11 

10 

T 
10 

10 

9 

8 

7 

7 

2.0 
9 

7 

7 

7 

7 

7 

1.0 
8 

8 

7 

1.0 
7 

1.0 
8 

6 

3  I 
9 

9 

9 

7.0 
11 

11 

11 

T 

11 

11 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

2.0 

20 

20 

20 

18 

18 

16 

16 

14 

14 

14 

3.5 

17 

17 

4.0 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

2.0 
20 

T 
16 

16 

16. 

1.0 
15 

T 
15 

15 

4.0 
19 

5.0 
20 

20 

20 

T 
20 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
23 

20 

20 

20 

T 
19 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

T 
16 

5.3 
21 

20 

20 

20 

19 

19 

.6 
20 

1.6 
21 

21 

1.0 
22 

2.3 
24 

3.5 
26 

24 

23 

8.6 
32 

1  .8 
34 

34 

32 

31 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

29 

.3 

28 

28 

T 
27 

27 

T 
26 

T 
22 

21 

21 

20 

20 

1.7 

21 

5.0 
26 

25 

T 

25 

25 

20 

.7 

26 

25 

3.3 
27 

27 

28 

5.3 
32 

.5 
32 

T 
31 

T 

31 

11.4 
42 

41 

40 

T 

40 

39 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
35 

31 

30 

T 
27 

T 
27 

T 
26 

T 
26 

T 
26 

26 

24 

22 

T 
22 

4.0 
26 

T 
26 

T 
26 

26 

26 

1.0 
26 

T 
26 

27 

1.1 

25 

25 

1.0 
25 

J  0 
31 

31 

T 

31 

8.0 
32 

39 

39 

-4 
33 

39 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

T 

T 

2.0 

4.0 

1.0 

3.0 

J  .0 

4.0 

4.0 

8.: 

28 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
30 

27 

24 

22 

22 

T 
22 

22 

.1 
22 

22 

21 

21 

T 

21 

1.5 
22 

.3 
22 

22 

22 

22 

22 

1.5 
23 

22 

T 
17 

2.C 
19 

.6 
19 

4.(1 
23 

T 
23 

23 

5.0 
28 

2  5 

25 

25 

.2 
25 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

5.2 

T 

.2 

.5 

T 

3.6 

T 

2.8 

5.7 

T 

8.5 

T 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
45 

40 

35 

35 

35 

32 

T 
30 

T 
30 

3(1 

26 

16 

.7 

15 

4.6 
15 

T 
20 

T 

20 

18 

T 
18 

.2 

18 

18 

19 

20 

20 

5.3 
20 

1.4 

28 

28 

1  .3 
28 

10. 0 
28 

T 

38 

38 

T 

38 

38 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
47 

37 

32 

28 

28 

26 

T 
25 

23 

21 

20 

T 
19 

.3 
20 

.4 
21 

25 

T 

24 

T 
23 

22 

T 
21 

T 
22 

3.0 
25 

1.0 

2d 

19 

.1 
19 

2.1. 
21 

21 

1  .IX 
21 

17.0 
28 

38 

37 

T 

37 

36 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

7 
1.2 

7 
1.2 

6 
1.2 

6 
1.1 

5 

1.1 

5 

1  (i 

4 
.8 

4 
.8 

■4 
.7 

3 
.7 

3.0 
3 

.7 

2<> 

7 

1  .0 

2.3 

8 
1.3 

T 
9 
1.6 

T 
9 

1  .6 

9 
1.6 

9 

1.6 

T 
8 

1.6 

8 

1.6 

.3 

8 

1.8 

.4 
5 

i  .a 

5 

1.2 

.7 
6 

1.3 

.8 
6 
1.4 

6 
1.4 

T 

6 
1  .4 

8.0 

11 

1.7 

12 
2.1 

12 
2.6 

T 
12 
2.1 

12 
2.5 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

5.0 

1.0 

4.0 

2.0 

3.0 

1.0 

2  0 

2.5 

12. { 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

7 

6 

5 

4.2 

•1 

.3 
8 

8 

8 

8 

8 

.5 
8 

7 

5 

5 

5 

T 
4 

1  .0 
4 

4 

l.t 
5 

5.0 
7 

7 

7 

T 

7 

7 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

2.7 

3.8 

.4 

4.2 

5.3 

.9 

10.1 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

T 

1.0 

5.0 

T 

1.0 

l.C 

2.1 

T 

o  .  0 

T 

2.0 

0.1. 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

8 

8 

T 
8 

7 

7 

6 

6 

6 

4 

2 

1 

.5 
1 

1.5 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 
2 

T 

T 

T 
T 

5.5 
5 

5 

3 

lo.j 
"1 

2.d 
13 
1 

13  j 

13 

T 
13 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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NEW  ENGLAND 
JANUARY  1963 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

10 

9 

8 

8 

7 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

7.6 
6 

6 

5 

T 
4 

- 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 
1 

T 

T 

1.1 

1 

T 

.6 
T 

5.2 
6 

6 

6 

.5 
5 

T 
6 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

.7 

1 

T 

.3 
T 

5.0 
4 
.7 

3 
.7 

3 

.6 

.3 
3 

.6 

T 
3 
.6 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1 

T 

1.0 
1 

1 

8.5 
5 

3 

3 

T 
2 

3 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

T 

T 

.5 

1 

T 

3.5 
2 

T 

.2 
T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

T 

.8 
T 

T 

1.0 

1 

1.6 

1 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

.8 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 
T 

6.5 
7 

7 

7 

T 
6 

T 
6 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
8 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

T 
3 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

9.0 
9 

T 
9 

8 

7 

.2 

7 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

.8 

8.0 

.1 

.3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
2 
.8 

T 
2 
.8 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 

.6 
T 

T 

T 

.5 
T 

.2 

1.2 

1  .0 
1 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

4.0 

T 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

.2 

9 

8 

6 

6 

6 

5 

T 
4 

4 

3 

2 

T 
2 

4.9 
4 

7 

5 

5 

4 

4 

.2 
4 

.4 

4 

T 
2 

1 

5.6 

1 

T 
7 

5 

3.2 
4 

8.9 
15 

15 

10 

T 
8 

8 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

.5 
1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.1 
T 

T 

.5 
T 

T 

T 
T 

7.C 
4 

4 

4 

.2 
4 

T 
4 

ROCKPORT  1  BSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

1.0 
T 

T 

T 
T 

4.0 
3 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

6.0 
4 

2 

1 

1 

1.0 
2 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

1.5 
2 

2 

1 

9.0 
10 

T 
9 

9 

9 

1.0 
10 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

T 
5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

.3 
3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

8.0 
8 

7 

7 

7 

7 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.4 

* 

l.C 

T 

.8 

* 

8.C 

.5 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

2.0 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

T 
6 

5 

5 

6.0 
12 

l.C 
12 

12 

10 

9.5 
18 

18 

17 

l.C 
17 

17 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 

1 

T 

T 

6. J 
5 

4 

4 

4 

4 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

12 

12 

11 

.3 
8 

T 
8 

.7 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

1.0 
9 

4 

4 

T 
5 

7.C 
12 

12 

12 

12.  C 
24 

l.t 

25 

25 

T 
25 

T 
25 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.J 

1 

1 

4.5 
4 

4 

4 

4 

.5 
4 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

7.E 

8.E 

.! 

WINCH  ENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

3.0 

T 

.1 

2.C 

8.5 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 
12 
1.2 

T 
12 
1.2 

10 
1.0 

T 
8 
1.0 

8 

1.0 

.9 

6 
.8 

6 
.8 

6 
.7 

5 
.7 

3 

.6 

T 
2 
.8 

T 
2 
.8 

2 

.8 

2 
.8 

2 

.8 

2 
.8 

T 
2 
.8 

.3 

2 

.8 

.5 
2 

.5 

.£ 

1 

1.4 

1 

.6 
1 

1 

1.7 

1 

6.1 
9 
.8 

9 
.1 

9 

.8 

9 
.! 

9 
.8 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
8 

8 

7 

T 

7 

7 

T 
7 

7 

T 
7 

T 

7 

.2 
6 

.4 
6 

5.5 
12 

3.8 

15 

■  T 
14 

T 
13 

1.5 
14 

13 

13 

12 

1.0 
11 

11 

10 

2.1 
12 

5.E 
16 

16 

15 

8.C 
20 

19 

18 

18 

17 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

it 

14 

13 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

2.0 
5 

4.0 
9 

4.0 
13 

13 

1.0 
13 

13 

12 

11 

10 

8 

8 

8 

12 

12 

12 

16 

20 

20 

19 

17 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

15 

T 
15 

15 

14 

14 

14 

T 
14 

14 

T 
12 

T 
12 

12 

2.0 
14 

5.0 
19 

4.0 
23 

23 

1.0 
24 

24 

24 

23 

T 
21 

l'.i 

19 

20  ' 

10. C 

29 

29 

26 

3.C 
29 

2.( 
30 

T 
30 

T 

30 

29 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
34 

34 

34 

.3 
34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

4.3 
38 

7.2 

44 

43 

43 

3.1 
44 

43 

3.0 
46 

46 

4.E 

50 

49 

51 

3.C 
52 

8.C 
61 

61 

60 

6.7 
66 

65 

65 

65 

65 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

10 
.7 

10 
.7 

9 
.7 

9 
.6 

8 
.6 

7 
.6 

7 
.6 

6 
.6 

5 

.5 

4 

.5 
3 

.5 

2.4 
3 

.5 

2.0 
6 
.8 

8 
1.1 

8 

1.1 

8 
1.1 

8 
1.1 

.3 

8 

1.1 

T 
8 

1.1 

2.6 
9 

i.e 

T 
8 

i.: 

8 
l.J 

1.1 
8 
l.J 

T 
9 

1  t 

9 
1.6 

T 
9 

l.C 

6.2 

14 
l.S 

15 
2.( 

15 
2.C 

T 

15 
2. 

15 
1.9 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2.0 
5 

1.3 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

2.E- 
7 

7 

7 

.1 
6 

6 

6 

6 

6.6 

13 

12 

12 

11 

T 

11 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

6.0 

2.0 

T 

4.C 

T 

12 

l.C 

13 

13 

13 

9.C 
22 

22 

22 

22 

22 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

3.5 
22 

22 

21 

T 
20 

20 

.3 
20 

18 

T 
17 

T 
17 

15 

1.3 
16 

* 

8.5 
23 

T 
22 

l.E 

22 

T 
22 

21 

21 

* 

2.C 

2(1 

20 

20 

7  .! 
26 

.6 
26 

2  5 

* 

S 
3d 

T 
30 

30 

.8 
29 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

12 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

I  2.0 

8   10 

3.0 
12 

3.0 
15 

15 

15 

15 

14 

.3 
15 

4.C 
17 

16 

16 

.: 

17 

3.C 
20 

19 

19 

5.C 
24 

l.t 

24 

24 

24 

24 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

T 
10 

10 

9 

T 
1  9 

4.0 
13 

4.0 
16 

16 

15 

15 

14 

14 

T 
14 

2.C 

14 

T 

13 

13 

4.C 
18 

4.e 

22 

L 

.1 
20 

9.C 
28 

26 

25 

24 

24 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

.'.. 

27 

.•>' 

29 

30 

31 

KEKNK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
9 

9 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

2.0 

8 

2.0 
10 

T 
9 

9 

9 

9 

T 
8 

5.0 
11 

11 

11 

10 

1 
11 

10 

10 

8.0 
18 

I'l 

20 

20 

19 

l  IKKPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

1.8 
8 

4.3 
12 

2.5 

14 

14 

14 

14 

14 

.4 
14 

3.1 
16 

13 

13 

.6 

14 

17 

16 

16 

6.2 
23 

1  i 
23 

23 

23 

22 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

13 

10 

9 

9 

9 

7 

8 

7 

7 

14 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

18 

12 

11 

12 

19 

18 

17 

24 

■i\, 

25 

23 

21 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

3 

3.0 

6 

5.0 

11 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

3.0 
11 

9 

7 

6.0 
13 

5.0 

18 

15 

14 

8.0 
22 

20 

19 

19 

17 

MI LFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

.6 
8 

.5 
9 

9 

9 

9 

9 

.3 
9 

8 

1.8 
9 

9 

9 

T 

7 

.5 
7 

7 

T 
7 

7.9 

15 

15 

15 

.1 

15 

T 
15 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

5 

T 
5 

5 

.5 
5 

.4 
5 

5 

1.1 
6 

3.3 

8 

2.5 

12 

9 

11 

10 

10 

10 

.2 

10 

4.4 
11 

1.5 

11 

.4 

11 

6.1 
13 

1  .0 
11 

11 

T 

11 

9.3 
12 

T 

11 

11 

.3 

11 

11 

NASHUA  2  NKW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1.0 
3 

.3 
3 

3 

3 

3 

.3 
3 

.3 
4 

1.5 
5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

7.5 
12 

11 

11 

11 

.3 

10 

PINKH<M  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
23 

22 

22 

T 
22 

21 

T 
20 

19 

T 
19 

T 
18 

17 

.5 
17 

6.5 
24 

6.0 
29 

28 

T 
28 

27 

27 

T 
26 

T 
25 

6.0 
28 

T 
28 

T 
28 

8.5 

36 

2.0 
38 

37 

T 
37 

13.0 
49 

2.0 
48 

48 

T 
48 

47 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.8 

T 

.5 

T 

T 

.2 

6.5 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

12 

11 

11 

T 
11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

T 
9  • 

2.8 

12) 

2.5 
14 

14" 

14" 

14 

.13' 

.2 

13 

6.2 

18 

15 

14^ 

.8 
15- 

4.0 
17' 

177 

16- 

8^6 

24  J 

■r-5 

24 

23 

— 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

13 

.5 
13 

13 

12 

11 

11 

10 

T 
10 

10 

9 

9 

2.0 
11 

3.0 
14 

2.0 

16 

16 

16 

16 

16 

T 
16 

4.0 
20 

15 

15 

.5 

15 

3.0 
18 

17 

17 

9.0 
26 

1.0 
26 

25 

25 

24 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
18 

T 

T 

2.0 

4.0 

5.0 

T 

4.0 

3.0 

7.0 
30 

7.0 

4.0 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

19 

19 

T 
18 

18 

18 

17 

17 

T 
16 

16 

T 
16 

4.0 
20 

6.0 
26 

25 

25 

25 

24 

.5 

24 

23 

5.0 
28 

28 

28 

7.0 
35 

3.0 
38 

38 

T 
38 

7.5 
45 

T 
44 

44 

44 

43 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

.1 
T. 

.6 

T 

T 

.4 

T 

2.8 

.7 
1 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 
T 

T 

4.1 
4 

4 

4 

T 
4 

.5 
5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

.5 
1 

T 

1.3 

T 

3.0 

4 
.8 

2 

.7 

2 

.7 

.1 

2 

.6 

T 
2 
.6 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.2 

T 

.5 

1 

T 

T 

6.3 
6 

.3 
4 

4 

4 

.5 

4 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
6 

T 
9 

T 
9 

T 
9 

7 

T 
7 

7 

7 

6 

5 

4 

T 

4 

3 

3.0 
6 

T 
6 

6 

6 

6 

5 

T 
5 

3 

3 

3.0 
6 

13.0 

19 

19 

19 

4.0 
23 

4  1 
27 

25 

T 
24 

T 
24 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
27 

27 

27 

25 

23 

T 
23 

T 
21 

21 

18 

T 
16 

T 
16 

2.0 
18 

5.0 
23 

22 

T 
21 

21 

20 

18 

17 

2.0 

15 

T 
15 

15 

3.0 

18 

7.5 
27 

26 

26 

5.0 
30 

3.0 
30 

30 

29 

29 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
7 
.6 

T 
7 
.7 

.7 

7 
.6 

.3 

8 

.7 

T 
8 
.7 

T 
7 
.6 

T 
7 
.6 

T 
6 
.6 

.2 

5 
.5 

T 
4 
.5 

.9 

3 

.4 

.1 

4 

.4 

.4 

3 

.5 

3 

.5 

.1 

3 

.5 

T 
3 
.4 

3 

.4 

3 
.4 

3 
.3 

.1 

3 

.4 

T 
2 
.3 

2 
.3 

3.4 
2 
.4 

.4 

5 

.6 

T 
5 
.6 

T 
5 
.6 

5.8 

8 
1.4 

T 

9 

1.7 

9 

1.4 

.4 
8 
1.4 

8 

1.3 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

14 

13 

T 
13 

T 
13 

12 

11 

.5 

11 

11 

11 

1.0 
12 

3.7 
15 

4.0 
19 

19 

19 

T 
18 

T 
17 

T 
17 

T 
17 

3.5 

17 

T 
17 

17 

7.5 
26 

4.0 
29 

28 

.2 
24 

11. 0 
35 

T 
35 

35 

29 

27 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

T 
20 

17 

17 

11 

10 

10 

T 
10 

8 

2.0 
10 

5.0 
15 

1.0 
16 

16 

T 
16 

16 

16 

14 

1.0 

15 

T 
13 

T 
13 

1.0 
14 

8.0 
21 

21 

18 

7.0 
25 

2.0 

27 

27 

26 

25 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
19 

T 

19 

.1 

19 

T 
19 

T 
18 

T 
18 

17 

T 
18 

.2 

16 

14 

2.0 
12 

1.5 
14 

2.4 
19 

21 

T 
21 

T 
21 

21 

21 

20 

T 
21 

T 
11 

T 
11 

8.0 

11 

1  i 
19 

19 

.2 

19 

10.0 
26 

T 
29 

29 

T 
28 

28 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
20 

18 

T 
18 

.4 
17 

17 

T 
16 

T 
16 

T 
15 

.1 

15 

T 
15 

1.0 
15 

1.8 
16 

7.3 
21 

21 

T 
21 

21 

T 
21 

20 

19 

1.8 
18 

T 
IB 

18 

5.0 
23 

1.0 
24 

.2 

24 

T 
24 

6.5 
30 

.4 

30 

29 

T 
29 

29 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
25. 

25 

24 

23 

22 

21 

19 

18 

16 

14 

14 

4.0 
17 

5.0 
21 

2.0 
23 

21 

21 

21 

21 

20 

5.0 
24 

23 

22 

3.0 
24 

12.0 
36 

34 

32 

7.0 
38 

38 

36 

34 

34 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

18 

18 

16 

T 
16 

14 

14 

14 

T 
12 

12 

12 

12 

.8 
13 

2.3 
15 

2.0 
16 

16 

T 

16 

T 
16 

16 

T 
15 

3.0 

17 

T 
15 

15 

1.0 
16 

3.5 
19 

19 

19 

12.3 
29 

1.3 

30 

30 

T 
30 

T 
30 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
12 

11 

10 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

4.0 
9 

2.0 
11 

2.0 
12 

2.0 

13 

12 

10 

10 

8 

T 
8 

3.0 

9 

8 

2.0 

9 

3.0 

11 

10 

10 

8.0 

16 

5.C 
18 

T 
18 

17 

17 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

T 
8 

7 

T 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

T 
5 

1.0 
6 

3.0 
9 

9 

9 

9 

8 

7 

T 
7 

6 

5 

5 

6.0 

11 

3.0 

14 

13 

T 
12 

5.0 
16 

T 
16 

15 

15 

15 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

1.0 

_ 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2.0 

4 

4 

4 

T 
4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

6 

6 

6 

8.0 
14 

14 

14 

14 

_ 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

T 
14 

13 

T 
12 

12 

12 

T 
12 

11 

11 

T 
10 

T 
9 

4.0 

13 

3.0 

16 

16 

T 
16 

.4 

16 

16 

15 

14 

1.0 

15 

15 

T 
15 

3.0 
18 

6.0 

21 

21 

19 

7.0 

26 

1.0 
24 

23 

23 

- 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
10 

10 

9 

T 
8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

2.0 

6 

2.0 
7 

7 

T 
7 

7 

7 

6 

4.5 
9 

9 

9 

.5 
10 

.5 

10 

10 

10 

9.5 

18 

1.0 

19 

19 

19 

19 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

0 

o> 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

29 
28 

31 

29 

32 
31 

33 
32 

33 
31 

32 

30 

31 

30 

32 

31 

33 
32 

34 
32 

36 
34 

34 
34 

34 
33 

33 

31 

31 
28 

29 
26 

31 
27 

32 
31 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

30 
27 

33 
30 

33 
29 

29 
27 

30 
27 

32 

30 

32 
31 

31 
31 

32 

31 

32 
32 

32.1 
30.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

32 

30 

34 
32 

34 
33 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

35 

34 

36 
35 

36 
35 

37 

36 

37 
37 

37 
36 

36 
35 

35 
32 

34 
31 

34 

31 

35 

34 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

35 
31 

36 
33 

36 
35 

34 
31 

32 

31 

35 
32 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34.9 

33.5 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

35 

34 

34 
34 

35 
35 

35 
34 

36 

35 

35 
33 

34 
32 

34 
33 

34 

33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

37 
37 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

32 
32 

34 
32 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34.2 
33.6 

BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT . 

1  INCH 

MAX 
MIN 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 

30 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
28 

30 
29 

30 
29 

31 
30 

30 
29 

30 
29 

30 

28 

30.6 

30.0 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

32 

31 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

30.9 
30.6 

10  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 

32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

33 

32 

32 

32 

32 
31 

32 
31 

32.6 
31.9 

STORRS,  CONN. 


SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST. 
SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 


SOIL  TYPE,   WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER,   GRASS 


BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT.  -  SLOPE  OF  GROUND,   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.   SOIL  TYPE,   MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM    GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTEO  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

2»S 

1  Is 

% 

Station 

en 
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S  ®  > 
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0.3  a 
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> 
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|   1 
a  "o  5 

O      35 
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_1 
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03 

< 

OS- 
o  w 
..pa 

< 

O  E+ 

O  CO 

-•  w 
r- 

a 

o  H 
O  05 

a, 
o  e- 

O  M 
•  - W 

r- 

■ 
o 

O) 

O 

3 

3 

i 

o 

o 

01 

1 

o 
en 

O) 

i 

o 

2 
o 
E- 

1  o  S 
E  o  - 

>    *  = 

<  U  3 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67 

59 

- 

0 

5 

5 

1 

1 

0 

12 

- 

6.4 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

WNW 

18 

14.2 

55 

NW 

24 

80 

82 

64 

72 

3 

3 

5 

3 

0 

0 

14 

49 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

WNW 

18 

14.6 

43 

W 

27 

71 

70 

58 

64 

5 

5 

4 

2 

0 

0 

16 

56 

6.2 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

NE 

11 

13.4 

46+-i 

NNW 

23 

75 

74 

63 

69 

4 

3 

4 

2 

0 

0 

13 

5.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 

S 

29 

8.8 

27 

S 

29 

73 

75 

66 

70 

12 

9 

3 

0 

0 

0 

24 

31 

8.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

wsw 

12 

11.2 

37  -h 

W 

28+ 

83 

84 

71 

80 

8 

9 

2 

2 

0 

0 

21 

- 

7.5 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

16 

6.5 

39 

NW 

28 

78 

76 

60 

69 

5 

1 

5 

1 

0 

0 

12 

45 

6.7 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

18 

8.2 

38 

NW 

27 

77 

78 

64 

71 

5 

2 

4 

3 

0 

0 

14 

59 

6.5 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

57 

38.5 

121% 

w 

28 

89 

88 

90 

89 

4 

6 

5 

2 

1 

0 

18 

36 

7.2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

NW 

15 

13.4 

42 

NW 

24 

82 

81 

71 

80 

5 

7 

6 

0 

2 

0 

20 

42 

7.0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

8.3 

33 

NW 

24 

- 

75 

61 

- 

2 

4 

7 

2 

0 

0 

15 

63 

5.7 

PITTSFIELD, WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

3 

6 

0 

0 

0 

15 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

N 

13 

9.1 

33 

w 

27 

78 

78 

64 

75 

6 

2 

4 

1 

1 

0 

14 

46 

6.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

NNW 

14 

11  .0 

36 

WNW 

28 

73 

73 

59 

67 

4 

6 

4 

0 

2 

0 

16 

60 

6.0 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

WSW 

19 

9.9 

30-t-t 

W 

28+ 

78 

78 

65 

74 

2 

6 

5 

2 

0 

0 

15 

" 

6.0 

%  PEAK   GUST 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperatur 


57"  on  the  20th  at  Plymouth,  Mass. 


Lowest  Temperature:      -37*  on  the  26th  at  Bridgewater,   Me. 

Greatest  Total  Precipitation:  5.  47  Inches  at  Jonesboro,  Me. 

Least  Total  Precipitation:  l.  10  inches  at  St.   Francis,  Me. 

Greatest  One-Day  Precipitation:        2.  1  6  inches  on  the  27th  at  Old  Town  FAA  Airport,  Me. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        52.3  inches  at  Waterbury  1  NNE,  Vt. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         49  inches  on  the  27th  at  Pink- 
ham  Notch,   N.    H. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


.. 

U 

OBSERVATION 

SI 

s  i 

j 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

<      [ 

rtRQFRVFP 

a 

5 

2 

j 

I 

i 

t 
& 

UDoLn v  en 

-     -UVEN 

r  4i  20 

73    05 

2( 

•J 

ANSONIA    MATER   CO. 

BAftfRSVllLf 

0227   LITCHFIELD 

S    41    50 

73    02 

71C 

tt 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

BALTIC 

o;m  hew  london 

i 

t  41     37 

72    06 

14( 

MIC 

BALTIC    MILLS    CO. 

6ARKMAMSTE0 

b2»9  Litchfield 

Obi*    HARTFORD 

41    56 

72    57 

42C 

BA 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

bloomfielo 

i   »1    SO 

72    4* 

16" 

C 

ENG.    QEPT.    HARTFORD 

BRIDGEPORT    M6    *r 

paot,   FAIRFIELD 

D916    WINDHAM 

DM    I.  1  rCHFIELO 
0973    HARTFORD 

M    41     10 

73    08 

MI 

MU 

..     H 

U.S.    WEAIHER    BUREAU 

BROOKLYN 

41     47 

71    57 

27 

DONALD    J.    FIELOS 

BULLS    BRIDGE    OAM 

r    41     39 

7  3      19 

26C 

Ml 

71 

CONN.    LIGHT    *    POWER    CO. 

BURLINGTON 

>    41     46 

72   56 

31C 

a 

Hi 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

CANOLEWOOO   LAKE 

1093   f»IRF IELP 

73   2$ 

C 

CONN.    LIGHT    *    POWER    CO. 

..V..4P0NSET    RANGER    STA 

[1*88   MIDDLESEX 

k    41     2B 

12     11 

17C 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

COLCHESTER 

,149  9   NEW    LONDON 

72    IT 

40C 

6 

si 

RAYMOND    J.    RUS2ALA 

COLL1NSVILLE     1    S 

L59«   haw T FORD 

41     48 

72    56 

30C 

SA 

COLLINS    COMPANY 

COVENTRY 

16B0 

TOLLAND 

. 

41     4B 

72    21 

48C 

12 

12M   12f 

UNIVERSITY    OF    CONN. 

CREAM    MILL 

■ 

L1KHF1EL0 

41     54 

73    19 

130C 

5 

SP 

CREAM   HILL    FARM 

DANBURy 

i  r«3 

FAIRFIELD 
NEW    MAVEN 

41    23 

73    28 

51C 

7 

JOSEPH    P.    S1MKO.    JR. 

N     LAKE 

ITtl 

41    22 

72    59 

16C 

to 

N£W    HAVEN    WATER    COMPANl 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

!  2  a  1 

FAIRFIELD 

>|    41     14 

73    15 

26G 

SP 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

FALLS    VILLAGE 

2b-i> 

L1TCHFIEL0 

41     57 

73   22 

58C 

6 

t" 

HARTFORD    ELEC.    LIGHT    CC 

GROTON 

■ 

NEW    LONDON 

i 

'    41     21 

72    03 

3? 

Hit 

MIO 

H 

GROTON    PUBLIC    UTlL. 

HARTFORD 

»4.4t 

MARTFORO 

41    46 

72     42 

14C 

c 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 

xARTFORD    BRAINARD    FlD 

>--. 

HARTFORD 

41      44 

72    39 

15 

MJ 

MIO 

C    M 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

HARTFORD    MS    AIRPORT 

|4SC 

MART FORD 

Ml       bb 

72     41 

165 

HII 

C   H. 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

JEWEIT    CITY 

3657 

NEW    LONDON 

41     38 

71    54 

*0C 

JEWETT    CITY    WATER    CO. 

1  LAKE    KONOMOC 

itas 

NEW    LONDON 

41    24 

72    11 

180 

BJ 

NEW    LONDON    WATER    WORKS 

■  MANCHESTER 

tMI 

HARTFORD 

41    46 

72    29 

392 

8A 

MANCHESTER    WATER    DEPT. 

MANSFIELD   HOLLOW   OAH 

was 

TOLLAND 

i 

41    45 

72    11 

250 

at 

to 

C   H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MIODLETOWN    .    . 

6767 

■4IODLESEX 

41    33 

72    43 

390 

12> 

12M 

KORNEL    BAILEY 

MILFORD 

6790 
SOU 

NEW    HAVEN 

41     12 

73    05 

30 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANl 

NQOOUS    RESERVOIR 

MIDDLESEX 

5     41       30 

72    26 

360 

c 

FRANK    P.    0    NEILL 

MOUNT    CARMEL 

SO  1 1 

*EW    HAVEN 

1 

41    25 

72    55 

200 

6F 

6F 

H 

CONN.    AGR.    EXP.    STAT10* 

NATChAUG    RANGER    STA 

5126 

« 1 NDHAM 

1 

41    5  3 

72    05 

400 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

6^73 

<EW    HAVEN 

< 

41     16 

72    53 

MM 

HI. 

C    H. 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEWINGTON 

HARTFORD 

41    42 

72    44 

1S< 

c 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 

NORFOLK     2    SW 

54*5 

.ITCHFIELD 

41    58 

73    13 

1337 

Bi 

to 

C    H 

EDWARD    C.    CHILOS 

NORTH    BRANFORD 

NEW    HAVEN 

72    46 

210 

at 

NEW    HAVEN    WATER    COMPAnV 

;  NORTH    GUILFORD 

NEW    HAVEN 

41    23 

72   43 

280 

<u 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

!  NORWALK    GAS    PLANT 

5  B  9  1 

FAIRFIELD 

41     07 

73   2S 

37 

BJ 

to 

CONN.    LIGHT    +    POWER    CO. 

NORWICH   PUB   UTIL    PLT 

5910 

1 

41    32 

72   04 

2( 

io# 

lot 

DEPT.    PUBLIC    UTILITIES 

■  PAUCHAUG   FOREST 

613] 

NEW    LONDON 

n 

41    35 

71    51 

270 

It 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

'■  PROSPECT 

„Si7 

NEW    HAVEN 

i 

41    30 

72    57 

420 

84 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANt 

1   PUTNAM 

5645 

WINDHAM 

n 

41     54 

24C 

8P 

7  A 

C  CH 

A.NGED    TO    PUTNAM    WTR    WKS 

!  PUTNAM    lake 

5655 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

* 

41    05 

300 

GREENWICH    WATER    COMPANl 

;  ROCKVILLE 

i 

41    52 

72    26 

51( 

c 

ROCKVILLE    WTR.     *    AQUE. 

ROCKY    RIVER    OAM 

6966 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 

41    35 

73    26 

220 

It 

CONN.    LIGHT    +    POWER    CO. 

ROLfNO    POND 

700  2 

t 

41    18 

73    32 

78f 

Ti 

RIOCEFIELD    WATER    SUPPL1 

SALISBURY 

LITCHFIELD 

41     59 

73    27 

1015 

5P 

51 

CHARLES    T.    JECKEL 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

< 

41    15 

73    21 

30C 

5F 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC   CC 

^HfPAUG    DAM 

7373 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

41    43 

73    18 

841 

12f 

L2I 

BUR.    ENG.    WATERBURY 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

7<.3? 

> 

41    39 

72    49 

37( 

Bi 

H 

WTR.    COMM.    NEW   BRITAIN 

STAFFORD    SPRINGS 

7946 

TOLLAND 

r 

41    57 

72    18 

54< 

tip 

WILLIAM    W.    SYMONOS 

STAMFORO    5    N 

7970 

FAIRFIELD 

41    08 

73    32 

200 

5( 

•iP 

c 

STAMFORD    MUSEUM 

STEVENSON    DAM 

S./6  6 

FAIRFIELD 

41    23 

73    10 

6C 

7A 

CONN.    LIGHT    +    POWER    CO. 

STORRS 

5]  18 

TOLLAND 

V 

41    48 

72    15 

65C 

5P 

SP 

CG 

U.    OF    CONN.    AGR.    DEPT. 

THOMASTON    DAM 

833, 

LITCHFIELD 

41    42 

73    03 

55( 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TORRINGION 

8436 

LITCHFIELD 
FAIRFIELO 

■ 

41    48 

73    07 

58C 

AF 

TORRINGTON    WATER    CO. 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

I486 

i 

41     17 

73    09 

320 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC   CC 

•aTEfieURY    RAOIO    WBRY 

891o 

NEW    HAVEN 

41     35 

73    02 

605 

5P 

5F 

RADIO    STATION   WBRY 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

9007 

NEW    HAVEN 

41    18 

73    02 

180 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY1 

WEST6R00K 

»067 

HIDDLESEX 

4 

41    18 

72    26 

40 

4P 

5F 

H 

JAMES    R1NTOUL 

WEST    HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

! 

41     45 

72    47 

27! 

to 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

WEST    HARTLANO 

HARTFORD 

5 

42    00 

72    SB 

nec 

6A 

WATER    BUREAU   HARTFORO 

■HIGVILLE    RESERVOIR 

HARTFORD 

5 

41     44 

72    57 

500 

6t 

WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN 

WIGWAM    RESERVOIR 

»568 

LITCHFIELD 

41     40 

73    08 

625 

L2H 

L2> 

WATERBURY   WATER   company1 

WOLCOTT    RESERVOIR 

9759 

NEW    HAVEN 

41     37 

72    56 

77( 

8A 

WTR.    COMM.    NEW   BRITAIN 

WOODBURY    3    W 
MAINE 

07  R. 3 

LITCHFIELD 

41     34 

73    16 

96C 

8A 

H 

OSCAR    S.     JOHNSON 

0273 

tENNEBEC 

44    19 

69    47 

25C 

C 

PETER    WILLIAMSON 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

5275 

CENNE6EC 

'. 

44     19 

69    48 

35C 

MID 

HII 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BANGOR    DOW    FIELO 

0355 

PENOBSCOT 

11 

44    48 

6B    49 

202 

HUE 

MIC 

U.S.    AIR    FORCE 

BAR    HARBOR 

0371 

HANCOCK 

4 

**" 

68    12 

30 

SP 

2P 

M 

ACADIA    NATIONAL    PARK. 

BELFAST 

048  0 

tfALDO 

4 

,<» 

69    00 

20 

BF 

3P 

BELFAST    WATER    OISTRICT 

BINGHAM    WYMAN    PAH 

SOMERSET 

9 

45    04 

69    54 

395 

HII 

CENTRAL    MAINE    PWR.    CO. 

8RASSUA   DAM 

0814 

SOMERSET 

9 

45    40 

69    49 

1060 

7A 

KENNE8ECK    WTR.    PwR.    CO. 

6RIDGEWATER 

>8?3 

»ROOSTOOK 

46    25 

67    51 

410 

5P 

SP 

HAROLD    MAC    1LROY.    JR. 

BRIDGTON    1    NNW 

)B44 

:UMBERLAND 

ii 

70   43 

600 

6F 

ANDREW    J.    SANBORN 

BRUNSWICK 

43    53 

69    56 

70 

MIO 

Mil 

CARIBOU    W8    AIRPORT 

1175 

1  ROOSTOOK 

46   52 

68    01 

624 

MIC 

'1 1  .- 

C   H. 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

CLAYTON    LAKE 

672 

VROOSTOOK 

15 

46   37 

69    32 

100C 

Bi 

8/ 

C 

MRS.    JEAN    WEYMOUTH 

CORINNA 

162  a 

'ENOBSCOT 

U 

44    56 

69    13 

360 

6P 

6F 

Raymond  r.   palmer 

DAMARISCOTTA    MILLS 

B23 

-INCOLN 

* 

44    06 

69    31 

21C 

Bf 

8P 

MRS.    NANCY    RAWLINGS 

EASTPORT 

»a6 

WASHINGTON 

. 

44    55 

67   00 

4C 

7P 

7F 

C     H 

WALTER    A.    HICKS 

EAST    SANGERvlLLE    5    SE 

2443 

9ISCATA0U1S 

11 

45   08 

69    17 

54C 

5( 

5F 

MRS.    ELMER    J.    LELAND 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

4 

44     32 

6B    26 

2* 

BANGOR    HYDRO-ELEC.    CO. 

EUSTIS    2    SSE 

!70C 

I 

45    12 

70    29 

117C 

c 

MRS.    DOROTHY    S.    JONES 

PARTINGTON 

>765 

44    40 

70    09 

39C 

7A 

It 

CHARLES    S.    PREBLE 

FORT    FAIRFIELD 

2666 

1R00ST00K 

15 

46    48 

67    46 

30C 

It 

JAMES    A.    SCHOFIELD 

FORT    KENT 

2878 

1ROOSTOOK 

CENNEBEC 

15 

47    15 

68    36 

53C 

5f 

5F 

C    H 

JOSEPH   M.    FOX 

GARDINER 

3046 

? 

44    13 

69    47 

14C 

5« 

s; 

GARDINER    WATER    DISTRICT 

GILEAD 

3110 

3XFORD 

1 

44    24 

70    56 

700 

5F 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

GRAND    LAKE    STREAM 

3261 

WASHINGTON 

» 

45    11 

67    47 

290 

A  ft 

B; 

C 

STATE    FISH   HATCHERY 

GREENVILLE 

3353 

>1SCATA0UIS 

1 

45    28 

69    35 

106C 

MIC 

MU 

C     H 

MRS.    WINNIE    P.    SAWYER 

HAfNESVILLE 

3651 

tROOSTOOK 

:UMBERLAND 

11 

45    50 

67    59 

7F 

MRS    VIRGINIA    ALORICH 

HIRAM    2    S 

3800 

1: 

70    48 

29C 

■ML 
MIO 

MIO 

CENTRAL   MAINE   POWER   CO. 

HOULTON    FAA    AP 

3892 

VROOSTOOK 

15 

46    07 

67    47 

493 

H  1 C 

FED.    AVIATION    AGENCY 

HOULTON 

3897 

VROOSTOOK 

46    08 

67    50 

41 C 

BF 

6F 

C 

WILLIAM    CUMH1NG 

t086 

1163 

OVERSET 

9 

45    37 

70    16 

116C 

5P1 

5F 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO- 

JONESBORO 

WASHINGTON 

44    39 

67    39 

185 

7A 

IRVING    C.    MASON 

LEW1ST0N 

i.7s: 

VNDROSCOGGIN 

1 

44    06 

70    14 

182 

9P 

9F 

UNION   WATER   POWER   CO. 

LONG    FALLS   DAM 

>OMERSET 

45    13 

70    12 

116C 

7A 

7A 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

MACHIAS 

-.878 

WASHINGTON 

4 

44    43 

67    28 

4C 

7A 

H 

WILLIAM    JOROAN 

MADI SON 

1.927 

>OMERSET 

g 

44    48 

69    53 

260 

6F 

6F 

H 

MAOISON    MILLS 

MIDDLE    DAM 

5261 

)XFORD 

1 

70    55 

146C 

7A 

UNION    WATER    POWER    CO. 

5304 

>ENOBSCOT 

11 

45    39 

68    42 

Be 

PA 

C 

GREAT    NORTHERN   PAPER   CC 

MILLINOCKET    FAA    AP 

5309 

'ENOBSCOT 

11 

45    39 

6B    41 

40! 

MIC 

MIC 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MOOSEHEAD 

OMERSET 

69    43 

102S 

H.    LAMONTAGNE 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

5425 

'ENOBSCOT 

11 

68    40 

12* 

HIE 

MIC 

FED.    AVIATION    AGENCY 

OOUOSSOC 

b4Z7 

1 

44    58 

70    47 

I51C 

<H 

to 

ARLO    COPP 

ORONO 

'ENOBSCOT 

11 

44    52 

68    42 

115 

4F 

UNIVERSITY    OF    MAINE 

ORONO    I 

S4  35 

>ENOBSCOT 

44    53 

68    41 

12C 

c 

HAROLD     HAMLIN 

PATTEN 

5585 

'ENOBSCOT 

11 

46    00 

68    27 

57C 

7P 

7F 

J    HAL    RATTERSON 

PORTLAND 

UMBERLAND 

u 

43    40 

70   15 

6! 

MIC 

MIC 

CITY    OF    PORTLAND 

PORTLAND   WB    AIRPORT 

S90  5 

UMBERLAND 

43    39 

70    19 

61 

HIE 

MIC 

C    H. 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PRESOUE    ISLE 

ROOSTOOK 

15 

68    00 

60( 

5F 

5F 

MAINE    EXP.    STATION 

RIP0GENU5    OAM 

'ISCATAQU1S 

11 

45    53 

69    11 

B/ 

to 

GREAT    NORTHERN    PAPER   CC 

ROCKLAND    1    W 

7250 

NOX 

69    07 

4C 

6F 

OLIVER    W.    HOLMES 

7  2  ;  5 

44     Oft 

69    06 

3C 

c 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

RUMFORD    3    SW 

I i  ?  5 

1 

44    31 

70    34 

MIC 

HIC 

EVALINE    A.    WARREN 

RUMFORD 

RUMFORD    POWER    PLANT 

7330 

1 

70    33 

so: 

c 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

'335 

51C 

MIC 

MIC 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

7*07 

ROOSTOOK 

IS 

47    11 

68    53 

58C 

6/ 

to 

TREFFLE    JANDREAU 

SANFORD    2    NNW 

7479 

ORK 

4 

43    28 

70    47 

28C 

SF 

5F 

SANFORD    WATER    DISTRICT 

SKOWHEGAN 

7827 

OMERSET 

69    43 

165 

c 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

SOUTH    ANDOVER 

7940 

1 

44    35 

70    44 

66C 

It 

ERWJN    F.    MILLER 
NATIONAL    PARK    SERVICE 

SOUTHWEST    MBR    3    SSE 

9  301 

44    14 

68    18 

c 

SOUA    PAN   DAM 

9398  ; 

ROOSTOOK 

1! 

68    20 

61( 

6AF 

to 

MAINE    PUB    SERVICE    CO. 

SWANS    FALLS 

3XFORD 

44    02 

70    59 

40C 

c 

PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.H, 

TELOS    OAM 

1688 

'ISCATAQUIS 

n 

46    09 

69    08 

96C 

It 

It 

BANGOR    HYDRO    ELEC    CO 

THE    FORKS 

3721 

OMERSET 

i 

45    21 

69    59 

61C 

to 

UPPER    DAM 

J943 

)XFORD 

1 

44    52 

70    52 

148« 

*p 

UNION    WATER    POWER    CO. 

WATERVILLE    PUMP    STA 

115] 

ENNEBEC 

5 

44    33 

69    39 

B! 

5F 

■." 

KENNEBEC    WATER    DISTRICT 

WEST    BUXTON    2    NNW 

7314 

ORK 

13 

43    42 

70   37 

15C 

MIC 

MM 

CENTRAL     MAINE    POWER    CO. 

WEST   ENFIELD 

=  360 

ENOBSCOT 

11 

45    15 

68    39 

16C 

7A 

7A 

FRANK    J    CORRIVEAU 

WOODLAND 

7891 

(ASHING TON 

1« 

45    09 

67   24 

14C 

71 

It 

RUSSELL    J.    DOW 

M 

OBSERVATION 

1 

UJ 

H 

Z 

o 
p 

< 

TIME  AND 

o 

TABLES 

STATION 

COUNTY 

H 

oncrnv/FD 

a 

3 

I 

j 

I 

i 

E 

UDoLnvtn 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

1069 

SERKSH1RE 

aj  42    39 

73    06 

75 

8 

1 

H 

HI  -    i  NOLAMO   POWER   CO. 

AMHERST 

■  i  20 

1AMPSHIRE 

42     24 

16 

mid!  mi 

UNIVERS1TT     OF     HJ 

ASHQURNHAM 

)1 90 

WORCESTER 

42     39 

71    53 

119 

M.    C.    STEWART 

ASHLAND 

)2]  'i 

MIDDLESEX 

4<    42     15 

71    28 

23 

7 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

8ARRL    FALLS    OAM 

■■'...■■M 

WORCESTER 

5    *2    26 

72    02 

91 

)      OAj      8 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BEDFORD 

1535 

MIDDLESEX 

4    42    28 

71     17 

13 

ii   MID]    MU 

NORTHEAST    WEA.    SVC. 

BEECHWOOO 

)951 

NORFOLK 

4    42    13 

70    49 

4 

8 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 

BELCHERTOWN 

1562 

HAMPSHIRE 

5    42    17 

72    21 

55 

8 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BIRCH    HILL    DAM 

j '■:■'■ 

WORCESTER 

5    42    38 

72    07 

84 

5PJ      5 

c 

COUPS    of     ENGINEERS 

BLUE   HILL   WB 

J736 

10RFOLK 

*   42    13 

71    07 

64 

MIO    Mil 

C    HJ    U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOSTON   WB    AIRPORT 

i7  Tl 

SUFFOLK 

*   42   22 

71    01 

1 

MIdI   MU 

C    Hj!   U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOYLSTON 

J  »U  J 

WORCESTER 

10   42    21 

71    43 

63 

9 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BRIDGEWATER   M   C    I 

■JR'-O 

>LTMOUTh 

41    41     57 

70    57 

4 

C 

MASS.    CORRECTIONAL     INST 

BROCKTON 

JflbO 

'LYMOUTh 

4|   42    03 

71    01 

B 

5P      5 

H      CITY    ENGINEER 

6UFFUMVILLE    DAM 

J99H 

WORCESTER 

17    42    07 

71    54 

50 

8AJ      to 

C          CORPS   OF   ENGINEERS 

CHARLES   RIVER   VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

4    42    15 

71    16 

1     10 

1  .       CLOSED    9/30/62 

CHATHAM    LT    STA 

L376 

3ARNSTABLE 

4    41     40 

69    57 

7* 

U.S.    COAST    GUARD 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 

CHESTERFIELD 

1436 

«MPSH1RE 

5    42    24 

72    51 

142 

B 

CHESTNUT    HILL 

1447 

4    42    20 

71     09 

12 

4P|      7i 

METRO.    OlST.   WTR.    COMM. 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42    24 

71    41 

8A      4( 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM, 

EAST    8RIMFIELD    DAM 

2107 

WORCESTER 

17    42    07 

72    08 

66 

e 

8/ 

c 

U    S   CORPS    OF    ENGR 

EAST    PEPPERELL 

MIDDLESEX 

10   42    40 

71    35 

21 

8/ 

MRS.    MARY    £.    DAVIS 

EAST    WAREHAM 

2451 

>LYHOUTH 

«    41    46 

70    40 

1 

MIO)      to 

CRANBERRY    EXP.    STATION 

EDGAR TOWN 

1501 

)UKES 

*   41    23 

70    31 

2 

8*     to 

MRS.    ELIZABETH   S.    HOUGh 

FALL    RIVER 

2642 

3R1STOL 

*   41    42 

71    10 

19 

UP    IIP 

RICHARD    C.    BRIGHAM 

FITCH8URG    2    S 

2B0( 

WORCESTER 

id   42    34 

40 

6AI      to 

DEPT. PUBLIC    WORKS 

F RAM INGHAM 

NIODLESEX 

lOj   42    17 

71    25 

17 

7AJ      It 

METRO.    DIST.   WTR.    COMM. 

FRANKLIN 

l-i'il 

NORFOLK 

42    05 

71    25 

244 

8/ 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 

GARDNER 

30  5  2 

WORCESTER 

42    35 

71    59 

HI 

B< 

MASS. WTR. RESOURCES   COMI- 

GROTON 

3  2  70 

1IDOLESEX 

1 

42    36 

71     35 

34 

et 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 

HAROWICK 

3401 

■IORCESTER 

42    21 

72    12 

96 

et 

MASS. WTR. RESOURCES   COMM 

HATCHV1LLE 

>*.7i 

JARNSTABLE 

41     37 

70    32 

7 

St 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 
EARL    F.    SMITH 

HAVERHILL 

J505 

:ssex 

42    46 

71    04 

6 

7P)      7F 

HEATH 

35*9 

rRANKLIN 

42    40 

72    49 

145 

6t 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 
F.    ROBERT    SKILLING 

HINGHAM 

ib2  4 

'LYMOUTH 

42    14 

70    55 

3 

7r 

7F 

HODGES    VILLAGE    OAM 

365  9 

WORCESTER 

1 

42    07 

71    53 

52 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

HOLYOKE 

;7u2 

HAMPDEN 

42    12 

72    36 

9 

8/ 

RICHARD   W.    SEARS 

HOOSAC    TUNNEL 

3713 

3ERKSH1RE 

42    41 

72    58 

eoc 

to 

BJ 

NEW   ENGLAND   POWER   CO. 

HUBBARDSTON 

377i 

WORCESTER 

42    29 

72    00 

*< 

MISS   BESSIE   WHEELER 

HYANNIS    2    NNE 

3821 

JARNSTABLE 

41    41 

70    16 

3 

6F 

6F 

c 

CAPE    +    VNYRD.    ELEC.    CO. 

IPSWICH 

3B76 

£SSEX 

t 

42    40 

70    52 

6 

*A 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 

KNIGHTVILLE   dam 

398  5 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    52 

63( 

BJ 

8  J 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

42    42 

71    10 

5 

hi: 

ESSEX    COMPANY 

LOWELL 

4313 

■UDDLESEX 

I 

42    39 

71    19 

9< 

MIC 

MIL 

PROP.    LOCKS    *   CANALS 

MANSFIELD 

4**9 

3RISTOL 

42   03 

71    12 

14( 

e* 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

WORCESTER 

42   OS 

71    34 

44( 

c 

HAROLD    J.    PARKINSON 

MIDDLEBORO 

PLYMOUTH 

* 

41     53 

70    55 

e* 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

MIDDLETON 

ESSEX 

i 

42    36 

71    01 

IOC 

5P 

SF 

OANVERS    WATER    WORKS 

MILFORD 

1  -  6 1 

KORCESTER 

42    10 

71    31 

26( 

fia 

MASS. WTR. RESOURCES   COMM 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41     15 

70    04 

HII 

C    H. 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

NEW    BEDFORD 

52*^. 

JR1STOL 

41     38 

•70    56 

7C 

Mir 

4P 

C    H 

CITY    ENGINEER 

NEW8URYP0RT 

■>28^ 

ESSEX 

42    50 

70    55 

2C 

ft* 

MASS. WTR, RESOURCES    COMM 

NEW    SALEM 

5  306 

FRANKLIN 

' 

42    28 

72    21 

90C 

8fl 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

NORTHBRIDGE 

551* 

WORCESTER 

42    07 

71    41 

31C 

HA 

MASS. WTR. RESOURCES   COMf 
JOHN    R   ANDEPSGN 

NORWOOD 

60C* 

NORFOLK 

42    11 

71    13 

14: 

7fl 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

: 

42    23 

72    24 

U4C 

6£ 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

PEMBROKE 

6262 
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NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:       53°  on  the  19th  at  Brockton,   Mass.   and  on  the  18th  at  Plymouth,,  Mass. 

Lowest  Temperature:        -40°  on  the  27th  at  Haynesville,   Me.  ,   and  on  the  4th  at  Enosburg 
Falls,    Vt. 

Greatest  Total  Precipitation:     5.  64  inches  at  Bar  Harbor,   Me. 

Least  Total  Precipitation:        0.  71  inch  at  Enosburg  Falls,   Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:        2.  04  inches  on  the  12th  at  Nantucket  WB  Airport,   Mass. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     44.  5  inches  at  First  Conn  Lake,   N.    H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         70  inches  on  the  28+  at  Grand  Lake  Stream,   Me. 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


GENERAL:      This  was  the  coldest  month  of  the  winter. 
February  extended  the  consecutive  run  of  below  normal 
months  to  a  remarkable  length  for  nearly  all  of  New  Eng- 
land.    Other  features  were  a  widespread  icestorm,   a 
very  chilling  combination  of  wind  and  low  temperature, 
and,    in  parts  of  Maine,    record  breaking  seasonal  snow- 
fall totals.     Highlights  are  given  below. 

TEMPERATURE:    Excepting  only  the  southern  half  of 
Maine  in  January,    no   month  has  averaged  above  normal 
for  two-thirds  of  a  year,    since  June  1962.     January  was 
slightly  above  normal  in  southern  Maine  and  just  normal 
in  northern  Maine.     February  was  the  tenth  consecutive 
below  normal  month  in  central  Massachusetts,   where  the 
deficit  averaged  3.  3°  for  the  entire  period.     This  was  the 
eleventh  month  in  a  row  without  any  being  warmer  than 
normal  in  northern  Maine,  where  the  11 -month  average 
deficit  is  3°.     This  winter  (December  through  February 
only  )  was  much  below  normal  throughout  the  entire  sec- 
tion.    Average  deficits  ranged  from  2.  2°  in  the  coastal 
portion  of  Maine  to  5.  5°,   an  unusually  large  departure 
from  normal,   for  western  Massachusetts.     Due  primar- 
ily to  February's  extreme    cold,   the  area  with  the  larger 
average  temperature  deficits,    including  western  and  cen- 
tral Massachusetts  and  southeastern  Vermont,    experi- 
enced  one  of  the  coldest  winters  of  record.     February's 
mean  temperature  at  many  stations  set  a  new  low  for 
their  period  of  record.       At  Burlington,    Vt.  ,    and  Port- 
land,  Me.,    February  was  the  coldest  since  1934. 

GLAZESTORM  OF  FEBRUARY  2-4:    An  icestorm  on 
February  2  and  3  covered  an  unusually  large  area,    in- 
cluding nearly  all  of  Massachusetts,   much  of  Vermont, 
southern  and  central  New  Hampshire,   and  southern 
Maine.     This  resulted  from  a  mixture  of  snow,    sleet, 
rain,   and  freezing  rain  in  various  combinations  and  se- 
quences.    It  was  followed  by  falling  temperatures  which 
maintained  very  hazardous  ice  conditions  through  the 
next  day.     Many  were  injured  in  falls  and  auto  accidents 
were  numerous. 

SEVERE  WINDCHILL  OF  FEBRUARY  8:  Though  most 
subzero  temperatures  fortunately  are  accompanied  by 
very   light  or  frequently  nearly  calm  wind  and  are  there- 


fore quite  bearable,   February  8  brought  a  combination  of 
cold  with  strong  winds.     Morning  temperatures  were  gen- 
erally below  zero  excepting  the  off-shore  islands  and 
were  much  below  zero  in  northern  portions  where  maxi- 
mum temperatures  at  some  stations  failed  to  go  above 
zero  for  the  day.     The  strongest  winds  occurred   in  the 
southeastern  portion  of  the  area  where  temperatures  a- 
lone  were  least  severe.     This  made  the  combination  of 
wind  and  cold  produce  a  chilling  effect  there  as  great  or 
greater  than  farther  north.      At  Boston,   Mass.  ,   morning 
temperatures  of  -3°  combined  with  25  knot  winds  to  pro- 
duce approximately  1700  windchill  units,   according  to  Dr. 
Paul  Siple's  index.     Only  1000  units  is  termed  very  cold, 
1200  bitter  cold.     At  1400  exposed  flesh  will  freeze.    The 
maximum  chill  factor  reached  at  least  1500   almost  gen- 
erally. 

SNOWFALL:    February  snowfall  was  generally  less  than 
average  in  coastal  Massachusetts,    continuing  a  trend  of 
below  average  snowfall  for  the  current  snowfall  season. 
Elsewhere  snowfall  was  mostly  above  average,   also  con- 
tinuing a  trend,   but  to  excessive  snowfall,    in  many  parts 
of  northern  New  England,    particularly  in  Maine.     In 
Maine,   seasonal  totals  through  February  are  near  the 
average  for  an  entire  season  in  coastal  and  western  sec- 
tions  and  generally  much  in  excess  of  the  seasonal  aver- 
age elsewhere.    At  Bangor,    February's  snowfall  brought 
the  seasonal  total  to  146.  9  inches,   well   past  the  previous 
mark  for  any  entire  season  since  the  record  began  in 
1926.      The  major  snowstorm  of  the  month  came  on  Feb- 
ruary   19-20,   when  from  8  to  18  inches  fell  over  most  of 
Maine,   Massachusetts,   and  New  Hampshire. 


Robert  E.    Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,   Massachusetts 
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1 
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3 
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0 
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2.02 
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20 
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2 
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0 

27 

28 
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6 

2 
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-  2.8 
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35 
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2 
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26 

28 

17 
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13 
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6 

3 
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20 
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27 
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28 

17 

1.83 

-   .51 

.60 

20 

6 

1 

0 
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20.9 
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35 

19 
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28 

18 

2.43 

-   .41 

.75 

3 

27.0 

6 

2 
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20.3 

-  1.2 
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35 
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1548 

0 
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28 

14 

2.18 

.38 

3 
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8 

0 
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20.4 
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38 

20 
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27 

1602 

0 

25 

28 

18 

2.10 
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20 

26.1 

24 

8  + 

6 

2 
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19.0 

-  1.9 
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33 

18 
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1577 
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27 

28 

17 

1.69 
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20.3 

42 

13 

5 

0 
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19.3 

-  6.6 

6.4 
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4 

1638 
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28 

28 
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2.29 

-   .18 
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13 
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6 

2 
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-12.0 

3.7 
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0 
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6 

0 
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19.4 
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28 
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3 
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6 

2 
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14.7 
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31 
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-30 

5+ 

1745 

0 

28 

28 
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13 

9 

2 
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28 

10 
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.84 

12 
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39 

20 

7 

4 
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BANGOR  DOW  FIELD 

24.8 

1.3 

13.1 

40 

21 

-19 

1 
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0 

22 

28 

11 

4.53 

1.34 

20 
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51 

20 

9 

2 
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BRIDGTON  1  NNW 

29. 6M 

5.6M 

17. 6M 

45 

19 

-15 

4 

1305 

0 

16 

27 

10 

D  2.25 

.68 

3 

18.0 

39 

25  + 

8 

2 

1 

CORINNA 

25.0 

-  1.8 

11.6 

38 

18 

-21 
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1487 

0 

23 

28 

16 

2.87 

.74 

20 

14.8 

43 
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5 

3 
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M 

M 

M 

2.85 

.85 

20 

25.5 

48 
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0 
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26.0 

-  4.0 

11.0 

-  9.2 

42 

19 

-25 

27 

1509 

0 

22 

28 

18 

2.47 

-   .51 

.75 

3 

22.6 

4 

3 

0 

GARDINER 

29.3 

-  3.1 

13.1 

-  8.4 

45 

19 

-28 

22 

1449 

0 

17 

28 

15 

3.01 

-   .28 

.94 

20 

30.5 

7 

2 

0 
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-  0.2M 

13. 1M 

40 

3 

-16 

23 

1449 

0 

4.93 

1.50 

25 

70 

28  + 

b 

4 

1 

HIRAM  2  S 

30.1 

-  3.2 

13.5 

46 

19 

-26 

27 

1438 

0 

16 

28 

15 

2.81 

-   .62 

.77 

2 

20.3 

38 

27  + 

6 

3 
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LEWISTON 

28.0 

4.7 

16.4 

-  5.8 

45 

19 

-15 

23 

1357 

0 

19 

28 

11 

3.49 

.12 
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20 
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9 

3 

0 
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24.3 

1.0 

12.7 

-  6.7 

40 

18 

-26 

27 

1460 

0 

23 

28 

12 

2.24 

-   .59 
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20 

20.3 

6 

2 
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23.1 

-  6.8 
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-12.8 

37 
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0 

23 

28 

19 
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20 
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48 
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3 
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23.0 

1.3 

12.2 

36 
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1479 

0 

24 

28 

12 

1.21 

.35 

20 

25.0 

4 

0 

0 
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0.1 

12.5 

43 

19 

-20 

23 

1466 

0 

23 

28 

14 

2.00 

.52 

12+ 

24.3 

36 

20 

5 

2 

0 

RUMFORD  POWER  PLANT 

25.5 

3.0 

14.3 

-  6.1 

44 

19 

-17 

23 

1416 

0 

22 

28 

12 

2.06 

-   .44 

.55 

12 

25.8 

6 

1 

0 

WATERVILLE  PUMP  STA 

28.0 

1.0 

14.5 

-  6.8 

41 

19+ 

-19 

27 

1405 

0 

22 

28 

14 

3.19 

.62 

26.5 

29 

20 

0 

WEST  BUXTON  2  NNW 

29. 2M 

-  0.8 

14. 2M 

43 

19+ 

-24 

4 

1413 

0 

28 

14 

2.75 

.83 

12 

16.5 

29 

24 

6 

2 

0 

WEST  ENFIELD 

24.6 

-  7.9 

8.4 

38 

19 

-27 

27 

1582 

0 

24 

28 

19 

3.64 

.98 

20 

30.0 

6 

3 

0 

WOODLAND 

27.2 

-  2.4 

12.4 

-  6.4 

43 

3 

-24 

23 

1468 

0 

24 

28 

14 

4.40 

1.19 

1.13 

13 

32.0 

47 

26  + 

7 

3 

3 

DIVISION 

13.0 

-  7.6 

3.06 

.13 

24.8 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

29.5 

11.0 

20.3 

-  4.2 

45 

19 

-  8 

4 

1245 

0 

19 

27 

6 

5.64 

1.85 

1.96 

3 

27.4 

18 

20 

7 

5 

1 

BELFAST 

30.2 

2.3 

16.3 

44 

19 

-19 

23 

1360 

0 

19 

28 

11 

4.26 

1.10 

20 

30.0 

39 

25 

8 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
FEBRUARY    1963 


Temperature 


BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRIDGE 

WEST  CUMMINGTON 

DIVISION 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H I NGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
' COLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
n MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


29.4 

30.1 

27. 5M 

28.3 

27.3 

30.5 

29.5 

29.* 

31.9 


25.3 
26.5 
27.5 
29.* 
30.9 
30.6 
26. 1M 


31.* 
27.4 
32.1 
29.9 
31.7 
31.3 
35.4 
29.6 
29.1 
32.4 
33.7 
33.9 
34.4 
33.8 
33.5 
29.1 
32.6 
28.2 
32.4 
33.9 
35.3 
34.7 
30.1 
29.4 


34.4 
37.3 
34.8 
35.0 
35.6 
34.8 
36.5 
35.3 
35.4 
38.6 
38.5 
36.4 
35.3 
32.2 
33.4 
38.6 
35.9 


25.2 
26.6 
22.0 
I 
23.9 
17.1 
27.4 


BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 


6.1 
6.9 

11.9 
1.7 
2.4 

10.9 
5.3 
8.0 


2.8 
1.0 
0.0 
5.2 
4.6 
6.0 


5.3 

5.0 

11.0 

3.4 

13.5 

6.8 

17.8 

7.6 

6.5 

9.0 

10.9 

14.8 

12.6 

13.8 

12.5 

3.0 

12.1 

0.9 

5.8 

12.6 

13.0 

12.4 

9.8 

10.3 


17.4 
14.7 
15.5 
18.1 
17.8 
16.2 
17.7 
13.4 
21.5 
20.3 
18.2 
19.6 
14.4 
17.1 
18.4 
21.2 
14.7 


6.6 

■  2.0 
•  8.9 

0.4 
-  4.3 
-11.7 

2.1 


17.8 
18.5 
19.7M 
15.0 
14.9 
20.7 
17.4 
18.7 
M 

17.9 


14.1 
13.8 
13.8 
17.3 
17.8 
18.3 
10. 9M 

15.1 


18.4 
16.2 
21.6 
16.7 
22.6 
19.1 
26.6 
18.6 
17.8 
20.7 
22.3 
24.4 
23.5 
23.8 
23.0 
16.1 
22.4 
14.6 
19.1 
23.3 
24.2 
23.6 
20.0 
19.9 

20.8 


25.9 
26.0 
25.2 
26.6 
26.7 
25.5 
27.1 
24.4 
28.5 
29.5 
28.4 
28.0 
24.9 
24.7 
25.9 


9.1 
9.3 


4.0 
8.0 

6.0 
6.1 
4.7 
3.5 
4.1 

7.3 


45  19 
43  19  + 


4.4 
3.9 
3.5 


2.9 
2.2 

2.8 


29. 

9 

25. 

3 

26. 

6 

14 

1 

12 

5 

10 

7 

M 

11 

0 

4 

1 

13 

,9 

9 

.6 

-  1 

.5 

13 

.  3 

11 

.2 

4.7 

7 


7.1 
4.3 


16. 
12. 


20 
20 

7 
12 
18  + 
18 
18 
19+ 
18 
18 

2 
16 


1315 
1296 
1266 
1391 
1400 
1233 
1327 
1290 


1423 
1428 
1434 
1329 
1316 
1300 
1513 


1298 
1358 
1209 
1347 
1184 
1282 
1072 
1294 
1317 
1234 
1189 
1131 
1155 
1147 
1168 
1361 
1185 
1406 
1279 
1161 
1141 
1154 
1253 
1257 


23 

4 

25 

27 

23 

9 

33 

27 

34 

27 

33 

28 

•27 

2  3 

■32 

2? 

•35 

4 

1087 
1087 
1108 
1068 
1064 
1099 
1054 
1130 
1016 

987 
1019 
1030 
1118 
1124 
1089 

975 
1104 


1420 
1466 
1517 

1509 
1704 
1426 
1553 
1863 
1444 


Precipitation 


16 
17 
14 
17 
28  20 
28    10 


4.03 
3.46 
4.51 
5.28 
3.22 
2.95 
5.10 
2, 

4.06 


2.21 

3.09 
2.70 
2.05 
2.60 
3.08 
2 

2.67 


2.62 

2.22 

3.71 

2.71 

3.22 

3.16 

2.53 

3.30 

2.72 

3.60 

2.95 

2.65 

3.22 

2.99 

3.1 

2.70 

3.31 

3.01 

2.78 

3.35 

3.01 

3.14 

3.84 

3.03 

3.04 


2.60 

3.26 

3.81 

4.44 

3.13 

3. 

3.99 

2.72 

4.46 

3.13 

3.21 

3.35 

3.62 

3.43 

3.04 

3.83 

3.10 

3.44 


1.82 

1.83 

1.71 

2.63 

2.27 

2.52 

2.29 

1. 

5.60 

3.50 

2.26 


.79 
1.10 
1.37 
1.61 
1.78 
1.12 

.87 
1.85 
1.02 


.80 
.93 
1.10 
.60 
.62 
.84 
.86 


44    19    1-17    27+    1363      0    19    28    12         2 
43    20+    -27    27      1461       0    21    28    15         2.65 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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No.  of  Days 


2 
20+ 

3 

3 

3 
12 
12+ 

3 
2  0 


.93 

.75 
1.45 
1.01 
1.27 
1.25 

.64 
1 

1.02 
1.29 
1.23 

.97 
1.25 

1.03 
.87 
1.31 
1.18 
1.04 
1.09 
1.09 
.92 
1.77 
1.09 


1.03 

1.08 

1.24 

1.66 

1.17 

1 

1.58 

1 

2 

1.44 

1.39 

1.49 

1.32 

1.10 

1.07 

1.10 

1.40 


.42 
.55 
.42 
.43 
.34 
.45 
.74 
.33 
.92 
.72 


.75    20 
.85       3 


24.0 
28.0 
24.8 
26.0 
31.0 

22.6 
24. 

22.0 


19.0 
29.5 
19.0 
32.5 
21.0 
21.5 
24.8 

23.9 


19.6 
19.5 
14.8 
24.5 

8.4 
12.5 

5.2 
13.7 
15.0 
18.9 

7.8 

8.4 

7. 

8.0 
12.6 

12.5 
22.5 
20.5 

7.5 

9. 

7. 
15.1 
22.2 

13.6 


4.6 

13.0 

1. 

3.5 
5.8 


3.0 
4.5 
6.9 

T 
4.8 


22. 

20.0 

24.0 

14.0 

34.6 

44.5 

21. 

23.5 

46. 

37.0 

26.8 


18.0 
22.6 


20 
20 
28  + 
28 


20 
28  + 
20 


Z8+ 

28  + 

20 

25 

26+ 

28  + 


25+ 
27  + 
19 

20 
20 
20 


20+ 
25 

22  + 

18 

20 
19 

20 


20  + 

20  + 

1 

19 

2+ 

20 
1 


20 

1 

23+ 

25+ 


27  + 
26+ 
13 


3  7 
30 


25  + 
13 
17    22  + 
58    25+ 


3    0 
3    0 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1963 


Ten 

iperaturo 

Preci 

Dilation 

i.I 

■  I 
o  E 

S 

a 

No.  of  Ooyt 

a 

Snow,  Sleat 

No.  of  Dayi 

Station 

Mox. 

Mlo. 

D  0 

1 

t 

1 

1  5 

<  S 

< 

S.  | 

X 

a 

t 

a 

Q 

kJ 

SI 

hi 

J 

1 

a  E 

a  £ 

8 

a 

3 

x  6 

1  0 

£ 

O 

a 

§ 

CONCORD  WB  AIRPORT           R 

30.9 

6.7 

18.8 

-  3.9 

46 

18 

-16 

27+ 

1287 

0 

1- 

28 

8 

2.37 

-   .11 

.98 

19 

14.8 

21 

20 

3 

3 

0 

CONWAY  1  N 

26.1 

-  0.2 

14.0 

44 

20+ 

-28 

27 

1424 

0 

18 

28 

14 

2.95 

.80 

20 

33.0 

41 

24 

7 

3 

0 

DURHAM 

32.6 

8.8 

20.8 

-  3.8 

46 

19+ 

-12 

2 

1231 

0 

13 

28 

8 

3.05 

.12 

1.04 

20 

15.8 

19 

20 

4 

3 

1 

EAST  DEERING 

30.5 

5.1 

17.8 

43 

18  + 

-20 

27 

1315 

0 

18 

28 

11 

3.50 

1.04 

24 

24.8 

6 

3 

1 

FRANKLIN  1  NW 

29.7 

5.3 

17.5 

-  4.7 

46 

18 

-18 

27 

1324 

0 

18 

28 

10 

2.54 

-   .13 

.80 

20 

16.5 

6 

2 

0 

HANOVER 

27.* 

4.0 

15.7 

-  5.2 

42 

19  + 

-21 

4 

1373 

0 

20 

28 

11 

1.83 

-   .57 

.63 

12 

18.6 

29 

12 

4 

1 

0 

KEENE 

32.6 

3.8 

18.3 

-  5.9 

45 

18  + 

-20 

4  + 

1301 

0 

13 

28 

12 

2.67 

.13 

1.24 

20 

18.1 

24 

28+ 

5 

2 

1 

LAKEPORT 

27.6 

6.1 

16.9 

44 

18 

-14 

27 

1339 

0 

2Z 

28 

10 

2.64 

.89 

20 

22.5 

33 

28+ 

4 

3 

0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

26.9 

2.0 

14.5 

42 

19 

-24 

4 

1408 

0 

21 

28 

13 

1.63 

.63 

12 

25 

20 

3 

1 

0 

MANCHESTER 

31.3 

5.8 

18.6 

-  6.2 

47 

19+ 

-12 

4  + 

1299 

0 

13 

28 

13 

1.76 

-   .97 

.78 

20 

10.2 

4 

1 

0 

MASSABESIC  LAKE 

32.5 

7.4 

20.0 

45 

6 

-17 

1 

1255 

0 

13 

28 

10 

2.26 

1.00 

20 

24 

22  + 

4 

1 

1 

MOUNT  SUNAPEE 

25.7 

6.7 

16.2 

41 

6 

-17 

8 

1359 

0 

23 

2  8 

10 

3.38 

1.09 

20 

24.2 

44 

24+ 

7 

3 

1 

NASHUA   2  NNW 

32.5 

7.0 

19.8 

-  5.2 

48 

6 

-17 

8 

1260 

0 

14 

28 

9 

2.91 

.18 

1.27 

20 

14.4 

19 

20 

4 

3 

1 

NORTHWOOD 

30.7 

9.0 

19.9 

45 

18 

-17 

4 

1257 

0 

14 

28 

9 

3.19 

1.43 

20 

28 

23+ 

4 

3 

1 

PETERBORO   2  S 

29.5 

6.9 

18.2 

42 

18  + 

-13 

8 

1304 

0 

17 

28 

9 

2.42 

1.40 

20 

26.5 

39 

25+ 

4 

2 

1 

PLYMOUTH 

27.6 

-  0.5 

13.6 

45 

21 

-20 

23 

1434 

0 

20 

28 

15 

2.67 

.92 

20 

22.0 

46 

28  + 

6 

3 

0 

PORTSMOUTH 

31.0 

7.8 

19.4 

46 

18 

-11 

1 

1268 

0 

14 

28 

9 

3.29 

1.09 

19 

13.2 

5 

3 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM           R 

27.6 

-  0.4 

13.6 

43 

19 

-20 

27 

1430 

0 

19 

28 

16 

2.63 

.90 

20 

18.8 

30 

20 

5 

2 

0 

TAMWORTH  2 

29.2 

4.8 

17.0 

45 

19 

-25 

27 

1339 

0 

18 

28 

11 

2.89 

.79 

3 

23.3 

33 

25+ 

7 

2 

0 

WINDHAM 

34.7 

8.7 

21.7 

50 

6 

-12 

1 

1208 

0 

11 

28 

6 

2.75 

1.13 

20 

11.0 

16 

17  + 

5 

2 

1 

WOLFEBORO 

27.3 

6.3 

16.8 

44 

19 

-18 

8 

1345 

0 

20 

26 

8 

2.52 

.84 

20 

19.7 

27 

24+ 

5 

2 

0 

WOODSTOCK 

26.6 

1.0 

13.8 

43 

19 

-20 

23 

1427 

0 

22 

28 

14 

2.25 

.54 

3 

25.0 

61 

24 

7 

1 

0 

DIVISION 

17.2 

-  5.6 

2.63 

-   .06 

19.7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP           R 

33.2 

19.9 

26.6 

-  4.8 

45 

2 

1 

8 

1071 

0 

14 

26 

0 

3.52 

.23 

1.53 

12 

2.5 

1 

25  + 

5 

2 

2 

GREENVILLE 

33.0 

12.8 

22.9 

46 

18 

-  5 

8 

1173 

0 

15 

28 

2 

3.06 

KINGSTON 

36.4 

15.8 

26.1 

-  3.7 

48 

6 

-  1 

8 

1083 

0 

9 

27 

2 

3.31 

-   .07 

1.18 

12 

5.2 

4 

1 

7 

2 

1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT        R 

35.4 

17.2 

26.3 

-  3.4 

50 

18 

0 

8 

1076 

0 

10 

27 

1 

3.15 

.05 

1.42 

12 

5.2 

4 

19 

5 

2 

1 

DIVISION 

25.5 

-  5.0 

3.26 

.00 

4.3 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

25.4 

-  0.8 

12.3 

-  5.3 

41 

19 

-30 

4 

1472 

0 

25 

28 

12 

1.74 

-   .37 

.51 

3 

27.4 

34 

13  + 

6 

1 

0 

CHELSEA 

26.0 

-  7.9 

9.1 

-  8.3 

43 

20 

-29 

27+ 

1564 

0 

22 

28 

18 

1.31 

-   .91 

.52 

3 

16.0 

27 

16+ 

4 

1 

0 

ENOSBURG  FALLS 

24.9 

-  3.1 

10.9 

39 

19  + 

-40 

4 

1514 

0 

23 

2  8 

13 

.71 

.12 

3+ 

26.0 

35 

28  + 

3 

0 

0 

MC  INDOE  FALLS 

23.7 

-  3.2 

10.3 

44 

20 

-22 

17+ 

1530 

0 

23 

2  8 

lb 

1.64 

.51 

3 

22.0 

26 

15 

5 

1 

0 

MIDDLESEX 

23.9 

-  2.8 

10.6 

40 

19 

-25 

27 

1520 

0 

24 

28 

15 

1.66 

.61 

3 

25.8 

30 

22  + 

5 

1 

0 

MONTPELIER  FAA  AP 

22.6 

1.5 

12.1 

42 

19 

-22 

27 

1477 

0 

2  4 

28 

13 

2.48 

.52 

21 

25.1 

34 

5 

6 

2 

0 

MORRISVILLE  2 

26.3 

1.2 

13.8 

40 

20 

-27 

27 

1431 

0 

22 

2  8 

12 

D  2.53 

.50 

13 

42.0 

49 

19+ 

11 

1 

0 

MOUNT  MANSFIELD 

11.3 

-  4.1 

3.6 

25 

19  + 

-30 

8 

1717 

0 

28 

28 

19 

3.02 

25.0 

69 

20 

0 

0 

NEWPORT 

23.9 

0.3 

12.1 

-  4.7 

36 

20 

-26 

4 

1478 

0 

24 

2  8 

13 

2.94 

.69 

.69 

2 

30.4 

44 

21 

9 

2 

0 

NORTH  DANVILLE 

22.  8 

-  1.0 

10.9 

40 

19+ 

-24 

8+ 

1514 

0 

25 

27 

14 

2.25 

.70 

2 

8 

1 

0 

SAINT  JOHNSBURY 

27.0 

1.0 

14.0 

-  5.6 

44 

19 

-25 

17 

1422 

0 

21 

27 

12 

1.97 

-   .17 

.47 

3 

24.3 

29 

13 

7 

0 

0 

WATERBURY  1  NNE 

24.6 

1.7 

13.2 

40 

19 

-21 

27 

1446 

0 

22 

2  8 

10 

D  2.51 

.64 

3 

40.7 

6 

1 

0 

WEST  BURKE 

23.8 

M 

M 

39 

19 

-30 

28+ 

1590 

0 

24 

.'f 

18 

2.63 

.16 

.80 

3 

33.5 

8 

1 

0 

DIVISION 

11.8 

-  5.9 

2.03 

-   .16 

28.5 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

29.2 

4.4 

16.8 

43 

19  + 

-20 

27 

1342 

0 

16 

28 

11 

2.16 

.93 

3 

17.0 

24 

1 

5 

1 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT        R 

22.6 

-  1.2 

10.7 

-  8.7 

37 

19  + 

-26 

4 

1514 

0 

25 

2  8 

14 

1.22 

-   .57 

.38 

2 

15.8 

15 

28+ 

4 

0 

0 

CORNWALL 

26.7 

2.0 

14.4 

40 

19+ 

-22 

27 

1414 

0 

20 

28 

12 

.91 

.28 

13 

16.0 

4 

0 

0 

DORSET  1  S 

29.0 

4.2 

16.6 

44 

6 

-2  3 

27 

1350 

0 

2  0 

2  8 

10 

2.41 

.90 

3 

18.0 

7 

2 

0 

RUTLAND 

29.5 

6.1 

17.8 

-  4.8 

45 

19 

-19 

27' 

1318 

0 

18 

2  8 

9 

1.37 

-   .69 

.30 

12 

19.9 

20 

21 

7 

0 

0 

SAINT  ALBANS  BAY 

24.3 

2.1 

13.2 

38 

19+ 

-27 

4 

1446 

0 

2  3 

i^ 

12 

2.11 

.50 

5 

27.5 

30 

15  + 

9 

1 

0 

DIVISION 

14.9 

-  6.7 

1.70 

-   .42 

19.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 

30.0 

1.0 

15.5 

45 

19 

-16 

17 

1378 

0 

16 

16 

2.17 

-   .55 

.75 

3 

14.8 

18 

18  + 

5 

2 

0 

CAVENDISH 

29.4 

0.4 

14.9 

-  5.1 

44 

18  + 

-28 

27 

1398 

0 

.0 

28 

14 

2.17 

-   .94 

.50 

2 

18.2 

30 

26+ 

6 

1 

0 

READSBORO  1  SSE 

26.0 

-  0.8 

12.6 

42 

20+ 

-2  3 

23 

1462 

0 

20 

28 

16 

2.97 

-   .27 

.87 

3 

31.3 

44 

25 

6 

3 

0 

SOMERSET 

22.1 

-  0.8 

10.7 

-  5.5 

39 

20 

-26 

27 

1516 

0 

2  2 

28 

16 

3.06 

-   .67 

.82 

3 

34.8 

46 

21 

7 

3 

0 

VERNON 

30.0 

0.1 

15.1 

45 

19 

-17 

27 

1392 

0 

19 

2B 

17 

2.69 

-   .12 

.82 

20 

17.0 

26 

28  + 

5 

3 

0 

WOODSTOCK  3  ENE 

26.9 

-  2.4 

12.3 

-  7.4 

43 

19 

-27 

4 

1473 

0 

2  2 

2  8 

16 

2.06 

-   .63 

.64 

3 

20.5 

56 

28  + 

4 

3 

0 

DIVISION 

13.5 

-  6.3 

2.60 

-   .50 

22.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    25    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 

ANSONIA 

8AKER5V1LLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 


E  1  S 


COLLINSVI 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

M1DDLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 

PUTMAN  WATER  WORKS      R 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALI5BURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 
TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATER8URY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WH1GVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 


2.76 
3.82 
3.25 
2.64 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 


14 

.82 

.06 

09 

.07 

T 

14 

.33 

.61 

11 

.52 

.56 

15 

.64 

.62 

11 

•  46 

.21 

oe 

.77 

.65 

is 

.71 
.50 

.59 
.45 

.10   .93   .02 


25   26   27 


28   29   30 


1.09 
1.36 
1.40 


.11  1.18 
1.05 
.79 


MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

8ANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERV1LLE  5  SE 

ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRESOUE  ISLE 
R1POGENUS  DAM 
ROCKLAND 

RUMFOPD  3  5W 
RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SOUA-PAN  DAM 


2.78 
>  2.25 
)  3.34 


)  2.41 
2.02 
3.01 


2.95 
1.69 
2.29 

5.10 


.47 
1.96 

1.08 
.12 


.13 
.29 
.91 


.500  .20)  .10 


•  08 
T 

.02 
.28 


-37|D 
.70 
.37 


.90 
.02 
.16]   .90 


•  36 
.57 


.32 
.74 
1.10 


DAILY  PRECIPITATION 


■*1ERV1LL£  PUMP  STA 
WEST  FUUON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH8URNHAM 

ASHLAND 

6ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 
0EECHWOOD 
6ELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 

BOSTON  W8  AIRPORT 
BOYLSTON 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHATHAM  LTSTA 

CHESTER  2 
CHESTERFIELO 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

■ast  brimfield  dam 

;ast  pepperell 
:ast  wareham 

;D6«RT0WN 
rALL  RIVER 
rITCHBURG    2    S 

'RAMINGHAM 

"RANKL1N 

JARDNER 
iROTON 

tARDWICK 


IOLYOKE 

IOOSAC    TUNNEL 

IU8BARDSTON 
IYANN1S    2    NNE 
PSWICH 
NIGHTVILLE    DAM 

AWRENCE 
SHELL 

IANSF  IELD 
IIDDLEBORO 

UDDLETON 

ilLFORD 

ANTUCKET    W8    AIRPORT 
EW    BEDFORD 
EWBURYPORT 
EW    SALEM 

ORTHBRIDGE 
ORWOOD 
ELHAM 
EMBROK.E 
ETERSHAM    3    N 

ITTSFIELD    WB    AIRPORT 
LAINFIELD 
LYMOUTH 

ROVINCETOWN    1    N 
UABBIN     INTAKE 

EADING 

OCHESTER 

OCKPORT    l     ESE 

ALEM   CG   AIR    STATION 

ANDWICH 

egreganset 
helburne  falls 
outhbridge  3  sw 
OUTh  egremont 

POT    POND 

»RINGFIELD    ARMORY 

TERLING 

roCKBRIDGE 


1  1  2~T^ 


n 


Day  of  Month 


s.19 

2.73 
3.64 

4.40 


.82     .09 
.it 

1.01 


.14 

.10 

T 

.24 

.06 

.00 

•  02 

.21 

.13 

.43 

T 

JRNERS    FAL 
1LPOLE 


:STF1EL0 
EST   MEDWAY 
:STON 
:ST   OTIS 
:ST0VER    FIELD 


:w  hampshire 

:nton 
:slin 

iTHLEHEM 
.ACKWATER  0AM 
IA0FORD 

WPTON 

wnon  mountain 
:nter  harbor 

.AREMONT 
K.EBROOK 

INCORO   we    AIRPi 
INWAY    1    N 
XVILLE    NOTCH 


iST    DEERING 

1ROL 

>BYAN 


4.28 
3.44 
3.23 


2.05 
2. 58 
3.21 
3.35 


2.65 

3.31 
3.43 
3.08 
>  3.10 
3.01 

2.TS 


1.83 
1.83 
1.71 
2.45 
2.90 

2.65 

3.94 
1.62 

1.82 


10       11       12 


13      14      IS 


.03    1.45      .20 
.06      .34    1.26 


06 

• 

1.05 

at. 

.06 

09 

.33 

.51 

07 

.26 

1.67 

03 

1.13 

16      17       18 


19      20       21 


22       23    i   24 


.02 

.02    1.39 

.02    1 


.05  1.10 
T  1.07 
.03    1.02 


.02 

toi 

.08 

.84 

.06 

L.4C 

.07 

.19 

.09 

.59 

.07 

.09 

.95       .02       .05 


.28      T 

.98       .02 
1.00      T 


3    .93D    .25 


1.41 

1.49 

.04    1.01 


1.20 
1.56 


.05 
.06 


1.40 
1.11 
1.43 


1.34      .03 


1.97 

.16    1.02 

1.26 


.79 

T  1.30 

1.42 

1.10 

.13   1.25 

•         1.27 
1.16 


1.22 

1.10 


1.68 
.62 
.97 


1.18      .03 


1.77      .15      T 


28    I   29    [  30 


.54 
1.31 
1.04 


.11      .3B      .13 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILHANTON 

GRAFTON 
GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKE PORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABES1C  LAKE 
MILAN  7  N 

MILFORD 

MOUNT  SUNAPEE 
ft  MOUNT  WASHINGTON      ft 
NASHUA   2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOO 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WINDHAM 

WOLFEBORO 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
WOONSOCKET 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
GILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MORRISSVILLE  2 

tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWFANE 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTA1 N 

SEARS6URG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
WAITSFIELD  2  WSW 

WARDSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


1.71 
1.7B 
1.63 


5.60 
2.91 
1.96 


2.39 
2.17 
1.31 

1.91 


2.67 
3.37 
1.64 
1.66 


3.06 
2.79 
1.29 
1.55 


9   10   11   12 


.69 
.26 
.52 


13   14   15 


.7a 

.01 

.06 

.57 

1 

.13 

.45 

.01 

.04 

.42 

.31 

T 

T 

.20 

.56 

.04 

T 

.84 

.16 

.26 

.03 

.23 

.04 

.01 

.62 

.62 

T 

.33   .02   .05 


.68   .04   .1' 


.29 
1.46 
.80 


.74 
1.27 

.30 
1.24 


23   24 


25   26   27 


1.01 

.25  1.26 

1.20 

.90 

.76 

.62 

1.07 

1.15 

.25 

.15  1.13 


.22 

.15 


.33 

.12 

.21 

.03 

.55 

.12 

.62 

.13 

.55 

.15 

.30 

.10 

•  29 

■  OS 

.07   .05 
.03   T 
.04 


.02 
.19 


.14   T 

.18 

.03 


Slallon 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURV 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MIDDLETOWN    4    W 

HOUNT    CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORFOLK     2    SW 

10RWALK    GAS    PLANT 

(ORWICH    PUB   UTIL    PLANT 

>UTMAN    WATER    WORKS 

SALISBURY 

iHEPAUG    DAM 

STAMFORD    5    N 

STORRS 

IATERBURY    RADIO   WBRY 

IESTBROOK 

IIGWAM   RESERVOIR 

MAINE 

UGUSTA  FAA  AIRPORT 

ANGOR  DOW  FIELD 

AR  HARBOR 

ELFAST 

RASSUA  DAM 

RIDGEWATER 

RIDGTON  1  NNW 

RUNSWICK 

ARIBOU  WB  AIRPORT 

LAYTON  LAKE 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1963 


13 


N 


17 


MAX   29 
MIN   11 


MAX   32 
MIN  -15 


MAX   29 
MIN  -  6 


MAX   30 

MIN    0 


MAX   27 
MIN  -16 


39   32 
12  -10 


23   49 
-11   13 


20   22 

-4-4 


46   36 
10   15 


41   44 
17  .  16 


40   12 
-10  -10 


31 
-  8 


MAX   26 
MIN  -  5 


MAX   23 
MIN  -  4 


MAX   28 
MIN  -10 


MAX   24 
MIN    3 


34   36 

16    6 


35   36 
14   11 


36   39 

0    3 


16  38  46 

5  14  24 

22  39  47 

1  16  15 


20   38 
-12   15 


22 
-  4 


40   32   30 
22-6-1 

48   40   11 


27   25 

•16  -  3 


32   30 

-  6    1 


30   27 
-11  -  5 


30   31 
-  1    6 


18   14  I  19 


22   33 

-9-1 


37 
21 


19  39 

•  4  19 

21  27 

-1  3 

18  35 

-  2  14 


41   48 
23   30 


26   39 
10   23 


30   38 
11   21 


35   40 
18   26 


40   45 
24   19 


37   44 
12   21 


38   46 
26   30 


33   25 
22   11 


32   48 

-10    9 


29   30   26 
17   12  I-  3 


32   30   17   30   48 


45 

32  I  22 


32  I  24 
15  '   0 


23   28   27 


25   23 

12   10 


14   13 
29   27 


35   29 
21   10 


32   32   25 


40   47 
15   18 


18 
-  3 


33   36   22   43 


37  !  42 
19   25 


47   42 
16   21 


39   23 

-10  -  4 


3Q 
23 


36 


MAX   29 
MIN    0 


MAX 
MIN 


26 

-  7 


24  32 

-  2  15 

33  40 

14  24 

35  45 
14  24 

36  37 
1  10 


26   36 
1    3 


40   42 
10   16 


29   37 
5   17 


26  37  41 

4  25  20 

15  20  35 

■11  -11  14 

29  30  41 

7  7  21 

26  35  42 

4  10  20 

24  40  48 

0  17  15 

15  36  43 

8  15  18 

18  34  40 
-12  13  10 

22  44  46 

2  16  17 

19  39  46 


21   42 
5   16 


22   39 
0   17 


17   26   39 
-9   15   13 


-19 
23 


26 

(-15 


17 
-26 


14 
-33 


32   44 
■  3   20 


27   42 
•14   12 


24   29 
■26  -20 


25 

-  7 


20   31 
-2    4 


25   27 
-24  -13 


20   29 
•31  -22 


43   23   30 


32    3 

-16  -17 


44   12 
1  -  3 


44   24 
■2-2 


41   35   34 
19-5    3 

36   27   25 

17  -15  -  2 

48   38   24 

18  -13  -  5 

40   36   32 

22-1-1 

45   34   29 

31-8    1 


45   35   28 


■10 


37   30 
■  2    2 


38   25 
•11    0 


19 
3 

26 


9   15 
20-4 


12   28   35 


14   28 
8   10 


20    0 
26  -19 


37   40 
23   27 


30   39 
8   23 


32   42 
19   26 


40   45 
21   29 


36   43 
26   31 


21   30 
'  3   19 


32   41 
9   28 


33   42 

8   30 


41   45 
15   22 


35   40 
16   26 


36   38 
18   25 


41   45 
24   28 


36   43 
19   28 


39   44 
22   29 


39   47 
18   28 


35   42 
18   26 


29   19   17 


46   37 
33  I  22 


4-2   20 


30   47 
-11    9 


19   30   45 


39  [  32 
32  i  24 


7 
-  6 

26 

3 

10 
-  3 

24 
-  6 

26 
1 

26 

0 

29 
1 

28 

-10 

20 

•12 

5 
-14  - 

15 
■  9 

22 

1 

22 
•11 

33 
-  2 

12 

■  4 

30 
6 

5 

16 

19 

1 

20 
28 

-  3 
-20  - 

37   32 
16   15 


34   32 
20   18 


18 
-  2 


30   30 

9   11 


38   33 
19   14 


36   32 
19   17 


23   22 
4   10 


30   30 
18   17 


32   32 
17   17 


33   28 
23   11 


24   25 
10   12 


32   35 
20   19 


31   35 
21   20 


26   26 
11   10 


29   29 

13   10 


34   31 
17   18 


31   29 
17   15 


33   30 
16   15 


36   32 

17   14 


32   32 
15   10 


32   49 
3   22 


30   46 
2   20 


25   17   30 


22   39 

2   21 


30  48 
1  19 

31  43 
6  25 

8  25 


22   32 

7    8 


32   47 

•  4   10 


25   44 
-  5   20 


33   31 
22   19 


19   22 
12   13 


30   27 
15   15 


32   33 
21   17 


30   25 
16   10 


18   25   25 


19   23   42 


18  28  43 

0  4  22 

20  32  48 
3  8  20 

21  30  46 
5  3  18 

22  24  42 
0-6  12 


37   40 
31   32 


37   45 
18   29 


44   43 
20   23 


38   44 
18   22 


45   40 
23   27 


40   39 
30   28 


40   44 
28   30 


44   44 
19   31 


39   42 
28   33 


40   46 
28   30 


38   43 
29   32 


44   41 
31   30 


45   45 
25   32 


36   42 
28   32 


39   39 
20   26 


37   46 
21   32 


41   41 
27   27 


44   18 
7  -  1 


26   36  j  30 

9   25   18 


26   31 
-2    5 


24   37 
12   13 


28  27 

13  6 

23  26 

4  4 

30  27 

6  -  1 


15 

22 

40 

33 

25 

26 

0 

0 

15 

15 

8 

5 

22 

16 

24 

39 

?8 

24 

1 

-10 

3 

15 

0 

4 

13 

18 

26 

29 

20 

??. 

6 

-  4 

12 

10 

2 

-    3 

17 

25 

35 

32 

26 

25 

17   24   32   32 


26   24 
■  5  -15 


28   27 
13   12 


10 


23   40 
•  5   13 


11   20   38 
2-8    9 

17   20   37 


15 


25   40 
0  -13    5 


13 


-  8  -12 
10   20 


28   43 

5-7   10 


21-4 
•11  -24 


45   39 
18   28 


47   46 
27   30 


43   42 
29   31 


46   44 
30   29 


42   45 
23   32 


45   40 
23   31 


45   37   37 


26  40 

2  16 

23  37 

0  17 

16  25 

-  5  3 

16  37 

4  16 

26  38 

4  14 

27  38 
9  21 

13    8  17 
-5-7-7 

32   19  29 

6    9  9 

47   21  40 


21   30 
-  8   13 


37   33 
12  I  17 


25  27 

5  0 

28  25 

8  6 

27  22 

9  2 

29  27 

11  5 

27  28 

14  9 

23  14 
0-9 

30  25 
14  7 

32  28 

12  11 

28  30 

7  14 

22  22 

0-7 

26  21 

0-3 

29  29 

11  6 


21 

0  14 

25  34 

-  1  14 


38   32 

14   14 


27   40 
15    2 


37   42 
18   19 


35   41 

17   13 


42   35 
24   12 


37   40 
22    5 


16 
9 

22 

-  4 

5 

-15 

18 

28 

8 

25 

4 

40 
10 

18 
-  9 

35 
9 

19 
-  4 

34 

7 

19 

-  7 

33 

4 

18 
-  4 

33 
17 

21 
-19 

32 

-  6 

2 

-20 

12 
-12 

14 
-33 

23 
-19 

25 
-  2 

19 
5 

20 
-13 

35 

7 

9 
-16 

21 

-  6 

32  27   25 
12    7-1 

33  28   29 


25   21   27 


36  24   22 

22  10    1 

35  25   27 

20  3  -17 

19  17   13 

0  -  1  -24 

28  20   18 

15  3  -31 

26  27   30 
5  5  -10 

27  24   24 
10  2-8 

22  14   13 
6-5  -20 

21  5-4 


-15  -18  -29 


27 
-  5 


26 

-18 


20 
-10 


32.8 
17.4 


33.3 

6.5 


30.4 
7.9 


34.4 
11.4 


31.7 
7.5 


29.3 
10.0 


33.5 
12.1 


32.9 
4.9 


34.3 
16.3 


33.4 
12.1 


31.4 
11.8 


31.4 
9.4 


31.7 
13.3 


34 

.6 

13 

.6 

33 

.3 

17 

.1 

24 

.1 

2 

.9 

33 

.7 

14 

9 

36 

6 

14.1 

35.4 

11 

0 

30 

3 

8 

2 

31 

4 

S> 

7 

35 

7 

14. 

5 

33. 

4 

13. 

5 

34. 

1 

11. 

4 

35. 

5 

13. 

6 

26.9 
4.2 


24.6 
1.3 


29.5 
11.0 


30.2 
2.3 


18.2 
•  7.3 


22.1 
■  5.6 


29.6 
5.6 


29.4 

6.1 


17.1 
•  5.1 


16.0 
-10.8 


See   reference    note,   folio. ing   Station    Indei. 
-     29    - 


Station 


CORINNA 

OAMARISCOTTA    MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARM1NGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILL1NOCKET 

MILL1NOCKET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WS  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1963 


MAX 
MIN 


Day  Ot  Month 


22   19   34 


20 
1  j—21  -  1 


23   30   40   12   25   35 


10  1-11 

43   19 
19-9 


22   29   40 
■15  -12  -  7 

22   20   33 
■20  -20  -  7 

15   18   27 
■33  -29  -  2 

24   24   35 
■22  -19    8 

22   23   40 
-11  -15  -12 

20   27   30 
-24  -18  -15 


10   27   30 


7 
-15  -15 


25   34 


35  -31  -  5 


39   29   26 

25-4-4 


29   31   11 
16  -13  -  9 


20 
-10 


34   25   29 

22-9-8 


18   24   26 


25 

-  1 


23   20 
3-9 


34   32   30 
■2-4   14 

25   31   30 


h  2   20 
21-4 


-30  -  7  -14 


26   14 
10-6 


29 

-12 


13   23 
-17  -19 


14   22   30 
•25  -25  -  2 


33  1  11 
8  plB 


15 
-18  -  2 


2   15 

18-4 


25   26   34 


MIN  -11  -10 


MAX  I  17   21 

MIN  !-19  -20 


MAX   22   19 
MIN  1-18  -15 


MAX   18   22 

MIN  -20  -20  -  7  1-24 


0 
-25 


35   13 
12  -11 


\-19   -18 
22 


MAX 
MIN 


19   22   33 
•23  -23  -20 


17   25 
-23  -18 


23   32 
-20  -10 


33   39 

-26  -11 


32   0   24 
20  -18  -  1 


21  ■   31   34   20 


22   34   32   21 


33   39   36   30 


17 


10   18   38 
1  -17    0 


22   21   40 


14   21 
3  -10 


14   22   38 


19   11   23 


15   17   31 


45  34  40 

28  17  20 

37  28  42 

27  19  19 


10   18 
20  -17 


27   20 
-  6  -14 


30   12 

1  -  3 


25 
9 


[9    5   19 
0  -10    0 


8   17 
-19  -  5 


30   27   19 


30   35 
-14  -  6 


23   37   36 


22   37   34 
9-4-4 


24 

-21 


-11 

16 


■23  -22 
25   33 


25   21 
13  -11 


13   20 
-25  -27 


26   25 


26  -23 
11   26 


-15 

7 
10 


27   20    5 
10  -15  -14 


28   18  26 

18-2  1 

30   24  4 

15  -20  -21 


28   22    « 
16  -20  -If 


33   14 
13-3 


34   11   30 


19   13   20 


26   26 

0-3 


35   36 
9   12 


4    3 
21   32 


15 

26  28   19 

17  17-5 

34  32   25 

10  7-2 

28  25   16 


-  8  -15 

10   15 
1  -17 


16   28   44 
•17  -22    9 

8   15   30 


45 
18 

35 

17 

34 
12 

42 

15 

40 
-  2 

38 
11 

28 

8 

20 
9 

20 
-  5 

24   23 
5-6 


28 
-15 


14   22   33 


28 

15 

25 

14 

15 
4 

8 
-  2 

13 
-  2 

23 

16 

22 
14 

17 
4 

4 

-10 

19 
-17 

3  2 
17 

28 
16 

29 
3 

22 

-  1 

14 
-  9 

30 
18 

33 
17 

19 
5 

12 

0 

24 
0 

20 
15 

22 
12 

24 
8 

10 
-  8 

1 

-10 

28 

19 

25 
12 

24 
5 

7 
-  1 

22 
-11 

20 
14 

22 

11 

22 
5 

20 
-10 

0 

-20 

21 
14 

26 

14 

27 

13 

15 
-  4 

7 
-  4 

14  15  11 

38  30  37 

15  14  13 

32  22  23 

15    5-3 

20  22  32 

12  12-8 

46  43  3  5 

19  21  4 

30  20  32 

13  12  0 

20  20  26 
15  10  7 

28  25  22 

20  12  5 

38  45  41 

18  15  15 

45  41  37 

20  19  11 

35  35  29 

23  11  10 


10   23 
-25  -21 


-27-9 
9   22 


34   26   24 


17   19 
0  -29 


25   27 
-15  -23 


14   21   20 


14   20 
-11  -21 


-11  -35 
22 


26   19 
14  -22 


10   21 
-5-5 


14   35  I  35   23 


30  29 

4-4-4 

21  30  31 

0  8  4 

36  28  18 

16  8  6 

32  34  26 


19   27   29   18 


3  1-3-3 
10   17 


36   33   25 


21  23 

34  34 

18  16 

27  27 


19   30   30 


28    9 
19  h  2  -12 


27   20   24 
-21  -24  -  4 


15   32   43 


14   15   25 
33  -30  -28 

11   12   22 
29  -26  -26 

23   21   35 
-17  -16  -12 

26   33   33 

20  -10  -10 


28    2 
-22  -22 


22    8   12 
-30  -30  -  5 


10 
-24 


23   25   35   35    2   20 
-22  -23  -20  Ul4  -14  -  1 


1  -2 
39   3 


25 
4 

10  27 

11  7 

17   10 
28 

29 


23   20    7 
12  -24  -24 


13   15   11 
-  2  -14  -14 


20  21  23 

14  11-1 

28  30  19 

16  14  4 

33  33  30 

20  16  6 

32  32  26 

19  14  2 

28  25  20 


2   23   34   38   34 
18  -16   21   14    5 


-1-4 
27 


36  !  32   24   34 


44   42   39 
24   21   22 


14   22 
10  -15 


28   32 
-15  -26 


27   15   20 


-17 

31 
-13 


-28 
33 


25   17 
14-2 


13   18 
4  -18 


24 

11 

12 
-  2 

19 
-21 

35 

9 

13 
-12 

4 

-18 

23 

11 

20 
-11 

6 

-26 

21 
2 

3 
-12 

14 
-17 

37 
-  6 

7 
-30 

16 
-28 

13  ,  25   17   13 

-  2  !   1    0-11 

18   23   18   26 


13   23   18   14 


10  .  24   23   17 


21 
-  5 


20 
-11 


16   27   43 


7   17 
3  -11 


44   41   38 


11    5 
-  8  -15 


14 

11  i-  1 


1<5 


19   31   27 


35   35   34  I  32 


J-5-5  5 

9  1   7   25  41 

3-3-1  8 

7  I  13    5  19 

1-3  -20  -20 

27   19   30  45 


44  34  41 

24  18  15 

43  41  27 
20  16  3 

44  38  26 
22  17  8 

31  14  21 

9  7-9 

45  44  39 


24   22   36 


15 
-  3 


15    3   13 

-17  -14  -11 


17   21   36 


2 

1 

15 
5 

19 
-21 

24 

-13 

2 
5 

20 
-18 

2  0 
-30 

25 
-20 

2 
5 

17 

-  4 

13 
-24 

20 
-13 

0 
2 

18 
-  6 

22 

-16 

28 
-  9 

19   17 
-20  -  6 


19 
-  3 

10 


25   20 
10-5 


20   25 
1  -  8 


19   28 
-4-2 


28  i  20   27   26   If 


8   17 
-24  -22 


16   21 
10-9 


31   26 
20-3 


34   10 
9  -13 


15   24 

7-5 


20   22   19  |  12 


11   31   16   21 


5  -10  -15  -13  |   9    9 
30  !  13   21   41   41   32 


•12  -26  -23  1-18  -  9  -26 
20   24   35  I  33   25   26 


12   26   26 

-29  1-12  -14 


■14  -17  -15 


38   20 

17  1-12 


21   30 

-13-2 


28   24   27 
5-1-19 


32 
-  5 


10   12   20  |  15    S 

26   36   32  I  22   28   32  I  20      11 


16   26   43  !  43   42   35 
-13  -16   17   19   22    5 


38      32      31 


19      32       26 


21 
-27 


25.0 
-   1.8 


30.1 
6.9 


27.5 
11.9 


28.3 
1.7 


26.0 
-   4.0 


19.0 
7.3 


29.3 
3.1 


26.3 
.2 


20.3 
-   4.9 


22.2 
-   9.3 


30.1 
-   3.2 


19.8 
-    1.1 


19.3 
-    1.2 


19.7 

1.0 


27.3 
2.4 


28.0 
4.7 


19.8 
-   2.8 


24.3 
1.0 


20.3 
-    5.9 


20.9 
-   4.8 


20.3 
1.2 


23.1 
-   6.8 


20.4 
-   5.2 


23.0 
1.3 


30.5 
10.9 


29.5 
5.3 


19.0 
1.9 


19.3 
-    6.6 


29.4 
8.0 


24.9 


25.5 
3.0 


19.3 
-12.0 


31.9 


19.4 
-14.7 


14.7 
-    9.4 


28.0 
1.0 


24.6 
-   7.9 


follovlns   Station   Id 
30    - 


n 

A 

[IY   Tl 

El\ 

/TOP 

"RAT 

•TTRFC 

NEW 

NGI  AND 

Continued 

ii'n  • 

jll-Tl  1   UllLiU 

FEBRUARY  1963 

Station 

Day  Ol  Month 

| 

19 

1 

2 

3    4 

s 

6 

7 

8 

9 

10   11 

19 

13 

14  f  IS   16  1  17  |  18 

19   20   21 

22   23   24 

25 

26 

27 

26   29 

30 

31 

E 

B 

i 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

22   31   43   32 
-1»  -16  -10  -14 

10   24   24   23   14 
-15  -  2   12    0    0 

24   32   30 
2    3    3 

23 

8 

29   31   30   27   2; 
15    4    4-4    ; 

38   32   39  '  40   16   24   30 

J5   17   15  i-12  -24  -20    4 

28   20   23 
3  -19  -15 

27.2 
-  2.4 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

19   26   32 

-10  -10   16 

18 
-  2 

23   34   43   32-1 
-2   18   20  -14  -14 

22   33   38 
-  6   21   23 

31 
18 

24   26  '  18    6   28 
16   16  -  5  -  8  -  6 

45   43   37 
|  25   29    8 

14   10   20  i  30 
-  5  -14  -14   14 

22   15 
-  4  -19 

19 
-15 

25.3 
2.8 

AMHERST 

MAX 
MIN 

28   32   3* 

-15-3    0 

20 
-11 

40   45   38   18   30 
20   13   14  -  7  -  9 

39   39   34 
20   19   30 

.  30 

1  14 

30   23  J  15   29   45 
11    3-4  -12   10 

40   41   38 

25   30    6 

19   24   33 
-4-13    3 

27 
6 

25   30 

-  2  -11 

33 

14 

31.4 
5.3 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

25   27   34 
-15  -  8   19 

19 

h  6 

23   35   43   35    6 

-  1   16   17  -10  -14 

27   35   39 
8   18   25 

32 

1  " 

25   27   21   14   22 

11    7-4-5   11 

43   40   41 
1  22   29   16 

16    8   23 
1-  3  -17    3 

33 

11 

24   22 

3  -11 

25 

-  1 

27.4 
5.0 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

30   35   32 

-74    6 

18 

h2 

36   47 
18   19 

37   18   23 

16-7    4 

39   43   36 
22   22   24 

32 

18 

32   28  1  17   31   47 
17    6    0    1   24 

42   42   36 

32   29    6 

19   23   40   30 

0-3   10,19 

23   27 
10    6 

34 
14 

32.1 
11.0 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

30   30   33 
-21-8    9 

16 
-13 

33   42 

13   11 

42   33   27 
21  -11  -12 

32   38   38 
18   12   28 

28 

17 

27   26 

12    3 

14   25   43 
-  3  -18   11 

|  41   37   33 
24   28   12 

13   19   32  j  32 

-  2  -24  -  7   12 

21   23 
-  6  -25 

28 
14 

29.9 

3.4 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

28   42   35 
8   20    3 

18 
1 

36   45 
18   29 

36   20   26 
20-7    4 

36   42   36 
22   29   23 

28 
20 

32   25 

16    7 

15   30   46 

1    4   23 

40   44   40 

31   26    6 

16   21   38 
1    1   16 

i  29 

17 

24   27 
10    7 

30 
19 

31.7 
13.5 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30   39   38 
12   25    8 

21 
4 

40   48 
21   32 

37   20.   32 

20-3    9 

1  40   42   37 
|  26   31   26 

32 
23 

34   29 
21   11 

18   33   49 
5    9   28 

|  42   46   44 
32   31   11 

20   25   41 
6    8   20 

!  34 
22 

27   31 

15   11 

35 
23 

34.4 
17.4 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

33   36   47 
3    5   16 

!  22 

4 

40   47 
18   21 

43   36   32 

24-6    4 

39   45   45 
20   25   35 

38 
25 

34   33 
16   18 

23   32   50 
3    2   20 

1  53   47   44 
26   29   20 

24   24   41 
4    3   14 

41 
18 

32   29 
12   11 

33 
20 

37.3 
14.7 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

27   32   35 
-13  -  4   12 

2* 

r  6 

26   40 

4   13 

46   38   19 

16-8-8 

30   37   43 
17   20   28 

34 
22 

30   32 
11   13 

24   17   31 

:      0-5   13 

1  46   39   43 
17   27   19 

21   15   25 
-1-18-3 

39 
14 

29   24 

0    3 

27 

7 

31.3 
6.8 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

32   33   37 
10   13   21 

21 
3 

38   46 
18   26 

46   34   32 

30    4    6 

36   42   40 
24   28   30 

'  38 
28 

30   30 
20   20 

28   31   49 
3    7   28 

47   44   40 
34   30   24 

34   23   40 

4    4   16 

36 
20 

25   28 

14   10 

32 
22 

35.4 
17.8 

CLINTON 

MAX 
MIN 

29   28   32 

-11-8    6 

24 

27   37 
2   19 

43   37   10 
24-7-5 

30   36   41 
6   20   28 

;  34 

22 

26   30 
13   15 

28   17   28 
0  -  I    2 

43   40   41 
23   31   21 

23   18   20 
-  2  -  8  -  3 

37 
15 

24   16 

8    0 

28 

3 

29.6 

7.6 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

25   29   33 
-16  -12   21 

20 
-  2 

26   36 

4   12 

1  42   37    8 
17  -10  -10 

28   35   41 
8   20   32 

34 
20 

28   29 

12   15 

22   16   27 
-  1  -  2    6 

44   42   43 
26   30   19 

19   15   22 
-  1  -16  -14 

38 
12 

24   26 
2    2 

25 

6 

29.1 
6.5 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

31   47   39 
5    7    9 

22 
6 

45   43 
21   22 

40   26   32 

25-1    5 

39   43   40 
22   26   30 

33 
24 

35   31 
20   12 

20   31   42 
6    3   22 

40   47   43 
28   30   13 

19   25   42 
6    7   16 

30 
21 

26   29 

15   15 

35 
20 

34.8 
15.5 

EDGARTOWN 

MAX 

MIN 

30   30   44 
17   18   18 

33 

10 

33   45 
10   23 

45   38   15 
25    9    3 

34   41   44 
11   34   33 

38 

27 

33   35 
23   22 

1  31   21   33 
7    9   12 

42   42   44 
29   31   34 

44   20   36 

9    8    9 

41 
22 

30   28 
18   18 

31 
19 

35.0 
18.1 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

34   46   48 
11   19   10 

23 

7 

41   47 
20   25 

40   30   33 
25-1    7 

40   46   40 

25   31   33 

33 

24 

34   29 
22   12 

19   30   47 
6    8   27 

43   45   44 
33   32   14 

18   25   41 
7    9   22 

31 
21 

26   29 

15   13 

33 
22 

35.6 

17.8 

HTCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

30   30   36 
-5    3    9 

29 
-  2 

27   36 
0   20 

48   39    6 
27-7-6 

33   37   42 
7   19   27 

33 
20 

31   33 
15   16 

36   20   36 
0    115 

47   43   45 
23   30   20 

22   19   24 

-1-5    2 

37 
15 

27   28 

6-2 

30 
4 

32.4 
9.0 

•RAM  INGHAM 

MAX 
MIN 

30   32   36 
-4    0   11 

27 
-  1 

30   40 
1   20 

51   38   16 
23-5-4 

34   40   45 

11   24   30 

35 
25 

32   35 

17   16 

27   19   34 
1    1    9 

51   45   46 
25   30   25 

26   19   26 
3    1    3 

41 
18 

30   27 

11    7 

32 

6 

33.7 
10.9 

KAVERHILL 

MAX 
MIN 

30   35   37 
1    7   15 

19 

-  3 

36   44 
17   25 

37   31   33 
28-5    4 

38   40   36 
24   25   27 

32 
24 

33   31 
17   17 

19   30   45 
2    2   24 

42   43   41 
33   30   18 

21   25   39 
4    3   16 

35 
20 

29   31 
12    6 

36 
20 

33.9 
14.8 

■IINGHAM 

MAX 
MIN 

33   37   4* 
9    9   14 

19 
6 

36   46 

18   25 

37   30   31 
26-4    5 

38   46   37 
21   26   33 

37 
28 

34   31 

20   15 

19   32   47 
4    3   24 

43   48   42 

31   29   15 

20   24   41 
5    5   15 

34 

21 

26   28 

15   14 

33 
21 

34.8 
16.2 

100SAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

23   25   36 
-6-8   15 

18 

-  7  - 

25   36 

7   21 

43   35    4 
22  -12  -12 

26   33   35 
-9   11   21 

33 

15 

25   27 

15   13 

19   12   27 

-  7  -10  -10 

43   38   39 
22   24   10 

16   11   21 
-  3  -16  -15 

28 
9  - 

24   19 
6  -19 

22 
-19 

26.5 

1.0 

<YANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

32   37   45 
8   10   26 

26 

7 

44   40 
17   20 

43   34   31 
25    2    7 

40   45   42 
20   34   35 

45 
27 

35   32 
21   21 

24   36   43 
6   11   26 

41   46   44 
29   31   24 

25   23   40 
7    4    6 

38 
22 

29   27 
18   20 

35 
12 

36.5 

17.7 

-NIGHTVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

24   26   36 
-13  -12   14 

16 
-  6  - 

22   40 
4    2 

46   36    7 

16-8-8 

30   35   42 
0   17   24 

32 

20  - 

28   28 

2    0 

18   11   30 
-  2  -10  -  8 

35   36   42 

10   20   14 

16   13   22 
-  1  -19  -17 

30 
6 

26   20 
2  -20 

22 
-16 

27.5 

.0 

.AWRENCE 

MAX 
MIN 

29   36   37 
-3   14   10 

33 

-  1 

36   46 
17   25 

38   28   31 
28-9-2 

39   41   37 
12   25   25 

31 
23 

30   29 
16   14 

27   29   46 
3    2   24 

42   45   36 
33   30   14 

21   23   40 
-2-2   12 

34 

7 

26   31 
11    6 

39 
20 

34.4 
12.6 

.OWELL 

MAX 
MIN 

30   36   36 
0   15    6 

21 

7 

40   48 
19   25 

39   12   34 
10    5    8 

39   42   36 
24   23   24 

32 
21 

32   28 

18    8 

18   32   47 
3    3   23 

43   45   42 
31   30    8 

21   26   39 

4    2   16 

33 

18 

26   33 
10    5 

35 
21 

33.8 
13.8 

IIDDLETON 

MAX 
MIN 

34   36   37 
0    9   15 

21 
-  2 

37   45 
15   22 

46   39   32 

25-6    0 

37   40   41 
22   22   29 

34 
29 

32   30 

17   15 

26   29   45 
2-1   22 

45   44   43 
30   29   21 

25   24   40 
2-3   10 

35 
19 

29   29 

10    6 

33 
16 

35.3 
13.4 

ANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33   44   42 
21   25   13 

25   42   36 
11   25   24 

36   33   31 

27    5   12 

40   41   51 
28   30   37 

37 
26 

35   32 
>6   14 

21   32   40 
11   12   31 

43   43   44 
32   32   19 

20   29   39 
12   14   24 

32 

24 

28   28 
20   22 

34 
25 

35.4 
21.5 

EW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

37   46   45 
14   25   11 

28   47   51 
9   26   31 

43   28   41 

27    3   10 

45   47   41 

27   35   34 

35   37   33 
26   23   13 

24   32   51 
7    9   30 

43   49   46 
35   33   15 

23   29   40 

9   11   22 

34 
27 

34   36 

L7   15 

37 
25 

38.6 

20.3 

ITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN  ■ 

32   35   35 
9   19-1 

16   35   48 
-3   17   15 

35    5   29 
5-18-3 

36   42   35 

17   19   20 

26   26   17 
10    6    0 

10   2  7   47 
-  8  -11   23 

39   39   40 
26   28-1 

15   22   30 
-9-13    9 1 

25   20   23 
10-4  -10 

32 
12 

29.4 

5.2 

LYMOUTH 

MAX 
MIN 

33   37   48 
9   15   24 

25   44   51 
7   17   27 

49   36   34 

26    0    6 

42   49   46 
22   28   34 

37   33   33 
27   20   20 

25   33   53 
7    5   26 

49   49   46 
32   30   22 

26   25   41 
7    6   16 

39   31   30 
22   16   17 

35 
21 

38.9 

18.2 

ROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

34   38   35 
10   15   32 

32   42   44 

9   14   24 

38   35   33 
28    3    8 

38   42   42 
20   23   35 

42   35   32 
27   22   22 

27   29   45 
8   12   26 

40   46   42 
34   30   24 

32   24   36 

9   12   21 

38   32   30 

24   18   18 

34 
20 

37.1 
19.6 

EADING 

MAX 
MIN  - 

32   36   36 

3   11    4 

21   36   46 
2   20   20 

38   18   33 
18-5    2 

39   41   36 

23   23   25 

32   31   30 
19   18    7 

18   30   47 
3    0   24 

42   45   43 
32   30    8 

21   23   40 

3    1   15 

31   26   31 

19   10    7 

34 

19 

33.5 
12.5 

OCHESTER 

MAX 
MIN 

27   33   47 
3    7   24 

32   34   44 

6    6   22 

50   39   12 
22    1    0 

33   40   48 
6   27   32 

41   33   34 
26   20   20 

30   20   31 
5    1   11 

50   43   47 
23   31   34 

42   20   30 
6    2    6 

40   31   27 
21   14   14 

30 
14 

35.3 

14.4 

OOCPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

28   40   40 
15   22   14 

14   37   40 

4   14   28 

35   27   26 
27-2    3 

35   38   35 
20   25   33 

33   32   30 
25   19   16 

22   29   46 
4    5   28 

40   43   38 
33   29   17 

17   20   37 
5    6   18 

33   25   27 
21   15   15 

34 

19 

32.2 

17.1 

ALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

28   36   38 
10   25   18 

19   38   46 
3   16   30 

36   29   33 

29-3    4 

37   38   35 
27   31   34 

34   32   28 
26   21   17 

17   32   48 
4    7   28 

43   44   34 
35   32   22 

22   22   39 
5    6   20 

34   33   30 
22   23   10 

28 
14 

33.4 

18.4 

ANDWICH 

MAX 
MIN 

36   51   49 
15   24   13 

25   46   50 
10   25   30 

40   30   38 
28    6   12 

42   50   41 
27   32   34 

38   37   34 
28   25   16 

24   34   49 

10   11   30 

46   49   48 
36   32   17 

24   28   42 

9    9   22  j 

35   29   31 
25   20   22 

36 
26 

38.6 
21.2 

HELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

1 

33   28   36 
4-9   17  - 

1 

21   20   40 
12  -12   18 

1 

45   39    8 
20-8-6 

29   28   41 
8   18   21 

32   26   32 
19   12   15 

20   14   29 
0-7  -10 

49   40   44 
11   20   14 

20   14   24  1 
0  -13  -13 

25   25   27 

8    2  -16  - 

25 

14 

29.1 
3.0 

See  reference  notes  following  atmtlon  Indes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
FEBRUARY    1963 


Station 


SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


33   33 
-  1    5 


37   37 
18    5 


34   35 
3    3 


18   31   43 


20   40   45 
3    8   18 


9      10 


38   45 
17   11 


42   47 
21   22 


MAX   25 
MIN  -17 


20   27   35 
-13   17  (-13  -11   14 


36 

ull 


32   36 
■2-1 


33   35 
4   11 


27   34 
■15   14 


35   33 
2   13 


24   32   34 


20   28 
■  9    3 


25   31 
■21  -18 


13   25 
■5-4 


19   41   48 
9   20   21 


38   47 
17   20 


17   23   36 
■10  -  7   13 


26   26   35 

MIN  i-15  -17   16 


28   29 
-24  -22 


28   33 
13    6 


25   18 

■23  -13 


28   30 
1  -12 


28   28 
•15    4 


24   25 
-24  -  2 


-10  r2 
35 


40   48 
18   18 


39   48 
14   23 


36   45 
14   23 


34   26 
16  -15 


33   20 
20  -16 


43   35 
19  -10  ■ 

41   24 
18  -  3  • 

39   28 

24-5 

35 
-15 

39   31 

21  -  3 

39   33 

22-7 

37   17 
17-7 

37   16 
16  -10 


7   26   37 
-23    1   18 


14   13   26 
■21  -18   11 


21   21   33 
■14  -11   19 


13   27 
-20  -20   11 


0  ;  21 
28  i  36 


42   36 
19   25 


42   35 
22   28 


43   35 
22   28 


47   39 
28   28 


38   33 
18   28 


43   37 
24   31 


32   40 
9   21 


44   35 
23   30 


42   40 
28   28 


40   34 
24   28 


41   38 
26   23 


31   28 
20   13 


28   30 
16   9 


32   29 
19   10 


31   30 
15   12 


34   34 
21   17 


32   26 

16    0 


30   34 
24   16 


30   32 
23   10 


29   29 
18   15 


27   27 
15   12 


29 

46 

-17 

14 

30 

47 

10 

24 

28 

46 

-15 

15 

10   5 

29   22 


32   50 
2   22 


16   27 
-16  -11 


25   47 
5   20 


19   20   21   22 


28   17 

5-8 


36   30    7 
22  -15  -1* 


34   24   3 
19  -22  -23 


43   33   12 
21  -12  -12 


42   35    9 
21  -14  -11 


-20  -10  ^10  -21  -12 


MIN  1-24  -25 


24   25 
17-3 


26   24 
-25  -10 


22   31 
-15    1 


34   30   35 


27   30 
10  -  1 


34   41 
16   20 


26   38 

7    3 


35   45 
13   19 


34   43 
13   20 


25   33 
6   19 


18   20 
27  -19 


24   30 
-17  -  5 


29   14 
■12  -12 


26   32 
•17    0 


21   25 
•  2    7 

15   25 


6   20 
-28    1 


30   43 
11   18 


30   43 
8   16 


28   39 
6   19 


35   45 
12   18 


29   39 
10   20 


27   33 

4   15 


29   40 
14   19 


26   36 
-11   22 


37   16 
15  -14 


40   28 
28-7 


35   20 
20  -12 


30   13 
13  -19 


32   29 
11   13 


23   30 
5   15 


30   34 
12   14 


32   47 
0   23 


32   49 
0   22 


29   45 
-  8   23 


25   42 

0   20 


27   26   20   3   25   37 
15   10    1-9  -15   19 


27   30   30  17 


12-5-3 


37   35 
21   15 


27   12 
13  -2* 


35   23 
23  -11 


34   19 
19  -15 


40   30 
25  -11 


32    8 

3  -13 


17   26 

h  9    5 


36   33 
14   11 


18 
-19 


-14 

10 


32   33 
■16    6 


27   28 

-  7   18 


36   45 
12   21 


11   27 
2    6 


37   48 
17   22 


33   43 
10   17 


32    2 
2  -16 


47   38 
23-8 


37   32 
25  -10 


37   36   27 
5    2   19 

37   38   35 
17   15   24 

35   40   32 
14   11   20 

28   29   28 

3    1   12 

28 
-  1 

32 

24 


26   22   23 
16   10    9 


29   29   30 
22    7   13 


33   32   31 


35   29 
16   15 


40   40 
17   14 


33   34 
18   17 


28   31   25 


36   20 
20  -17 


19  -10 
-23  -33 


39   17 
16  -17 


37   26 
26  -15 


34   29 
16   13 


34   36 
8   16 


38   40 
19   16 


28   32 
15   16 


20 
2 


38   40 
19   19 


35   36 
20   16 


27   32 
12    4 


34   32 
18   14 


32   32 

15   15 


32   33 
20   14 


30   31 
15   12 


21   23 
17    8 


22   18 
12   10 


31   32 
20   8 


27   28 
22    7 


29   27 
19   14 


32   31 
20   12 


31   26 
19   15 


33   32 
19   14 


31   32 
12   11 


25   24 
18   11 


10    4   26 
■11  -13  -11 


22   13   29 
■  2  -11   12 


26   12   28 
■  5  -20  -17 


43   41 
23   29 


40   45 
32   32 


41   42 
22   28 


42   48 
26   32 


45   40 
21   24 


41   43 
20   26 


44   40 
14   20 


43   45 
31   29 


39   40 
27   32 


40   39 
30   29 


23   32 
-20   10 


22   33 
1   18 


22   31 

-19   13 


26   42 
4   15 


17 
-  6 


44   38   30 


45   45 
20   10 


37   43   37 
24   21    8 


23   39 

-  3   14 


25   24   40 


29   40 

-  5   13 


14 
-  3 


13 
-  2 


25   14 
0 


25   12 

61-2 


10 
-  5 


10 
-  4 


19 

2 

32 
9 

46 

21 

26 

10 

43 
16 

31 
•  3 

46 
23 

30 
■  6 

43 

17 

22 
■22 

38 
16 

-  3 

-29 

19 
-29 

27 

-12 

46 
20 

27 
-25 

41 
17 

24 
-20 

42 
21 

20   11 
■  8  -12 


33  23   22 
12  -  1  -12 

32  24   30 
11   11    3 

30   21   22 
12-2  -15 

34  27   30 
20   14   13 

30   25   24 
9-5  -14 

29   28   29 
7-8  -19 

33  27   28 

18   10    8 

29   23   19 
-23  -14  -26 

34  30   32 
18   10    8 

34   27   31 
17    9    9 

27   23   25 
17    5    3 

25   22   23 

14    4    4 


18   20 
-  3  -14 


28   25   21 
9-1-25 


28   21   15 
5-2-11 


-  3 

35 
13 


23 
-16 


-16 

21 


25   22 

0  -17 


26   30   26 
5-5-27 


44 
26 

42 
28 

38 
5 

16 
1 

24 

-12 

31 
8 

44 
25 

44 
25 

33 
8 

11 
-  7 

22 
-24 

18 

2 

46 
27 

43 
27 

38 
19 

19 
-  4 

23 

-11 

36 
2 

42 
25 

42 
27 

40 
14 

16 
-  8 

22 
-16 

32 
-  2 

43 
32 

38 
23 

33 

7 

8 
-14 

15 
-26 

23 
-  6 

29   45 
-19   19 


28   44 
-  5   22 


-10  -29   10 


24   41 
-17   21 


11-1 

20  18 


32   34 
16   19 


43   45 
19   28 


42   40 
29   28 


43   40 
25   25 


47   44 
23   23 


39   34 
30   25 


-  1  -14 
-26  "31 


31   31 
14    9 


30   33 
19   11 


15   20   20 


42   43 
25   27 


13  |-1 
-22 


23   23 

-13    2 


20   23 
-27  -  5 


12   20   29 


24   30 
-  5  -28 


27   28 
1  -  8 


-  1  -20 
14   19 


23   27 
1  -18 


31   21   24 
10  -  1  -17 


30 

7  I   3 

22  i  27 


16   22 

-19  -  2 


13   18   30 


-8    9 
10   25 


19   18 
-6-8 


2  5 


33  -24  -  8  1-14 


29   45 

-  1   20 


44   42 
30   25 


5-3 
37   14 


23   36 

-11    4 


25 

-  7 

33 

-15 

22 

5 

26 

-14 

15 
-18 

19 
-32  - 

21 
-10 

26 

-20 

29 

5 

25 

-  8  ■ 

25 
2 

29 
-  6 

16 

0 

21 

6 

-  2 
-19 

-  1 
-11 

26 

-  2 

30 
-  5 

22 

3 

27 
-  6 

28 
-  2 


-  6 

33 


30.9 
4.6 


32.6 
12.1 


30.6 
6.0 


35.9 
14.7 


32. 
5. 

4 

8 

33. 
12. 

9 
6 

26 
-  4 

1 

4 

35 

13 

3 

0 

34 
12 

7 
4 

30 
9 

1 

.e 

29 
10 

.4 
.3 

25.2 
2.9 


26.6 
■  1.7 


28.1 
4.1 


28.6 
-  3.5 


30.9 
6.7 


30 

5 

5 
1 

23 
-  2 

9 
0 

17 
-  8 

.1 

9 

29 
5 

,7 

3 

27.4 
4.0 


32.8 
3.8 


27.6 
6.1 


26.9 
2.0 


31.3 
5.8 


32.5 
7.* 


25.7 
6.7 


8.7 
-11.7 


32.5 
7.0 


30.7 
9.0 


See   reference   notee   following   Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


in  w  I NGLAND 


PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  PALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    FAA    AP 

MCRRISVILLE    2 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 


Day  Ol  Monlh 


28 
-12 


25 

-15 


25   34 
5   11 


25   26 
5-8 


28   35 

•  9    8 


MAX   24 
MIN  -17 


23 

-17 


20   35 
-10    9 


8    9 


*2   40 
19   20 


29  I  28 
12 


20   18 
18  -11 


21 
-19 


12   28 
15    8 


33   31 
3   10 

23   33 
3    2 

20   30 
■5-1 


19   29   10 


30   42   40 


33   44   43 


30   35 
-13   10 


30   30 

13  -  3 


31 
-12  - 


16   29 
-9    4 


34   2 

-12  -12 


26   30 

-10  -11 


50   41 
20   23 


11   27   41 
10    9   11 

15   25   38 


18   21 

-18  -  3 


18   26 
-15  -  5 


MIN  -12   11 


MAX 
MIN  -23 


32   30 
■15   16 


31   32 
13  -14 


24   34 
-  7    6 


28   34 
-25   18 


27 
9 

37 
27 

40 
26 

41 
27 

30 
1 

22 

1 

38 
16 

45 
21 

40 
24 

24 
-  5 

24 
5 

41 
18 

48 
20 

43 
23 

38 

-  1 

22 

7 

42 
21 

48 
26 

41 
25 

25 
0 

40   36 
17   24 


34   26 
10   14 


35   31 

5   11 


36   33 
16   21 


34   36 
13   19 


36   35 
15   25 


41   36 
17   25 


32   30 
16   21 


34   32   31 


13   14   15   16   17   18 


26   28 
20    8 


26   24 
14   10 


27   30 
20   14 


33   34 
17   13 


32   28   29 

20   11    2-4 


15 

-  4 


26   42 
■  7   18 


23   37 
-12   13 


10   28 
-16  -14 


30   46 

3   17 


31   30   27 


34   34 
17   13 


15 
-  2 


29   30 
16   14 


7-7 
22 


30  I  35   44   37  I  30   35 
29   32   30  |  26   25 


38   45   36 
21   26   26 


22  22 

■14  -14 

18  32 

11  17 


16 

-30 


26 


14   23 
26   11 


23   30   35 


28 
-15 


19   21   32 


22   30 
-20   19 


12   32  44 

25    9  17 

20   15  29 

-29  -29  13 

8   30  36 


-17   12   IE 


19 
-16 


17 
-  4 


24   31 
11  -14 


26   35 

0-4 


15   22 
4  -18 


29   32 
11  -12 


29 

-14 


24   30 
-  2  -16 


28   36 
-14   16 


34   35 
20   10 


29   35 
9-5 


27   33 
-21   11 


28   35 
12   12 


36    6 
-10  -13 


20   20 
-15  -15 


17   24 
-28  -26 


0   21 
-18  -20 


14   22 

40   14 


20   17  27 

•22  -22  16 

19   16  27 

■21  -21  15 

10  24  33 
■18    4  19 

8   32  28 

■26    6  6 

0   13  19 

■25  -  1  12 

11  29  31 
■26   11  16 

7   24  32 

24    7  18 

16   23  36 

8-8  19 

12  31  42 

15    9  18 


26 

-  7 


11  21 
■27  8 

7  28 

24  5 

12  20 


24   22 
11  -  8 


20   31 
-15  -  6 


28    0 
-20  -22 


18   26 
-15  -18 


10   11 
-23  -25 


23    6 

-15  -15 


15   26 
-22  -  5 


0    7 
-30  -17 


5   27 

-18  -  2 


2   22 

-24  -  7 


20   28 
■14  -17 


18   29 
-18  -12 


14   26 
-18  -11 


26   42 
■15   18 


32   48 
-  8   16 


27   42 
-  6   20 


2  5   40 

-16   17 


41   47   45 
20   27   36 


40   45 
24   31 


37   39 
13   16 


33   38 
16   18 


32   30   30 


33   30 
19  ;  20 


28   28   22 


33   31 
18    5 


26   23 
11-6 


27   28   25 


15  !  16 

31 


23   19 

4    0 

26   22 


26  I  14   14 


28   35 

21    7 


35   31 
18   20 


32   33 
12   12 


32   32 
15  I  16 


26  |  27 
17  i  16 


32  i  30 
27  ]  15 


30   25 
5    0 


25   22 
11   10 


23   21 

15    9 


31   39   24 


23   34   26 


27   32 
-11    7 


27   27 

15   10 


13   19   19 


34   32 
16   10 


31   30 
3   10 


30   30   36 


36   32 
18   23 


27  26 

5  5 

25  28 

8  11 

23  15 

8  -  1 

29  24 


9    7 
0  -11 


19   31   36 


16   29   46 


23   30   45 


19   32   50 


-10 
-21 


17   28 

-16  -15 


33   41 
-11   24 


20   34 
-27   18 


28   44 
■21   14 


21   40 
-17   20 


27   40 
-17   24 


25   39 
-28   19 


25   37 
-21   22 


25   39 
-24   18 


22   35 
-17   20 


18   40 
-23   18 


31   30   22 


36   42 

17   20 


31   38 
11   16 


26   23 
15   11 


29   22 
11    2 


28   29   25 


19   20 
10   10 


31   31 
15-2 


27 

15 

36 
22 

21 

12 

3  6 
21 

19 
25 

40 
15 

10  -15  -13 


26 

-  3 


18   29 

■16  -13 


40   37   38 
26   28    5 


42   39   26 
29   18    3 


42   44   45 
19   22   20 


43   40   38 
17   21   16 


45   41   35 
31   26   15 


43   46   42 
25   29   13 


44   41   36 
29   24    9 


43   40   31 
26   26   10 


33   34   13 


40   43   42 


42   45   43 


40   47   44 
32   33   11 


45   41   43 


43   38   42 


41   36   31 


37   36   28 


13   20 
■  3  -11 


7   16 
•10  -  5 


21   12 
■  5  -20 


15   21 
■  3  -16 


26   27   28   29   30   31 


26 

2 

30 
7   10 

2  3   30 


20  |  26 
2   14 


14   25  '  29 
4  -11  I  11 

25  26  '  25 
1  -13    8 

26  15   25 
0  -18  -12 

27  28   34 

4-3   14 

26   21   26 

-  4  -20  j-11 

26   30  I  31 


21   25   39   32   28   33   36 


11   20 
2-4 


12   20 
■  7  -20 


20  I  27   21 


1   25 

30 

5  -11 

6 

1   25 

32 

1  -13 

-  6 

16   22   39 


24   25   35 


19   26   40 


30   27   26   30 
21   15   16   23 


31   25   28 


35   28   29 
19   13   13 


42   41   32 
24   23   10 


39   33   27 


41   44   37 
25   28   11 


40   39   39 


42   34   29 


39   40   36 
16   32    7 

25   23   20 


34  36  29 

20  18-2 

40  36  30 

34  23  2 

42  42  38 

21  21  8 

45  41  34 

25  18  10 

38  35  33 

17  13  0 

44  42  35 
33  24  9 

37  39  32 

26  26  2 

45  39  43 
17  16  16 


15   11   21 


25 

30 

31 

24 

33 

11 

8 

0 

-14 

-14 

32 

31 

19 

22 

28 

3 

8 

-  7 

-20 

6 

25 

25 

17 

23 

25 

10 

8 

-12 

-29 

-10 

15   23   29 
■8-21-5 

19   13   19 
-17  -22  -22  | 


14   18  I  26 
-11  -21  I-  1 


33   27   31 
-  5  -28  -  6 


25   21 
-10  -29 


15   16   28   30   21   20 


15   12   21 


10   20  23 

-7-6  16 

-8    0  13 

-22  -13  -  1 


14   10  18 

■  5  -23  -22 

19   20  31 

■9-2  3 

12   18  29 

12  -  2  15 

13  20  24 
8-14  5 

10  7  15 

11  -10  -  5 

23   18  26 


23   24 
-  8  -23 


15   25   26 

-  7  -30    0 


29   24   17 
4-7-20 

28   23   16 


11   19 
-12  -22 


27   20   24 


12   23 
-14  -25 


30   22  18 

5-8  -22 

35   23  24 

8    3  -19 

29   15  22 


-  2 
27 


26 
5 

21 
-  8 

26 

-24 

28 

-  3 

26 

1 

16 
-  1 

14 
-26 

18 
-16 

30 
9 

28 
-  3 

-\\ 

30 

-1  3 

29.5 
6.9 


24.4 
2.1 


31.0 
7.8 


29.2 
4.8 


34.7 
8.7 


27.3 
6.3 


26.6 
1.0 


33.2 
19.9 


33.0 
12.8 


35.4 
17.2 


30.0 

1.0 


29.2 

4.4 


22.6 
•  1.2 


26.0 
-  7.9 


26.7 
2.0 


29.0 
4.2 


23.7 
3.2 


23.9 
-  2.8 


22.6 

1.5 


26.3 
1.2 


11.3 
■  4.1 


22.8 
•  1.0 


29 

5 

6 

1 

24.3 

2.1 

27 

0 

1. 

0 

»a  following  Static. 
-  33  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1963 


Continued 

Station 

Day  Ot  Month 

a 

o 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21   22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WATERBURY  1 

NNE 

MAX 

MIN 

19  23 
-16   5 

32 

5 

6  25 
-20  -  5 

26 

14 

34   23 

16  -18 

17 

-11 

30 
13 

33 
12 

29 
19 

28 

14 

25  27  1  10  10 
5    5-6  -16 

33 

10 

40 
29 

34 
13 

38   15   12 

4  |-14  -  5 

21 
7 

27 
6 

20   23 
1  -21 

28 

2 

24.6 

1.7 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

20   24 
-24  -24 

32 

8 

15  15 
-29  -29 

27 

12 

33  25 
20  -18 

6  '  14 
-20  -16 

31 
0 

30 
10 

30 
17 

25  30  10  4 
3-3-8  -29 

18 

-1H 

39 

16 

29 

19 

35   28   33 

5  !-  8  -17 

28 
-13 

25 

4 

22   15  I  24 
-13  -30  [-30 

23.8 

WOODSTOCK  3 

ENE 

MAX 
MIN 

29   23 

-23  -21 

36 

17 

19  17 
-27  -21 

30 
16 

41  30 
22  -15 

7   31 
-12  -  5 

33 
14 

30 
20 

30 
17 

28  28  20  10 
7-4-8-25 

29 
-  8 

43 
21 

42 
23 

42  1  19   12 

10  !-  9  -11 

20 
3 

31 
2 

25   20   27 

-10  -25  1-15 

26.9 

-  2.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WE  AIRPORT 

,NOWFALL 
,N  ON  GND 
(TR  EQUIV 

4 
.8 

T 
.8 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

.1 

T 

.8 
1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

i.4 

2 

.  4 

T 
1 

1 

1 

1.3 

T 

T 
1 

T, 
1 

1 

T 
T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
;n  ON  GND 

8 

1.0 

.5 

1.0 

.5 

8.0 

2.0 

DANBURY 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

8 

T 
6 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

1.0 

4 

1.0 

4 

T 
4 

1.0 
5 

T 
4 

4 

4 

3 

5.0 

7 

3.0 
8 

T 
8 

8 

8 

2.0 
9 

9 

8 

8 

T 
8 

GROTON 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

2 

.5 

T 

.5 

2.0 
2 

.8 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

5NOWFALL 
5N  ON  GND 

6 

T 
6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

T 
3 

3* 

.6 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.  3 

T 

.7 
5 

4 

3 

3 

.4 
3 

3 

2 

2 

1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

5NOWFALL 
5N  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6 
1.1 

.4 
6 
1.2 

6 
1.3 

6 
1.3 

6 
1.6 

5 
1.2 

4 
1.3 

3 
1.2 

3 
1.2 

T 
3 
1.2 

1.0 

4 
1.1 

1.4 
1 

.2 

2 
1.1 

.2 
2 

1.2 

2 
1.1 

2 

1.0 

2 
.9 

2 
.8 

LO.O 
1 

.5 
10 
2.1 

.1 

6 
1.6 

6 
1.4 

6 
1.6 

.7 
5 
1.4 

6 
1.6 

6 
1.7 

6 
1.8 

T 
6 

1.7 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

.5 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

.3 

2 

1.0 
3 

1 

1 

1 

.5 
1 

1 

1 

1 

T 

5.0 
4 

3 

3 

3 

3 

1.5 
5 

5 

4 

4 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 
4 

T 
4 

4 

3 

2 

T 
2 

2 

2 

.1 
2 

1.4 
2 

1 

T 
1 

1 

.2 

1 

1 

1 

T 

3.8 
4 

T 
2 

T 
1 

1 

1 

1.3 

3 

.9 

3 

3 

2 

2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

T 
1 

1 

I 

.1 
1 

1.0 
2 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

5.0 

2 
.4 

T 
1 

1 

1 

2.0 
1 

T 
2 

2 

1 

T 
1 

WTR  EOUIV 

.4 

.4 

.3 

.3 

.3 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

T 
23 

.6 
23 

T 
23 

23 

23 

22 

.3 
22 

22 

1.1 
23 

1.3 

24 

2.6 
25 

2.7 

26 

2.0 
27 

3.3 
29 

T 
28 

28 

27 

26 

11.5 
36 

1.8 
37 

36 

35 

T 
35 

6.4 
40 

.3 
39 

38 

T 
38 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

.2 

11.0 

T 

.3 

WEST BROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
2 

1.5 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

2 

2 

1 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

.5 

7 

2.0 
9 

1.0 
8 

T 
8 

8 

1.0 
9 

9 

9 

9 

8 

13.0 
21 

T 
21 

21 

21 

21 

2.0 
22 

22 

21 

21 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

3.0 
29 

T 
28 

T 
28 

3.0 
31 

3.8 
30 

1.0 
34 

33 

33 

33 

T 
32 

6.0 
30 

.2 

36 

36 

T 
35 

35 

35 

35 

5.3 
32 

5.0 
39 

.2 

38 

38 

37 

1.0 
37 

38 

37 

36 

36 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

1.4 
30 

30 

T 
30 

4.3 
32 

2.4 

34 

1.5 
38 

.6 
38 

37 

36 

.6 
36 

6.7 

37 

.3 
42 

41 

40 

40 

40 

40 

4.8 

37 

13.4 
51 

.2 

47 

47 

45 

1.9 

43 

44 

44 

42 

40 

BAR  HAREOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

2 

6.0 
8 

.2 

6 

6.2 
12 

12 

10 

10 

.5 
11 

6.0 
17 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

7.5 
18 

T 
14 

14 

14 

T 
13 

1.0 
14 

14 

13 

12 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4  8 

R 

.7 

3 

5.8 

.6 

T 

.5 

B.O 

2.6 

2.5 

39 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

1.5 
30 

30 

30 

2.0 
32 

31 

1.0 
32 

32 

32 

31 

30 

4.5 
34 

1.0 
35 

35 

35 

35 

35 

34 

32 

4.5 
36 

T 
36 

36 

36 

3.5 

39 

39 

38 

38 

37 

CARIBOU  WE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

28 
5.0 

3.6 

27 
5.0 

5.2 

34 

5.8 

T 
34 
5.8 

2.0 

31 

6.0 

T 
31 

6.0 

.5 
31 
6.0 

.1 
28 

6.0 

T 
28 
6.0 

28 

6.0 

T 
28 
6.0 

4.6 

28 

6.0 

3.9 
35 

6.6 

T 
32 
6.6 

.4 
32 
6.6 

32 

6.6 

'2 

6.6 

.3 
32 
6.6 

1.8 
33 

6.7 

4.1 

36 

6.9 

.9 

37 
7.0 

37 
7.0 

37 
7.0 

2.6 

36 
7.0 

.6 
38 
7.3 

T 
38 
7.3 

38 
7.1 

T 
38 
7.0 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

7 

7 

8.3 
15 

1.0 
16 

3.5 
19 

19 

19 

19 

1.0 
20 

4.0 
24 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

5.0 
25 

T 
25 

25 

25 

1.0 
26 

1.0 
27 

27 

27 

27 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

T 
15 

15 

5.0 
20 

2.0 
22 

2.5 

25 

T 
25 

25 

T 
25 

25 

T 
25 

4.0 
28 

T 
26 

28 

28 

26 

28 

28 

8.0 

32 

32 

T 
30 

30 

30 

4.5 
33 

33 

33 

33 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

31 

3.9 
34 

34 

1.5 
35 

34 

1.0 
35 

T 
35 

33 

33 

T 
33 

T 
32 

3.9 
36 

35 

35 

35 

3  3 

T 
33 

1.0 

34 

4.0 
36 

1.0 
39 

39 

37 

37 

2.0 
39 

.5 
38 

37 

T 

37 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

5.0 
43 

.8 
44 

2.5 
46 

3.5 
49 

.5 

49 

T 
48 

T 
48 

48 

47 

T 
46 

4.9 
50 

.2 

50 

T 
49 

47 

47 

46 

T 
40 

2.5 
43 

5.4 

48 

T 
48 

T 
47 

47 

1.9 

48 

T 
47 

47 

47 

46 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

1.0 
37 

38 

T 
38 

4.0 
42 

T 
40 

1.0 
39 

.1 
39 

39 

39 

39 

4.0 
39 

T 
43 

43 

T 
43 

43 

T 

43 

T 
42 

2.0 
42 

13. i 
56 

T 
57 

57 

55 

3.0 
54 

T 
57 

56 

55 

53 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  0 

5.5 

7.0 

2.0 

1.0 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

.5 
18 

17 

3.0 
20 

3.0 
23 

4.0 
26 

.5 
26 

26 

T 
26 

26 

.5 
26 

5.0 
30 

T 
30 

30 

30 

T 

10 

30 

30 

8.0 

36 

.2 

35 

T 
35 

35 

35 

1.0 
35 

35 

35 

34 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

6 

2.4 

.9 

.1 

7.9 

T 

2.5 

.2 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

3.1 
38 

40 

.3 
40 

2.0 
41 

1.0 
43 

.1 

43 

.1 
43 

43 

43 

41 

3.6 
40 

.8 
44 

40 

40 

40 

T 
40 

T 
40 

1.2 

40 

2.7 

48 

T 
51 

51 

51 

3.0 
51 

53 

53 

53 

53 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

1.0 
36 

36 

T 
34 

6.0 
38 

5.0 
37 

1.0 
42 

T 
42 

42 

42 

.1 
42 

4.0 
42 

T 
45 

45 

44 

43 

4i 

42 

4.C 

40 

4.0 
48 

T 
48 

45 

45 

2.0 

44 

T 
46 

45 

44 

44 

S««   r«f«r«BC«   not**   following   Station   Index. 
-    34    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CI  AND 
FEBRUARY    1963 


Station 

Day  oi  month 

» 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1.! 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

.1 

25 

26 

27  28 

29 

JO 

31 

LAND  WB  AIRPORT 

SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

11 
2, 

1.4 

11 
2.5 

T 
11 
3.1 

T 
10 
3.1 

2.9 

12 

3.2 

T 
12 
3.2 

.2 

1  1 

T 
10 
3.1 

10 
3.1 

T 
10 
3.1 

T 
9 
3.0 

!  .' 

■1 

3.1 

T 
15 
4.0 

15 

4.0 

15 

4.0 

15 

4.0 

15 
3.9 

1 
3.< 

6.2 
13 

3.9 

'.,  - 
20 
4.1 

T 
18 
4.6 

18 

4.6 

18 

4.6 

1 
18 

18 

4.6 

18 
4.6 

18 

4.1 

16 

4.5 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

6.0 

2 

6.0 

1.0 

5.0 

4.0 

2.0 

ROCKLAND 

INOWI  Al 
SN  ON  GND 

7 

1.0 
8 

.5 
6 

6 

5  . 0 
11 

11 

3.5 
14 

14 

14 

14 

.3 

14 

A. 
IS 

1.5 
19 

19 

19 

19 

19 

18 

17 

7.0 
24 

.3 

24 

2<, 

24 

.! 
24 

.3 

24 

24 

24 

24 

5>RD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 

.6 

.2 

1.4 

1.9 

2 

4.0 

2.7 

6.A 

2  .? 

SQUA  PAN  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 

2.0 

T 

.5 

6.0 

T 

T 

T 

2.0 

'..0 

4.0 

T 

3.0 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

2.0 
13 

13 

12 

12 

1. 

10 

10 

2.0 
12 

1.0 
13 

1.  ' 
14 

3.0 
17 

T 
17 

T 
17 

17 

17 

15 

14 

1  ! 
15 

.5 
15 

15 

15 

15 

7.0 
22 

.5 
22 

22 

T 
22 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

.8 

5 

6 

4.3 

1 

8 

.8 

7 

7 

6 

6 

6 

9.0 
5 

2.2 

12 

12 

11 

10 

2  5 
10 

12 

11 

I'' 

10 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

.2 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

.2 
2 

.3 
2 

4.3 
4 

.5 
3 

T 
3 

.2 

3 

3 

3 

3 

4.0 

7 

'.  1 
6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

eLUE  HILL  WE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

5 

.1 
5 

4 

4 

4 

3 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

.6 
2 

T 
2 

.1 
2 

1  .ii 
2 

T 
3 

2 

2 

2 

5.7 
1 

.  3 
5 

3 

3 

3 

.6 
3 

3 

3 

3 

3 

EOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 

.5 

T 
2 
.5 

1 

1 

T 
1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

.5 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

3.2 

.1 

3 
.8 

T 
2 
.5 

2 

.5 

2 
.5 

T 
1 

1 

1 

T 

T 
T 

BROCKTON 

SNOWBALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

T 

T 

.6 
1 

T 

.3 

1 

10.8 
3 

1.3 
1 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
1 

T 
T 

.3 

T 

.1 

T 

.2 

T 
T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

.4 

.1 

T 

2.2 
2 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

.5 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

.4 
3 

2.0 

5 

.5 
6 

5 

5 

5 

5 

4 

T 
4 

5.0 
6 

T 
6 

5 

6 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

4 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

.  3 
6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

T 
4 

.8 
3 

.2 
2 

1.3 
3 

T 
3 

.8 
3 

3 

3 

3 

2 

5.0 
6 

T 
5 

5 

4 

4 

2.0 

6 

6 

6 

6 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

.5 

T 

.3 

.5 

7.0 

1.0 

NANTUCKET  WE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2 
.2 

.1 
1 

T 

.2 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 
1 

T 

T 

.4 

T 
T 

.2 

T 

.2 

T 

.1 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

8 
.6 

.5 

6 

5 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

4 

1.0 
5 

2.2 
6 

9.2 

7 
.7 

1.0 

13 

1.3 

4.6 
14 

1.3 

.5 
18 
1.5 

18 
1.4 

18 

16 

5.3 
14 

1.3 

.6 

IS 
1.6 

2.0 

21 

1.8 

19 
1.6 

18 
1.6 

5.6 

18 

1.7 

T 
23 
1.7 

21 
1.7 

21 

1.7 

T 
20 
1.7 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

.2 
4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

.3 

1 

3.0 
3 

T 
3 

T 
3 

.3 
3 

3 

3 

2 

7.4 
8 

1.4 

7 

T 
7 

6 

6 

T 
6 

6 

5 

5 

5 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWBALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 
T 

2.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

.6 

T 

'.2 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

SOUTHERIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

T 
7 

2.0 

8 

6 

.3 

6 

1.5 

7 

1.0 
8 

8 

8 

7 

6 

13.0 
19 

T 
16 

T 

1... 

16 

16 

2.5 
18 

IB 

17 

17 

S=RINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 
7 

7 

7 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

8.0 
8 

B 

T 
6 

6 

6 

2.5 
5 

5 

5 

5 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.8 

.4 

* 

4.0 

.5 

8.5 

1.0 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

T 
15 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

.5 
14 

1.0 

14 

5.0 
18 

T 
18 

3  0 
21 

T 
19 

19 

18 

17 

5.0 
22 

1." 
20 

1.0 
20 

20 

20 

5.0 
25 

25 

T 
25 

24 

23 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

.2 

4 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

.6 
2 

1 

.1 
1 

.2 

1 

1.1 

1 

1 

1 

T 

1.7 
2 

3.3 

4 

T 
4 

4 

3 

.2 

3 

.1 

3 

3 

2 

2 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

T 
24 

24 

24 

19 

1  i 

19 

19 

1.7 
20 

.7 
20 

1  3 
21 

3.0 
24 

T 
24 

3." 
27 

27 

27 

27 

26 

9.0 

35 

.4 
35 

35 

35 

3  5 

5.7 
41 

T 
41 

41 

T 
41 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 
3 

.5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.5 

1 

1.0 
1 

.5 
2 

2 

1.0 
2 

1 

1 

1 

1.0 
2 

5.0 
3 

2 

2 

2 

.3 

2 

1 

1 

1 

1 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

* 

3.5 

1.0 

T 

1.5 

9.0 

1.5 

7.0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

9 

.8 

.4 

8 

.8 

8 
.8 

8 
.8 

8 
.8 

8 

.8 

T 
6 
.7 

6 
.6 

6 
.6 

1.2 
6 
.6 

1.1 

7 
.7 

4.7 
6 

.  7 

T 
10 
1.2 

1.3 
10 

1.2 

11 
1.3 

11 
1.3 

11 
1.3 

11 

1.3 

11.3 

7 
1.0 

.7 

1° 
2.1 

.1 
15 
1.7 

15 

1.7 

15 

1.7 

1.4 
15 

1.7 

16 
1.7 

16 
1.7 

16 
1.7 

T 
16 
1.6 

MEW  HAMPSHIRE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

.8 

18 

1.0 
18 

.2 

18 

2.5 

20 

19 

1.8 
21 

21 

20 

T 
20 

T 
20 

2  3 

22 

3.0 
25 

T 
23 

2.0 
24 

23 

T 
23 

T 
22 

20 

5.2 
23 

1.0 
23 

T 
23 

22 

2.; 

24 

.4 
23 

23 

23 

22 

EERL1N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

15 

4.0 
19 

T 
19 

3.0 
22 

T 
21 

2  0 
21 

T 
20 

20 

18 

16 

T 
15 

4.0 
19 

18 

T 
17 

16 

16 

T 

15 

11 

5.0 
15 

1.0 
13 

13 

13 

13 

1.0 
13 

13 

13 

13 

2ETFLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

28 

4.0 
25 

25 

5.0 
30 

T 
30 

1.5 
31 

30 

30 

T 
29 

T 
29 

29 

2.5 

30 

2.0 
32 

T 
32 

32 

32 

32 

29 

5.0 
3? 

2.0 
33 

33 

33 

3? 

2.0 
35 

35 

'5 

34 

ttCANNON  ;■':  JNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

+  9 

2.0 
49 

6.0 
49 

49 

5.7 
52 

52 

3.0 

55 

2.0 
52 

52 

52 

52 

2.7 
54 

3.9 
57 

57 

4.8 
61 

61 

1.4 
62 

1  .  0 
52 

61 

5.3 
64 

69 

1.2 

53 

69 

4.3 
72 

71 

71 

71 

71 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1963 


CONCORD  WF  AIR°ORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 
FIRST  CONN  LAKE 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MILAN  7  N 
MILFORD 
ttMOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  2  NNW 

PINKHAM  NOTCH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WEST  RUMNEY 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

KINGSTON 

PROVIDENCW  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

PERU 

REAOSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

VERNON 


Day  oi  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUI.V 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  OK1  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


20   20 

2? 


.5 
52   51 


3.2 
23  I  23 


23 

2.0 

19 

16 

T 
13 

2.8 
10 


1.0  1.0 
21 


23   24   25 


1.1 

21 

3.6 

8.5 


19 
3.4 


19 

3.4 


18 
3.0 


19 
3.4 


22 

1.0 
25 

13 

22 

IB 

16 
1.3 


3.5 
37 


26 
25 


.2 

26 


11.3 
33 


21 

.1 
32 

21 
1.0 


8.1 
21 

6.8 
16 

9.5 
19 

10.0 
56 

1.5 


4.0 

17 


1.0 

36 


25 
21 
31 
20 
18 
21 
16 
17 
55 


3.5 
24 


2.7 
33 


18 
3.3 


36 
27 
25 
24 


4.0 
22 


1.0 
23 


1.0 
22 


6.5 
30 

5.0 


6.0 
38 


29 
1.0 


4.0 
28 


3.0 
38 


28 
29 


4.0 
56 


5.0 
61 


1.5 
1 


1.1 

1 


1.0 
22  i  22 


1.0 
17 

2.0 
28 

1.3 

15 

1.9 


2.0 
16 


3.0 
19 


3.0 

30 


2.0 
32 


19 

32 


15 

1.9 


5  4.2 
27   30 


,5 
29   29 


2.0 
26 


3.0 
32 


4.0 
36 


8.0 
42 


2.0 
18 


1.0 
41 


2.5 

18 


2.0 

20 


26 
32 

26 

T 
42 

35 

38 

20 

19 


15 
1.9 


3.0 
35 


26 
1.3 


2.0 
26 


2.0 
20 


2.0 
25 


6.0 
41 


.5 
43 


20 

18 

20 
1.0 


15 
1.9 


29 
24 

35 

26 
41 

40 

42 

20 

18 

20 

26 

26 


15 
1.9 


.2 

41 


,  r.f.r.nc.  »>t«.  tollo»l«  St.tiou  Iod««. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1963 


Day  of  month 

\ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

H 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

|y 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

\ 

< 

.  CONN. 

1  INCH 

MAX 

MIN 

32 

32 

33 
32 

33 
32 

32 

31 

12 
31 

33 
32 

33 
32 

'■  < 
32 

29 

29 

31 
29 

31 

31 

33 
31 

33 

32 

33 
32 

32 

29 

29 
26 

33 
33 

34 

12 

34 
34 

34 
34 

34 
31 

31 
29 

31 
29 

32 

31 

31 
30 

30 
29 

SO 

?  • 

32.1 

30.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

34 
34 

35 
34 

36 

35 

35 
33 

34 
S3 

35 
34 

36 
35 

36 

55 

31 
31 

34 

31 

34 
34 

36 
34 

36 
35 

35 
35 

35 
33 

33 
32 

35 
35 

34 
33 

36 

34 

36 
36 

35 
33 

33 

32 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

3  3 
32 

34.5 
33.4 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

33 
32 

34 

33 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

36 
35 

36 
35 

35 

35 

35 
34 

33 
32 

35 
35 

35 
34 

36 

34 

34 

34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
3  3 

34.3 
33.7 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHEr 

MAX 
MIN 

30 
27 

30 
30 

30 
28 

29 
25 

30 
28 

30 
30 

30 
30 

30 
26 

29 
25 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
28 

28 
25 

28 

24 

30 
28 

30 
30 

31 

30 

30 
30 

30 
28 

28 
25 

29 
26 

29 
29 

29 
27 

29 
26 

30 
27 

29.6 

27.9 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

31 
31 

31 
31 

31 

30 

31 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
29 

31 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 

30 

31 

30 

30 
29 

30 
29 

31 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30.7 
30.1 

12  INCHES 

5  PM 

33 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33.0 

24  INCHES 

5  PM 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

36 

36 

36 

35 

36 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

35 

35.6 

BURLINGTON  U  OF  VT  .  ,  VT  . 

1  INCH 

MAX 
MIN 

29 
28 

29 

28 

30 
29 

29 
27 

28 

29 
28 

29 

29 

29 
27 

28 
27 

28 
28 

29 
28 

29 

28 

29 

28 

29 
29 

30 
29 

29 
28 

29 

28 

29 

28 

30 
29 

29 
29 

30 
29 

29 
29 

29 
28 

29 
28 

29 
29 

29 

28 

29 
28 

29 
28 

29.1 
28.2 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

29 
29 

29 
29 

30 
29 

29 

28 

29 
28 

29 

29 

29 
29 

29 
28 

28 
28 

29 
28 

29 
28 

29 

29 

29 
28 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

29 

28 

29 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

29 
213 

30 
29 

30 

29 

29 
29 

29 

28 

29 

28 

29.3 
28.6 

10  INCHES 

MAX 

MIN 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 

30 

30 
30 

30 
30 

31 

30 

30 
30 

30 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30.4 
30.1 

STORRS,  CONN.   -   SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST 
SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 


SOIL  TYPE,   WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER,   GRASS 


KINGSTON,  R.  I. 


SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL.  SOIL  TYPE,  SRI DGEHAMPTON  SILT  LOAM.  GROUND  COVER,  KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO  2  INCHES 
INSTRUMENTATION,  4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDI X-FRI EZ  RECORDER.  12  AND  24  INCH  DEPTH  -  STANDARD  SOIL  ' 
THERMOMETERS . 


BURLINGTON  U  OF  VT . 


SLOPE  OF  GROUND,   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.   SOIL  TYPE,   MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM    GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60 

54 

- 

2 

2 

3 

0 

2 

0 

9 

- 

5.6 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

WNW 

21 

16.4 

45 

NW 

16 

67 

72 

54 

61 

4 

2 

4 

1 

1 

0 

12 

58 

_ 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

W 

19 

16.0 

37 

NW 

16 

60 

63 

52 

58 

7 

4 

2 

1 

1 

0 

15 

64 

5.3 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

W 

14 

14.6 

36++ 

NNW 

15 

67 

69 

58 

66 

7 

3 

3 

2 

0 

0 

15 

-' 

5.9 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 

S 

26 

9.5 

27 

N 

3 

66 

65 

58 

58 

12 

8 

4 

0 

0 

0 

24 

54 

6.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

WSW 

19 

12.2 

37++ 

WSW 

21 

80 

81 

62 

75 

7 

2 

3 

3 

0 

0 

15 

- 

6.2 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

16 

9.0 

34 

NW 

16 

75 

69 

50 

58 

10 

3      0 

3 

0 

0 

16 

61 

5.2 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

NW 

14 

9.2 

32 

NW 

15 

70 

75 

56 

64 

2 

5 

2 

2 

1 

0 

12 

60 

6.0 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

- 

" 

48.9 

105* 

NW 

3 

91 

82 

89 

91 

2 

4 

11 

3 

0 

0 

20 

29 

7.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

WNW 

16 

15.1 

41 

E 

19 

73 

72 

64 

69 

7 

7 

2 

1 

1 

1 

19 

51 

6.4 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

9.3 

32 

NW 

16 

- 

72 

54 

- 

7 

3 

2 

0 

2 

0 

14 

67 

5.8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

4 

2 

0 

0 

17 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

WSW 

19 

9.7 

38 

N 

20 

71 

73 

57 

66 

7 

2 

3 

3 

0 

0 

15 

58 

5.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

WNW 

IB 

12.6 

31 

SSW 

21+ 

64 

68 

51 

60 

3 

4 

3 

1 

1 

0 

12 

64 

5.6 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

W 

26 

10.3 

28++ 

NNE 

20 

68 

73 

55 

63 

3 

5 

2 

2 

1 

0 

13 

- 

5.3 

S  PEAK  GUST 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

CORPS  OF  ENGIN 

PUBLIC  SE»v.  CO.  *.W.   ' 

l.  PERKINS 
MANCHESTER  «*TE»  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
RICHARD  ( 

.  CORP. 
Cl  WATER  WORKS 


■ 


pm 


■ 


STATION  INDEX 


B      COUNTY 


*W    MAMSPHIRC 


■■■'    *    HNM 

NEWPORT 

■ 

OTTER  oroo*.  OAM 

peterboro  ?  s 

..MAN  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

INJURY 

MX  IH  i 'N0EBORO 
SOUTH  H(  Ml 

surry  mountain  0am 

walpole  : 

warren 

WATgRVILLE  UL.f 
WEST  h£NN]KER 

■  EST    HUMNE' 

M1IEFIEL0 

INC HESTER 
WINDhaw 
W0LPE8ORO 
WOOOSTOCK 
YORK    PONO 

RHOOE    1SLAN0 

■  BLOCK    ISLAND    WB    AP 
* GREENVILLE 

NEWPORT 

NEWPORT    WATER    WORKS 
PROVIDENCE    KB    AIRPORT 
WOO* SOCKET 


VE»«ON' 

S*U  MOUNTAIN  DAM 

C1LL5 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  J  OF  vT 
i  BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSE* 
CHITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL 

DANVILLE 

DORSET    3    S 
ENOSBURG    FALLS 
GILMON 


irroRD 

•*«*»    SULLIVAN 
**6«   ROCK INOHAH 
•<|RE 

I 


888*  GRAFTON 
«9^C  CRAFTON 

N  *R|MACK 


9618   COOS 
9726   [CHESHIRE 
9TA0    ROCKINGHAM 
•9866   CARROLL 
■994,0    GRAFTON 
9966   COOS 


0396    NEWPORT 

■  >V  IDENCE 
i»266    WASHINGTON 
.    NEWPORT 

5225   NE-PORT 

6698   PROVIOFNCE 
11.21    PROVIDENCE 


213   (ESSEX 

INDSOR 

11360  ORANGE 
l»33    RUTLAND 

US65   MANGE 

|1590   iftODl  SON 
1T15   CALEDONIA 
1">86    BENNINGTON 

(2769    FRANKLIN 

I33A1    fesSEX 


OBSERVER 


N.M.  FISH  *  GAME  DEPT, 
H.  P.  SMEPARO 
MARY  «.  STRACMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORI  SON 
GEORGE  HAMILTON 
'i.  I.  -■>  :  R  RESOURCES 
WILLARD  F.  WIGGEM 
DEPT.  PUBLIC  WORKS 
EONA  F.  POWERS 


HARRY 
MRS.  I 


HOLT 


EWIS  C.  ILSLEr 
WILLIAM  ROACH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F    OAMON 

MRS.  MARION  W.  ANOROS 
N.M.  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  MARY  A.  FRENCH 
ELVA  M.  CHIVELL 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

CARL  D.  GRUPE 

HERMAN  E.  BAKER 

ROBERT  A.  BIERWEILER 

FREO  S.  BROWN 

U.S.  NATL  FISH  HATCHER 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRr  j.  STEERE 
AGRI.  EXP.  STATION 
MISS  KAREN  MURPHY 

NEWPORT  WATER  WORKS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
EDWIN  K.  MARRAM 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL  W.  80HNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
GEORGE  L.  COOPER 
UNIVERSITY  OF  VERMONT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

P.  E.  FEARON 

CENT. VT. PUBLIC  5ERV.CO. 
MRS.  REBA  CUSHMAN 
CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 
DAVID  HASTINGS 
STUART  r.  WITHERELL 
OTIS  F.  BRICKETT 
RUFUS  S.  GILBERT 
L.  H.  POMEROY 


VERMONT 

GRAFTON 

MIGHGATE  FALLS 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MANCHESTER  DEPOT 

MAYS  MILL 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANF 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

NORTH  HARTLAND  DAM 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSBORO  1  SSE 


SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

STOCKSRIDGE 

TOWNSHEND  DAM 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFJELD  2  WSW 

WAR0SB0R0 

WATERBURY    1    NNF 

WEST    BURKE 


PUTNAM   WATER    WORKS 

MAINE 
NEW  GLOUCESTER 

MASSACHUSETTS 
CHESTER   2 

VERMONT 


COUNTY 


[NDHAM 
'RANKLIN 

:hittenden 

jennington 

NN1NGTON 

NDHAM 
CALEOONIA 
WASHINGTON 

•fASHINGTON 
-AMOILLE 

-AMOILLE 

I NDHAM 
RLEANS 
CALEDONIA 


TON 


INDSOR 
JNOSOR 

ENNINGTON 

INDSOR 

INDSOR 


CALEDONIA 
I  SON 

NINGTON 


DRANGE 
INDSOR 
I NDHAM 
INDSOR 

3RANGE 
I  NDHAM 

WASHINGTO 
I NDHAM 

WASHINGTO 
EOONIA 


INDHAM 
CUMBERLAND 


7-HOUSATONICi 


42    52 

42  SB 

43  11 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

B 


73   03 

72  58 

73  02 

'3  03 
72  44 
72    04 

72    * 


72  07 
72  40 
72  21 
72    30 


72  58 

73  10 

72  01 

73  06 
73  00 
72  55 
72  57 


11  42 
72  16 
72    31 


1437 
2080 
103C 


AVERY    M.     PARK 
ORIN    HARRIS 
MAUDE    5HJ 

PAUL  TODTSCHINOER 
C6NT.vT.Pue.  SVC. 
MRS.     0*  I 

AND    POWER 
GREEN    Ml  '-. 
FED. 


ATER 


ATIO 
LIGHT  DEP 


WCAX  BROADCASTING  CORP 
MISS  MARY  E.  B£ATT1I 
MILTON  W.  DREW 
AGR.  RESEARCH  SERVICE 
WILLIAM  A.  BRYAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

PAUL  R.  OSTtRTAG 
MRS.  EMILIE  MOORE 
F.  ROWLEE 

ENGLAND  POWER  CO. 
.  BERNICE  OROWAY 
GEORGE  L.  KIRK 

MONO  C.  SWEENY 
RBANKS  MUSEUM 

r.vT. PUBLIC  SERV. CO 

GEORGE  BRJGGS 

NE"  ENGLAND  POWER  CO. 

:w  ENGLAND  POWER  CO. 

.Y  E.  LYMAN 

!S.     ISABEL    WHITNEf 
.YMOND    LA    ROCK 
CORPS    OF    ENGINEERS 
EDITH    SPAULDING 
CORPS    OF    ENGINEERS 

"  I    ENGLAND    POWER    CO. 
HENRY     J.     PERKINS 

.    EOITH    PLIMPTON 


CHARLES  £.    BRAGOON 


DAVIO    W.     PARRET 


11-PENOBSCOT,  12-PRESUMPSCl 


Massa< 

Burea' 


regarding   the  climate   of    New   England   may    be 

ier   Bureau   Office,    1900   Post   Office  Building, 

Windsor    Locks,    Connecticut,    or    to    any    Weath. 


Figures  and  le 
Delayed  data  and  corrections 
Monthly  and  seasonal  snowfall 
Stations    appearing    In    the    Ind 


on  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  illati 
rrled  only  In  the  June  and  December  lai 
ng  degree  days  for  the  12  months  endlni 
t  which  data  are  not    listed    In    the  tab! 


Dlv 
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"Cllmatologlcal   Dat 


Table 


and    Wind"   Table  ref. 
Normals   for  all  sta 


ernes    of    tempera 
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age  dally    ten 
Bureau   type  pan   of    4    fo 


effet 


REFERENCE   NOTES 


seeding   June  i 
er   missing    or 

F,    preclpltat 


atlon    In    Inches   and  wind 
following   the   "Evaporat: 


miles.      Monthly   degree  day    toti 
1  Table.      Max   and  Uln    In    "Evapoi 


inow   on   Ground"   Table 
Table;    and    "Evapora 


on   ground    In   the    "Snowfall    and   Snow  on  Ground"  Table   Is   at    observation    time  for   all    except    Weath 
is  Station    Index   the   letters   C,    G,    H.    J,    and    S   In   the      Special"    column  under   the  heading     Observe 

C  Recording   Rain  Gage   Station.      Hourly   precipitation  values   are  processed   for  special  purposes 

C        Soil  Temperature"   Table. 

H         Snowfall    and    Snow   on   Ground      Table.      Omission    of    data    In    any   month    Indicates    no 

J  "Supplemental    Data"    Table.  *  indicates    no 

S  publ!catrSnC'PltaUOn  StBtl0n-      Palpitation  ffleBSureiBents.   made  at    Irregular    In 


al   snowfall    table 


ring    the   summer   I 


.    FAA    i 


For 


1  lo: 


owfall    and/or  si 
vals,    are   publi- 


and  Tables"    Indicate   the   following: 
published    later    in    "Hourly    Preclplti 
on    ground    In   that  month. 
d    In   the  July   or   August    Issues,    or   as 


and   sleet.       Entries    of    sno» 
11    and   Snow  on  Ground'1  Tabic 


Data"   Bulle 


are  taken    from 
on    ground 


polated   value; 


leal  Data"  Table 
hly  preclpltatlo 
al    Data"  Table; 


lngton.    Cannon    Mountain,    New   Hampsl 


totals   may   be   found    In    the  annual    is 
■ally   Precipitation"  Table;    "Evaporat 

re    and    Mount    Mansfield,    Vermont    not    used 


OTHER   REFERENCE    NOTES 
le    is 


■  of    this   public 
i    and    Wind"    Tab! 


ally    Soil  Temperature"  Table 
omputlng   Division    averages    or  extremes   for 


on  Ground"   Table 


shelter   located   a   few    : 


VAR      Thli 
General   weatl 


Station    Index 
e    following    day 


sing  a  ratio  of  1  inch  water  eq 
tered,  less  than  10  days  record 
the  value   for   a   full   month. 

it   may  vary    slight 
ervatlon   made    near   sun; 


ally 


0  In 

hes    of    new   snowfall. 

Dall 

Temperature"   Table 

for 

detailed   da 

to 

>e   published    later    In 

Hou 

rly    Precipl 

from   the    Superintendent    of    Documents,    Gove 
concerning    the   history    of  changes    In    locat 


HOHTHI  v    WEATHER   I 


VIEW,    MONTHLY    CLIMATOLOGICAL   1 


-NATIONAL    SUMMARY,    and    STORM    DATA, 


be  found    In 
scrlptlon    PrL 


eludes   the   Annual   Summary.)      Checks   and   money    orders   should   be  made  payable  to  the 
o  the   Superintendent    of    Documents,    Government   Printing  Office,    Washington   25,    D.    C. 


d  ]i  caoi-ra- 


TT 


P«u2  ■".  »•  »•    V' 


urllngton   Wl 

1 


\ 


y 


i 


^ 


»   Pittsburg   Reservol 


OdUOS: 

I    I 
Uppe: 


I  ^  #  EnosbjrgF.ll-      t  _^_ 

_^A  \Highgate   Fallel  Newport 

E>  "■  m  /^s..„,  „,,„,  B„ . ./northeastern       J  °"vll° """'   I 

|A\  /"  --vy  \  ■♦*        I        /      Gnman/  Lancaster 

'*-  ,-/m  )  o    *-   ^     Y  °„ 

Wsterbury  1  NnE  /T.„'*,ii»  Saint  Johnsbury  Q  Jen 

/D*  I    — ~'         ■hltetl.ld 


I 


o         • 


NORTHERN 


ogton  Center 


/ 


"?;i 


.« -,,. ..  ^WESTERN 

"T5 


r« 


I 


c" 


Mount    Washington        #> 


Cannon   HountaTn  *  I 
-O-  CI-   BfCk  1   J 


Llnco 


/-■  .  i  H~   /'Til      ivk. 

7  ^TMl;         )'  ° 

/^^  lci.re.ont    junap 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  Q  10  20         30         40 

75TH   MERIDIAN   TIME   ZONE 


STATION   LEGEND 

O    •  9  Precipitation  only 

<t>  Precipitation,   storage 

O  "•"-<>-  Precipitation    and    Temperature 

-<J> -f>  <^-  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 


(•Franklin   Fall,   0 

Franklin    1    S«    v   O 

Gllnanton 


1-OType   of  gage  O    Hon- recording; 

•    Recording,         d    Both  types. 

I         Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data. 
I 

|  Sanford    2   (WW, 


—J 


SOJTHEAS-.- ,       -~2«*,  I       —-«»  -  SOUTHERN 

'|v^"->    N„rtn    Sprlnufleld    D»«  (^  Mount    Sunap.e  ^""  y~ 

/S",      -ERN I  T°  -cord  „  Alrpor,  ^ 

H.nnlk.r       ©  /  -b". 


,    /  To.nshond    Da.'O 

|    *  O     •  |»alpol« 


'Vj 


-°-  n  v--v    / 


, |f    -*-"     ■""rJi^.^^Lj!^ South   .car.       -O.A  ieJ ^ 

dohn.on.lll,      N.    Y.  I  i  «>  *~"«  0„.r   Brook   D..,<,       ^^  ^  I  / 

°       Bennington   2    N»« 'oScarslM.rj    Mountain  '  O"  °  A  9 ""   Do.,11   Da.  ,  ( 

•  a/      I       fts-arshurg   Station  ««ne  |  O  Sootb   LjndebOro  »    »^ 

'      ■         y         \       " 5""°"r8   "      .  l-O-  Mlltord  V  _-  -.     / 

Gratton    2   ».    N.    Y.  /  \  Pct,r»oro2S  O  »"=»»"  d^^     '      °', 

@-0"  '"nltlngha.   3   «  5     „,,,„,„      V.rnon  Flta.llllam  jl  ^ »     '-<)-  ,  JJV"r,"~7 

Bo.adsboro   1    SSE  -Q-  "OS.,„R..,.r         °  M  O    Nashua    2   N».         Wlndhu.  '        "Ol  I 

- /  Tf'ijZ^JF^i^:^.::.^!!^ 

,d.„        ,  ^  ^  B1„h   nll    „„   „,hurnha. ^  PFNlY R'AP  "«<*  "'T'"    ' 

Shelburne   Falls  /  -„^n„  ~Q-   '     CrotonUtlM   I  HMI—   iilddleton    _    /* 

Pl.ln.loid-C-  /  peteL?3»Hl.l,on  "7  ».«£S     I -'T^"'    «' 

/        «)  Peru,l  I   I  Uherat       f      \  D.n^,  ??,',„„  B«"°™'    Spo,    p„„aU 


/       W  Peru,l 

Pittsfield  wb  AP   --'j  O 


Chestnut    HI 


■  Ouabbln    Intake      V  „      T  *      "    ys.       w(,s<fu"    MlllH-'\H„rinn    WH    AlrDort 

\Kfllghtvllle   Dan  ^UBDDln  *Hftrdwlclc  _  Boy  la  ton  ^V  ■    »  Uj.lw   w*irpori 

/Stoc^rldgo  ^         >»)  ,r~0        0  ^orc..,Vp>°^^0\h.X\J.r3i>..,. 

/    O  O         /  /  ,o.^  pi.id  ^•V„u.v.ll=   D„  ,    "'"oV»«?   itd-a^"""^  '      *~% 


•  Sou^Egrojapn,  C  ,  -  "     .'     ..      ,         "U  l»odg..   Vll   Da.    -1.Q.  /       /  M\ 

V ~-  'J    Jar,  l.„d*       __  Southbrldge   3    s.Q  It.do,    r,„ll„       ,tf».K3-"°'"™  C 

)^,-b"'NgRTiiip,  °/^cNti^ -,- ~  -  -  -,       ',  7  -;;:r„l  ..c.r^' 

Pall,   Vlllag,^^        "^  ~rBarkJ».»t.d  ^  Q       ^JL-"  .oon.ock.t  \        S  "»!•  P1Y-°' 

^i     WEsff/       ©-"?--""».'     0  -^-  _        '/-£».   oC0AS 

'    -O-   •  c'~H111Wt3l/'  ,        J>Rock,Ulo„-'9  .  J  ...  I  L/Middl.horo 

1  Torrlnn.onO        /'K a  „-_-!„.  __"C*  "O"  Storr.  _. I  A*.       S.gT.g.nnot  _A_  Ea.t 


y-      \  o     il  1 

OBrook'lYO  j\     \      S'«"«"""ra^)-  Ea.^oha. 


I  Burlington  '         •' 

B.k.,.,lll,0lgQ.                 •Bloo.Yl.ld     <=« 
1                TorrlngtonO      ^  Ok         Hartford  ManchesterY       -    -                  |  tj  Brooklyn  Ai***  T~^l 

rr,,P«,P.».    Y  -EP.1..^»^«@  0  /»-„n.[..ldao..'ol£:- @TS"V  l""' 

1  ■  •  s. »  y  Lfin  ^"i-0  "~  "0r\  r£qr "!     >  i  wyx^t 

'*      '  ■"•"""•  °°°  ^  Mount   C.r.,1  Cock,pon.«   Bang.r  3,.      "  T~*^  J  Elngston        «,^c 

-O-       "•""•^""Da.Lo^.        r,.:rfr^l,o'r"d      Eak.9ono.oc    I  f  __/(/ 

&.»■*■        (-■*■"  ».,lTl,0        P,     ^^r,.^r..,ordCOASmSte!, 

Hound   PondO  Trap   Pall,   Bo.-^^Q^  >  -<>J  1 '  ^"N\ 

Saug.tuck   P,..^  .Pp^ut^®. ■ l_...^oi»'^0-:^\ 


aiord^5   N  -{>-  -Q-         ^Bridgeport    Wl 

^*       «  Putnaa  L*ke 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

M1LLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SQUA-PAN  DAM 

TELOS  DAM 

DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

8RIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERV1LLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 


DIVISION 


BAR  HARBOR 
BELFAST 


47.5 

41.  8 

45.6 

38.0 

43.  4M 

44.7 

45.5 


25.1 


47.1 
44.9 
45.2 
44.0 
46.4 
47.7 
47.2 
44.6 
47.0 


45.5 
45.8 
45.9 
46.9 
48.8 
47.3 


34.8 
35.1 
31.3 
34.2 
35.3 
37.7 
33.6 
33.7 
36.2 
34.5 
35.7 
36.1 
35.3 
36.0 
33.2 
35.0 
32.6 
34.4 
29.4 


39 

37 
44. 2M 
39.4 

40.7 
41.6 
38.6 
44.2 
41.1 
39.4 
36.5 
36.2 
40.5 
40.4 
42.3 
42.3 
38.6 
38.1 


27 

25 

22. 

26. 8M 

25.6 

25.9 


26.1 
27.9 

M 
29.1 
26.9 
27.2 
25.4 
28.2 
29.2 
30.5 
25.5 
28.3 
27.7 


30.6 
28.4 
26.8 


6.7 

5.9 

8.5 

5.1 

10.9 

5.4 

9.5 

11.3 

13.8 

12.1 

10.3 

12.3 

13.6 

10.5 

10.0 

8.4 

-  2.7 

-  2.4 
2.9 


Temperature 


36.3 

34.5 

35.3 

30.4 

35. 1M 

35.2 

35.7 

34.6 


35. 
36. 


22. 

0 
2M 

16! 

1 

M 

14 

5 

16 

3 

14 

7 

16 

6 

23 

3 

18 

6 

1  1 

S 

17 

8 

19 

.0 

21 

,5 

20 

.7 

16 

9 

11 

.5 

14 

.6 

24 

,e 

20 

.4 

38.6 
37.6 
38.3 
38.8 
38.6 
37.1 

38.2 


20.8 
20.5 
19.9 
19.7 
23.1 
21.6 
21.6 
22.5 
25.0 
23.3 
23.0 
24.2 
24.5 
23.3 
21.6 
21.7 
15.0 
16.0 
16.2 

21.2 


30.9 
28.4 
33. 2M 
27. 

M 
27.6 
29.0 
26.7 
30.4 
32.2 
29.0 
24.2 
27.0 
29.8 
31.0 
31.5 
30.6 
25.1 
26.4 

28.9 


32.4 
31.1 


1.2 

1.1 


0 
0.4 


74  26 
74  25 


2.1 
1.6 


0.0 
6.3 


12   2  + 
18  16+ 


883 
936 
912 
1066 
921 
917 
900 


No.  of  Days 


900   0 
868   0 


16 
16 

1 

1 
16 
16 
16  + 
16+ 
16 
16+ 
16 

1 

6 

1 

1 
16  + 

2 
17 
16 


836 
859 
890 
913 
890 
835 
797 
882 
876 
849 


811 

841 

821 

80 

809 

859 


1361 

1373 

1390 

1397 

1291 

1348 

1338 

130 

1232 

1283 

1292 

1258 

1249 

1287 

1337 

1333 

1546 

1509 

1506 


53  27 
53  27 


1047 

0 

1128 

0 

977 

0 

1149 

0 

1153 

0 

1110 

0 

1182 

0 

1064 

0 

1008 

0 

1110 

0 

1260 

0 

1171 

0 

917 

0 

1048 

0 

1031 

0 

1060 

0 

1228 

0 

1190 

0 

1005 

0 

1043 

o| 

Precipitation 


3.17 
2.75 
2.75 
4.24 
3.53 
3.14 
2.66 


3.60 
3.49 
3.67 
3.53 
3.41 
3.68 
3.14 
3.83 
4.07 
3.75 
3.81 
3.45 
3.19 

3.59 


2.90 
4.47 
3.60 
3.36 
3.09 
3.85 

3.55 


2.35 

2.63 

2.22 

2.12 

2.64 

2.90 

1.74 

2.30 

2.42 

2.3 

2.22 

1.81 

2.31 

2. 

2.63 

1.69 

1.41 

2.83 

2.73 

2.32 


1.35 

1.02 


.39 
.23 


.81 

1.34 


.28 

1. 

1.08 
.61 
.49 


4.82 
4.09 


.62 
.57 
.59 
.84 
.87 
.52 
.51 


.85 
1.26 

.90 

.87 
1.20 
1.03 
1.02 

.81 
1.38 
1.18 
1.19 
1 

.87 


.92 

6 

1.49 

6 

1.25 

6 

.78 

2 

.89 

6 

1.32 

6 

.76 

7 

.67 

18 

.69 

10 

.81 

10 

.86 

6 

.55 

10 

.54 

10 

.54 

18 

.75 

7 

.77 
.72 
.56 
.69 
.82 
.90 
.55 
.54 
.75 
.91 


.98 
.61 
.80 
.62 

1.05 
.78 
.68 

1.18 

1.04 
.54 
.79 
.35 
.87 
.95 
.63 

1.07 


1.04 
.95 


s  i 


16.5 

21.2 
13 
13 
13.2 

15.5 


13 

9.3 
13 

10.5 
12.9 
13.8 
11.5 
10.7 
11.2 

10.0 

11.0 
11.0 


8.0 
6.0 


21.8 
27.0 
23.0 
18.4 
25.7 
18.0 
20.2 
26.5 

23.0 

18.0 

19-2 

31.3 

26 

15 

23 

27.0 


22.8 

25.8 

23.5 

15.5 

22.0 

31.0 

26.0 

23.4 

19.8 

22.9 

18.8 

26.0 

28.0 

27.5 

20.0 
23.5 


14 

9 

IP 

8 

14  + 

7 

13  + 

9 

17 

8 

9 

4+ 

5 

13  + 

9 

6 

9 

19+ 

6 

6 

IB 

7 

6 

12 

9 

2 

9 

7 

7 

14 

9 

2 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    44    -_ 
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Temperature 


BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA    MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

J0NES80R0 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD    2    NNW 

D  I V I  S I  ON 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

*DAMS 

WOSAC    TUNNEL 

INIGHTVILLE    DAM 

MTTSF1ELD    W8    AIRPORT 

>OUTH    EGREMONT 

5T0CKBRIDGE 

<EST    CUMMINGTON 

D I V I  S I  ON 

CENTRAL 

iMHERST 

IARRE    FALLS    DAM 

IEDFORD 

IIRCH    HILL    DAM 

iLUE    HILL    WB 

UFFUMVILLE  DAM 

HESTNUT  HILL 

LINTON 

AST  BRIMFIELD  DAM 

ITCHBURG  2  S 

RAM  INGHAM 

'AVERHILL 

AWRENCE 

OWELL 

EADING 

HELBURNE  FALLS 

PRINGFIELD  ARMORY 

ULLY  DAM 

URNERS  FALLS 

ALPOLE 

EST  MEDWAY 

ESTON 

ESTOVER  FIELD 

ORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL 

3ST0N    WB    AIRPORT 
JjiCKTON 

*ST    WAREHAM 

5GART0WN 

VLL    RIVER 

INGHAM 

fANNIS    2    NNE 

IDDLETON 

VNTUCKET    WB    AIRPORT 

:W    BEDFORD 

.YMOUTH 

!OVINCETOWN    1    N 

KHESTER 

)CKP0RT    1    ESE 

*LEM    CG    AIR    STATION 

(NDWICH 

WNTON 

division 
'w  hampshire 
iorthern 
:nton 

RLIN 

THLEHEM 

BYAN 

"ST  CONN  LAKE 

AFTON 

NCASTER 

'UNT  WASHINGTON 

NKHAM  NOTCH 

DIVISION 

OUTHERN 


ACKWATER  DAM 
MPTON 


o  E 


41.6 
41.5 
36.9 
40.1 
36.8 
42.5 
41.5 
40.2 
44.9 


40.9 
41.5 
41.8 
42.4 
43.6 
43.7 
41. 7M 


44.1 
41.4 
45.5 
43.0 
43.9 
44.3 
46.5 
42.4 
42.6 
44.9 
46.9 
47.3 
45.8 
46.2 
45.6 
44.0 
46.0 
44.2 
45.0 
45.9 
47.7 
47.3 
43.4 
41.8 


46.2 
48.5 
45.5 
44.5 
46.8 
46.5 
46.6 
46.4 
43.7 
48.5 
48.7 
45.1 
46.6 


43 

1  "5 

.9 
.7 

48 

.0 

47 

.9 

40 

0 

41 

1 

38 

5 

38 

8 

33 

OM 

42 

0 

40 

6 

20 

6 

38. 

1 

42. 

6 

43. 

3 

o  E 
S  E 


24.4 
22.8 
24.5 
19.2 
16.9 
27.6 
22.2 
23.0 
23.4 


23.2 
21.9 
21.6 
23.3 
26.1 
24.3 
18. 9f^ 


22.7 
22.5 
25.3 
22.6 
28.1 
23.3 
30.6 
25.4 
23.5 
25.6 
26.7 
28.6 
28.4 
27.9 
25.5 
22.5 
27.6 
20.0 
23.4 
26.5 
26.4 
27.3 
25.6 
26.2 


31.9 
27.6 
28.6 
30.9 
31.5 
29.4 
30.0 
26.1 
31.8 
34.1 
31.3 
31.4 
27.6 
30.5 
31.7 
33.1 


21.1 
17.1 


33.0 
32.2 
30.7 
29.7 
26.9 
35.1 
31.9 
31.6 
34.2 


32.1 
31.7 
31.7 
32.9 
34.9 
34.0 
30. 3M 

32.5 


33.4 
32.0 
35.4 
32.8 
36.0 
33.8 
38.6 
33.9 
33.1 
35.3 
36.8 
38.0 
37.1 
37.1 
35.6 
33.3 
36. a 
32.1 
34.2 
36.2 
37.1 
37.3 
34.5 
34.0 

35.2 


39.1 
38.1 
37.1 
37.7 
39.2 
38.0 
38.3 
36.3 
37.8 
41.3 
40.0 
38.3 
37.1 
37.2 
38.7 
40.6 
37.8 


29.6 

29.7 

27.8 

27.5 

19. 7M 

29.8 

27.9 

13.1 

27.9 

27.5 


a 


63  26 
59  26 


0.3 
0.2 


0.5 

0.6 

0.1 
0.0 
0.9 
1. 

1.0 

0.9 
1.2 


0.8 

1.2 


1.4 
1.0 
1.9 


1.7 
3.1 
2.1 


2.9 

0.3 


1.4 
2.0 


984 
1011 
1055 
10 
1175 

921 
1019 
102 

947 


1014 

1025 

1029 

988 

928 

951 

1068 


971 
1018 
910 
992 
892 
958 
791 
948 
985 
914 
868 
832 
859 
85 
903 
977 
841 
1012 
946 
886 
857 
851 
938 
953 


79 

825 

858 

83 

792 

832 

817 

884 

837 

728 

766 

821 

857 

853 

810 

751 

836 


1089 
1087 
1147 
1136 
1397 
1084 
1143 
1603 
1141 


Precipitation 


71    27      -    3       2       1021      0 
69|  26    |  -11       1       1069      0 


3.63 

4.05 

1.50 

3.53 

4.27 

3.86 

3 

5.17 

3.16 

3.77 


2.55 
3.91 
3.80 
2.58 
3.79 
3.39 
3.31 


D  3.61 
2.64 
3.94 
2.45 
4.43 
3.74 
3.91 
4.67 
3.73 


3.50 
3.40 
3.69 
4.38 
3.17 
3.63 
2.76 
3.42 
4.21 
4.57 
4.12 
3 


4.39 

4.21 

4.18 

5.97 

3.71 

4.60 

5. 

2.75 

5.45 

3.76 

3.26 

5.27 


•  § 

1  2 


2.1 
.23 


3. 86 


2.68 
2.29 
2.05 
2.43 
2.34 
2.71 
2.37 
7.66 
5.04 

2.74 


2.73 
3.17 


1.18 
.91 
.26 

1.27 


.16 
.26 


1.92 
.56 


1.13 

.90 
.61 
.90 
1.33 
1.28 
1.2 
1.12 
1.07 


1.40 

.85 

1.21 

.72 

.95 

1.22 

1.14 

1.1 

1.1 

1.22 

1.01 

1.09 

1.05 

1.04 

1.18 

.81 

1.05 

.77 

1.07 

1.11 

1.33 

1.14 

1.05 

1.48 


1.29 
1.20 
1.27 
1.17 
1.27 
1.03 
1.30 

.80 
1.25 
1.58 
1.06 
1.20 
1.37 
1.13 
2.08 

.91 
1.31 


2.45 
1.04 


21.3 
21.0 
18.5 
25.5 
18.5 

19.1 
22.0 
29.0 


7.0 
21 

14.0 
14.8 
15.0 
18.3 
18.2 

15.5 


14.5 
16.0 
16.1 
17.5 
17.5 
13.3 
16 
19 

14.5 
21.6 
17 

15.0 
13.1 
16.3 
18.9 
16.3 
12.5 
15.5 
9.0 
17.7 
19.3 
12 
11.8 
15.3 

15.7 


13 

17.3 
8.2 

6.3 
15.6 

15.5 
4.5 
3.2 

8.5 

5.0 
14 
16 

8.0 

7.7 


26.4 
23.5 
20.0 
26.7 
29.3 
20.3 
24.0 
39.7 
43.5 

26.7 


15.1 
24.9 


No.  of  Do/i 


33    13  + 


1    0 
1    0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

D I  V I S I  ON 

VERMONT 
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CHELSEA 

MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
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WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
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BURLINGTON  WB  AIRPORT 
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DORSET  1  S 

RUTLAND 
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BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  ENE 

DIVISION 


Temperature 


42.9 

45.3 

43. 2M 

44.4 

41.5 

45.9 

43.4 

41.1 

44.7 

44.6 

39.5 

45.1 

43.6 

42.  6 

42.1 

42.8 

42.0 

44.5 

46.9 

41.8 

41.4 


46.7 
45.7 
46.6 


2  E 

<  s 


"  I 


43.8 
37.0 
41.8 
42.9 
43.3 
38.5 


43.0 
43.5 
40.6 
36.7 
44.2 
40.5 


23.4 

20.0 

23.0 

22. 9M 

22.2 

22.0 

21.8 

23.5 

19.0 

21.6 

21.5 

22.4 

22.7 

23.6 

23.0 

16.7 

21.6 

19.5 

20.1 

24.4 

22.8 

20.2 


28.8 
32. 9M 
31.1 


15.2 
10.5 
15.4 
14.8 
16.5 
18.3 
13.0 
16.3 
16.3 
18.8 
19.5 
9.4 


24.1 
14.9 
21.5 
20.6 
22.6 
18.3 


20.5 
18.8 
20.1 
14.5 
20.5 
15.6 


33.5 

31.5 

34.2 

33. 1M 

33.3 

31.8 

33.9 

33.5 

30.1 

33.3 

33.1 

31.0 

33.9 

33.6 

32.9 

29.4 

32.2 

30.8 

32.3 

35.7 

32.3 

30.8 

32.4 


37.8 
39. 3M 
36.9 


27.9 
25.5 
27.4 
26.7 
26.3 
29.8 
20.2 
27.3 
27.6 
30.5 
29.4 
24.1 


34.0 
26.0 
31.7 
31.8 
33.0 
28.4 


30. 


31.8 
31.2 
30.4 
25.6 
32.4 
28.1 

29.9 


-  0.2 
1.4 
1.9 
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0 
1.9 


67  26 
66  26 


1.0 
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3.2 
0.5 


1.9 

0.6 
1.7 
0.9 


66 

27 

67 

26 

66 

27 

64 

27 

68 

27 

66 

27 

966 

1034 

949 

979 

976 

1023 

960 

971 

1077 

977 

984 

1047 

955 

965 

987 

1096 

1010 

1054 

1006 

900 

1001 

1053 


836 
779 
605 


1144 
1218 
1159 
1179 
1192 
1084 
1382 
1163 
1152 
1062 
1095 
1264 


953 
1204 
1025 
1024 

985 
1127 


Precipitation 


1022 
1043 
1066 
1213 
1006 
1137 


2.12 

4.29 

3.59 

3.07 

2.82 

2.50 

2 

2.73 

2 

1.93 

2.43 

2 

3.54 

3.91 

2.71 

2.79 

4.26 

2.62 

3.76 

3.73 

3.02 

3.58 

3.03 


3.60 
4.05 
3.78 


1.66 

2 

2.2< 

2 

2.66 

2.75 

2.89 

2.12 

2.64 

2.36 

3.56 

2.61 


2.09 
2.35 
2.10 
3.15 

1.57 
1.94 


2.53 
4.02 
4.13 
4.17 
3.16 
3.79 

3.63 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      78°  on  the  25th  at  Boston  WB  Airport,  Mass. 
Lowest  Temperature:      -29°  on  the  16th  at  Haynesville.   Me. 


.70 

1.30 

1. 
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.57 

.64 

.94 

.56 

.70 

.91 

.70 

1.05 

1.23 

.83 

1.02 

1.37 

.71 

1.15 

1.10 


1.20 
1.13 
1.53 
1.38 
1.51 


.63 
.35 
.63 
.67 
.68 
.50 
.60 
.69 
.43 
.38 
.60 
.73 


.98 
1.05 


13.9 

39.0 

16.2 

18.3 

18 

22 

15.1 

20 

9.9 


14.4 

18.0 
22.0 
18.8 
16.1 
23.8 
17.8 


5.5 

2.0 


19.1 
27.0 
24.0 
29.7 
22.3 
28.0 
29.5 
20.0 

22.0 
36.1 
27.0 


12.0 
21.5 
28.0 
14.5 
15.8 
15.0 

17.8 


17 

29 

29.1 

30.8 

15.0 

31.5 

25.6 


No   of  Days 


34 

38    13  + 


Greatest  Total  Precipitation:     7.  03  inches  at  Reading  Hill,  Vt. 
Least  Total  Precipitation:       0.  67  inches  at  Gilman,  Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:      2.  08  inches  on  the  2d  at  Salem  CG  Air  Station.   Mass. 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:        43.  5  inches  at  Pinkham  Notch,  N.    H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       73  inches  on  the  13th  at  Woodstock  3  ENE,   Vt. 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 
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BEDFORD 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 
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FRAMINGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROT ON 
HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HINGHAM 

HOLYOKE 
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MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORTHBRIDGE 
NORWOOD 
PELHAM 
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Continued 
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DAILY  TEMPERATURES 
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MARCH  1963 
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30   28 


47   47 
25   29 


45   48 
20   22 


39   42 
19   29 


43   44 
22   31 


44   47 
22   28 


46   48 
20   23 


40   35 
30   14 


46   40 
34   20 


48   38 
33   24 


47   38 
30   21 


43   34 
28   22 


46   44 
30   20 


48   42 
33   21 


50   37 
32   26 


40   38 
26   14 


49   48 
38   24 


44   40 
33   18 


45   44 
32   17 


49   46 
34   22 


43   39 
34   19 


40  42 
20   22 


36   40   40  I  42   45   43 
30   33   21   " 


40   36   40 
29   33   32 


45   35   39 


45   44   49 
32   27   28 


42   43   58 


37   38 
28   21 


44   43 
31   24 


41 

30 

40 

29 

46 

34 

46 

34 

45 

33 

43 
32 

49 

3b 

46 
31 

41 
33 

45 

28 

40   39  42 
28   23  19 


42   41 
34   26 


38   43 
34   30 


37 

30   34 


45   43 
31   26 


34   32 
28   20 


44   42 
31   17 


31 
-  3  -13 


39   44 
20   23 


37   45 
16   17 


45   48 
18   17 


29   29   30 


34   32   40 
20   12-9 


43   46 
12   25 


20   24 
29   3,5 


26   32 
15   16 


25   29 
18   18 


40   34 
20   13 


34   20 
-11    1 


31   26 
-13   13 


36   37 
16   16 


31   38 
18   22 


28   31 
11    9 


36   38 
32   24 


46   45 
32   22 


39   38 
32   21 


43   36 
21   23 


37   35 
24   23 


40   36 
27   31 


38   38 
22   29 


23  37  31 

12  22  0 

36  35  29 

21  24  -14 

44  41  39 

23  30  18 

44  41  39 

26  26  20 

33  29  18 


42   37 
21   27 


45   47 
36   32 


38   39 
13   32 


45   48 
33   35 


39   45 
31   31 


42   40 
32   30 


43   43 
33   34 


50   50 
35   35 


42   42 
33   33 


42   43 
38   34 


26   30   28   20   23   18 

41   43   34  !  42   45   43 
24   26   28  !  28   22   22 


42   36 

21   30 


44   36 
27   32 


33   36 
20   26 


35   35 

20   27 


35   37 
20   21 


46   48 
27   32 


45   39 
26   30 


39   34 
22   27 


38   42 
24   29 


43   40 
23   29 


43   42 
24   29 


41   41   50 
27   23   20 


36   50 
20   24 


39   56 
22   16 


44  43  53 

25  23  20 

42  40  52 

27  22  21 

42  44  39 


63   59   58 
32   40   40 


54   74   68 


74   69   55 
28   42   45 


24 

-14 


39   42 
34   33 


30   32 
4   22 


33   36 
15   25 


41   35   46 
24   22   23 


37   37   46 
18   16   22 


44   43   48 
26   17   24 


33   32 
19   16 


47   45 
26   25 


48   45 
27   23 


42   54 
18   17 


38   52 
20   20 


40   48 
23   13 


39   50 
22   23 


41   53 
22   20 


41   49 
20   18 


68   57 
30   35 


58   58 
37   41 


72   57 
39   39 


71   56 
36   39 


69   60 
38   44 


64   57 
38   44 


62   60 
38   39 


66   61 
36   46 


71   58 
31   42 


65   60 
39   41 


70   66 
32   42 


66   47   50   61 
39   35   37   38 


63   60   59   64 
28   22   35   28 


53   60   56   66 
41   26   32   39 


64   55   61   61 
38   27   28   42 


52   52 
29   32 


53   57 
28   33 


45   34   44 
25   23   25 


25   35   37 


40   34   48 
22   10   19 


37 
22 

44 
17 

38 
21 

41 
10 

42 

27 

41 

21 

46 
27 

44 

16 

44   37   35 


37   37 
21   20 


16    3 
40   44 


69   59 
42   46 


70   61 
43   45 


68   66 
32   44 


62   50 
35   37 


57   54 
21   35 


47   54 
32   34 


58   61 
26   31 


57   57 
27   32 


62   46 
20   25 


60   53 
26   29 


54   59 
30   30 


49   52 
33   35 


68   51 
34   36 


68   55 
29   31 


56   61 
22   25 


54   50 
26   34 


56   55 
25   31 


62   58 
30   33 


55   58 
27   29 


58   60 
30   31 


52   54 
25   29 


45.5 
31.6 


45.3 
26.1 


41.8 
27.1 


45.6 
25.0 


45.8 
29.3 


50   53 
34   40 


49   53 
33   32 


17  33  35 

57  67  55 

28  35  39 

45  63  52 

30  35  40 

49  46  45 

24  33  37 

54  63  50 

26  33  29 


47   45 
29   24 


49   40 
26   22 


51   42 
38   27 


52   45 

30   24 


50   49 

28   31 


45   46 
31   30 


43   49 
29   35 


50   51 
25   34 


44   54 
17   25 


43   43 
26   20 


41   36 
22   13 


48   43 
32   20 


47   55 

36   31 


43   34 
28   20 


47   47 
27   31 


46.4 
29.2 


45.9 
30.6 


38.0 
22.7 


46.9 

30.6 


47.7 
30.5 


47.2 
25.5 


43.4 
26.8 


44.7 
25.6 


48.8 
28.4 


44.6 
28.3 


47.0 
27.7 


47.3 
26.8 


45.5 
25.9 


39.6 
22.1 


37.7 
19.0 


39.9 
24.8 


41.  8 
20.4 


34.8 
6.7 


44.2 
22.2 


41.6 
24.4 


31.3 
8.5 


39.4 
16.1 


See    reference    noted    following    Station    Index. 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Sunon 


DAMARISCOTTA    MILLS 

EA5TPORT 

EAST    SANGERVILLE    5   SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

=ORT    KENT 

MRDINER 

iRAND    LAKE    STREAM 

1REENV1LLE 

IAYNESVILLE 

IIRAM    2    S 

IOULTON    FAA    AIRPORT 

■ULTON 

I  AC  ".MAN 


■ 
MAPCM    1963 


MAX       2S 

MIN  5 


MAX       22 
MIN  9 


27      39      39      39      39 


D«y  01  Month 

15      16       17 


21      12      13      25      19      28      17 


42      39      48      45      33      32      »1      41       36     35      3*      41      41 


20      12      17      22      31      1C 


20 

42 
9      23      28       25      24 


21       22       23      24       25       26      27       28      29       30      31 


45   45 
24   29 


43   53   59   52   51   44   43   46   41.5 
20   26   35   40   32   25   27   34   22.6 


25   35   33   33   36   36   38   46   38   28   30   37   35   34   27   35   32   34 
16   20   21   22   21   30   21   24   20   19   15   29   31   20   8   24   26   26 


33   42   44   40 
20   22   32   29 


42   47 
23   31 


45   49   40   40   42   36.9 
39   34   26   32   33   26.5 


MAX 

MIN 


MAX   29 
MIN  -  5 


MAX   32 
MIN  -15 


MAX   18 
MIN  -23 


MAX   30 

MIN  -10 


MAX   28 
MIN  -  3 


MAX   24 
MIN  -  8 


MAX   22 
MIN  -18 


MAX   30 
MIN  -  5 


39   39 
6    2 


32   40 
9   10 


30   27 

■  3  -17 


30   39   41 


34   35 
15    9 


41   35 
22    9 


40   40 
10    6 


32   26 

21  -14 


40   35 
20    6 


41   40   48 
29   13   15 


33   36   42 

14   10   11 


39   32 
20    8 


46   28 
13   10 


26   34 
1  -  5 


22   21 
-20   10 


39   40   40 
27    8   13 


29   30   33   35   27 


33   31 
-  2  -12 


43   41 
2   12 


45   35 
14   11 


MAX   25 
MIN  -  8 


24 

2 

23 


30   28   32   30 


31   24 
11-5 


32   30 
-10  -  3 


30   33 
14   10 


40  32  38 

4  4  9 

32  33  38 
17-6-2 

36  35  43 
3-13-5 

38  43  47 

20  14  13 

32  29  40 

21  5  3 

30  29  35 

20  5  2 

28  32  32 

22  5  15 


40   25 
10   15 


29   43   36 
14   24   30 


36   25   42 

14   15   24 


29   36   31 
19   21   18 


31   43   40 
14   10   26 


30   30   40 
7   13   28 


22   36   32 

1   21   16 


36   33 
15    3 


37   38 
12    0 


33   35 
9-6 


25   30 

■  1  -12 


34   35   40 
13   26   29 


40   36   41 
4   25   21 


45   33   48 
17   20   26 


31   34   28 
2   24   13 


30   33   35 
4   20   22 


31   29   32 
21   24    8 


39   40   38 
-6-6   28 


34   36   44 
9   15   22 


33   39   35 

e  13  21 


42   42 
24   15 


42   40 
24    7 


43   45 
25   12 


34   45 
10-2 


48   50 
13   30 


45   51 
33   26 


64   56 
30   32 


51   48   46 
21   33   35 


54   63 
23   26 


47   62 
22   34 


54   59 
25   35 


28   25 
•  9  -14 


25   37   35 
-6   22   20 


35   40 
17   13 


24   25 
-  3   12 


27   43   42 
15   23   24 


26   34   31 
-3   22   10 


27   35   33 
-2   18   20 


2*   37   35 

3   20   22 


31  28 
-12  -29 


39   41 
10    0 


25   22 
0  -12 


28   34 
2  -10 


32   33   33 
•4   24   18 


24   25   15 


33   30   29 
4   20    4 


29   29   29 

5   21   15 


35   32 
18   26 


38   43   44 
-10    0   30 


35   49   45 
26   20   17 


30   40 
4    6 

30   40 


39   35   43 


34   45   38 
5    8   25 


36   45 
14    3 


34   48 
16-2 


60   58 
30   34 


61   64 
25   29 


55   54 

28   35 


55   54 
27   34 


62  50 

32  30 

50  42 

37  23 

49  46 

32  30 

55  52 

33  26 

47  44 
39  23 

48  48 
37  32 


66   45   52 

19   25   30 


41   51   47 
12   29   24 


44   49   50 
18   24   27 


48   40   43 
24   24   31 


43   57   40 
17   28   25 


44   41   45 
15   26   28 


47   57   57 
16   24   24 


39   40   39 
16   29   18 


38   39   36 
16   28   25 


44   54   48 
12   35   25 


40.1 
19.2 


40.7 
14.5 


34.2 
5.1 


41.6 
16.3 


38.6 
14.7 


35.3 
10.9 


37.7 
5.4 


44.2 
16.6 


33.6 
9.5 


33.7 
11.3 


36.2 
13.8 


I0NESB0R0 

MAX 
MIN 

29   25 

-4    0 

25 
10 

34 
12 

3*   37 
11   13 

41 
20 

39 

17 

36 
13 

45 

17 

30   28 
16   12 

29 
14 

38 
26 

34 
15 

32 

-  4 

32 

0 

36 
25 

31 
23 

34 
12 

34 
18 

4; 

29 

42 
23 

39 

14 

42 
24 

49 
34 

51 
37 

46 
31 

50 
18 

42 
23 

39 
31 

36.8 
16.9 

EWISTON 

MAX 
MIN 

29   30 
7   20 

38 
19 

40 

7 

40   35 

25   15 

37 
30 

41 
23 

45 
18 

30 
15 

33   26 
16   18 

40 
22 

37 
27 

34 
20 

38 
9 

35 
24 

41 
30 

43 

27 

36 

24 

45 
26 

42 
31 

38 

27 

44 
18 

57 
29 

64 
33 

59 

42 

48 
32 

47 
26 

51 
30 

51 
33 

41.1 
23.3 

ONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

20   25 
-5-5 

27 
15 

30 
18 

33   34 

11-1 

29 

11 

29 

12 

32 
10 

36 

1 

24   24 
9    9 

21 
13 

38 

21 

30 
15 

25 

-  5 

33 
-  2 

30 
25 

32 

17 

35 
6 

32 

13 

4. 

.5 

35 
18 

32 

-  1 

44 

1 

54 
27 

55 
35 

52 
33 

41 
15 

41 
17 

57 
26 

34.5 
12.1 

AD  I  SON 

MAX 
MIN 

24   29 

-  6   18 

35 

5 

34 

3 

42   30 
23    6 

34 
28 

40 
10 

44 
12 

30 

14 

31   27 
15   15 

37 
21 

35 
29 

32 
5 

37 

-  5 

33 

25 

34 
28 

42 
24 

35 
18 

47 
18 

4: 

32 

35 

20 

46 

11 

5  2 
25 

62 

34 

54 
33 

48 

32 

44 
19 

52 

34 

55 

32 

39.4 
18.6 

I DOLE  DAM 

MAX 
MIN 

23   26 

-8-8 

30 

15 

31 
16 

35   35 

15    3 

28 
22 

29 

3 

34 
3 

39 

2 

24   24 
3    7 

24 
14 

38 
18 

30 

2 

27 
-10 

35 
-  8 

33 
22 

33 
16 

37 
10 

30 
13 

40 
15 

33 

3 

32 
-  2 

48 

4 

55 
25 

63 

36 

53 

30 

40 
14 

44 
15 

55 
24 

35.7 
10.3 

ILLINOCKET 

MAX 
MIN 

25   23 

-14  -  4 

27 
9 

32 

6 

32   36 

2-2 

32 
8 

33 

14 

31 

7 

60 

-  4 

18   24 
8-3 

27 
11 

40 
25 

34 

8 

28 

-10 

30 

8 

32 
19 

33 
18 

35 
8 

39 
13 

45 
25 

43 
23 

38 
11 

43 
24 

54 
31 

60 

34 

48 
33 

46 
15 

43 
28 

49 
29 

36.1 

12.3 

ILL1NOCXET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

20   25 

-  2   10 

30 

12 

31 

2 

33   31 

0-3 

33 
22 

29 

6 

39 
6 

20 

-  2 

22   23 

6-1 

37 
22 

32 
23 

26 

2 

28 

1 

14 

32 
25 

34 

10 

34 
9 

42 
10 

40 
29 

36 
20 

44 

8 

57 
24 

60 
35 

48 
35 

43 
27 

42 
15 

47 
30 

42 
26 

35.3 

13.6 

LD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

21   23 
-13   16 

34 
-  3 

33 
-  3 

36   33 

2-7 

35 
24 

35 
.5 

44 
6 

23 

4 

27   23 

7    6 

37 
22 

33 
6 

32 

1 

31 
-  6 

31 
19 

33 
24 

36 
9 

35 
9 

43 
15 

43 
27 

37 
14 

41 
3 

53 
25 

58 
34 

46 
35 

47 
21 

39 
15 

44 
27 

44 
22 

36.5 
11.8 

i-:3=:: 

MAX 

MIN 

22   26 

-18-3 

32 
17 

34 

34   35 
10-2 

28 

18 

26 
3 

35 

37 

0 

24   24 
7    6 

26 
6 

38 

24 

32 
-  1 

27 
-  9 

37 
8 

32 

26 

35 
16 

37 
12 

26 
11 

43 
18 

34 

3 

34 
-  2 

50 

16 

54 

31 

63 
30 

54 

30 

39 

11 

45 
19 

57 
23 

36.0 
10.5 

=  :■. : 

MAX 
MIN 

24   24 
0   16 

36 
11 

38 

7 

39   31 

18    4 

38 

23 

34 

16 

47 
14 

23 
14 

24   21 
16   12 

46 
21 

31 
20 

32 
12 

2« 

. : 

31 
18 

31 
21 

33 
15 

34 
14 

39 

18 

39 

27 

38 

18 

43 
11 

54 
26 

56 
34 

45 
38 

45 
25 

37 
19 

41 
27 

41 
26 

36.2 

17.8 

::*---.: 

MAX 
MIN 

30   30 
13   24 

42 
20 

38 
22 

38   39 
22   26 

36 

23 

42 

24 

47 
32 

42 
20 

37   28 
20   22 

40 
24 

42 
31 

41 

22 

35 
18 

36 
33 

45 
33 

46 
28 

35 
29 

46 
28 

47 

2  5 

43 
29 

42 
24 

52 
35 

54 
40 

56 
43 

54 
37 

42 
29 

59 
36 

54 
36 

42.5 
27.6 

DRTLAND  -B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28   28 

1   16 

41 

8 

37 

-- 

39   38 
22   16 

39 
26 

40 
16 

46 
23 

32 

19 

37   29 
17   20 

39 

23 

41 
24 

39 
12 

35 
6 

36 
32 

44 
31 

45 
26 

35 
28 

46 
26 

45 
28 

42 
22 

40 
17 

49 
29 

54 
37 

56 
40 

52 
32 

41 
24 

57 
30 

56 
25 

41.5 
22.2 

BESOOE  ISLE 

MAX 
MIN 

17   21 
-16  -  5 

32   28 

6-5 

30   29 

-13  -  5 

30 
19 

29 
10 

37 
6 

24 
-  7 

23   25 
10-9 

35 
21 

32 

22 

26 
1 

19 
-  6 

30 

5 

30 
23 

30 
14 

34 
1 

39 

1 

37 

2  9 

34 
17 

45 

5 

52 
24 

47 
33 

68 
36 

42 

3  2 

35 
14 

46 
25 

43   33.2 
24   10.0 

IPOGENJS  DAM 

MAX 
MIN 

23   23 
-11  -  3 

31   28 

10    2 

30   35 

-3-1 

30 
19 

32 

4 

32 

7 

36 

-;: 

25   21 

3-7 

25 

12 

38 
22 

32 

1 

25 

-11 

30 
-  1 

30 
20 

28 
3 

36 
3 

34 

7 

44 
9 

41 

10 

38 
1 

50 
13 

52 

35 

49 
32 

48 
30 

41 

15 

43 
22 

55 

23 

35.0 

3.4 

MAX 
MIN 

30   28 
3   23 

37   37 

11    9 

41   36 
26   17 

42 
30 

41 
18 

45 

18 

38 
23 

35   30 
15   21 

43 
25 

40 

32 

36 

18 

30 
6 

35 
22 

40 
29 

42 
28 

36 
24 

46 
25 

44 

27 

42 
27 

42 

18 

51 
29 

51 
34 

46 
33 

50 

31 

41 
25 

42 
26 

50 
34 

40.2 
23.0 

.•"-.-:   3  \. 

MAX 
MIN 

29   31 
0   18 

36   39 
17   23 

42   32 

15    9 

36 

21 

39 
16 

44 
13 

29 

14 

31   23 

13   15 

41 
22 

36 
21 

32 

5 

41 
0 

33 

25 

- 
30 

43 
21 

32 
20 

46 
19 

39 
26 

38 
20 

46 
10 

53 
26 

65 

55 

33 

48 
27 

47 
22 

58 
28 

50 
27 

40.5 
19.0 

«FORD  POWER  PLANT 

MIN 

30   31 

;  is 

37   40 

24   24 

41   30 
13   12 

36 
25 

40 
18 

42 
15 

31 

15 

30   25 
15   16 

39 
23 

36 

24 

32 
8 

41 

3 

33 
22 

40 
32 

43 
25 

32 
22 

Z 

37 
29 

36 

24 

48 
13 

51 
28 

66 

35 

55   48 

33   30 

47 
25 

61 
30 

50 
30 

40.4 
21.5 

r  FRANCIS 

MAX 
MIN 

19   22 

-19  -23 

22   28 

-15  -15 

27   25   26 

-20  -17  -12 

30 

8 

26 
-  2 

33 

-19 

17   21 

-18  -20  • 

26 

-11 

36 

32  20 

-10  -20 

20 

-20 

31 
9 

32 

12 

29 
-  1 

3  5 

42 

-  1 

39 

: 

37 

2 

47 

4 

54 
24 

51 
28 

48 

34 

39 
10 

43 
9 

53 
22  ■ 

32.6 
-  2.7 

WtO  2  HMU 

MAX 
MIN 

30   33 
9   23 

40 

18 

37 
18 

44   38   40 
28   18   33 

43 
23 

43 
21 

44 

21 

35   33 

18   21 

42 
28 

42 
31 

38  40 
16    9 

36 
30 

45 
30 

49 
26 

45 
26 

48 

27 

45 
21 

42 
19 

48 

18 

26 

65 
39 

59 
42 

51 

47 
20 

53 
19 

59 
23 

44.9 
23.4 

:  ".  DAM 

MAX 
MIN 

23   20 
-22  -20 

25 

-  6  - 

32 

•17 

30   33 

-18  -18  • 

30 

31 
10 

29 

-  9  ■ 

38 
-21 

IS   23 
-16  -16  • 

28 

■  9 

36 
22 

33 

-14 

25 

-25 

23 
-25 

33 
6 

3  3 
12 

31 

-  9 

35 
-  4  . 

42 
-  2 

41 
10 

37 
-  5  ■ 

38 
-  5 

59 
18 

54 
35 

49 

32 

44 
11 

42 
17 

55 
24  - 

34.4 
-  2.4 

iLOS  DAM 

MAX 

MIN 

12   15 
-16  -15 

17 

-  1  - 

19 
3 

24   26 

-  8  -  7  - 

24 
•  2 

26 

7 

29 

4  - 

30 
-11 

19   20 

5  -11 

23 

0 

30 

0 

28 
-  2 

25 
-21 

23 
-  6 

31 
14 

24 
9 

30 
5 

31 
-  3 

34 

4 

32 

7 

35 

-  4 

38 

7 

42 
25 

49 
34 

47 
32 

41 
9 

39 

14 

48   29.4 
23    2.9 

tTERviLLE  pump  stj 

MIN  ■ 

30   29 
-  2   18 

33 
10 

39 

9 

43   42 
25   13 

39 
26 

42 

11 

47 

13 

41 
15 

34   32 

13   15 

41 
20 

39 
29 

36 

18 

37 
-  1 

37 
23 

38 
29 

43 
25 

42 
21 

50 
25 

48 
31 

41 
25 

44 

-- 

51 
27 

63 

34 

52 
38 

51 

3. 

45 
22 

48 
28 

32 

42.3 

2C.7 

:  -"ON  2  NNW 

MAX 
MIN  ■ 

28   29 

-3  -: 

42 

-: 
5 

40   36 

15   12 

40 

24 

41 

46 

18 

32 

19 

37   27 
19   19 

43 
26 

40 
20 

41 
12 

37 
2 

35 
25 

29 

-■ 
22 

33 
26 

45 
23 

45 

;; 

44 

58 

23 

59 

33 

56 

38 

51 
27 

43 

18 

55 
27 

55 
26 

42.3 
18.9 

ELC 

MAX 
MIN  - 

30   28 

-14  -  6 

29 
6  - 

35 

1 

38   40 
3  -  3  - 

34 
■  5 

32 

16 

31 
6 

44 
6 

23   30 

12    3 

25 
13 

45 
23 

36 
5  - 

32 

-:: 

36 
-  5 

33 

23 

36 

23 

38 
9 

39   47 
10   21 

44 

22 

42 
15 

46 
19 

58 
31 

61 
30 

48 
33 

47 
22 

46 
26 

45 
25 

3  ■  .  i 
11.5 

: .  _  -  . 

MIN  • 

27   27 
■  9    0 

28 

35 

. : 

32   37 
5    1 

37 
0 

39 
17 

40 

22 

45 

24   28 

15    7 

29 

37 
26 

36 
13  - 

it. 

■    6 

36 
0 

32 
28 

33 

22 

35 

7 

35 

11 

-- 

46 
28 

47 
13 

44 

.- 

56 

33 

55 

36 

A9 
33 

49 
24 

45 
23 

39 

3- 

14.6 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1963 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  MB 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

HINGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


29  29  27 

5  22 

34  42 

16  3 

29  28  31 
3  8  9 

30  32  A3 
10  22  10 

30  32  38 
•  3  22  0 

28  31  41 

16  24  19 

31  32  43 
21  26  23 

34  34  45 

16  23  19 

33  31  32 

7  14  12 

32  32  41 
18  26  20 

31  30  30 

12  12  16 

31  31  31 


37   45  j 
26   25 


13   22   23 


35   38 
29   19 


40  I  40   40 
23  I  31   16 


48  ,  41   36 

21  I  25   14 


41  |  44   38 
24  I  30   15 


37   39   45 

30   32   31 

43 
20 


42 

44 

29 

22 

35 

39 

31 

15 

41 

42 

28 

23 

45 

46 

33 

28 

40   51   45 


43   46   37 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


34   35 
17   26 


33   35 
22   22 


34   35 
20   28 


33   31 

14   17 


16   16   18 


31   34 
17   25 


28   29   34 


38 
20 

37 
26 

41 

23 

30 

7 

28 
10 

32 
16 

32 
11 

32 
20 

43 
17 

32 

15 

31 
26 

43 
21 

33 
9 

32 
25 

42 
15 

35 
24 

39 

30 

38 
26 

34 
23 

36 
29 

46 
26 

30 
10 

34 
21 

38 

15 

34 
20 

34 
26 

44 
21 

34 
24 

35 
26 

42 

27 

31 

11 

32 

18 

44 

13 

33 

14 

33 
22 

34 
23 

30 
21 

33 

28 

42 

21 

30 
18 

32 
26 

43 
23 

37 
24 

37 
30 

44 

26 

37   38 
31   30 


46   39 
26   22 


37   49 
27   26 


43   37 
33   29 


39   52 
32   29 


41   38 
31   21 


38   48 
28   24 


28   24   28 


38   42 
30   19 


4  3 
26 

36 
21 

37 
31 

36 

15 

39 

25 

34 

19 

42 
30 

38 
24 

47 

34 

42 
21 

47 

31 

41 
17 

47 
30 

39 
22 

45 
22 

39 

18 

37   40 
30   26 


33   32   39 

19  i  21   30 


39   42 
30   34 


38   44 
28   32 


34   37 
29   30 


39  I  42 
17  I  12 


40  I  38 
14  j  10 


42  |  42 
21   18 


38   38 
30   32 


43   43 
15   35 


40   38 
24   30 


39   45 
32   30 


38   40 
31   33 


39   45 
32   30 


41   48 
34   33 


43   41 
20   31 


43   41   40 


47   45 
32   24 


50   45 
30   27 


39   44 
30   24 


44   45 
34   25 


33   34   40 

21   27   32 


47   39   39 
30   23   30 


48   45 
34   25 


39 
23 

43 
22 

36 
28 

36 
24 

39 
33 

50 
29 

48 
35 

45 
22 

44 

24 

40 
22 

38 
31 

40 

22 

34   37   36 


28   35 
0   20 


31   28 
19   24 


42   40 
29   24 


43   40 
27   25 


40   40 
30   18 


39   50 

32   33 


38   51 
33   33 


44   35 
28   28 


41   52 
33   27 


40   47 
32   28 


45   37 
31   26 


47   42 
20   23 


43   37 
32   30 


40   39 
30   35 


43   45 
30   23 


43   45 
28   24 


42   42 
33   23 


43   41 
31   27 


50   49 
35   29 


37   44 
25   22 


50   46 
35   27 


43   45 
30   23 


43   42 
31   25 


50   47 
35   28 


34   18   27 


44   43 
29   26 


44   37 
35   24 


42   39 
27   22 


47   41 
34   23 


44   38 
20   15 


41   38 
28   21 


43   36 
34   27 


45   41 
33   29 


37   34 
21   12 


49   40 
36   24 


46   38 
33   25 


40   38 
29   21 


40   37 
30   23 


49   42 
33   26 


46   47 
20   15 


40   38 
30   17 


38   44 
29   29 


40   37 
31   32 


37   45 
31   34 


34   41 
27   31 


35   42 
29   30 


41   45 
29   33 


30  I  30   33 


38   42 

30   33 


22   15 

38  |  38 
12 

4^ 

21 

44 

27 

42 
25 

42 
16 

45 

21 

44 
21  20 

42 
25 

35 
17 

42 
25 


36   38 
24   24 


42   35 
26   30 


39   41 
22      26 


44   39 
23   28 


44   31 
25   28 


48   45 
27   29 


46   42 
24   30 


31  !  41 
23   21 


43   40 
22   33 


48   50 
34   34 


42   50 
30   36 


47   47 
34   34 


44   42 
26   32 


49   43 
22   33 


42   47 
31   35 


35  !  36 
12 


34   36 
28   30 


36  '<   41   41   42 
29   32   23 


40   42 
29   28 


40   42 
28   32 


39   49 
33   33 


40   35 
30   21 


38  44  44 

30  33  25 

38  44  43 

31  32  28 

39  42  43 
29  28  20 

38  39  45 

31  31  24 


37   42 
30   34 


47   50 
32   31 


42   42 
16   34 


39   47 
33   30 


40   47 
31   33 


44   35 
28   32 


49   40 
27   32 


45   35 
29   30 


37   44 
21   21 


45   35 
27   32 


45   44 
26   30 


41   37 
30   31 


33   35 
21   16 


43   39 
20   12 


45   53 
25   18 


39   50 
21   10 


45   51 
26   21 


43   54 
25   24 


39   44 
34   32 


33   40 
30   32 


43   38 
31   31 


35   42 
30   26 


44   46 
33   35 


39   46 
33   30 


45   46 
25   32 


40   47 
33   34 


42   47 
34   36 


49   53 
38   36 


42   40 
21   35 


44   43 
30   29 


41   32   38 
21   27   25 


45   41 
30   32 


44   35 
27   29 


49   45 
29   30 


40   37 
28   33 


44   47 
28   27 


45   42 
25   19 


45   45 
25   20 


46   54 
28   22 


43   52 
28   22 


40   36 
20   15 


45   45 
29   23 


53   67 
20   33 


61   66 
27   32 


50   65 
26   34 


73   72 
31   40 


66   65 
28   32 


72   69 
35   45 


78   71 
39   48 


76   70 
30   40 


53   72 
26   31 


50   68 
19   32 


45   54 
29   40 


71   61 
38   43 


57   76 
33   42 


74   74 
35   43 


75   72 

34   44 


54   65 
18   31 


62   58 
35   41 


48   68 
20   30 


53   53 
29   25 


49   51 
29   18 


58   44 
37   29 


60   43 
40   32 


55   58 
29   21 


54   54 
28   34 


51   58 

34   30 


51   49 
30   36 


53   60 
30   28 


50   54 
31   35 


55   57 
31   35 


57   55 
36   41 


57   60 
25   37 


54   58 
32   40 


40.9 
23.2 


44.1 
22.7 


45.5 
25.3 


56 
42 


43   51 
29   25 


45   54 
28   23 


47   47 
27   17 


50   54 
32   20 


66   48 

38   27 


50   63 
39   36 


65   52 
31 


57   56 
35   23 


60   49 
38   26 


49   46 
29   23 


49   53 
32   29 


52   57 
29   37 


53   64 
31   39 


59   56 
29   40 


51   54 
27   35 


43.0 
22.6 


43.9 
28.1 


46.2 
31.9 


44.3 
23.3 


46.5 
30.6 


42.6 
23.5 


44.5 
30.9 


46.8 
31.5 


44.9 
25.6 


46.9 
26.7 


47.3 
28.6 


46.5 
29.4 


41.5 
21.9 


39  36  36 
24  29  22 

40  35  45 
24  25  28 


47   52 
28   25 


43   49 
25   19 


49   45 
27   23 


43   42 
28   27 


43   52 
29   27 


43   41 
26   16 


36   55 
21   12 


44   54 
29   23 


65   70 
33   35 


50   52 
38   40 


65   60 
48   45 


77   69 
36   43 


60   58 
35   40 


72   72 
34   39 


49   75 
30   37 


58 

40 

66 


66   61 
37   28 


50   50 
26   20 


56   54 
43   26 


58   51 
34   28 


55   46 

37   32 


69   49 
43   36 


53   50 
34   42 


54   54 
26   34 


55   58 
33   39 


54   61 
32   34 


50   59 
28   28 


53   47 
37   31 


60   60 
32   42 


41.8 
21.6 


63   54 
42   30 


59   47 
■30   22 


57   65 
33   30 


74 

65 

39 

47 

68 

67 

41 

47 

51 

66 

23 

32 

60   45 
42   40   33 


60   48 
35 


49   51 
34   41 


53   61 
33   26 


50   58 
28   28 


56   56 

37   42 


43.7 
31.8 


42.4 
23.3 


48.7 
31.3 


45.1 
31.4 


45.6 
25.5 


46.6 
27.6 


43.9 
30.5 


45.7 
31.7 


57  !  51 
43   41 


49   52 
27   19 

55 


23 


73   73 
33   31 


56   60   55 
39   28   22 


58   50 
36   34 


50   56 
24   34 


50   56 

35   38 


63   60 
35   S5 


44.0 
22.5 


46.0 
27.6 


S«e  reference    note*   following  itilloo    I  ad*  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

TtMOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 


MAX 
MIN 


29   35 

3   IS 


35   35 
17   26 


32   31   34 


32   36 
5   23 


28   24   35 


33   33 

12   24 


29   33 
13   24 


27   30 
13   23 


47   45 
29   26 


45   37 
23   27 


42   42 
8   18 


41   36 
16   28 


38   45 
13   24 


41   41 
19   30 


43   38 
23   25 


8   9   10   11 


44   44 
20   31 


47   54 
25   29 


44   46 
22      26 


44   50 
21   28 


35   41 
16   19 


45   50 
20   23 


MAX   28 

MIN 


33   33 
17   12 


29   32   35 


33 
-11 


29   33 
1   13 


MAX 

MIN  (-15 


32   43 
22   14 


31   33   40 


38   35 
23   14 


42   42 
25    7 


38   39 
20   17 


34   44 
11   16 


39   45 
13   11 


46 
22 

51 
30 

40 
22 

45 
29 

41 

21 

43 
30 

34   37   41 


30   36 
28    7 


33   28   34 


35   38 
28   19 


32   40   44 


32 

19 

39 

14 

32 
18 

30 
9 

24 
12 

35 
15 

30   33   42 


MIN  r  5   21 


30 
-16 


-15 
29 


MIN  h  5 

MAX   31 
MIN 


35   38 
20  -  1 


42 
25 

37 
20 

38 
29 

44 

23 

43 
26 

34 
10 

38 
29 

44 
11 

43 
29 

39 
15 

43 
23 

43 
21 

43 
23 

34 
15 

38 
29 

42 
15 

36 
23 

30 
4 

30 
23 

34 
2 

33 

4 

33 
-  4 

27 
21 

24 
-  1 

44 
27 

37 

12 

39 

32 

42 
18 

38  37 

20  3 

33  40 
20  18 

34  31 
18  8 

33  37 

20  7 

30  33 
7  13 

31  42 
22  6 

30  35 

17  13 


33   44 
22    5 


31   41 
21   10 


31   40 
19   10 


30   31 
10   18 


43 

34 

15 

14 

35 

45 

10 

19 

42 

36 

26 

14 

32 

-  4 


36   38   43 


40   34   35 
26   19   28 


37   32   31 
22   15   24 


34   30 
14    6 


43   29 

11   12 


39   32 
12    4 


45   39 
22   12 


45   36 
22   13 


38   35 
25   19 


32   36 
18   17 


40   38 
23   18 


Day 

13  I  14  I  IS 


01  Month 

16   17  |  18 


39   38   37 
31   26   20 


38   44   44 
31   29   23 


38   41   44 
23   28   12 


43   42   42 
28   27   23 


38   42 
29   31 


34   45   36 
26   27   15 


39   44   44 
29   31   18 


40   42   44 


35   38   38 
30   28   15 


35   38 
27   25 


40   34 
25   23 


29   42 
19   29 


33   41 
22   25 


37   41 
28   10 


39   45 
29   15 


39   42 
26   25 


30   35   38 


34   38   41 


32   39 
23   19 


43   35 

27   18 


44   38 
26   20 


39   41 
27   23 


32   36 
20   15 


10   13 
1  -  4 


41   44 
29   19 


40   42 
28   19 


36   40 

27   15 


28   37   39 


34   38 
20   15 


29   28 
9    6 

32   25 


42   40 
23   18 


37   34 
20   15 


37   32 
19   14 


41   39 
30   14 


38   33 
20   17 


28   30 
5   10 


36   36 
20    9 


47   42 
24   20 


41   40 
25   18 


36   35 
22   11 


32   49 
24   30 


44   41   41 
13   32   26 


45   46   49 
19   35   33 


44   45   40 
9   19   30 


42   39   43 
13   32   32 


43   39   47 
19   30   32 


38   41   38 
5   13   32 


45   40   48 
17   32   34 


44   40   48 
16   32   33 


42   37   42 
12   33   31 


41   36   40 
20   30   29 


37   35 
26   25 


29   41   39 


42   39 
22   31 


38   43   38 


19   20   21   22   23   24 


42 
27 

38 
26 

39 
19 

40 
11 

35 
31 

42 
27 

42 
25 

37 
27 

33 
17 

41 
0 

33 
25 

42 

29 

39 
27 

42 
31 

41 
17 

38 
8 

37 
27 

46 
29 

45 
24 

39 
30 

38 
17 

42 
5 

42 
28 

42 
32 

40 
25 

37 
24 

27 

-  8 

41 
-13 

33 
27 

34 

24 

26 

14 

34 
22 

28 
-  6 

23 
-16 

38 
-20 

32 

25 

44 

27 

37 
32 

38 

14 

42 

7 

37 
27 

40 
32 

42 
25 

36 
28 

35 
-  5 

43 

-  7 

35 
27 

36 
31 

42   33 
23   28 


47   34 
28   31 


44   35 
26   30 


47  40 

26  30 

45  43 

30  30 

40  33 
26  30 

41  32 
23  28 


40   33   40 


36   45 
22   20 


42   46 
24   27 


38   47 
23   26 


45   34 
24   27 


32 

29  22 


48  I  44 
23  I  20 


45   49 
26   21 


42   52 
18   15 


44   51 
25   18 


40   40   37 


38   51 
22   17 


37   50 
22   22 


68   68 
25   33 


72   67 
30   39 


53   69 
20   31 


47   42 
24   26 


42   38 
25   17 


40   36 
22   11 


39   37 
26   13 


28   32 

10    8 


40   45   37 

15   18   16 


38   38 
28   28 


45   42 
25   30 


46   37 
28   25 


38   33 
26   27 


33   40 
27   28 


40   40 
24   31 


29   21 
19-2 


41   42 
26   25 


35   38 
29   29 


46   41   40 


34   40 
27   26 


30 
■  4  -12 


45  32  43 

22  26  24 

40  38  41 

20  20  13 


42   33 
22   25 


45   38   37 


25  24  13 

46  40  38 

28  22  9 

43  42  48 

21  24  15 

41  41  48 

30  16  11 

46  44  46 

31  26  14 

43  40  52 

27  20  11 


68 
35 

64  68  55 

28  31  30 

74  70  60 

32  41  45 

55  65  66 

21  30  33 

77  71  58 

32  36  46 

74  72  63 

33  42  48 

68  69  53 

28  33  32 

67  65  50 

39  43  41 


50   54 
32   21 


65   53 
35   26 


52   53 

28   20 


53   54 
27   22 


Nl W  I  NOLAMD 
MARCH  1963 


67   60 
38   39 


55   66 
39   25 


44   37 
21   29 


43   36 
22   21 


30   46 
23   25 


18 

28 

35 
29 

39 
27 

44 
15 

40 
29 

36 
22 

45 
29 

37 
26 

37 
29 

32 

16 

21 
5 

38 

31 

45 

30 

35 
28 

45 

31 

40 
29 

39 
32 

30 

35 

42   34 
23   28 


46   34   47 
24   27   25 


50   34 
22   28 


39   36 
20   21 


23   28   24 


45 
25 

47 
25 

45 
23 

35 

25 

38 
21 

33 
24 

33   52 

15    8 

28   29 


39   50 
23   12 


38   55 
20    5 


60   50   57   59 
33   23   27   35 


60   54   59   62 
37   21   26   32 


59   52 
38   22 


57   55 
31   23 


53   51 
34   28 


45.0 
23.4 


45.9 
26.5 


38 

17 

52 
13 

43 
17 

58 

11 

40 
24 

54 
15 

42   38 
22   27 


45   38   42 
21   28   23 


37   35 
15   5 


30 

35 

21 

24 

4  2 

39 

9 

29 

44   28 
17   20 


41   45 
22   25 


37   42   56 


37   52 
12   10 


42   51 
25   13 


36   35   48 
24   18   15 


40   50 
22   18 


40   37   50 
22       21   11 


35   35   45 


40   41 
12   10 


69   61 
36   43 


50   65 
26   35 


69   60 
32   40 


67   57 
33   40 


69   51 
35   36 


69   57 
33   39 


67   50 
33   34 


73   71 
31   38 


70   61 
32   33 


65   55 
37   40 


38   34 
30   19 


70   55 
35   32 


65   60 
40   42 


61   49 
33   37 


69   56 
30   26 


43   47 
34   16 


59   46 
37   18 


50   41 
33   16 


53   50 
30   21 


50   47 
32   15 


55   49 
29   20 


56   53 
32   26 


49   63 
30   26 


47   52 
26   24 


49   57 
20   32 


49   61 
28   31 


56   58 
31   26 


60   57 
28   33 


5  3   60 
25   34 


45   49   51   55 
32   19   28   28 


31   10   17 


50   50 
27   20 


48   49 
25   13 


54   55 
24   19 


48   50 
29   22 


46   62 
28   13 


57   56 
30   25 


53   49 
26   21 


47   46 
35   21 


55  51 

29  20 

52  46 

31  23 

50  50 

32  17 

42  43 

27  16 


55   51 

30   30 


56   52 
35   32 


50   59 
36   32 


59   56 
28   30 


56   54 
36   25 


54 
26 

58 
32 

52 
28 

50 
30 

34 
19 

26 

9 

55 
29 

60 
26 

54 
26 

57 
36 

47 
30 

55 
41 

56 
27 

49 

27 

49 
19 

59 
29 

38.5 
17.0 


42.6 
21.1 


43.6 
23.4 


42.9 
20.0 


45.3 
23.0 


43.2 
22.9 


33.0 
6.4 


44.4 
22.2 


41.5 
22.0 


45.9 
21.8 


41.1 
19.0 


44.7 
21.8 


20.6 
5.6 


43.6 
23.6 


42.8 
23.0 


38.1 
17.6 


42.1 
16.7 


follo»lnff  St 

53   - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1963 


PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  OAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    FAA    AP 

MORRISVILLE    ENE 

ttMOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

WOODSTOCK  3  ENE 


MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


32   30   34 


31   33   38 


32   42 

24   11 


32   31 
5   20 


34   35   36 
22   30   27 


31   32   40 
15   22   19 


34   39 
26   21 


37   38 
11   17 


7       8       9      10 


41   43   47 
15   22   19   25 


40   36   41 


39   43 
12   26 


35   39   43 
31   15   19 


11   12   13   14   15   16   17 


20   21   22   23   24 


34   41 
28   26 


39   41   45 

30   10   18  I  20 


34  35  33   36  41  40  34  37  45  46 

20  18  26  j  26  27  19    9  30  29  23 

45  40  34  '  32  43  39  ,  37  42  39  41 

29  13  22   25  28  13    9  19  32  24 

37  37  35   45  41  38  I  42  34  45  47   45   48 


16   25  :  25   30   12 


35   31   38 


29   40   36 


34   35 

11   24 


28   34 
11    5 


MAX 
MIN 

30 

■10 

37 
19 

41 
1 

MAX 
MIN 

30 
-10 

32 
-13 

40 
-  2 

MAX 

MIN 

27 
-  4 

38 
19 

39 
13 

MAX 
MIN 

28 
-  8 

35 

20 

39 

17 

MAX 
MIN 

29 

-  7 

30 
-  3 

34 
9 

MAX 
MIN 

27 
-  9 

29 
-  5 

35 
6 

MAX 

MIN 

24 
-  4 

31 
12 

32 
8 

MAX 
MIN 

30 

-  7 

38 
16 

34 

14 

MAX 
MIN 

17 
-  1 

23 

8 

18 
9 

MAX 
MIN 

28 

-  7 

37 
17 

34 
17 

33   34 
20   14 


28   34 
1   16 


22   36 

16   13 


36   44 
10   30 


37   42 
16   22 


38   43 
10   19 


41   37   47 
30   33   34 


44   40   50 
27   33   25 


41   38   49 
31   31   31 


43   34   43 
10   12   18 


38   37   35 
13   17    1 


33   33 
10    1 


35   45   34 
6   23   10 


36   40   39 
18   18   13 


35   43   36 
10   20   13 


35   37   40 
6   10   10 


32   34 
11   13 


40   41   33 
16   15   10 


25   26   22 
15   14   11 


35   39   32 
217    5 


38   36   34 
18   11   11 


36   39   41 

15   23   19 


35   41   35 
18   25   20 


36   36   37 


38   43   37 
12   20    9 


31   38   36 
13   20   13 


45   47   49 
3  3   19   34 


37   40   45 
28   19   22 


38   39   43 
17   12   21 


42   38   44 
32   28   35 


41   43   47 
30   22   28 


45   45   50 
34   25   27 


40   37 
19   28 


33   27 
15   18 


32   31 
13   20 


42   35 

33   25 


44   45 
29   34 


45   46   51 
33   27   30 


37   41 
22   17 


31   37 
24-5 


41   36   34 
33   19   26 


45   44   37 
36   25   36 


39   37 
25   29 


40   43   45  '  42   38 
25   33   14  !  11   29 


44   36   35  I  41   34 
25   29   18  |  8   25 


48   35   34  40   35 
26   27 


39   41   44 


34  36   40 


32   36 
5    2 


25   28   37 


30   35 
-  2    2 


35   38 

28   18 


38  34 

15  6 

33  33 

25  2 

30  3* 

21  5 

33  40 

27  6 

20  23 

12  7 

31  37 
12  6 


46   43 
27   17 


44   36 
31   26 


39   45   44 


36   50   46 
27   26   32 


41   48   47 


32   34   24  I  20   33   34 
38   46   44   42   45   48 


43   41 
21   15 


42   40   39 
20   18   12 


46   44   50 


22   25   21   20   17   10 
48   40   48   53   49   51 


33   45 
26   24 


36   46 
25   21 


33   33   27 


36   30   42 
17   25   28 


46   37 
32   27 


26   35   36 


39   40   42   43 
13   14   32 


29   29   31 


33   25 

7    1 


41   35 
24    3 


42   40 
17   10 


42   40   47 
5   16   18 


36   36   40 
14   20   15 


35   40   40 
12   10    2 


38   32   44 


31   40   39 


38   40 
29   13 


34   38 
25   10 


34   41 
28    7 


32   28 
13   16 


25    8   26 

35   30   38 
9-1-3 

34   35   40 
22    0   10 


38  30 
24  10 

42  34 

14  11 

39  35 

12  12 

35  23 

12  10 

37  33 

4  11 

20  15 

9  0 

32  26 

-  2  10 


42   35 
16   12 


25   28 

1    0 


36  34  33 
10  13  19 

35  32  28 

23  8  11 

47  42  36 

28  14  18 

37  35  27 
12  10  18 

40  34  27 
4-1-1 

43  38  39 

20  7  5 


40   36 
28   27 


35   34 
26    4 


41   39 
26   24 


35   44 
28   25 


40   40 
33   20 


35   38 
22   27 


31   36 
24   26 


33   31 

27    6 


37   37 
29   24 


31   27 
18   12 


36   32 
28   14 


40   34 
30   22 


33   48 
25   30 


39   36 
30   25 


36   35 
29   25 


37   37 
29   26 


47   44 
11   34 


42   40 
13   22 


36   38 
-  9   32 


43   37   42 
2   27   32 

35   40   38 


42   38   41 


43   40 
2   32 


32   39   38 


31   38 

2  h  5    2 


33   37 
3   29 


42   35 
30   32 


44   37   40 
29   30   28 


44   40   40 
31   33   30 


35   43 
32   28 


40   42 
26   27 


37   37 
22   28 


39   37 
18   15 


28   34 
15   19 


45   35 
23   25 


36   37 
17   22 


35   37 
18   20 


28   22   15 


40   38   50 
28   22   13 


39   37   49 
27   26   11 


25   26   27   28 


41   37 
6   27 


23   32 
2   19 


42   41 
31   29 


48   45   44 
28   28   20 


49   44   42 
32   31   28 


47   43   47 
33   30   25 


36   58 
17   17 


68   63   57 
25   33   35 


52   65   66 
23   32   38 


61   69   54 
25   31   33 


71   59 
35   47 


63   67   52 
30   38   41 


52   66   50 
26   32   32 


37   41   39 


29   38   44 


37   41   43 


66   59   62 
32   40   44 


50   50 

19   28   32 


54   52 
28   33 


46   56   55 


43   47 
36   36 


66   61   55   60 
34   30   29   29 


65   56   52   58 

40   33   31   41 


44.5 
20.1 


46.9 
24.4 


41.8 
22.8 


41.4 
20.2 


42.5 
31.5 


46.7 
28.8 


45.7 
32.9 


65   50   62   62 
41   33   35   36 


63   66 
33   35 


73   57 
38   40 


34 
5 

50 
-  1 

53 
23 

67 

33 

64 

33 

32 
8 

47 
11 

51 

40 

61 
35 

50 
37 

40 
13 

53 

7 

65 
25 

67 
31 

58 
36 

37 

14 

38 
4 

50 
2 

49 
28 

60 
32 

40 

48 

59 

63 

62 

33   30 
15   23 


34   37 
15   22 


45   55 
11   19 


35   34 
13    9 


34   30   46 


42   37   38 


34   41 
8   11 


48   42   39 


33 
27 

40 

30 

34 
23 

35 
22 

32 
19 

38 
26 

31 
24 

40 
29 

42   38 
5   18 


42   40 
13   19 


34   37 
0   25 


30   38   36 


35   40 
3   19 


23   21   27 


33   36 
15   16 


45   31 
19   20 


35   45 
20   24 


36   35 
21   21 


39   37 
20   20 


43 
25 

46 
28 

33 
14 

3S 
23 

35 
17 

36 

16 

39 
21 

42 
21 

35   54 
20    7 


30   31   48 


37   34 
17   10 


38   56 
12   15 


37   51 
10    7 


33   34   33 


43   42 
18   15 


33   41 

17   12  I  32 


38   37 
12    8 


68   61 
33   40 


49   66 
32   35 


53   63 

32   33 


59   46 
33   39 


68   62 

34   40 


54   51 
34   27 


65   53 
39   38 


64   48 
34   30 


63   66 
30   33 


71   61 
35   40 


67  65 

33  39 

62  64 

29  34 

65  68 

32  37 

54  68 

35  40 

50  65 

23  30 

61  66 

31  36 


51   51 
22   28 


58   48 
21   41 


48   59 

13   32 


46   54 
17   37 


50   56 
14   31 


45   47 
10   12 


44   52 
20   35 


51   55 
17   36 


51   44   47   5* 


31   18   23 


42   47 
15   22 


41   56 
12   35 


47   62 
13   35 


44   63 
15   36 


43.0 
20.5 


43.8 
24.1 


40.5 
15.2 


37.0 
14.9 


43.5 
18.8 


40.4 
10.5 


41.8 
21.5 


42.9 
20.6 


39.3 
15.4 


38.6 
14.8 


41.3 
18.3 


23 

36 

20 

48 
27 

48   52   56   53 
35   21   38   31 

40   47   55   50 
33   20   41   27 


42   58 
10   32 


45   50 
20   22 


49   57 
15   35 


52   53   53   53 

27   21   29   33 


41   46 
15   33 


27.3 
13.0 


38.2 
16.3 


38.9 
16.3 


40.6 
20.1 


43.3 
22.6 


38.5 
16.3 


42.2 
18.6 


36.7 
14.5 


44.2 
20.5 


39.2 
19.5 


10   11   26 

45   47  .47 
15   26   26 


38.7 
9.4 


40.5 
15.6 


i   following   Sta 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1963 


Station 


Day  of  month 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT    WB   AIRPORT 

COILINSVIUE    1    s 

DANBURV 

GROTON 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

HARTFORD   WB   AIRPORT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MOUNT    CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORFOLK    2    SW 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

WESTBROOK 

WOODBURY    3   W 

MAINE 
AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BRASSUA    DAM 

BRIDGTON    1    NNW 

CARIBOU   WB   AIRPORT 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

FORT    KENT 

GREENVILLE 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

LONG    FALLS    DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MILLINOCKET    FAA    AIRPORT 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

RIPOGENUS    DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD    POWER    PLANT 

SOUA  PAN  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


6  4 

1.8    1.2 


T      3.3 

35 


SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EQUIV 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 


44      40 
7.7    7.7 

2B 


3.0 
38       36 


13 
.5   4.5 


4.0 
20      18 

2.1      T 


2.5      .5 

1 


5.0 


4.0 
2 

1.3 

T 

4.4 

4 

4.9 
4 
.3 

4.0 
4 

3.9 
3 

3.8 
2 

.3 

3.2 
32 

4.0 


1.5 
17    I  16 


3.5       .2 

50       54 


1.0 
29      28 


21      18 

20 
10 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-    55   - 


12      11      10 


27 

8.7 


85 


CONTINUED 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW  ENGLAND 
MARCH  1963 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

8 

19   20 

21  22  23  24  2S  26  27  28  29  30 

31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS                      SNOWFALL       2.0       T    T    T    .5   T        T   1.0   T    T 

SN  ON  GND  22   2*   24   22   17   14   14   14   13   13   14   12   12   10 

9 

9 

T 
9 

T 
6 

4 

.5  : 

4 

.0 
6 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

AMHERST                      ! 

NOWFALL  '. 
N  ON  GND  I 

.0  ] 
0 

.0 
6 

5 

4 

1.0 
3   12   1 

1   10   10 

.0     1.5 
9   11   13 

2 

LI 

LO 

9 

8 

5 

5 

.o  ; 

7 

.0 
9 

8 

7 

6 

4 

3 

T 

BEDFORD                    i 

NOWFALL   ! 
>N  ON  GND 

.o  ; 

7 

.0 

9 

9 

.2 

8 

.2 

7 

T 
4 

4 

4 

4 

3 

1.3 

3    3 

T 
2 

2 

2 

1 

T 
T 

T 

6.2 
T   6 

.2 
5 

3 

1 

T 

T 

BLUE  HILL  WB              i 

,NOWFALL  1 
>N  ON  GND 

>.2 
2 

i.3 

0 

10 

.2 

8 

.3 
8 

T 
8 

6 

4 

4 

3 

2 

l.l 
2 

2 

2 

1 

1 

.1 
1 

T 

6.6 
T    1 

L.7 
9 

5 

3 

2 

T 

T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

\ 

> NOWFALL 
SN  ON  GND 
JTR  EQUIV 

).0 

T 

S.7 
9 

L.O 

8 

.9 

T 
5 
.9 

T 
5 
1.3 

T 
3 
.9 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 

.3 

3.3 

T 

1.0 
4 
.5 

1 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.9 

4 

3 

.3 
2 

2 

1 

2.2 

T 

1.9 
2 

5.0 

7 

4 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

T 
1 

T 

.3 

T 

.5 

1 

<t.4 
4 

2 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
1 

1 

T 
T 

.5 

T 

2.0 
2 

1.2 
2 

T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

.2 

4 

7.5 
11 

8 

T 
8 

7 

6 

5 

3 

2 

.8 
3 

2 

1.0 
3 

3 

2 

2 

1 

.5 
1 

T 

T 

1.5 

1 

3.0 
2 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5.0 
12 

11 

T 
10 

9 

T 
8 

T 
6 

6 

5 

T 
5 

.1 

4 

1.6 

5 

T 
4 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

2.0 
2 

2.2 

4 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

.8 

7.5 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

.3 

T 

2.0 

T 

.7 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.7 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
19 

1.6 
25 

24 

.2 
22 

T 
20 

2.0 
18 

T 
19. 

T 
19 

.4 
17 

.8 
18 

.8 
18 

.3 

16 

T 
16 

T 
14 

T 
14 

14 

13 

11 

11 

3.9 
12 

.8 

16 

14 

12 

11 

9 

7 

2 

T 

T 

T 

T 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.8 

- 

- 

- 

T 

3 

T 

T 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

e 

6.0 
13 

11 

.3 
10 

.3 
9 

T 
7 

6 

6 

5 

.3 
5 

5 

1  .0 
6 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

5.0 
5 

3.0 
5 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

7.0 
8 

7 

T 
7 

6 

T 
3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

4.0 
2 

T 

T 

T 

T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

8.7 

9 

7 

T 
4 

3 

2 

1 

.9 

T 

2.1 

T 

4.0 
1 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

T 

T 

T 

* 
4 

5.0 

T 

T 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

7.0 
24 

23 

19 

T 
17 

17 

16 

15 

15 

14 

13 

1.0 
13 

12 

12 

11 

11 

11 

7 

7 

2.0 
8 

4.0 
12 

T 
7 

6 

5 

4 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
10 

9 

7 

7 

7 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1.5 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

b.O 

5 

3 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

* 

1  ,0 

T 

* 

* 

10.0 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
28 

1.5 
29 

26 

24 

21 

3.0 
23 

T 
21 

T 
20 

.8 
21 

1.0 
21 

21 

1.5 
21 

20 

20 

20 

20 

20 

18 

It 

5.0 
23 

1.0 
20 

18 

18 

16 

12 

8 

4 

2 

1 

1 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
3 

6.4 
8 

7 

.5 

7 

.1 

7 

T 
5 

5 

4 

2 

T 
2 

2 

.9 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.6 

3 

5.8 
4 

3 

1 

T 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

41 

7.2 
48 

47 

T 
46 

T 
41 

38 

1.0 
37 

35 

34 

1.0 
35 

T 
33 

2.0 
35 

35 

34 

34 

31 

29 

28 

28 

1.0 
29 

6.0 
35 

29 

28 

28 

26 

23 

20 

17 

14 

12 

- 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1 

6.5 

7 

4 

.5 
3 

.5 
3 

.5 
2 

2 

2 

1 

1 

T 
1 

1.5 
1 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

5.5 
3 

1 

T 

T 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

2.0 

5.0 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .5 

T 

T 

1.5 

4.0 

T 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.3 

16 

1.6 

2.5 

23 

2.3 

22 
2.2 

.1 
22 
2.0 

T 
20 
2.0 

.3 
20 
2.0 

17 
3.7 

16 
3.3 

15 
3.1 

.7 
13 
3.0 

13 
2.9 

.8 
14 
3.1 

13 
3.2 

11 
3.E 

11 

3.7 

10 
3.4 

T 
9 

3.; 

8 
3.3 

6 

2.9 

6.2 

7 
2.9 

.4 
13 
3.6 

11 
3.] 

T 
9 
2.4 

8 
1.2 

7 
.9 

•  3 

.6 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

2.6 
24 

.5 
24 

1.5 
25 

3.0 
26 

4.0 
28 

2.3 

30 

28 

.3 
28 

4.2 
31 

T 
30 

.( 
30 

29 

l.E 

29 

29 

29 

.1 

28 

l.C 
29 

28 

l.C 

28 

l.S 
28 

27 

27 

25 

23 

17 

12 

10 

9 

8 

6 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

13 

2.0 
14 

13 

T 
12 

2.0 
12 

10 

8.C 
18 

T 
17 

15 

l.C 
15 

2.C 

17 

2.C 

18 

3.C 
21 

l.C 
20 

17 

15 

T 
13 

12 

T 
12 

li 

2.C 
12 

10 

9 

7 

5 

4 

3 

1 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

33 

2.C 
34 

32 

T 
30 

3.0 
32 

31 

5.C 
36 

36 

35 

35 

4.C 
39 

39 

l.C 
40 

3.C 
37 

37 

T 

T 

.! 

.'. 

20 

IS 

17 

16 

14 

TtCANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

84 

2.5 
84 

l.C 

85 

l.C 
86 

5.5 
90 

3.C 
86 

5.C 
90 

90 

90 

5.' 
95 

95 

7.1 

99 

1  4.( 

101 

10 

10 

10 

2. 
10 

)  l.C 

>  io: 

io: 

1. 

10' 

1.! 

h  10" 

)  10 

i  io: 

10] 

91 

80 

73 

71 

71 

67 

67 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EQUIV 

3.C 
18 

3.: 

2.C 

23 

3.: 

23 
3.! 

21 

3.1 

22 

3.; 

l.C 

20 
3.C 

T 
19 
3.- 

18 
3.C 

T 
17 

3. 

I.! 
15 
3. 

16 
1  3.1 

1. 

lb 

►  3.' 

r 

16 
!  3. 

T 

14 

1  3. 

13 
1  3. 

12 

L  2. 

12 
)  2. 

12 
3  3.C 

10 
2.< 

3.f 

9 

!  2. 

T 

13 

)  3. 

9 

2. 

T 

7 

3  2.( 

7 
2.f 

7 
>  2.. 

6 
>  2. 

5 
)  2.< 

3 

1. 

1 
3 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

17 

5.f 
23 

22 

22 

1.1 

21 

20 

19 

IB 

16 

1. 
18 

17 

1  . 
19 

18 

17 

17 

16 

16 

3 
15 

14 

1. 
16 

)  2. 
16 

S 

14 

13 

12 

10 

5 

T 

T 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

T 
>  34 

1. 

3. 

) 

3 

4. 

)  1. 

) 

10 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1965 


Station 

INUED 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Day  of  month 

NEW  HAMPSHIRE  -  CONT 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

14 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

.'.H 

29 

30 

31 

FIRST  CONN  LAKE 

T 
>5 

.8 
35 

* 

1.0 
34 

.8 
34 

n 

11.0 
41 

1.5 
41 

1.5 
40 

* 

1.3 

1.5 

ie 

1.8 
39 

2.5 

41 

.8 
40 

40 

: 

2.0 

39 

1  .'■ 

40 

T 
39 

l  .  « 

VI 

38 

37 

_ 

14 

33 

29 

T 
27 

25 

FRANKLIN  FALLS  OAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

4.4 
32 

20 

29 

1.5 
30 

30 

2.5 
32 

30 

29 

1  .i 

10 

1  .0 
1() 

1.0 

33 

.5 
32 

31 

30 

29 

.7 

30 

28 

2  1 

T 
27 

5.6 
32 

28 

27 

27 

25 

23 

20 

IN 

17 

16 

15 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
25 

3.6 
28 

2  8 

2.7 
31 

.7 
28 

12 

.7 
30 

29 

T 
27 

3.6 
29 

29 

2.8 

31 

.8 

30 

29 

28 

28 

.6 
2  8 

28 

2  8 

1.2 
29 

2.7 
26 

25 

25 

25 

10 

14 

11 

16 

T 

T 

T 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

6.0 
30 

30 

30 

T 
30 

T 
28 

2.0 
30 

27 

25 

T 
21 

.7 
23 

1.1 

24 

.4 
23 

21 

20 

19 

.2 

18 

17 

16 

.4 
16 

4.  1 
2  1 

16 

15 

14 

12 

11 

6 

3 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

4.9 
35 

.1 
35 

34 

2.3 

35 

34 

2.7 
36 

35 

34 

.7 
33 

.  7 
34 

1.6 
35 

1.1 
34 

.2 

34 

33 

33 

1.1 

34 

.2 
33 

33 

.2 
32 

4.8 

17 

33 

33 

T 
32 

31 

28 

21 

17 

16 

14 

13 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

19 

24 

24 

23 

26 

20 

23 

21 

20 

24 

24 

2  5 

26 

23 

23 

22 

21 

21 

20 

21 

25 

24 

23 

21 

16 

11 

8 

5 

2 

2 

1 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

3.0 
23 

2  2 

23 

21 

2.0 
23 

3.0 
26 

24 

23 

5.0 
28 

2  6 

4.0 
30 

30 

3.0 
29 

28 

28 

27 

27 

26 

4.0 
26 

1  .5 

26 

25 

24 

21 

19 

19 

18 

18 

15 

13 

13 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

20 

6.3 
26 

25 

25 

.2 
24 

.3 

24 

T 
22 

21 

20 

.7 
20 

20 

1.5 
21 

21 

20 

19 

17 

.3 

17 

15 

14 

2.4 
16 

2.3 
14 

13 

12 

11 

9 

7 

6 

5 

3 

2 

T 

TtMOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 
16 

.7 
17 

.5 

17 

4.0 
17 

T 
18 

9.0 

17 

.5 
17 

17 

17 

8.0 
17 

T 
17 

5.4 

17 

1.5 

17 

.2 

18 

18 

18 

1.8 
18 

3.3 

18 

19 

2.1 
19 

.4 
18 

18 

18 

17 

16 

15 

1.3 
15 

15 

15 

T 
14 

14 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

7.3 
22 

21 

20 

.5 
20 

19 

ie 

17 

14 

.3 
14 

.5 
13 

1.0 
13 

12 

11 

10 

9 

.3 
8 

7 

7 

5 

4.5 
9 

8. 

6 

6 

4 

2 

1 

T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

57 

5.5 
61 

1.0 
61 

2.0 
62 

1.0 
58 

9.0 
63 

3.0 
63 

60 

59 

7.0 
63 

62 

5.0 
66 

1.0 
64 

1.0 
63 

62 

61 

3.0 

6  2 

2.0 
63 

1.0 
62 

2.0 
64 

T 
62 

60 

59 

58 

55 

51 

47 

45 

44 

42 

39 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.1 

.7 

.3 

.5 

.2 

1.0 

1.5 

.2 

T 

.3 

6.0 

1.0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

6.1 
32 

31 

31 

.3 

30 

.2 

30 

1.5 
30 

29 

29 

.2 

28 

.6 
27 

1.5 

28 

28 

T 
27 

27 

26 

.2 

26 

26 

25 

.5 
25 

6.0 
30 

T 
26 

26 

25 

25 

21 

13 

13 

12 

11 

10 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

6.5 
32 

29 

27 

.5 

25 

T 
25 

1.5 
26 

25 

24 

23 

.5 
23 

2.0 
24 

T 
24 

23 

23 

23 

T 
23 

T 
23 

23 

1.0 
22 

4.0 
26 

T 
22 

20 

18 

14 

11 

8 

6 

3 

1 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

6.0 

42 

1.0 

2.0 

8.0 

1.5 

1.0 

2.0 

3.0 

T 

2.0 

T 

2.0 

3.0 

18 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

55 

3.8 

57 

1.0 
55 

1.5 
56 

3.0 
57 

2.5 

60 

.5 
58 

56 

54 

6.5 
60 

2.0 
59 

3.0 
61 

56 

T 
54 

34 

32 

2.0 

33 

1.0 
32 

29 

2.0 

31 

1.0 

28 

27 

T 
27 

25 

24 

22 

18 

17 

16 

15 

14 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

.6 

.1 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

1 

3.2 

4 

1 

T 

1.6 
1 

.5 
1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

2.0 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.4 

T 

T 
2 
.7 

2 
.7 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.3 
1 

T 
T 

T 

T 

3.3 
1 

.4 

4 

.5 

2 
.3 

T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

6.0 

7 

4 

3 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

1 

T 

T 

.5 
T 

2.1 
2 

5.3 
5 

2 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

3.0 
22 

20 

19 

T 
17 

16 

4.0 
18 

1.0 
18 

T 
16 

1.0 
17 

1.0 
18 

1.0 
17 

17 

T 
15 

15 

14 

13 

11 

11 

T 
10 

1.0 
11 

T 
10 

9 

T 
8 

•5 

2 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

1.0 
30 

.3 

30 

28 

.5 
27 

.5 

26 

8.5 
34 

30 

.3 
29 

.2 

2  8 

1.0 

28 

1.5 

25 

T 
24 

3.0 
26 

26 

25 

23 

T 
23 

.3 
23 

2.0 
23 

-22 

21 

21 

20 

20 

20 

IB 

15 

15 

13 

12 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1  .8 

14 

1.9 

1.7 

17 

2.1 

T 
17 
1.9 

2.5 

16 

1.9 

T 
18 
2.0 

2.8 

14 
1  .8 

.1 
16 
2.1 

T 
16 
2.1 

T 
15 
3.0 

3.5 

16 

3.1 

T 
17 
3.2 

1.0 
18 

3.1 

5.0 

17 

3.1 

.5 
21 
3.5 

T 
20 
3.5 

19 
3.5 

.3 
18 
3.0 

T 
14 
3.2 

T 
13 
3.2 

2.1 

14 

3.2 

.2 

14 
3.4 

13 
3.3 

T 
12 
3.2 

11 
3.2 

9 
3.0 

7 
2.9 

2 

.4 

T 
T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2  J 

6.5 

35 

T 
33 

.5 
34 

1.5 
32 

5.2 
41 

T 
39 

36 

T 
34 

5.5 
38 

32 

4.7 

40 

38 

37 

36 

36 

.5 

36 

35 

34 

3.0 
36 

2.5 

34 

33 

33 

32 

31 

26 

23 

20 

19 

18 

16 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

3.0 
26 

T 
24 

T 
24 

5.0 
28 

27 

4.0 
31 

T 
31 

30 

6.0 

35 

1.0 
35 

3.0 
38 

T 
38 

T 
37 

T  , 
37 

36 

1.0 
28 

28 

28 

T 
28 

4.0 
32 

28 

27 

26 

24 

T 
23 

18 

16 

15 

14 

11 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .0 
25 

2.0 
29 

T 
27 

5.0 
23 

T 
28 

4.0 
26 

T 
30 

T 
30 

T 
29 

3.  3 

30 

T 
33 

2.0 
35 

3.0 
36 

T 
40 

40 

39 

T 
37 

T 
31 

T 
30 

1.0 
30 

T 
31 

30 

30 

29 

2  8 

25 

15 

10 

8 

8 

7 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1." 
41 

.7 
40 

T 
39 

.4 
38 

37 

8.0 
44 

1.0 
44 

43 

.3 
42 

3.0 
45 

44 

.5 

4  3 

2.1 

43 

.7 
44 

43 

42 

40 

.3 
38 

T 
37 

2.0 
39 

T 
38 

38 

38 

34 

33 

27 

24 

22 

20 

18 

16 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

6.0 
40 

40 

T 
38 

38 

36 

7.0 
40 

40 

T 
37 

7.0 

45 

1.0 
45 

42 

42 

41 

41 

41 

40 

2.0 

41 

40 

2.0 
42 

4.0 

4  6 

45 

42 

38 

34 

32 

30 

28 

24 

22 

19 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
40 

8.8 
46 

44 

T 
43 

.3 
43 

.3 

43 

5.0 
47 

46 

T 
46 

1.3 
46 

1.5 

46 

2.3 

47 

.3 
46 

44 

T 
43 

42 

.3 
40 

38 

T 

2.0 

7.0 

T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

6.0 
24 

18 

17 

16 

1.0 
16 

6.0 
20 

19 

18 

4.0 
22 

2.5 
21 

T 

20 

19 

18 

17 

17 

17 

T 
17 

16 

T 
16 

3.0 
16 

15 

15 

14 

13 

T 
12 

T 
12 

11 

11 

10 

10 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

2.5 
16 

16 

2.0 
18 

.5 
18 

4.0 
21 

19 

17 

17 

2.7 
20 

20 

1.5 
21 

.5 
21 

.7 
21 

20 

17 

17 

16 

16 

.7 
15 

.  7 
16 

14 

13 

12 

11 

9 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

T 
20 

20 

20 

T 
16 

4.0 
18 

2.0 
20 

20 

18 

4.0 
22 

20 

20 

3.0 
IB 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

2.0 
16 

15 

14 

12 

10 

8 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

3.0 
28 

T 
27 

26 

2.0 
26 

2  .  0 
27 

5.0 
32 

25 

T 
28 

1.5 
29 

2  0 

3.0 
30 

T 
30 

2.0 
32 

30 

30 

1.0 
29 

28 

28 

1.5 
29 

1.0 
28 

28 

24 

23 

22 

16 

11 

7 

3 

VERNON 

SNOWFALL 

7.0 

T 

.5 

.5 

1.0 

2.0 

4.0 

T 

5N  ON  GND 

25 

32 

31 

30 

28   28 

26   20 

16 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

11 

10 

10 

10 

12 

16 

16 

15 

12 

10 

8 

5 

2 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DP 

JL 

Y 

sc 

)IL 

T 

El* 

IP] 

SR 

A'l 

Ul 

IE! 

NEW  ENGLAND 
MARCH  1963 

Day  of  month 

• 
o> 
■ 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 

MIN 

31 

30 

31 

31 

32 

31 

32 

31 

34 
32 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

39 
34 

40 
34 

42 
34 

43 
34 

42 
34 

44 
37 

3S.2 
33.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

36 

34 

36 
35 

36 

36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 

36 

37 

36 

36 
36 

37 
36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

39 
36 

40 
37 

42 
37 

43 
36 

42 
37 

44 

37 

36.9 
35.6 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 

33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 

34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34.0 
33.8 

BURLINGTON  U  OP  VI.,  VT 

1  INCH 

MAX 
MIN 

29 

28 

29 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

30 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 

30 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

3* 
31 

37 

31 

30.7 
30.2 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

2, 
28 

30 
29 

30 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 

30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 

31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

32 
31 

35 

31 

30.6 
30.3 

10  INCHES 

MAX 

MIN 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 

30 

31 
31 

31 
29 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 

31 

31 
31 

31 

31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30.9 
30.6 

STORRS,  CONN. 
BURLINGTON  U  OF  VT 

•  ,  VT 

" 

SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPE,   WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER 
50D.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

SLOPE  OF  GROUND,   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.   SOIL  TYPE,   MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.   GROUND  COVER 
KENTUCKY  BLUEGRASS    INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRON!*  POTEN 

,   GRASS 

- 

TIOK 

ETER 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

o  o  > 
H   < 

ROCHESTER,  MASS. 
MASSABES1C  LAKE,  N.  H. 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

18 

41 

21 

8 

10 

45 

95 

38 

28 

48 

68 

39 

14 

32 

31 

19 

25 

37 

28 

31 

17 

57 

56 

18 

18 

26 

67 

48 

35 

.09 
28 

22 

.05 
36 

.11 
42 

1082 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  de 

ys  with  precipitation 

-  •  § 

Six 
una, 

»  0  3 

a.  a  G 

3 

3 

Station 

1 
a 

~  0^3 
o  o  > 

sa; 

0 
& 

a 
S 

> 

3  « 

o   B 

i-si 

Q  3 

JD 
1 

°-s 

<D  O 

Q  J2 

< 

o  f> 

O  UJ 

2 
< 

O  l/l 
O  UJ 

a 

o  tfi 
o  uj 

a. 
o  ui 

O  UJ 

r- 

o 
o 

« 

§ 

3 

A 

Ol 

A 

to 

01 
Ol 

i 

s 

3 

o 

Oil 

1  8? 

<*2 

2 

7 

4 

1 

i 

0 

15 

- 

6.1 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

NW 

17 

15.4 

49 

NW 

10 

79 

79 

59 

70 

2 

5 

3 

5 

0 

0 

15 

54 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

W 

14 

15.2 

40 

w 

7 

71 

72 

59 

64 

5 

5 

4 

3 

1 

0 

18 

61 

6.1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

NNW 

11 

13.1 

44++ 

WNW 

6 

77 

76 

64 

69 

6 

7 

4 

2 

0 

0 

19 

6.3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

S 

24 

8.7 

49 

s 

6 

72 

73 

59 

63 

11 

4 

10 

0 

0 

0 

25 

53 

7.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

NW 

17 

11.9 

40++ 

NW 

15 

80 

82 

62 

73 

7 

6 

3 

2 

0 

0 

18 

6.0 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

17 

8.5 

29 

NW 

31 

79 

79 

55 

63 

6 

4 

7 

1 

0 

0 

18 

52 

6.2 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

16 

8.6 

32 

W 

7 

79 

83 

61 

68 

5 

5 

3 

3 

1 

0 

17 

54 

6.9 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

NW 

42 

40.6 

124  % 

W 

7 

84 

83 

84 

83 

4 

4 

6 

3 

1 

1 

19 

37 

7.1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

wsw 

15 

14.4 

45 

sw 

6 

82 

81 

69 

82 

2 

2 

5 

4 

1 

0 

14 

59 

6.1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

8.1 

30 

w 

6 

- 

78 

60 

- 

4 

6 

4 

2 

1 

0 

17 

59 

6.3 

_ 

5 

8 

6 

1 

0 

0 

20 

— 

~ 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  MAINE 

NW 

12 

9.6 

41 

E 

6 

76 

80 

59 

71 

5 

4 

7 

1 

1 

0 

18 

60 

6.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

WNW 

12 

11.5 

39 

SW 

6 

72 

74 

56 

67 

5 

4 

5 

1 

1 

0 

16 

57 

5.9 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

W 

22 

10.4 

31++ 

NW 

7 

72 

75   j   58 

65 

6 

3 

3 

4 

1 

0 

17 

6.0 

%   PEAK   GUST 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


mcut 

UtMNIA 

BAKERSVILLC 
MLT1C 

BARKMAMSTEO 

BLOOMFIELO 

8*ID«£PORT    WB    A? 

BROOKLYN 

BULLS    6BI0GE    DAM 

BURLIN6T0M 

CANDLEWOOO  LAtt 

COCKAPONSET    RANGER 
COLCHESTER 
CO.HMVILLE    1    S 
COVENTRY 

vSEAN    "ILL 


FIELD 


DAWSON    LAKE 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD 

HARTFORO    BRAINARO    FlO 

NARTFORO    MB    AIRPORT 

JE-ETT    CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

HANS^IELP  HOLLOW  OAH 

MIDDLETOWN  -  W 


\   MOODUS  RESERVOIR 

MUNI  CARMEL 
NaTChaug  RANGER  sta 
NEW  MAVEN  W8  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUS  UTIL  PLT 
RAUCMAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNA* 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  Oam 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

SMfPAUG  DAM 

SHUTTLE    MEADOW    RESVfi 

STAFFORD    SPRINGS 

STAMFORD    5    N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TMOMASTON    DAM 

TORRINGTON 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

-ATEOBURY    RADIO    W8RT 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORO 
WEST  HARTLANO 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
wigwam  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  - 


MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  A1RP0R 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WVMAN  DAM 
8RASSUA  OAM 
8RI0GEWATER 
BRIDGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
COR  INN A 
;  DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERVILLE  5 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  S5E 

PARTINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAO 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 
i  HAYNESVILLE 
i  HIRAM  2    S 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 


MADISON 
NIL 


:  dam 
linocket 

mill1n0cket  f 

moosehead 
'  old  town  faa 

oquossoc 
I  ORONO 

ORONO  2 

PATTEN 

PORTLAND 
PORTLAND  WB  A 
PRESOUE  ISLE 
"UPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD 
RUMFORO  POWER 


5T  i 


NCIS 


SANFORO  2    NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  H8R  3  SS 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
WATffiviLLE  PUMP  ST, 

WEST  BUXTON  2    NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


Ol-'O  NL»  HAVLN 
0227  LlTCMFlELL' 
0251    NEW    LONDON 

k>299  Litchfield 

063*  ^HARTFORD 
P806  FAIRFIELD 
0918    WINDHAM 

p«6l  Litchfield 

D9TJ  kARIFO' 
1093  fAIRFll 

)   MlOOLESEX 

>  NEW    LONDON 
1^)6    hARTFORO 
1689    "TOLLAND 

Litchfield 

F AIRF1EL0 

NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 
(3207  NEW  LONDON 

>  HARTFORO 
34)51  HARTFORO 

FORD 
LONDON 
3989  New   LONDON 
3  Hartford 

OLLAND 
IODLESEX 

»790   N-EW    MAVEN 

100LESEX 


S(J7 


.VEN 


5125  iaiNDHAM 
6273  NEW   HAVEN 

5:65  HARTFORO 

k4*5  Litchfield 

SS10  NEW  HAVEN 
S6'-l    NEW    HAVEN 

J5893  Fairfield 

5910  NEW  LONDON 
6131  NEW  LONDON 

16597  NEW  HAVEN 
6645  WINDHAM 
6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 

6966  litchfield 
7002  fairfield 
7109  litchfield 
7157  fairfield 
73  Litchfield 

32    ^AflTFORD 

70  FAIRFIELD 

Bu65   FAIRFIELO 

8136  Holland 

|8330  litchfield 
8436  litchfield 
8488  fairfield 
8916  new  haven 

'9007  NEW  HAVEN 
f»067  ^IODLESEX 

19162  HARTFORO 
J917A  HARTFORD 
9508  HARTFORD 
.9568  LITCHF1EL0 

9759  NEW  HAVEN 
|9783  LlTCHFIELO 


CENNEBEC 
275  ^ENNEBEC 
ENOBSCOT 


ai-. 


MERSET 
RSET 


I  AROOSTOOK 

0844  CUMBERLAND 
0934  CUMBERLAND 
1175  AROOSTOOK 
11472  AROOSTOOK 
|1628  ^ENOBSCOT 

!i823  Lincoln 

2426  [WASHINGTON 
'2442  PISCATAQUIS 
|2620  HANCOCK 

2700    FRANKLIN 


2765    l 


L  |N 


68  jAROOSTOOK 
j*67B  AROOSTOOK 
3046   KENNEBEC 
;illO   OXFORD 
13261    [WASHINGTON 

1SCATAQUIS 


33SJ     I 
3651     AHl 
3800   CUl 


AND 

892  AROOSTOOK 
897  AROOSTOOK 
086  SOMERSET 
183  bASHINGTON 

566  [androscoggin 
781  somerset 
878  Washington 

927  koMERSET 
261  OXFORD 

304  PENOBSCOT 
309  PENOBSCOT 
460  SOMERSET 
642  5  |PENOBSCOT 
RANKLIN 
ENOBSCOT 
'ENOBSCOT 
6585  1PEN08SC0T 

6900  CUMBERLAND 
i  CUMBERLAND 
'  [AROOSTOOK 
i  PISCATAOUIS 
7250  KNOX 
7255  ptNOX 

FORD 

.   FORD 

7335  pxFORD 

.ROOSTOOK 


9891  WASHINGTON 


72  31 
72  17 
72  56 

72  21 
7J  19 

73  2B 

72  59 

73  15 


41    12 

41    30 

73  05 
72    26 

41    25 
41    53 
41     16 

72  55 
72  05 
72    53 

41 

07 

41 

12 

41 

35 

41 

30 

41 

54 

41 

01 

41 

41 

35 

41 

IB 

41 

S9 

41  57 

41  08 

41  23 

41  48 


73  38 

72  26 

73  26 
73  32 
73  27 
73  21 
73  18 
72  49 


73  02 
73  02 
72  26 


43    53 

69    56 

46    52 

68    01 

46    37 

69    32 

44    56 

69    13 

4*    08 

69    31 

44    55 

67    00 

45    08 

69    17 

44    32 

68    26 

45    12 

70    28 

44    40 

70    09 

68  00 

69  11 
69  07 

69  OB 

70  34 
70  33 
70  33 
68  53 

78  47 


68  18 
68  20 
70  59 


70  37 
68  39 
67  24 


OBSERVATION 
§  TIME  AND 

p  TABLES 


OKSKHVt;H 


water  bureau  hartford 
£ng.  oept.  hartford 
u.s.  weather  bureau 
donald  j.  fields 
conn.  light  *  power  co 
water  bureau  hartford 
conn.  light  *  power  co 

st.  park  *  forest  comm. 
raymond  j.  ruszala 
collins  company 
university  of  conn, 
cream  hill  farm 
joseph  p.  simko.  jr. 
new  haven  water  compan' 
bridgeport  hydraulic 
hartford  elec.  light  c< 


•".PL  T . 


PU8L 


ENG.  DEPT.  HARTFORO 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN 
FRANK  P.  0  NEILL 

CONN.  AGR.  EXP.  STAT10I 
ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EOWARO  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY1 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO.J 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  +  FOREST  COMM. 


STATION 


C  CHANGED  TO  PUTI 
I  GREENWICH  w 

C  ROCKVRLE  W 
|  CONN.  LIGHT 


COMM.  NEW  1 


tITAIN 


J 


william  w.  symonds 
stamford  museum 
conn,  light  ♦  power 
u.  of  conn.  agr.  dei 
corps  of  engineers 
torrington  water  co. 
bridgeport  hydraulic  i 

RADIO  ST, 

NEW  HAVEN  WATER  COMP, 

JAMES  RINTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD  | 
WATER  BUREAU  HARTFORD  I 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATER6URY  WATER  COMPANY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  | 
OSCAR 


WILLIAMSON 


0.     AVIATION    AGENCY 
S.    AIR    FORCE 

AD1A    NATIONAL    PARK 

LFAST 

NNEBEC« 
ROLD    Mi 

ATER    DISTRl 
AINE    PWR.    a 
WTR.    PwR.    C 

U.S.  WEATHER  8UREA1 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
RAYMOND  R.  PALMER 


LTER  A.  HICKS 
S.  ELMER  J.  LELAND 
NGOR  HYORO-ELEC.  CO. 
S.  DOROTHY  S.  JONES 


MRS 


WINNIE  P.  SAWYER 
1RGINIA  ALORICH 

CENTRAL  MAINE  POWER  C( 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

WILLIAM  CUMMING 

CENTRAL  MAINE  POWER  C( 

IRVING  C.  MASON 

UNION  WATER  POWER  CO. 

CENTRAL  MAINE  POWER  CC 

WILLIAM  JORDAN 

MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
NORTHERN  PAPER  ( 


FED. 


TIO 


FEO. 


MONTAGNE 

AVIATION  AGEN 
LO  COPP 

IVERSITY  OF  MAIN 
fiOLO  HAMLIN 
HAL  RATTERSON 


CITY  OF  PORTLANO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  ' 
EVALINE  A.  WARREN 
RUMFORD  FALLS  POWER  I 
RUMFORD  FALLS  POWER  I 
TREFFLE  JANDREAU 


ERWIN 


MAINE  PUB  SERVICE  C 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF 
BANGOR    HYORO    ELEC    C 

UNION    WATER    POWER    C 
KENNEBEC    WATER    DISTi 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH8URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

8EECHW0OD 

BELCHER 


ilRCH 
BLUE  I 


L  DAM 

we 


DAM 


.TER  COMPANY 
AM  WTR  WKS 
TER  COMPANY 
R.  +  AOUE. 
+  POWER  CO. 


BUFFI 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

CHATHAM  LT  STA 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  9RIMFIELD  OAM 
EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 


FRANKLIN 
GARONER 
GROTON 


:rhill 

HEATH 

H INGHAM 

HODGES  VILLAGE  OAM 

HOLYOKE 

HOOSAC  tunnel 

HUBSARDSTON 

HYANNIS  2  NNE 


NANTUCKET    WB 

NEW    BEDFORD 

N[»?.ofI'0Pl 

NEW    SALEM 

NORTHBRIOGE 

NORWOOO 

PELHAM 

PEMBROKE 


COUNTY 


JERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 

I DOLE SEX 
WORCESTER 

1DDLESEX 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
NORFOLK 


WORCESTER 

YMOUTh 
'LYMOUTH 


3ARNSTA8LE 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 
WORCESTER 


worcester 
iodlesex 
Plymouth 
JUKES 

stol 

worcester 
idolesex 

OR FOLK 
3052  WORCESTER 
3270  MIDDLESEX 

3401  WORCESTER 
3471  URNSTABLE 
ESSEX 


P1TTSFIELD  WB  A  I RP 

PLAINFIELD 

PROVINCETOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STAT]. 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

INGFIELD  ARMORY 


STERLIN 


TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WARE 

WASHINGTON  2 

WEST  BR1MFIEL0 

WEST  CUMMINGTON 

WESTF1ELD 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 


BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
BRISTOL 


CANNON  MOUNTA 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 
CLEAR  BROOK 
COLEBROOK 
CONCORD  WB  All 
CONWAY  1  N 
OIXVJLLE  NOTCi 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 


GREENVILLE 


HILLSBORO    2    l 
HUDSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAMPORT    2 
LANCASTER 
LANOAFF 
LEBANON    FAA    , 

LINCOLN 


MASSABESIC    LAK 
MILAN    7    N 
MILFORD 
MOUNT    SUNAPEE 


»L YMOUTH 

WORCESTER 

HAMPOEN 


ESSEX 

.MPSHIRE 
ESSEX 

IODLESEX 
3RIST0L 

WORCESTER 

ESSEX 
WORCESTER 

"UCKET 


HAMPSHJR 
PLYMOUTH 
3ERKSHJP 


MPDEN 
WORCESTER 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
BRISTOL 
WORCESTER 

(LIN 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

iMPDEN 
MPSHiPE 

,  MPDEN 
NORFOLK 


HAMPDEN 
WORCESTER 
WORCESTER 
9928    WORCESTER- 


D6T5    GRAFTON 


STRAFFORD 
S80RO 
COOS 
COOS 

coos 

CHESHIRE 

1ERRIMACK 
MERRIMACK 


556  COOS 

568  GRAFTON 

4656  GRAI 

32  SRi 
5013 
5072 


4    42    22 

iq  42  21 

1    57 

4|   42    03 


41  41 

42  40 
42  17 
42  42 
42  39 
42  03 
42    05 

41  53 

42  36 


41  38 

42  50 
42  28 
42  07 
42  11 


42  27 
42  32 
42    26 


41  50 

42  37 
42  03 
42  09 
42  27 
42  07 
42  27 
42  28 
42    17 

41  54 

42  38 


4? 

08 

42 

23 

42 

10 

42 

12 

4? 

47 

42 

16 

42 

18 

73    06 
72    32 

71    53 

71  26 

72  02 

71  17 

70  49 

72  21 
72    07 

71  07 


70  57 

71  01 
71    54 


71  25 
71  25 
71    59 


72    12 

70  32 

71  04 

72  49 

70  55 

71  53 

72  36 
72  58 
72  00 
70    16 

70  52 
72  52 

71  10 
71  19 


70  56 
70  55 
72    21 


70    49 
73    04 

72  11 

73  18 


70  37 
70  52 
70    30 


72    44 

72  05 

73  25 


71  38 
71    42 

71  28 

72  21 
71  38 
71  30 
71  30 
71  07 
71    20 


71  28 

72  12 
71  24 
71  13 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TAW  a 


16C     MIC 

119C 

910       BA 

MID 

841 

'.£■ 

64C 

MID 

15    MIDI 

63( 

4( 

SI 

M 

sot 

"A 

LOl 

2( 

1425 

124 

4P 

398 

8A 

680 

BA 

lit 

11 

2( 

8A 

19C 

40C 

SA 

17C 

It 

24C 

Ull 

34C 

96  C 

7C 

6C 

7P 

145C 

3C 

7P 

52 1 

flfjf. 

8A 

L03d 

COMM. 


METRO.    01 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NOR  THE  A ',T    «tA.    SVC. 

S. WTR. RESOURCES  COM* 
METRO.  01  SI .  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'.  HEATHER  BUREAU 

.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM1 
MASS.  CORRECTIONAL 

Y  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  9/30/62 
U.S.  COAST  GUARD 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

i  CORPS  OF  ENGR 
..  MARY  E.  DAVIS 

CRANBERRY  EXP.  STATION 

MRS.  ELIZABETH  6.  HOUGH 
HARD  C.  BR1GHAP 

DEPT. PUBLIC  WORKS 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
S. WTR. RESOURCES  COMM 
S.WTft. RESOURCES  COM* 

MASS. WTR. RESOURCES  COM> 

■SS.WTR.RE: 
MASS. WTR. re: 
EARL  F.  ^Mi- 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

ROBERT  SKRLING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W.  SEARS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  *  VNYRD.  ELEC.  CO. 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
DANVERS  WATER  WORKS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  ENGINEER 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

METRO.  OIST.  WTR,  COMM. 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

JOHN  R  ANOERSON 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
,. WTR. RESOURCES  COMf 
HARVARD  FORES 
WEATHER  BUflEAl 

..WTR. RESOURCES  COMI- 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  < 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
R.  E.  LAUTZENHE1SER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
REV.  R.  M.  BARKER 
U.S.  COAST  GUARD 
W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

CHESTER  R.  SPIELVOGEL 

OAVID  A.  Hi 

METRO.  OIST.  wTR.  COMM. 

U.S.  ARMORY 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

NUNZ10  LANCIANI 

NESB1TT  H.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*SS.  ELEC.  CO. 


MRS. 

IN. 


E.  LAMB 

ARTHUR  SHERBURNE 

MASS. WTR. RESOURCES  COMl« 

FRANCIS  O.  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 

MASS. WTR. RESOURCES  COM* 

AIR  FORCE 

.. WTR. RESOURCES    COMf 

i  weather  bureau 
Clifford  l.  davis 


james  leonard 
brown  paper  company 
Russell  e.  maguire 
corps  OF  ENGINEERS 

H  S.  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.I 

ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 

SALETTE  SEMINARY 
CONN.  VALLEY  ELEC.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MERLE  B.WRIGHT 
.S.  WEATHER  8UREA 


NEY  L.  GILBERT 
G.  E.  CAMPBELL 

OWIGHT  A.  DANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMC 
F.  J.  SOUTHHAYO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G.  BROWN 
LLIP  K.  BROWN 

GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.l 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.l 

merton  t.  goodrich 
kenneth  e.  gould 
n.m.  water  resources  8c 
leslie  n.  blaisdell 
herman  l.  titus 
fed.  aviation  agency 

mrs.  kathleen  boyle 
corps  of  engineers 
public  serv*  co.  n.h. 
met  m.  perkins 
:hester  water  work: 
)n  water  power  co. 
andrew  e.  rothovius 
iard  0.  parker 
wash.  obs.  corp. 
pennichuck  water  works 


STATION  INDEX 


U 

O 

OBSERVATION 

d 

y 

W 

O 

P 

TIME  AND 

z 

9 

B 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

< 

3 

O 

■J 

OBSERVER 

3 

i 

b3 

1 

1 

it 

gfl 

NEW    HAMSPMIRE 

NEW    DURHAM    3    NNW 

180 

>TRAFF0RD 

1C 

43    29 

71    11 

64C 

c 

N.H,    FISH    +    GAME    DEPT. 

NEWPORT 

B6K 

>ULLIVAN 

43    22 

72    10 

90C 

6A 

H.    P.    SHEPARD 

NORTHWOOD 

368 

ROCKINGHAM 

43    12 

71    09 

57C 

5P 

5F 

MARY    R.    STRACHAN 

OTTER    BROOK    0AM 

>550 

IHESHIRE 

5 

42    57 

72    14 

68C 

8/ 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

PETER60RO    2    S 

■IILL5B0R0 

I  ■■ 

42    51 

71    57 

102C 

t,P 

6F 

G.    A.    MORI  SON 

PINKHAM    NOTCH 

BIB 

"OOS 

11 

44    16 

71    15 

2000 

C    H 

GEORGE    HAMILTON 

PITTSBURG    RESERVOIR 

856 

:oos 

5 

45    03 

71    23 

1350 

C 

N.H.    WATER    RESOURCES 

jRAFTON 

10 

43    45 

71    42 

560 

7* 

WILLARD    F.    WIGGETT 

PORTSMOUTH 

980 

ROCKINGHAM 

43    04 

70    47 

4C 

MID 

MIC 

DEPT.    PUBLIC    WORKS 

SOUTH    DAN8URY 

96? 

MERRIMACK 

1C 

43    29 

71    53 

69C 

7* 

EONA    F.    POWERS 

SOUTH    LYNDEBORO 

)oei 

-IILLSBORO 

1C 

42    53 

71    47 

646 

7P 

HARRY    W.    HOLT 

SOUTH    WEARE 

HILLSBORO 

10 

43    03 

71    43 

600 

80 

MRS.    LEWIS    C.     ILSLEY 

SUNAPEE 

J502 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    06 

1020 

c 

WILLIAM    ROACH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

3539 

:heshire 

5 

43    00 

72    19 

550 

8A 

81 

C      H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TAMWORTH    2 

3610 

:arroll 

10 

43    51 

71    16 

50C 

5P 

5f 

S    F    OAMON 

WALPOLE    2 

3?=.= 

:heshire 

43    05 

72    26 

43C 

St 

WARREN 

^8  8'. 

3RAFTON 

10 

43    55 

71    53 

70C 

c 

N.H,    FISH    HATCHERY 

WATERVILLE    VALLEY 

i960 

3RAFTON 

10 

43    57 

71    30 

1500 

i 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WEST    HENNIKER 

9291 

MERRIMACK 

la 

43    10 

71    51 

500 

It 

WEST    RUMNEY 

?474 

&RAFT0N 

re 

43    48 

71  51 

560 

7* 

M 

ELVA     M.     CHIVELL 

WHITEFIELD 

»618 

COOS 

5 

44    23 

71     37 

ioec 

7* 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H.      : 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42    46 

72    23 

45C 

c 

CARL    D.    GRUPE 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42    47 

71     19 

174 

6F 

HERMAN    E.     BAKER 

WOLFEBORO 

9866 

CARROLL 

1C 

43    36 

71     14 

7F 

7F 

ROBERT    A.    BIERWEILER 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

1C 

43    59 

71    41 

6P 

6F 

FREO    S.    BROWN                          I 

YORK    POND 

9966 

COOS 

s 

44    30 

71    20 

159C 

81 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

0896 

NEWPORT 

41     10 

71     35 

110 

MIC 

MIC 

C    H. 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

* 

41    53 

71    34 

420 

8P 

HENRY    J.    STEERE 

4266 

WASHINGTON 

41    29 

71     32 

100 

5P 

5P 

5f 

GH 

AGRI.    EXP.    STATION 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

41     29 

71    18 

60 

6P 

H 

MISS    KAREN    MURPHY 

NEWPORT    WATER    WORKS 

5225 

NEWPORT 

41     30 

71    18 

10 

C 

NEWPORT    WATER    WORKS 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

41    44 

71    26 

55 

MID 

MIC 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

41    59 

71    29 

16C 

8* 

C    H 

EDWIN    K.    MARRAH 

VERMONT 

BALL    MOUNTAIN    OAM 

3277 

WINDHAM 

5 

43    07 

72    47 

1115 

U   S   CORP   OF    ENGINEERS 

BELLOWS    FALLS 

D499 

5 

43    OS 

72    27 

8A 

8/ 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

BENNINGTON     I     NNW 

3563 

3ENN1NGTON 

1 

42    55 

73    13 

671 

6P 

It 

PAUL    W.    BOHNE 

BETHEL    4    N 

3661 

WINDSOR 

43    53 

72    38 

66C 

It 

VICTOR    R.    PERKINS 

3690 

ESSEX 

5 

71    36 

94C 

4f 

C   » 

GEORGE    L.    COOPER 

BURLINGTON    U    OF    VT 

1076 

CHITTENDEN 

2 

44    28 

73    12 

40C 

G 

UNIVERSITY    OF    VERMONT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

; 

44    28 

73    09 

33 

MIC 

MIC 

C    H- 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

5 

45    00 

71    32 

102C 

P.    E.    FEARON 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

5 

43    23 

72    36 

80C 

6P 

CENT. VT. PUBLIC    SERV.CO. 

CHELSEA 

1360 

DRANGE 

5 

43    59 

72    27 

79C 

7A 

MRS.    REBA    CUSHMAN 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

2 

43    42 

72    57 

loot 

CENT. VT. PUBLIC    SERV.CO. 

1565 

ORANGE 

' 

72    17 

114 

C 

DAVID    HASTINGS 

CORNWALL 

1580 

1DDIS0N 

<. 

43    57 

73    13 

6F 

6 

STUART    T.    WITHERELL 

1715 

CALEDONIA 

44    24 

72    08 

120 

7 

OTIS    F.    BRICKETT 

DORSET    1    S 

1786 

3ENNINGT0N 

2 

43    15 

73    06 

98( 

6F 

6 

RUFUS    S.    GILBERT 

ENOSBURG    FALLS 

2769 

FRANKLIN 

44    55 

72    48 

42. 

b<r 

6 

L.    H.    POMEROY 

OILMAN 

3341 

ESSEX 

44    25 

71    43 

65 

8 

GILMAN   PAPER   COMPANY 

STATION 


3400  rflNDHAM 


HANCHESTER 

:ent 

MANCHESTER 

DEPO 

MAYS    MILL 

MC    INOOE    Ff 

LLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER 

MORRISVILLE 

MOUNT     MANSFIELO 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 

NORTHFIELD 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SAL  I SBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 
STOCKBRIDGE 
TOWNSHEND  DAM 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WAITSFIELD  2  WSW 

WARDSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WOODSTOCK  3  ENE 


PUTNAM  WATER  WORKS 

MAINE 
NEW  GLOUCESTER 

MASSACHUSETTS 
CHESTER  2 


COUNTY  < 


6893  WINDSOR 


9984  WINDSOR 


72  58 

73  02 
73  03 


72  38 
72  12 
72  07 


72  56 

72  49 
72  58 


72  31 
72  51 
72  47 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


OR  IN  HARRIS 
MAUDE  SHATTUl 
PAUL  TODTSCHINDER 


SVC.  CORP. 


WCAX  BROADCASTING  CORP.| 
MISS  MARY  E.  BEATT1E    , 
MILTON  W.  DREW 
AGR.  RESEARCH  SERVICE 
WILLIAM  A.  BRYAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PAUL  R.  OSTERTAG 
MRS.  EMILIE  MOORE 


NEW  ENGLAND  POWER  I 
MRS.  BERNICE  ORDWA' 
GEORGE  L.  KIRK 
RAYMOND  C.  SWEENY 


GEORGE  BR  1 1 


MRS. 

SA 

3EL    WH1TNE 

RAYMO 

in 

-A    ROCK 

CORPS 

ENGINEERS 

EDITH 

1ULDING 

CORPS 

ENGINEERS 

IGL 

UND    POWER 

HENRY 

PERKINS 

MRS. 

■01 

H    PLIMPTO 

RADIO 

ST 

AT10N    WDEV 

PUTNAM    WATER    WORKS 


CHARLES    E.    BRAGDON 


DAV10    W.    PARftET 


b-CONTuCuO* 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     82°  on  the  2d  at  Bulls  Bridge  Dam,   Conn. 


Lowest  Temperature:        5°  on  the  6th  at  Enosburg  Falls,   Vt. 

Greatest  Total  Precipitation:        5.  06  inches  at  Enosburg  Falls,   Vt. 

Least  Total  Precipitation:        0.  45  inch  , '  at  Beechwood,   Mass. 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.  90  inches  on  the  30th  at  Trap  Falls  Reservoir,   Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       18. 1  inches  at  First  Conn  Lake,  N.    H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       36  inches  on  the     5+    at  Pinkham  Notch,   N.    H. 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:    Only  the  coastal  divisions  averaged  warm- 
er than  normal  in  April,  with  deficits  of  1°  or  2°  inmost 
interior  divisions.     Though  these  departures  from  nor- 
mal were  not  unusual,  April  continued  a  long  string  of 
months  without  any  plus  departures  in  three  divisions. 
This  was  the  thirteenth  consecutive  such  month  in  Nor- 
thern Maine,  where  the  13-month  average  deficit  was  as 
much  as  2.  9°.     Western  Massachusetts  also  averaged 
2.  9°  below  normal  over  a  12-month  cool  period.     West- 
ern Vermont  has  been  without  a  warmer  than  normal 
month  for  a  10-month  run.     The  10-month  average  de- 
ficit is  2.  3°. 

Precipitation:    All  divisions  but  Northeastern  Vermont 
averaged  below  normal  in  precipitation.     At  Boston  it 
was  the  driest  April  since  1927,   and  at  Worcester,  Mass., 
the  driest  since  1942.     April  was  the  sixth  month  in  a 
row  with  a  deficit  in  Western  Massachusetts,   Western 
Vermont,   and  Northern  New  Hampshire.     The  six-month 
total  deficits  for  these  divisions  are  4.  33,   3.  16,   and 
2.  03  inches,    respectively.     Divisions  on  the  dry  side  for 
4  months  are  Northern  Maine,   Central  Massachusetts, 
Southern  New  Hampshire,   and  Southeastern  Vermont, 
with  the  greatest  deficit,    3.  54  inches,    in  Central  Massa- 
chusetts.    Western  Massachusetts  has  averaged  dry  for 
11  of  the  last  14  months,  with  a  14-month  net  deficit  of 
12.  23  inches.     This  is  23  percent  less  than  normal. 

Windstorm  of  April  4-5:     Winds  of  gale  and  whole  gale 
force  raked  the  entire  section,  with  gusts  reaching  hur- 
ricane force  in  some  localities.     Damage  was  noted  over 
the  entire  section,   especially  fallen  trees  and  limbs  with 
resultant  power  and  phone  outages  and  crushed  cars  and 


buildings.     In  New  Hampshire,   one  person  died  when  a 
small  auto  was  overturned  by  the  wind.     Seven  others 
were   injured  in  different  accidents  -  1    in  Maine  and  6  in 
Massachusetts.     The  one  in  Maine  involved  the  driver  of 
a  truck  which  was  blown  over  by  the  wind.     The  Massa- 
chusetts casualties  included  three  in  an  overturned  trail- 
er home,  two  by  a  falling  tree,   and  one  when  a  station 
wagon  was  blown  against  a  tree.     Forty  trailer  homes 
were  damaged  in  one  park  in  western  Massachusetts. 
Coastal  shipping  was  imperiled  and  a  tanker  was  ripped 
from  its  moorings  at  Revere,  Mass.     Some  scheduled 
sailings  were  canceled,   as  were  airplane  flights.     Con- 
siderable minor  damage  occurred  to  buildings,   mostly  to 
roofing,    chimneys,   and  windows.     Many  signs  were  blown 
down.     The  peak  gust  at  Boston,   76  m.  p.  h.   at  12:47  a.m. 
on  the  5th,  was  the  fastest  since  September  12,    1960. 

Hazardous  Forest  Fire  Danger:  A  combination  of  below 
normal  rainfall  and  frequent  strong  winds  with  low  rela- 
tive humidity  produced  very  dangerous  forest  fire  hazard 
especially  in  coastal  and  southern  portions  of  the  section 
where  the  month  began  with  little  or  no  snow  cover.  Hun- 
dreds of  fires  on  some  days  taxed  all  available  fire  equip 
ment. 


Robert  E.   Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900   Post  Office  Building 
Boston  9,   Massachusetts 
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FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

D I V I S I  ON 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 


<  S 


52.9 
47.5 
50.6 
47.9 
54.7 
54.1 
53.0 
58.9 


53.9 
53.8 
56.6 
54.3 
56.7 
56.1 
55.4 


58.7 
54.9 
58.4 
56.8 
58.0 
59.3 
56.1 
56.5 
57.0 
58.5 
59.8 
61.6 
59.3 
58.6 
58.4 
55.8 
59.4 
58.3 
57.4 
58.8 
60.5 
62.1 
58.2 
55.4 


57.8 
61.2 
56.3 
54.8 
58.6 
58.9 
56.9 
59.7 
52.0 
60.6 
59.0 
57.0 
58.4 
55.0 
55.6 
58.0 
59.3 


50.1 
50.2 
47.6 


<  S 


48, 

2 

44. 

3 

54 

4 

52 

0 

26 

0 

46 

8 

53 

7 

53 

' 

56 

e 

32.3 
32.9 
30.1 
29.6 
35.5 
30.6 
34.1 
32.2 


31.3 
29.9 
29.1 
30.3 
31.9 
30.2 
27.0 


30.7 
29.4 
33.0 
29.8 
31.3 
38.5 
34.7 
36.2 
31.7 
33.4 
35.0 
36.3 
36.6 
35.9 
32.0 
31.8 
36.0 
28.2 
32.1 
28.5 
32.3 
32.9 
32.7 
34.3 


39.9 
33.4 
34.6 
35.9 
38.0 
35.2 
33.8 
34.3 
36.7 
41.1 
36.8 
35.9 
33.3 
36.9 
39.0 
39.2 
32.7 


29.1 
29.8 
28.2 
27.0 
24.4 
26.0 
27.5 
13.8 
27.3 


31.0 
28.5 
30.0 


42.6 
40.2 
40.4 
38.8 
45.1 
42.4 
43.6 
45.6 

42.8 


42.6 
41.9 
42.9 
42.3 
44.3 
43.2 
41.2 

42.6 


44.7 
42.2 
45.7 
43.3 
44.7 
48.9 
45.4 
46.4 
44.4 
46.0 
47.4 
49.0 
48.0 
47.3 
45.2 
43.8 
47.7 
43.3 
44.8 
43.7 
46.4 
47.5 
45.5 
44.9 

45.7 


48.9 
47.3 
45.5 
45.4 
48.3 
47.1 
45.4 
47.0 
44.4 
50.9 
47.9 
46.5 
45.9 
46.0 
47.3 
48.6 
46.0 

47.0 


39.6 
40.0 
37.9 
37.6 
34.4 
40.2 
39.8 
19.9 
37.1 

38.3 


42.4 
41.1 
43.4 


0.1 
0.3 
0.7 

0.7 
0.6 
0.6 


0.7 
2.1 


0 
3.6 

0 


0.4 
3.1 


3.1 
0.7 


29 

13 

30 

15 

30 

13 

29 

13 

30 

9 

29+ 

13 

29 

15 

20+ 

-  8 

29 

14 

30+ 

20 

30 

18 

20 

19 

664 
737 
730 
778 
590 
673 
633 
576 


663 
685 
663 
675 
610 
650 
707 


600 
681 
575 
645 
603 
477 
583 
554 
612 
564 
519 
473 
505 
527 
585 
629 
513 
645 
602 
632 
551 
521 
580 
599 


477 
522 
579 
579 
495 
531 
583 
533 
611 
418 
506 
551 
568 
562 
526 
488 
562 


754 
741 
807 
818 
913 
739 
749 
1345 
833 


673 
710 
639 


Precipitation 


.  s 


2.75 
1.85 
2.22 
2.02 
2.30 
2.19 
3.48 
1.53 

2.34 


2.36 
2.27 
1.10 
2.37 
1.33 
2.39 
2.32 

2.02 


2.00 
1.25 
1.58 
1.43 

.57 

.82 
1.36 
1.38 

.86 
1.45 

.91 
1.21 
1.46 
1 

1.53 
1.78 
1.58 
1.47 
2.15 

.94 
1.00 
1.01 
2.63 
1.89 

1.41 


1.48 

1.00 

.90 

.88 

2.14 

1.15 

1.45 

1.10 

2.52 

2.30 

.96 

.89 

.89 

1.36 

.77 

.96 

1.69 

1.32 


2.91 
2.83 
2.92 
4.10 
3.83 
2.38 
3.45 
6.97 
4.06 

3.31 


2.50 
1.23 


1.65 
1.33 


1.87 
1.93 

1.50 
2.23 
1.36 


1.70 


2.95 
2.46 
2.62 

2.61 
2.93 
2.17 
2.22 
2.22 

2.36 
2.42 

1.57 


2.74 
2.04 
2.43 


2.29 
2.68 
3.38 


2.32 
1.24 
1.43 
3.17 


2.20 
2.54 


.11 

.26 


1.08 
.68 


.70 
.61 
.55 


.72 
.41 
.39 
.28 
.32 
.24 
.31 
.79 
.30 
.54 
.26 
.33 
.40 
.37 
.42 
.50 
.76 
.32 
.68 
.24 
.26 
.24 
1.60 
.71 


.51 
.38 
.36 
.48 
1.32 
.48 
.45 
.39 
1.61 
1.77 
.3* 
.30 
.30 
.43 
.27 
.30 


30 
20 
20 
30 
24 
3 
20 
30 
24 
20 
2  4+ 
20 
30 
20 
20 
24 
30 
24 
30 
30+ 
30 
20 
30 
30 


.85 
.57 

.75 
.81 

.95 

.91 

1.08 

.80 


T 
2.8 
2.0 
3.5 


2.0 
1.0 


T 
1.5 

T 
5.0 
1.0 
5.5 
1.0 

2.0 


5.2 
5.5 

2.0 
9.9 

18.1 

1.5 

T 

27.9 
9.5 

6.5 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1963 


Temperature 


CONWAY    1     N 

DURHAM 

EAST    DEER  INC 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON    FAA    AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC    LAKE 

NASHUA       2    NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO      2    S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

TAMWORTH    2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG    FALLS 
MC    INDOE    FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER    FAA    AP 
MORRISVILLE    2 
MOUNT    MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH   DANVILLE 
NORTHFIELD 
SAINT    JOHNSBURY 
WATERBURY    1    NNE 
WEST    BURKE 

DIVISION 

WESTERN 

BENNINGTON    2    NNW 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET    1    S 

RUTLAND 

SAINT    AL8ANS    BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN 

3ELL0WS  FALLS 
CAVENDISH 
'EADSBORO  1  SSE 
50MERSET 
(•ERNON 
WOODSTOCK  3  ENE 

DIVISION 


<  S 


5*. 5 
59,6 
54.1 
58.5 
54.9 
58.6 
54.6 
53.3 
57.6 
58.6 
57.6 
57.2 
56.5 
53.9 
55.7 
55.1 
56.5 
60.6 
54.2 
53.5 


52.5 
58.7 
59.9 
57.2 

58.5 


50.4 

51.1 

52.8 

51.1 

51.8 

48.9 

53.1 

34. 8M 

49.8 

46.1 

50.5 

53.8 

51.2 

48.2 


56.7 
51.8 
56.3 
54.5 
55.0 
52.6 


55.6 
55.9 
53.7 

47.5 
58.0 
52. 3M 


<  S 


28.0 

30.1 

30.2 

29.6 

30.4 

28.4 

32.2 

28.6 

31.8 

28.9 

29.8 

32.4 

29.4 

27. 9M 

29.0 

29.1 

28.8 

31.0 

30.1 

29.7 


38.1 
34.1 
32.6 
38.3 
38.1 


28.4 

24.0 

28.1 

29.0 

29.2 

29.5 

29.6 

21.7M 

29.3 

25.6 

26.9 

30.1 

30.6 

23.9 


30.6 
28.8 
32.8 
30.8 
32.0 
33. OM 


30.7 
27.5 
29.1 
25.6 

30.0 
27. 1M 


41.3 

44.9 

42.2 

44.1 

42.7 

43.5 

43.4 

41.0 

44.7 

43.8 

43.7 

44.8 

43.0 

40.  9M 

42.4 

42.1 

42.7 

45.8 

42.2 

41.6 

42.9 


45.3 
46.4 
46.3 
47.8 
48.3 

46.8 


39.4 

37.6 

40.5 

40.1 

40.5 

39.2 

41.4 

28. 3M 

39.6 

35.9 

38.7 

42.0 

40.9 

36.1 


39.4 


43.7 
40.3 
44.6 
42.7 
43.5 
42. 8M 


43.2 
41.7 
41.4 
36.6 
44.0 
39. 7M 

41.1 


0.3 
0.7 
1.6 


0.1 
1.4 


0.2 
0.5 
1.1 
0.1 


1.5 
3.3 


2.9 
0.9 


2.9 
0.3 


0.8 
1.4 
3.3 
1.0 


29- 

21  + 

20 

29 

29 

18 

29 

29 

3 
20 
20 
20 
18 
30- 
20 
21 
29 

2 
29 
29 


No.  of  Day» 


702 
597 
677 
622 
663 
636 
642 
713 
602 
629 
632 
602 
654 
704 
672 
681 
661 
571 
679 
697 


585 
548 
555 
506 
493 


761 
814 
732 
740 
726 
765 
702 
1099 
757 
870 
783 
685 
716 
861 


633 

731 
605 
660 
638 
657 


650 
693 
701 
846 
625 
764 


Precipitation 


3.34 
1.29 
1.56 
1.52 
1.85 
1.51 
1.34 
1.68 
.78 
1.12 
1.31 
1.27 
1.00 
1.98 
1.53 
1.17 
2.94 
1.38 
2.01 
4.61 

1.73 


1.15 
1.49 
2.17 
1.34 
1.62 

1.55 


3.23 
2.21 
5.06 
2.80 
3.22 
2.22 
3.05 
5.05 
3.67 
3.90 
2.73 
4.12 
3.63 
3.24 

3.31 


1.94 
2.52 
2.17 
3.25 
1.62 
3.41 

2.49 


1.40 
2.33 
2.35 
2.39 
1.68 
1.79 

1.99 


1.95 
1.28 
2.11 


3.03 
2.33 


2.46 
1.75 
2.13 
2.31 


2.35 
1.44 
2.07 
2.32 
2.18 
1.73 

1.89 


.3? 

30 

.2-> 

3  0 

.34 

30 

.49 

30 

.•>4 

30 

.33 

30 

.57 

4 

.46 

30 

.31 

2<. 

.23 

30 

.35 

24 

1.34    30 


.80 
.98 

1.18 
.91 

1.07 


.97 
.58 

1.37 
.64 
.70 
.53 

1.10 
.96 

1.17 

1.04 
.57 

1.20 
.89 
.83 


.38 
.65 
.29 
1.10 
.56 
.97 


2.0 

T 
1.5 

.0 

T 

T 

.6 

T 

.0 

.0 

.0 

1.1 
.5 

.0 
.0 
1.0 
T 
.5 


2.6 
1.0 
9.0 
1.0 
2.0 
2.1 
T 
15.7 
1.8 

1.0 

1.0 

12.3 

2.0 

3.0 


T 
1.3 

.0 
3.5 

.5 

T 


.0 

2.5 
2.6 

8.0 

T 
T 

2.2 


S    o 


No.  of  Da/» 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


CONNECTICUT 

ANSONIA 

BALTIC 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 
CREAM  HILL 

DAN8URY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD  BRA1NARD  FLD//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT  R 
LAKE  KONOMOC 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM  R 
MIDDLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOUNT  CARMEL 

WEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 

PUTMAN  WATER  WORKS      R 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORO  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  W8RY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 
MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT  R 

EAST  SANGERV1LLE  5  SE 
ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDOLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLANO 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SQUA-PAN  DAM 
TELOS  DAM 

UPPER  DAM 

WATERV1LLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


.73 
.99 


2.77 
1.90 
2.53 
2.40 


.02 
.02 


.05   .01 
T     .02 


13    14 


15 


16      17      18 


25       26       27 


T     .11  .23 

.03  -15 

.04  .03 

.06   .07  .08 


.14   .04   .36 


.14   .30   .31 


.09 
.05 


.07   T     .04 


.49 
2.76 
1.66 


.29 

.73 

• 

1  .11 

.47 

1.90 

: 

.3* 

: 

.75 

MASSACHUSETTS 
ADAMS 


.45       .10       .24       .01       .13 


s  following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


AMHERST 

ASM6URNHAM 

ASHLAND 

8arre  falls  dah 
Bedford 

m  WOOD 

8ELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  OAH 
BLUE  HILL  WE* 
BOSTON  MS  AIRPORT 

BOYLSTON 

8ROCK.TON 
8UFFUMV1LLE  DAH 
CHATHAM  LTSTA 
CHESTER  I 


CLINTON 

EAST    6RIMHELD    DAM 

EAST    PEPPERELL 

EAST    WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL    RIVER 
FITCHBURG    2    S 
FRAWMGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

6R0T0N 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
M1NGHAH 
HOLYOKE 
HOOSAC    TUNNEL 

HU88ARDSTON 
'YANNIS    2    NNE 
.PSWICH 
UNIGHTVILLE    DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

«IDDLEBORO 

■MDDLETON 

■IILFORD 

1ANTUCKET    W6    AIRPORT 

<EW   BEDFORD 
1EW8URYPORT 
tEW   SALEM 
IORTHBRIDGE 
'ELHAM 

'EM8ROKE 
'ERU 

'ETERSHAM    3    N 
'1TTSFIELD   WB    AIRPORT 

'UINFIELD 

LYMOUTH 

ROVINCETOWN    1    N 
UAB8IN    INTAKE 
EADING 
OCHESTER 

OCKPORT    1    ESE 

ALEM   CO    AIR    STATION 

ANDWICH 

EGREGANSET 

HEL6URNE    FALLS 

OUTHBRIDGE    3    SW 

OUTH   EGREMONT 
POT    POND 

PRINGFIELD    ARMORY 
TERLING 

TOCHBRIDGE 
UJMTON 
JLLY   DAM 
JRNERS    FALLS 
*LPOLE 

VRE 

1SHINGTON    2 
iST    CUMMINGTON 
STFlEtD 

^ST    MEDWAY 

iSTON 
:st  OTIS 
STOVER    FIELD 
NCHENDON 
>RCESTER    MS    AIRPORT 


THLEHEM 
ACKWATER    DAM 
ADFORD 

MPTON 

NNON  MOUNTAIN 

NTErt  HARBOR 

AREMONT 

NCORD   W8    AIRPORT 

NWAY    1    h 

*VRLE    NOTCH 

BLIN 

RHAM 

ST   DEERING 

ROL 

BYAN 

'ST   CONN    LAKE 

r*WlLLIAM 

*NKLIN 

*NKLIN    FALLS    DAM 

-MANTON 

*FTON 

RENVILLE 

JOVEfl 

:ne 


s  following  Station  index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  DAM  F 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILAN  7  N 

MILFORD 
■f-f- MOUNT  WASHINGTON      U\ 
NASHUA   2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOO 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DAN8URY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WEST  HENN1KER 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WINDHAM 

WOLFEBORO 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 
CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIODLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MORR1SVILLE  2 

ffMOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 
WAITSFIELD  2  WSW 

WARDSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


1.11 
3.45 
1.66 
3.49 


Day  o!  Month 


1 

?■>. 

1 

21 

1 

14 

1 

OC 

4 

.06 

1 

9E 

1 

.53 

1 

.71 

1 

.06 

1 

.39 

1 

.17 

2 

.9*4 

1 

.32 

1 

.14 

2 

.65 

2 

.60 

1 
7 

9 

.01 

1.94 
1.99 
3.23 


3.67^ 

3.9d 

D  2.73 


10    11    12 


.06   .02 
T     T 

.05 


13      14      15 


.46 
.37 
.27 


.01   .96 

.20 

.10  1.17 


.25   .500  .10 


89   .51D  .40 


.05   .20   .06 


16    17    18 


19      20      21 


25      26       27 


28       29      30 


.41   .37   .03 


.04 

.06 
.02 


.15   .60   .01 


.36 

.06 

.34 

.30 

.02 

•  50 

.01 

.27 

T 

.16 

.22 

.72 

.16 

.12 

.30   .08   .40 


.27   .10   .65 


s  following  Station  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT    we    AP 

BULLS    BRIDGE    DAM 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM   HILL 

DANBURV 

FALLS   VILLAGE 

SROTON 

HARTFORD    BPAINARD    FLD 

(ARTFORD   W8    AIRPORT 

IANSFIELO    HOLLOW    DAM 

IIDDLETOWN    4    W 

IOUNT    CARMEL 

EW    HAVEN    WB    AIRPORT 

ORFOLK    2    SW 

ORwALK    GAS    PLANT 

ORWICH    PUB    UTIL    PLANT 

JTMAN    WATER    WORKS 

U.IS3URY 

1EPAUG    DAM 

•AMFORD    5    N 

ORRS 

TERBURY    RADIO   WBRY 

STBROOK 

GWAM    RESERVOIR 

AINE 

GUSTA    FAA    AIRPORT 

IGOR   DOW    FIELD 

'    HARBOR 

-FAST 

1SSUA    DAM 

DGEWATER 

DGTON    1    NNW 

'NSWICK 

IBOU    WB    AIRPORT 

INNj 

ARISCOTTA  MILLS 


Day  Ol  Month 


MAX 

M1N 


MAX 
MIN 


12 


62   49   53 


45   40  |  30 


57   50   64   66   60 


MAX   62 
MIN   22 


MAX 
MIN 


72  66 

42  40 

59   61  71 

16   41  46 

S7   70  67 

33   41  42 

56   77  6B 

29   43  43 

61   72  63 

22   41  42 


21   22   23 


34   26   26   30 


52   58   43  .  57   65   54 
37   27   25   22   23   17 


10   U   I2  |  "   "   15  16   17   18   19   20   21   22   23  I  24   25  I  26  i  27  I  28 


32   34   32 


54   44   49 


62 

20 

62 

38 

73 
46 

56 
28 

64 
42 

72 
48 

56 

77 

67 

51 
30 

65 
43 

56 

39 

50 
27 

57 
32 

61 

41 

62   53   77 
32   39   47 


27   43   49 


62 

73 

20 

42 

59 

70 

30 

41 

SB 

66 

24 

42 

60 

78 

2° 

34 

95 

36 

40 
21 

54 
27 

i  '1 
i  37 

50 
28 

59 
34 

47 
29 

58 
25 

1  6T 
33 

55 
33 

55 
35 

43 
26 

57 
32 

62 

25 

52 

22 

61 
31 

46 
29 

53 

31 

58 
34 

56 

33 

58 
29 

45 
32 

59 

30 

66 

30 

56 

30 

60 
30 

45 
29 

60 
29 

66 
30 

56 
29 

53 

38 

59 
28 

45 

27 

58 
23 

65 
23 

58 
37 

57 
27 

49 

27 

61 
34 

62 
28 

62 

47 

59 

63 

56 

63 

35 

49 
33 

52 
32 

58 

31 

57 

35 

48 
34 

50 
22 

36 
22 

50 
28 

56 
24 

54 

39 

65 
32 

49 

29 

59 
31 

66 

36 

40 

52 
31 

*7 
32 

55 
34 

50 
34 

60 
37 

47 
28 

57 

21 

65 
25 

57 
30 

54 

37 

41 
23 

57 
24 

62 

34 

52 

30 

56 

37 

54 
26 

51 
23 

63 
28 

64 
28 

25 

32 

18 

47 
29 

42 
30 

56 

36 

49 
32 

49 

34 

62 

37 

49 
30 

48 
32 

60 

32 

48 
33 

50 
31 

63 
39 

46 
32 

52 
36 

64 
41 

45 
36 

52 

35 

64 
41 

56 

46 

4  9 

66  60  61 

40  38  39 

63  58  59 

26  24  27 

61  60  61 

31  37  31 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1963 


62   57   78 
40   45   4  5 


65   64   76 


63   60   74 


45   46   45 


60   70   67 


62   77   76 


55   70   68 
21   42   44 


64   49   60 
40   30   28 


63   50   56 


60  56  57 

25  21  23 

63  59  61 

33  28  30 

63  59  61 
29  24  25 

64  60  62 
37  29  29 

63  63  58 

24  21  23 


59 
36 

56 

43 

71 

4C 

63 
34 

61 
44 

75 
42 

63 
24 

60 
32 

73 
43 

61 

53 

74 

63   59   60 


63   40   41 
39   28   26 


58   40 
35   30 


63   60 
40   31 


66   62 
35   30 


59   51 
29   28 


52   40 
25   21 


67   44 
42   34 


32   45 
20   24 


34   42 
22   25 


42   45 
21   24 


44   46 
22   25 


37   27 
12   13 


73   64   54 
25   27   36 


62   57   54 


33   29   28 


61   58   53 
26   34   22 


63   63   59 


53   48 
35   29 


65  60  62 

39  31  40 

51  55  52 

26  25  28 

64  65  61 
37  35  38 

65  65  61 
32  29  31 


35   37   44 


30   40   43 


67   63   77 


63  65  61 

25  30  44 

57  62  64 

31  43 

65  58  77 


60  55  77 

41  43  45 

55  57  56 

27  33  40 


75   64   76 
28   40   31 


62   68   61 


46 

42 

76 

66 

48 

40 

72 

67 

61 


76 
43 


52   47   61  !  60   57   60 
32   33   38   36   33   35 


28   25   41 


50   44 
29   25 


56   48 
33   29 


36   42 
18   14 


MAX 
MIN   15 


MAX   63 
MIN   23 


61   47  I  38 
28   27  !  29 


64   60   41 
38   29   30 


40 
8 

39 

8  1 

48 
19 

40 
28 

53 

30 

25 

13 

35 

14 

38 
19 

43 
20 

41 
21 

45 
24 

40   40   40 


42  44  53 

32  32  37 

44  44  51 

33  34  36 

44  42  52 

33  33  38 

50  43  55 

29  30  37 

36  42  39 

28  29  30 


27  [  31 
51 


39   40   43 


57   56   53 
35   39   34 


39   41 
17   28 


52   45 
24   22 


5  3   49 
33   31 


31 

32 

56 
22 

50 
38 

61 
44 

40 
31 

40 
27 

42 

31 

51 
35 

45 
30 

53 

37 

66   62   64 
27   23   24 


60   60   56 


49   54   52 
31   30   39 


48   51   52 
30   31   34 


51   52   53 

30   33   41 


54   56   56 
27   32   33 


47   44   47 
22   25   29 


42   45 
24   30 


51   55   52 

29   29   38 


56   60   56 


36   39   44 


26   27   33 


41  46  45 

64  67  61 

32  36  45 

66  63  75 

25  27  44 

61  58  73 

30  39  41 

58  61  67 

32  35  42 

66  64  78 

37  41  43 

63  62  71 

35  36  42 

65  64  76 

34  42  43 


60   62   72 
28   36   44 


57   58   53 
36   33   40 


55   57   45 
38   33   39 


53   52   46 
41   35   40 


30   47   35 


40   46   47 


64   77   71 
37   47   48 


57   48   52 
42   39   40 


72  72  73 

36  45  45 

70  77  65 

59  76  62 

46  47  45 

69  61  69 

33  41  40 

76  64 

45  49 


68   54   43 
34   28   34 


31   35   33 


51 
33 

45  54 
39  38 

46  53 
38  36 

46  52 


56 
36 

57 
38 

69 
38 

63 
44 

56 

57 

43   40   40 

62   49   40 


66   77   69 
30   43   34 


65 

69 

35 

47 

74 

73 

36 

48 

76 

77 

18 

43 

58 

38 
58 


40   42   37 


53 
32 


43  44  45 

75  77  68 
38  46  38 

76  60 
35  *2 

74  76  74 

37  46  34 


57   61   66 


33   39   41 


52   50   64 
34   39 


54 

34 

56 
26 

46 

40 

45 
28 

51 
22 

52 
32 

52 

37 

59 
29 

50 
36 

60 
34 

59 
17 

60 
38 

6  0 

36 

56 
31 

65 
44 

50 
33 

55 
32 

39 
32 

57 
32 

60 
26 

46 
44 

66 

57 

50 

28   34   34 


56   66   69 


56   64   72 


44   37   54 


56   50   65 
30   37   36 


35   30   40   33   39 


58   55   51 
39   37   37 


37   37   34 


57   53   51 
34   37   36 


63   54   55 
39   35   36 


52 
35 


45   44   40 
38   32   31 


45   46   39 


63   45   43 
37   37   32 


55   37   45 
30   30   27 


63   43   45 
35   32   30 


44   38   38 


37   38   36 


52   54   57 
31   24   24 


69  68  54 

29  28  45 

63  64  53 

35  36  37 

58  61  66 

23  21  43 

60  63  59 

37  37  39 


57 
30 

57 
31 

59 
35 

60 
32 

57 
28 

60 
29 

63 
34 

66 

34 

57 
30 

61 
30 

64 
39 

70 

3  2 

51 
23 

57 
25 

59 
26 

62 
25 

53 
36 

53 
33 

56 
33 

68 

38 

57 

58 

63 

64 

58 

31 

58 

38 

64 
36 

60 

36 

50 
28 

50 

28 

54 
30 

58 

32 

58 
32 

58 
33 

61 
37 

62 

34 

52  54  53 
32  26  29 

56  59  62 

29  26  27 

53  52  57 
35  33  35 


55 
32 

57 
29 

58 

3  5 

61 
24 

52 
35 

52 

25 

33   36   34 


61  64  63 

34  32  46 

61  68  58 

27  25  32 

61  65  61 
31  35  42 

57  63  65 

34  30  43 

62  63  60 
27  29  33 

62  65  59 
37  32  41 

63  67  61 


63   63   53 
27   26   43 


60   66 
30   29 


57 
39 


53   60   58   59   62 
31   35   32   30   31 


32   32   39 


53   62   58 


28   28   29 


56   56   59 

36   44   43 


49   52   51 


32   29   29|  27   32   28 
52   47   41 


36   33   29 


56   45   41 
35   35   32 


29   28   32 


52   56   59 


50   56   63 
23   23   27 


61   69   62 


60   60   50 
38   34   44 


54   66   52 
29   28   38 


58.2 
39.1 


59.9 
33.3 


58.4 
28.4 


56.0 
34.7 


59.1 
30.8 


57.7 
35.5 


60.0 
34.1 


60.7 
35.8 


59.7 
30.4 


58.1 
36.0 


58 

38 

.1 
.4 

52 

30 

.6 

8 

60 
3  8 

5 

1 

60 
36 

4 
3 

61 
30. 

1 

5 

56.1 
33.7 


58.9 
33.0 


63.6 
34.7 


59.9 
35.6 


62.0 
34.7 


61.2 
32.4 


51.1 
33.1 


49.4 
32.6 


51.4 
34.3 


54.1 
31.8 


45.4 
25.1 


47.5 
26.1 


56.3 

31.4 


55.6 
37.7 


51.8 
29.1 


30   34   35   33   32 


:•»  following  St» 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1963 


Continued 


Station 


EASTPORT 

EAST  SANGERVtLLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


Day  Oi  Month 


62   53 
30   30 


58   61 
25   29 


50   37  j 
35   18 


39   39   42 
31   23   22 


45   40 
31   15 


34   46 
29   19 


41   39 
28   14 


19  ,  28 
35 


55   60 
31   29 


13   27   25 


67   44 

17   17 


53   39 
28   23 


52   44 
38   29 


54   42 
33   29 


MAX 
MIN 

43 
20 

47 
34 

59 
31 

MAX 
MIN 

59 
23 

64 
35 

49 
31 

MAX 

MIN 

43 
22 

59 
26 

53 
25 

MAX 
MIN 

59 

24 

61 
29 

51 
29 

MAX 
MIN 

43 

16 

59 
23 

55 
28 

MAX 

MIN 

45 
19 

54 
32 

52 
28 

MAX 
MIN 

53 

18 

56 
33 

37 
28 

MAX 

MIN 

51 
14 

59 
25 

38 
30 

MAX 
MIN 

42 
12 

58 
27 

52 
25 

MAX 
MIN 

50 
19 

48 
20 

46 
28 

MAX 
MIN 

53 
29 

66 
43 

45 
32 

MAX 
.MIN 

53 
20 

68 

40 

45 
32 

MAX 
MIN 

55 
16 

49 
37 

37 
19 

60   52 
27   25 


64   59 
39   30 


61   39 
34   29 


63   41 
35   29 


55   45 

18   17 


41   41 
26   15 


40   38 
28   19 


39   27 
20   12 


40   36 
26   20 


37   33 
27   18 


37   30 
27   20 


38   34 
26   12 


37   41 
29   20 


47   34 

31   24 


34   38 
26   14 


41   38 
30   20 


33   40 
27   13 


38   41 
24   16 


39   30 
29   17 


37   32 
31   19 


33   38 
21   13 


38   36 
28   16 


54   40 
2  5   24 


53   39 
26   22 


39   39 
23   15 


37   38 
24   10 


43   41 
32   23 


43   29 
20   15 


45   29 
24   20 


35   40 
17   13 


40   47 
29   33 


52   49 

22   25  I  30 


43   47 
29   28 


51   51 
28   26 


48   35 
24   29 


45   37 
20   28 


66   60 
38   36 


59   52 
20   21 


40   50 
27   24 


65   60 
35   28 


45   45 
35   32 


54   63 
27   29 


56   65 
20   22 


40   40 
11   30 


52   51 
24   2  3 


38   36 
17   27 


38   37 
19   28 


49   33 
28   28 


51   49 
30   31 


43   43 
17   20 


48   48 
26   31 


45   43 
23   22 


47   42 
24   31 


41   37 
23   32 


41   41 
19   30 


44   43 
18   20 


45   39 
22   29 


54   54 
36   31 


40   51 
33   36 


46   45 
30   35 


42   43 
28   31 


44   55 
29   25 


41   39 
32   33 


37   44 
29   30 


15 


16 


48   52 
26   36 


39   41 
31   28 


39   42 
30   33 


38   48 
30   30 


44   38 
30   32 


46   55 
33   39 


38   39 
29   30 


43   51 
33   37 


37   39 
27   29 


40   41 
31   33 


40   48 
32   35 


40   48 
32   35 


29   32   35 


47   51   54 
22   28   32 


50   49   55 

24   24   33 


41   42   47 
24   30   32 


52   56 
24   21 


49   48   49 
27   26   31 


41   45   45 
26   25   31  I 


48   46 
29   25 


56   54 
23   31 


36   42   45 
25   28   34 


37   43   45 
24   27   33 


40   48   47 
28   23   33 


50   47   52 
23   26   29 


49   53   51 
34   32   38 


46   40   46 
27   24   31 


48   52   46 
32   27   35 


46   41   44 
27   22   28 


49   47   48 
29   27   30 


43   48   49 

30   27   33 


50   52 
27   28 


52   56   57 
33   25   31 


23   25   38 


34  36   39 

52  55 
27  23 

53  58   45 

32  30   36 

60  58   63 

29  26   35 

49  58   41 

34  36   36 

49  54   45 

35  35   32 

51  52   45 

33  24   32 

56  52 
35  34 

57  57 
35  30 

45  50   47 

31  23   28 

55  57   49 

35 

44 
27 


53   44 

34   38 


52   46 
36   27 


37   42 
21   10 


39   30 
27   12 


47   45 
30   18 


51   37 
27   23 


41   39 
29   19 


43   39 
30   21 


52   53 
32   25 


41   38 
22   27 


44   44 
18   26 


48   53 
34   30 


48   47 
23   28 


49   46 
26   31 


45   43 

17   27 


53   51 
25   24 


42   40 
22   28 


41   38 
11   22 


51   51 
25   31 


50   52 
24   23 


51   43 
23   28 


56   35 
27   27 


36   39 
27   30 


39   44 
28   30 


48   59 
33   41 


48   58 
31   33 


39   41 
30   31 


46   43   55 


45   53 
29   30 


46   53 
31   34 


42   42 
33   24 


49   60 
28   40 


39   43 
30   26 


36   35 
27   28 


44   54 
32   37 


48   57 
26   30 


45   43 
32   32 


41   36 
29   29 


47   52   45 
20   20   29 


44   46   48 
31   27   29 


55   58   53 

38   34   40 


54   56   55 
28   25   33 


36   42   46 
24   26   32 


47   43   45 
20   21   29 


59   55 

39   32 


48   51   50 
28   28   34 


47   51   50 
21   29   35 


39   41   41 
29   25   31 


56   59   59 
24   24   36 


40   43   45 
25   29   22 


38   42 
20   27 


55   52 

27   37 


57   57   58 
27   35   37 


45   43   55 


28  34 

57  61 

26  38 

42  55 

31  34 

52  51 

27  35 


54  40   56 


28 


34 
69   69 


49   40   55 
29   31   35 


45   39   55 
29   32   35 


55  46   40 

34  35 

65  45 

35  34 

50  40 

33  27   30 


40   36   35 


51   52 
23   35 


50  52  53 

34  29  37 

52  57  42 

34  28  36 

54  55  44 


2» 


28   22   31 


30   34   36 


57  64  68 

37  39  45 

46  53  53 

26  29  36 

56  54  65 

29  37  34 


5* 
35 


52  58  55 
31  37  34 

40  51  55 

28  32  38 

53  53  55 
28  31  26 

54  55  56 
28  33  31 

39  51  53 

30  34  28 

47  50  51 

26  30  30 


51   63   54 
35   33   38 


55   61   52 
30   24   36 


69 
32 


29 

27 

26 

29 

39 
28 

39 
30 

50 
29 

50 
30 

42 

33 

40 
28 

48 
28 

49 
28 

41 
34 

47 
30 

40 
27 

52 
30 

44 

33 

41 

33 

50 
32 

52 
36 

56  55  62 

40  34 

57  55 
30  26  39 

46  56  50 
33  32  46 

47  50  57 

30  28  34 

56  55  49 

39  29  40 

55  56 
29  26 

56  57  56 

31  26  36 

46  49  60 


28 

25 

30 

62 
36 

62 
34 

65 
41 

50 
27 

51 
26 

56 

30 

44 
28 

50 
24 

52 

34 

57   61   51 
39   28   41 


54 

54 

54 

26 

24 

33 

51 

45 

52 

29 

29 

30 

50 

42 

52 

28 

30 

12 

50   54   59 
31   33   40 


55  47  62 
27  39  44 

50  50 

23  36  38 

53  50  58 

26  35  39 

52  72  69 

38  40  47 

53  72  69 

27  39  41 

56  40  53 

27  34  35 

40  51  42 

24  26  32 

55  61  63 

39  40  39 

56  64  66 

29  36  40 

56  65  66 

28  37  44 

45  48  36 

24  29  32 

63  73  72 

28  40  37 

42  48  42 
26  30  32 

44  47 
24  28  33 

57  55 

29  39 

55  71 

26  40 

45  57 
29  36  36 

43  60  49 
32  36  39 


53   40   45 


31 

30 

58 
35 

43 

33 

62 
29 

38 
28 

60 
32 

4  0 

32 

42 

41 

40 
3  0 


34   46   46 
29   28   31 


58   54   65 
33   31   33 


62  70  49 

27  25  38 

53  65  51 

28  26  40 

57  67  57 

28  26  40 

56  63  55 

27  26  37 

53  55  65 

29  28  32 

60  65  48 

34  31  43 

50  55  63 

27  25  27 

58  67  64 
32  27  33 

50  52  66 

24  22  27 

54  50  6* 

28  26  35 


62   46   46 
36   37   30 


52   43   47 
39   33   31 


39   26   34 


55   37   38 
32   29   27 


55   39   36 


58 

3  0 

39 

27 

52 

38 

46 

37 

43 

33 

42 
32 

44 

36 

43 
32 

55 

32 

39 
28 

6" 

59 

31 

30 

62 
36 

45 

35 

50 

35 

42 

32 

61 
35 

41 
33 

66 
41 

41 

33 

30  37 

52  55 

32  33 

37  45 

28  24 

44  54 

28  29   27 

55  57   58 

33  39   39 

53  54   57 
25  34   35 


31  44 

20  28 

54  60 

31  38  37 

51  52  55 

31  33  35 

51  51  55 

33  35  38 

39  51  52 

27  28  28 

53  53  57 

39  39  33 

35  42  52 

24  28  23 

35  42  44 

22  27  26 

52  56  57 
31  35  36 

51  33  56 

26  29  29 

39  52  56 

31  33  28 

41  53  56 

26  33  30 


25   23   32 
49   66   58 


55  62  48 

32  24  42 

53  65  63 

26  28  35 

50  54  64 

26  23  31 

55  64  49 

33  33  42 

38  68  48 

28  27  35 


5  8 
30 

69 

27 

4Q 
34 

54 
24 

53 

25 

65 
2? 

60 
36 

71 
30 

67 
42 

50 
22 

52 
21 

65 
26 

50 
22 

50 
24 

55 
27 

59   68   66 
31   28   36 


60   67   48 
27   25   41 


6" 
33 


56   61   68 
34   29   31 


3«*   reference   DOtee   following  Station   Index. 
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Continued 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 

AMHERST 

BARRE    FALLS   DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON    WS    AIRPORT 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST    3RIMFIELD    DAM 

EAST    WAREHAM 

ED6ART0WN 

FALL    RIVER 

FITCHBURG    2    S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

HINGHAM 

HOOSAC    TUNNEL 

HYANNIS    2    NNE 

KNIGHTVILLE    DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET   WB    AIRPORT 

NEW   BEDFORD 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN     1     N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT    l    ese 

SALEM   CG    AIR    STATION 

SANDWICH 

>HELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

'fRINGFIELD  ARMORY 


MAX   52   59   62 
MIN   22   32   42 


MAX   62   66   52 
MIN ,  25   40   38 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1963 


50   50   38 
37   24   29 


57   45   57 
17   17   28 


MAX 
MIN 

57 
19 

62 

36 

65 
37 

41 
33 

52 
22 

42 

24 

MAX 
MIN 

65 
25 

71 
45 

51 
37 

57 
29 

44 
28 

56 
28 

MAX 
MIN 

59 
18 

63 
41 

63 
38 

52 

34 

42 
23 

51 
25 

MAX 
MIN 

60 
33 

70 
44 

50 
36 

54 
26 

43 
25 

53 
29 

49   56 
29   23 


63   54   55 

28   27   24 


5  3   60   52 
28   27   20 


64   55 
29   29 


28   23 
63   52 


58   59 
26   21 


52   42 
26   30 


47   51   62 
27   31   34 


54   45 
30  '  32 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


73   52  i  58   45   57 
«7   39   30   28   33 


60   74   70 


60   50   57 
39  I  36   25   26 


60   62   70  !  45 


37   40  |  35 


69   67   54 

45   40  I  38 


56   45 
25   27 


63   53   57 
41   36   35 


65   55   58 

28   34   27 


56   64   54 
26   29   22 


51   54   62   54   54 
28   30   36   34   33 


60   66   40   46 
39   39   26   27 


60   61   69   45   53 
22   40   42  i  35   25 


49   46  57 

32  38 

48  60 

32   31  41 

47   50  62 

37   35  45 


56   46   47 
25   32   34 


48   58 
34   43 


27   34   30   29 


51 
25 

62 
40 

45 

40 

51 
24 

50 
33 

63 
42 

57 
32 

72 
44 

58 

40 

63 
27 

67 
42 

68 

40 

64 
28 

67 

69 
45 

75 

72 

41 

63 

63   73   62 
27   44   39 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65   61 
39   41 


60   47   57 


46   55   48 

40   30   31 


58   47 
32   29 


35   18   27 

43   58   46 
27 

58 


55 
28 

62 
26 

52 
35 

52 

30 

49 

52 

54   46 
30   32 


53   41 
27   32 


53   50   53 


57   46 
38   26 


59   45 
38   28 


34   39   28 


39   35   33 


28  28  27 

58  66  56 

33  33  28 

65  59  59 

37  31  30 


42   50   40 
34   23   25 


48   54   40 
34   24   24 


72   65   58   44   57 
43   34   34   22   27 


71   52 
45   37 


62   70   68 


45   52   50 


57   75   58 
36   45   43 


MAX   62   64   50 


MAX 
MIN 


5  8  46 

29  28 

55  52 

36  26 

51  46 

32  31 


62   51   59 
32   32   33 


62   52 
36   36 


50   51 
33   39 


48   49 
33   33 


56   46   48 

26   33   41 


58  56   53 

25   20   27 

60   57   58 
33   25   30 

56   53  57 

24   21  27 

59  55 

37   34 

60  58  57 
41   38  42 

62   56  60 

28   25  35 

60   59  56 

28   26  33 

58   57  54 

39   34  39 

62   59  56 

35   32  36 

60   61 
29   24 

62   57 
29   26 


29   32   38 


58   61   59 


69   60   60 
31   39   45 


61   71   68 
34   46   40 


61   72 
29   44 


57   62  60  69 

27   26  29  43 

56  |  63  59  72 

38   40  37  43 

57 |  59  62 

44  40  45 


61   74 
'32   42 


67   69 
29   43 


60   73 
42   42 


55   49 
25   24 


55   54   55 
37   38   22 


60   56   52 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


28 

40 

66 
40 

52 
25 

68 
39 

64 
38 

66 

25 

73 
43 

51 
38 

58 
21 

58 
37 

74 
42 

53 
32 

67 
42 

58 

37 

47   37 
23   22 


60   58 
39   28 


62  55  54 

34  32  31 

65  55  56 

35  31  28 

62  54  56 

35  30  28 

51  49  48 

38  35  31 

59  62  57 

39  40  35 

57  50  53 


50   51 
26   33 


32   42 

60 


54   60 
33   29 


60   59 
30   29 


63   61 
37   31 


58   75   72 
45   45   48 


66  55  42 

34  36 

55  47  49 
37  34  35 

66  52  40 

34  30  32 

56  44  52 
39  32  33 

60  51  49 

34  30  33 


25   26   27   28   29   30 


42   49   49 
35   27   27 


55   54 

33   26   27 


46   50   50 
34   26   25 


53   55   57 
35   33   30 


50   48 
36   25 


53   41 
36   35 


47   51   52   56 

32   36   34 


64  60  75 

30  27  42 

60  64  61 
28  29  41 

61  60  70 
39  38  46 

58  62  59 

34  32  42 

60  66  58 

28  30 

62  58 

31  38  43 

56  59  57 

33  36  44 

65  56  74 


36   32   32 


31   25   30 


66   71 
32   43 


63   65   65 
32   32 


37   45  |  56   56 
27   25 


50 
27 


55 


33 

46   56 
27   25 


44   59 
39   29 


28   26 
66   52 


25 

32 

30 

55 
22 

48 
32 

53 

41 

56 
27 

38 
34 

49 
32 

48 
32 

49 
33 

59 
42 

48 
30 

50 
32 

61 

41 

55 
30 

49 

30 

61 

41 

53   56   61   60 
27   30   34   34 


33   42  44 

73   63  74 

33   42  35 

71  72  70 
39   44  46 

72  63  70 

38   43  44 

71  61  70 

33  42  38 

63  74  68 
35  46  44 

66  53  71 

35  41  45 

64  75  66 

44  44  48 

74  64  72 

36  41  39 

74  66  74 

32  42  47 


70|  65   55 
39   36 


57   45   50 
36 

51 
34 

68   54   44 
36   34   33 

67   53   46 
40   39   36 

63   54   41 
39   35   33 

66   55   43 


65   57   46 
43   42 


53   52 

39   40 


56 

39 

I      55   58 

35  35   33 

50   54   54 

36  25   32 

48   52   56 

40   37   37 


48   50   54 


55   42 
32   33 


76   71 
43   45 


62   78 
33   44 

66   58 


56 

27 

52 

22 

54 
31 

58 
28 

57 
27 

58 
24 

60 
22 

56  1 
24  | 

58 
26 

64 
30 

68   63   75   71 

42   33   44   47 


60   70   60   70 
38   32   40   42 


48   49 
33   35 


52   52   64 


62   66 
23   40 


57 
37 

4ft 

26 

57 
39 

50 
28 

62 
33 

49 

32 

43 
36 

50 
26 

64  55  56 

32  27  23 

56  65  57 

30  37  24 

59  49  53 

38  35  31 


44   58 
30   33 


50   62 
30   31 


59   57 
35   31 


60   57 
31   26 


62   60   70 


59   63   61 

38   40   35   44 


60   61 
35   31 


52   61 
33   40 


66   63   60 
41   37   43 


59   55 
29   25 


55   54 
30   36 


57   50 
24   30 


35   19   30   28 


33   38   39   26   24 


50 
27 


50 

37 

54 
39 

50 
36 

53 

34 

53 

26 

53 
26 

50 

27 

50 
25 

65 

37 

56 

32 

50   54 
31   41 


46   48   59 


58   58 
29   24 


60   57 
27   23 


61   62 
32   24 


52   57 
34   42 


53   44 
28   32 


48   49   58 


58 
30 

57 
28 

58   54   55 
37   33   37 

57   55   53 
41   33   39 


38   34 
59   59 


58   55 

28   24 


63   57   77 
41   44   47 


61   60   70 
27   3ft   41 


34   36   44 


61   5 
29   43 


40   40   43 


57   60   55 

43   40 


31   34   39 


61   60   70 


56 

41 

70 
38 

74  57  47 

41  38  34 

61  50  49 

41  38  35 

58  49  48 

41  39  35 

65  51  40 

34  32  32 

61  54  51 

43  37  34 


38 

33 

32 

48 
34 

52 
27 

54 

27 

54 
35 

55 

35 

59 
32 

52 
38 

52 

38 

54 
34 

53 
38 

57 
37 

60 
36 

50 

55 

55 

58   59 
28   28 


63   68 
28   29 


55   59 
27   25 


58   69 
36   30 


26   24   43 

54   66   53 

39  38   47 

53  67   55 

42  42  46 

57  66  60 
39  27  42 

58  59  68 
31  27  37 

57  70  69 

52  37  44 

56  59  64 
33  35  44 

57  61  67 
28  29  41 

56  58  54 


59   60 
40   41 


47   49   57 


57   61 
34   34 


35  35  35 

46  50  51 

31  26  28 

51  51  54 

36  38 


66   54   42   48   52   52 


73   70   59   49 
42   52   38   37 


26   26   31   41 


41  42  44 

68  71  67 

36  43  39 

54  62  62 

39  46  46 

63  75  68 

49  49  50 

62  69  60 

32  44  35 

59  78 

39  45 

59  69 

32  45  44 


73  67  76 

31  43  45 

55  73 

40  43  43 

52  72  69 

44  44  42 

64  74  70 
42  48  49 

70  59  62 

36  4ft  40 

65  69  65 


40   34   34 

62   55   49 
40   34   34 


48   40   37 


56 

41 

52 
45 

57  62   71 
30   30   42 

58  62   73 

38   33   43 

60   73   67 


54  71 

40  34 

54  60 

29  29 

54  60 

38  25 


24   26   34 


53 
36 

54 

35 

5H 
36 

59 
42 

69 
35 

64 
51 

55 

3  8 

54 
36 

59 

34 

61 
39 

70 
34 

54 

ftft 

55 
34 

53 
33 

56 

36 

57 
36 

67 
34 

68 

45 

48   53   55   53   55   51 
38   38   38   34   34   45 


39   42 
32   33 


64  56 

42  37 

56  52 

42  38   35 

55  42   49 

40  30   34 

66  57   46 

41  31   36 


56 
41 

59 

39 

61 
38 

61 
43 

59 

47 

52 

47 

50 
30 

50 
30 

54 
29 

60 
28 

66 
27 

52 
42 

51 
35 

51 
35 

53 

34 

53 
42 

68 

37 

63 

ftft 

51 
36 

55 
37 

59 
38 

53 
38 

59 
39 

57 
43 

55 

54 

55 

57 

70 

55 

62   58   62 


67   60   75   63 
37   37   45   42 


55 

46 

45 

40 

37 

36 

6.' 

47 

44 

42 

39 

32 

bO 

49 

48 

44 

40 

40 

72 

55 

4? 

36 

31 

33 

59 

50 

45 

34 
57 

35 
47 

35 
52 

51   54   54 
33   33   28 


33   37   36 


55   63 
30   42 


74   68 

48   48|  37   35 


37 

38 

35 

5ft 
38 

54 
38 

56 
36 

50 
34 

53 
27 

52 
29 

ftO 

35 

52 

37 

58 
25 

55 
38 

50 
34 

59 
33 

50   60   54 
40   39   43 


52   60   52 

42   42   44 


52   62   56 


57 
29 

60 
28 

68 
36 

59 
28 

67 
25 

56 
43 

63 

40 

69 
37 

54 
35 

33.9 
31.3 


38.7 
30.7 


54.9 
29.4 


58.4 
33.0 


56.8 
29.8 


56.5 
36.2 


57.8 
39.9 


56.0 
31.3 


59.3 
38.5 


56.1 
34.7 


56.3 
34.6 


54.8 
35.9 


58.6 
38.0 


58.5 
33.4 


59.8 
35.0 


61.6 
36.3 


58.9 
35.2 


53.6 
29.9 


56.9 
33.8 


56.6 
29.1 


59.3 
36.6 


56.6 
35.9 


59.7 
34.3 


52.0 
36.7 


60.6 
41.1 


54.3 
30.3 


59.0 
36.8 


57.0 
35.9 


58.4 
32.0 


58.4 
33.3 


55.0 
36.9 


55.6 
39.0 


58.0 
39.2 


55.8 
31.8 


56.7 
31.9 


59.4 
36.0 


S«e  reference  i 


following  station   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1963 


STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 


EAST  DEERING 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FRANKLIN 
GRAFTON 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
fMOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 


Day  Of  Month 


63   65 
22   41 


59   73 
22   44 


57   62 
19   27 


63   68 
23   39 


62   71 
22   43 


57   62 

19   31 


64   72 

25   45 


68   73 
28   44 


62   70 
22   44 


60   67 
31   43 


53   45 
22   23 


47   54 
32   31 


45   55 
15   22 


60   51 
27   24 


65   56 
32   28 


56   60 
26   23 


65   55 
29   30 


57   48 
22  !  25 


55  I  56 
20  I  22 


55  i  42 
23   28 


MAX 
MIN 

52 

19 

68 
35 

63 
30 

MAX 
MIN 

46 
23 

60 
24 

5  6 
33 

MAX 
MIN 

54 
20 

63 
28 

65 
36 

56   46 
37   31 


51 

39 

53 

57 

20 

22 

25 

20 

47 

57 

66 

56 

27 

25 

33 

30 

57 

58 

66 

56 

25 

26 

31 

30 

54   66   64 

18   31   34  I  32 


45   57 
30   27 


42   53 
24   27 


35   42 
13   19 


42   28 
15   16 


45   28 
13   13 


50   38 
22   23 


49   37 
19   21 


70   48 
42   35 


70   64 
39   35 


64   44 
38   34 


57   47 
24   28 


61   59   52   47 
13   37   33   31 


60 
39 

52 
34 

68 
38 

55 

36 

63 

40 

43 

3  2 

63   57   46 
16   36   32 


19   38   34 


60   65   71 
23   25   40 


21  27  27 

65  69  49 

19  39  36 

65  67  59 

25  40  33 

60  65  56 

22  38  35 


41   54 
25   31 


31   48 
18   21 


47   54 
24   29 


40   52 
21   29 


35   40 
13   19 


37   23 
11    9 


40   53 
22   28 


37   48 
17   27 


38   50 
20   27 


45   56 
22   24 


37   51 
20   28 


33   47 
15   18 


38   50 
20   29 


56   42 
34   25 


65   61 
21   34 


70   47 
36   33 


57   44 
25   25 


47   55 
22   24 


44   55 
23   25 


41   51 
21   27 


40   52 
22   25 


34   41 
14   16 


62   54 
29   28 


60   51 
32   31 


45   42 
32   26 


45   52 
28   25 


42   47 
25   25 


52   52 
28   26 


49   53 
29   21 


58   52 
28   21 


54   49 
31   18 


59   55 
27   23 


57   48 
29   24 


45   40 
29   25 


39   40 
20   23 


54   51 
25   23 


49   47 

23   17 


51   49 
28   23 


53   50 
29   26 


53   50 
33   26 


51   46 
27   22 


56   58 
31   26 


60   53 
29   23 


23   16 
11   10 


60   54 
30   23 


58   52 
27   27 


59   52 
30   22 


46   42 
28   20 


52   52 
26   22 


56   55 
28   26 


49   62 
21   32 


39   47 
30   33 


49   63 
33   42 


59   56 
27   21 


62   59 
28   24 


61   60 
22   22 


60   57 
23   23 


61   58 
27   23 


58   59 
22   18 


62   59 
26   22 


62   58 
33   24 


27'  27   29  43 


54   44   45 
32   34   33 


58   46   52 
40   32   36 


60   64 

27 1  26 


65   59 
30   40 


63   72 
30   42 


60   74 
26   45 


72   58   70 
30   40   33 


59   62   69 
35   38   43 


56   42 
21   30 


51  I  42 
29   31 


41  I  38   37 
20   28   26 


48   43   39 

22  '    30   29 


40   33 
26   28 


49   41 
27   30 


49   41 
26   28 


45   50 
20   25 


43   46 
29   25 


50   51 
22   25 


41   44 
24   30 


35   38 
21   29 


38   33 

26   25 


62   57 
26   23 


59   55 
34   32 


46   47 
26   24 


53   47 
32   27 


74   76   73 


61   70   66 


45 

25 


56   53 
32   27 


55   53   53 
26   24   30 


56   55 
26   22 


47   48   58 
22   28   40 


47   41   43 

17   20   29 


49   40   46 
22  '  26   32 


42   46 
21   28 


42   47 
30   31 


40   40 
28   28 


40   46 
24   33 


54   48 
27   31 


46   49 
20   18 

16   21 


46   49 
23   24 


45   49 
27   29 


46   43 
23   28 


35   38 
21   27 


50   42 
22   28 


47   52 
24   26 


50   54 
21   18 


58   58 
22   20 


54   52 
26   23 


50   46 
29   18 


46   40 
23   18 


55   55 
25   21 


53   53 

25   24 


58   56 
21   19 


53   54 
34   32 


46   47 
20   20 


51   52 
24   21 


60   58   57 
32   27   32 


56   55 
30   32 


48   58 
31   36 


48   58 
31   37 


55   62 
24   26 


65   62 
35   28 


60   59 
29   25 


62   61 
34   25 


62   58 
30   25 


45   52 
27   28 


44   52 
24   26 


64   70 
31   27 


62   60 
26   23 


67   63 
28   29 


64   62 
34   29 


57   57 
28   25 


64   60 
30   28 


58   65 

38   30 


56   65 
28   42 


58 

54 

27 

40 

58 

48 

27 

36 

64 

50 

29 

41 

70 
43 

64   54   70 
27   40   41 

58   73 
29   42 


44   51 
33   34 


56   48   50 
29   30   33 


63   53   39 
30   33   33 


58   51   50 
40   31   34 


56   52 
30   32 


56   45   50 
38   35   36 


5  2   40   46 
35   32   32 


43   40 
29   29 


56   71 
25   40 


66   74 
26   39 


56   70 
41   39 


50   49 
21   31 


68   68 
27   42 


61   70   68 
23   41   35 


57 

55 

58 

64 

61 

25 

22 

34 

34 

26 

17 

21 

20 

31 

31 

8 

10 

16 

18 

20 

58 

56 

58 

64 

62 

24 

21 

31 

33 

26 

64 

55 

55 

61 

61 

31 

26 

37 

37 

28 

55 

56 

57 

62 

61 

29 

23 

28 

30 

27 

41 

46 

44 

51 

49 

28 

26 

29 

30 

29 

56 

52 

52 

57 

63 

29 

26 

29 

28 

26 

56 

59 

57 

57 

56 

26 

25 

34 

30 

24 

54   69 
29   43 


61   72 
28   43 


56   68   70 


56   65 
25   38 


65   60 
35   37 


61   73 
32   40 


41   41   34 


62   73 
31   41 


64   72 
32   39 


39   40 
30   30 


50   40 
31   32 


47   43 
28   31 


43   49 
30   33 


43   49 
28   32 


50   50 
29   32 


42   46 
27   31 


40   38 
26   27 


3  5   40 
26   28 


55   49 
29   32 


54   56 
37   31 


54   54 
32   27 


43   49 
31   22 


54   56 
33   27 


52   54 
33   31 


54   54 
30   25 


51   52 
35   31 


44   45 
30   28 


39   46 
32   26 


57   65 
34   29 


66   63 
26   25 


62   70 
28   28 


56   61 
25   23 


60   71 
32   33 


58   66 
36   35 


46   52   50 
31   30   32 


47   50   50 
31   28   25 


52   52 

30   27 


54   54 
28   30 


46   43 
30   30 


34   43 
28   25 


55   48 
29   28 


48 
27 

59 

37 

65 
26 

56 
33 

52 
26 

75 
38 

45   45 
26   31 


44   47 
31   33 


50   51 
28   31 


42   49 
31   32 


43   42 
28   29 


40   45 
23   33 


48   50 
30   32 


23   21 
14   12 


43   50 
29   32 


46   49 
32   31 


50   45 
27   31 


51   48   55 
32   22   21 


56   66   65 
26   28   41 


56   72 
26   40 


56   67 

30   38 


56   52 
34   23 


40   47 
32   30 


50   52   58 
35   36   32 


52   53 
34   33 


54   53 
29   27 


48   52 
38   34 


49   49 
33   26 


46   43 

28   30 


53   54 
28   31 


60  71  57 

24  23  39 

57  69  64 

30  23  42 

60  68  50 

26  25  40 

57  68  52 

24  22  40 

46  54  64 

24  23  28 

67  73  68 

27  25  40 

60  70  65 

22  19  39 

61 
26 

63 


70 

65 

26 

42 

70 

60 

23 

40 

74 

50 

30 

40 

70 

69 

2  5  24  40 

62  70  53 

24  25  42 

58  62  70 
32  29  30 

59  70  68 
31  25  39 

26  37  39 

17  21  26 

61  70  52 

29  25  41 

59  71  66 

35  31  40 

59  66  63 

25  27  40 

54  63  45 

28  27  36 


62   70 
24   28 


57.4 
32.1 


55.4 
27.0 


oot.B    folio. lne    Station    Ind.i. 


Contlnu«d 


Station 


SURRY  MOUNTAIN  0*M 
TAMWORTh  2 
WINDHAM 

wolfeboro 
woodstock 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLANO  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    FAA    AP 

MORRISVILLE    2 

ttMOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NOPTHF1ELD 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

SAINT    JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WATERBURY    1     NNE 

WEST    BURKE 


DAILY  TEMPERATURES 


MAX 


"i   *  I   '(GLAND 
APRIL  1963 


Day  01  Month 


52  60  62 
19   30   39 


63   66   58 
17   33   31 


6T   73   61 


MIN   20   39   37 

51 

30 


40   51   4? 
34   23   23 


50   44   48 
31   20   25 


59   47   56 
35   24  22 


61   61 
23   38 


62   61   50 
19   34   30 


45   58   50 
27   41   39 


5*   58   49 
28   22   21 


53   51   50 
29   20   23 


63   58   56 
29   24   25 


50   42   46 
22      30   37 


45   46 
28   26 


51   52   63 
24   23   39 


72   60 
43   37 


54   75   72 
21   41   44 


50  49  47  !  42  46   55 

30   19   26  ,  28  25  26  I  26  25   36 

44   33   47   51  47  47  41  41 

30   17   24   27  23  27  |  27  32 


57   36   53 
24   22   27 


53   54 

28   24 


61   60   60 
26   25   34 


52   35   54 
10   25   25 


55   46 
33   32 


58   45   57 
29   25   26 


55   55 
30   26 


51   50 
38   36 


46   46   48 

34   33   36 


64   55   31   47   48 
32   31   28   31   31 


49   69   68   57   48   54 
27   41   41   40   32   32 


75   56 
45   41 


60   47 
31   30 


35   24   25 


52   55 

38   38 


64   56 
36   36 


50   31 
27   33 


56   54 
39   34 


58   62   62 
30   31   40 


61   58   64 
30   25   39 


67   62   70 
35   27   42 


22   23   24 


61   57   60 
36   32   34 


63   59   57 


27   30   37  (  26   23   29 


63   58 
35   30 


63   56 
27   26 


48   50   59 
34   35   44 


47   50 
34   35 


59   57 
19   34 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


49   40   52 


19 

48 


63  55   50 

21  36   37 

67  53   44 

17  43   32  |  25   16 

48  59   58   38   45 

20  " 

48 

21 


27   35  ,  34   18   20 


53  51 

24  24 

50  53 

23  21 

42  35 

29  30 

45  46 

24  19 

47  50 
19  12 

48  44 
22  12 

52  52 

27  22 

50  50 


46   49   45 
31   28   22 


51  41 

25  33 

42  45 

25  32 

35  40 

32  33 

35  44 

30  31 

44  47 
19  31 

45  38 
22  29 

46  45 
27  32 


60   56 
36   36 


63   39 

40   35 


58 

47 

64 

38 

41 

44 

64 

59 

73 

3b 

29 

42 

61 

54 

75 

2/ 

31 

44 

60 

54 

71 

35 

40 

44 

62 

54 

76 

36 

36 

46 

49   48 
16   23 


56   54 
31   28 


32   33   38 


70   57   Til  68   53   40 
30   38   34!  35   30   33 


62   59   69   65   48   49 
23   39   44|  34   27   31 


62   71   71   61   49   52 

32   41   341  38   29   32 


59   68   69'  55   43   47 

33   38   41   23   30   30 


53   69   68   62   49   46 I  49 
28   39   48   32   27   30   32 


57   67   59 

44   45   46 


74   78   70 


40   44   47 


42   47   48 


25  j  26   27 


49  54 
36   21 


52   53 

30   27 


28  j  29  :  30  I  31 


60   69 


67   71 
26   24 


55   55 
33   29 


51   51 
32   33 


.3 
9 

50 
37 

50 
38 

55 

36 

52 

38 

5 
6 

48 
32 

53 
34 

65 
30 

57 
33 

5 
6 

51 
36 

54 
32 

58 
25 

57 
28 

70   64 
25   38 


36   34   40 


57  53  55 

44  38  38  39  35   38 

56  46  50l  54  55   58 

41  39  37  39  37 


40   47 
28   31 


57  |  54 
25  |  21 


45   38   45   52 


61   51   38   47   36   46   48   44 
28   35  j  35   18   20  |  33   29   20 


29  33 

48   37 

30  31 


36  |  24   22   29 


62   50   37  |  44   32   43   43 
19   35   33   19   15   24   32 


61 

20 

56 

37 

45 
32 

46 
33 

34 
11 

44 

29 

43 
31 

41 
29 

42 
18 

16 
0 

61 
21 

50 
31 

42 

31 

4? 
18 

29 
15 

58 
14 

51 
31 

32 

30 

42 
12 

26 
10 

48 

16 

59 
28 

54 

33 

38 
33 

48 

16 

21   27   37 


41   49   41  I  50 

34   21   23  I  28   24   22 


45   46  44 

25   28  18 

27  26  26 

10   10  16 

39   44  42 

33   25  24 

43   38  38 

28  24  20 

38   40  48 

17  21 

53 


43  j  33  42  48 

19   28  31  34 

41  43  53 

29  31  33 

26  28  32 

16  20  21 

37  42  50 

30  31  30 

32  40  48 

26  29  33 

46  38  50 

27  30  33 

50  35  44 

25  28  30 


24 

45 

58 
26 

53 

40 

63 
19 

61 

38 

48 
15 

56 
23 

44   60   55 


51  49  55 

27  20  26 

31  30  34 

19  15  23 

48  47  51 

29  26  29 

42  42  48 

27  24  28 

40  48  47 

20  17  22 


62   62   60 


29   29   32 


53   51   49   48   43 
22   39   26   22  [  25 


57   57 
25   24 

53   51 


26  31 

58  59 

29  31   32 

56  54   58 


31  50  35 

56  63  64 

24  39  38 

54  67  67 

26  47  38 

63  70  69 

26  41  32 

66  52  67 

22  29 

62  69 

32  45 

59  66 

48  48 

5  5  66  51 

24  46  30 

62  52  69 

28  33  36 

66  54  67 


64  67  69 

25  45  45 

40  47  46 

28  35  28 

51  66  63 

27  45  40 


37   32   33 


33   32   34 


46 
28 


47   46   43 


61   48   47 
33   28   32 


49  54 
37  27 

50  53 
35  23 

47  47 

31  26 

47  47 

33  30 


52 
39 


53 

45 


61   72   61 


66 
30 

47 
21 

41 

10 

45 
32 

49 
21 

52 

33 

49 
32 

4B 
38 

52 
34 

55 
26 

60 
32 

45 
30 

42 
33 

48 
35 

48 

25 

65 
33 

48 
29 

45 
32 

50 
34 

48 
30 

68   48 
33   30 


44   41 
30   30 


33   33  '  29   25   27 


57   60   63   701 


47   34   47  j  46   47   50  I  42  47 

32   19   23   34   29   23  I  30  33 

42  42 

30  32 


33   16   25 

45   46   33 
31   14   14 


49   46   43 
32   27   20 


41 

15 


45  47  41 

27  23  11 

56  62  54 

28  24  22 

47  41  44 

32  29  20 

43  46  41 

26  25  16 


43   32 
24   25 


41   37   48 


41   37   41   49 


52 
27 


48 
25 


46   65   61 
22   40   34 


34   54   31   55   40 


59   68   67 


27  27  34 

62  66  62 

29  30  39 

56  60  57 

32  33  41 


46   46   49   57   5  8 
17   29   30   22   20   25   25   24   27 


59   54   60 


61   65   64 


26   42   45 


31   29   32 


32   29   33 


68   45   42 
30   27   32 


64   52   39 

33   32   33 


59   47   45 


44  49   47 

34  29   32 

44  50 

35  29 

46  45 

34  33 

48  49   52 

35  29 

27  28 

23  22 

48  48 

33  22 

44  42 
29  26 

45  49 
33  25 

47  50 

35  26 


26 

59  68 

27  23 

56  69 

27  26 

62  71 

24  23 

52  58 

22  21 

68  66 

33  37 


60   69   61 
25   34   44 


26  26 

52  58 

28  26 

52 
27 

56  68 

25  25 


60 

26 


57   71   52 
27   29   44 

54   68   48 


34   24   27 


49   50   55 


30 

64 

38|  30 


32 

47 
28 

34 

45 
32 

45 
29 

35 
29 

56 
32 

43 
33 

44 

30 

43 
30 

44 
25 

41 
27 

48 
28 

52 
32 

42 
24 

43 

23 

53 
27 

54 
26 

67 
32 


58   67   65 
32   37   47 


60   70   70 
26   26   43 


53 
22 


28   27   35 


43   49   49 

33   33   30 1  27   27   40 


42   48   47   51   48   70 
29   22   26   23   21   21 


t 

< 

35 
29 

.1 
.1 

56 
28 

>5 

8 

60.6 
31.0 

54 
30 

2 
1 

33. 

29. 

5 
7 

52.5 
38.1 


59.9 
32.6 


38.5 
38.1 


55.6 
30.7 


56.7 
30.6 


50.4 
28.4 


51.8 
28.8 


55.9 
27.5 


51.1 
24.0 


56.3 
32.8 


54.5 

30.8 


52.8 
28.1 


51.1 
29.0 


51.8 
29.2 


48.9 
29.5 


53.1 
29.6 


34.8 
21.7 


49.8 
29.3 


46 
25 

.1 
.6 

50 
26 

.5 

.9 

53.7 
29.1 

55 
32 

0 
0 

52 
33. 

6 
0 

53.8 
30.1 


47.5 
25.6 


58.0 
30.0 


51.2 
30.6 


IM  r.t.„nc.  aof.  follo.in,  stolon  lM„, 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1963 


(continued 

Station 

Day  Of  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

WOODSTOCK 

3   ENE 

MAX 
MIN 

56 

17 

60 
26 

60 
35 

39 

34 

45 

20 

37 
16 

49 
22 

45 

20 

47 
23 

39 

30 

46 

28 

54 
22 

51 
20 

55      63      60 
27      27      37 

67      53 

27      37 

69 
29 

49      41 
29      32 

46 
35 

52      47 
25      25 

59      70 
25      35 

52.3 
27.1 

CONNECTICUT 
BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

WEST  BROOK 

WOODBURY  3  W 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


12   3   4   5 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17     18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29 


Day  of  month 


MAINE 
AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BRASSUA    DAM 

BRIOGTON  1  NNW 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SOUA  PAN  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQU'V 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0   T 
2 

.3 


T 
.5 


16 
6.5 


16 
6.9 


15 

4.8 


1.5 

13 

4.9 

.5 
1 


.9   T 
3 

1.3 


14 
5.2 


4.4 

T 


7 
4.4 


1.0 
15 


2.0 
26 


15 
1.0  2.0 


.3 

15 


23 
2.0 


1.5 
4 

.5 
0 

.3 


5 
3.1 


4.4 

6 
3.1 

T 
T 


.1 
6 
3.1 


T 
3.1 


1.0 

T 


3*e    reference    note,   following   Station   Index 
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CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 

BLUE    HILL   WB 

BOSTON  WB   AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

FALL  RIVER 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SOUTHBRIDGE    3    SW 

SPRINGFIELD   ARMORY 

STOCKBRIDGE 

WALPOLE 

WEST    CUMMINGTON 

WEST    OTIS 

WINCHENDON 

WORCESTER   WB   AIRPORT 

NEW    HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 
TtCANNON   MOUNTAIN 

CONCORD    WB    AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MILAN  7  N 
MILFORD 
ttMOUNT  WASHINGTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
I  SN  ON  GND 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1963 


Day  of  month 


IS      16      17     18      19     20     21     22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


1.5 

6    |     7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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T 

6        5 


4.0    2.4 
3        3 


10 

8 

.3 

T 

T 

2.0 
3 

2 

T 

.5 
7    | 

2.2 

7 

9 


CONTINUED 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1963 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE  CONT . 

I 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

34 

.5 

33 

.5 
33 

3.0 
36 

34 

33 

32 

32 

31 

T 
30 

30 

29 

27 

23 

22 

21 

14 

11 

T 

T 

T 

3.0 
2 

1.0 
3 

1.5 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

5 

2 

T 

T 

T 

WALPOLE  2 
WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
18 

T 

T 

T 

T 
1.5 
12 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

13 

12 

T 
13 

.5 
12 

11 

8 

6 

6 

T 
5 

T 
4 

2 

.1 

T 

T 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

VERMONT 

BENNINGTON  2    NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

8 

1.0 
9 

9 

8 

8 

.3 
8 

1.0 

8 

.3 

8 

7 

7 

5 

5 

4 

3 

2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 
T 

T 

.9 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

13 

11 

T 
10 

2.0 
10 

7 

6 

5 

4 

T 
4 

T 
3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

7 

5 

4 

1.0 
4 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

5.0 

T 

T 

T 

T 

3.0 
T 

T 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

2 

1 

1.0 

T 
1 

1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

1.0 

.1 
1 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

11 

9 

1.4 
9 

.4 

9 

7 

5 

5 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

13 

10 

7 

T 
4 

2 

1 

1 

T 

1.0 

T 

5.0 
4 

2 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

24 

20 

15 

T 
10 

8 

6 

4 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.3 
2 

T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

7 

7 

3.0 
8 

7 

5 

5 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

3 

T 

2.0 
2 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 


STAION  ANO  DEPTH 


STORRS,  CONNECTICUT 
1  INCH 

4  INCHES 

8  INCHES 

KINGSTON,  RHOOE  ISLANO 
4  INCHES 

8  INCHES 

12  INCHES 
24  INCHES 

BURLINGTON,  VERMONT 
1  INCH 

3  INCHES 


10  INCHES 


5PM 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


MAX   43 

MIN   34 


5PM   36 


MAX 

MIN  I  31 


39   40   37 
36   35   33 


Day  ol  month 


39   43 
34   35 


34 
36   36 


37   36 
34   35 


STORRS,  CONN. 


34 
36   36 


34 
36   36 


34 


40   39 
37   36 


IS 

38  I  38 


44   37 
33   35 


43   37 
34   35 


51 
43   41 


38 

38   38 


35   36   35 


50   51 
38 


54 

42   44 


38 
35  I  36 


43   50 
39 


56   56 

47   49 


50   44 
42   40 


41   43   43 

40   40   41 


KINGSTON,  R.  I. 


"   SIT  ^StATI^^E^  ITs^^^l^^ 


.:., 


45 
39 

44 
42 

43 

43   43 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1963 


m 


."-) 


49   50   53 

41   42 


41 


47   47   46 

41   41 


30  31 


44   44 
42  I  42   44 


SOIL  TYPE,   WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER 


GRASS 


BURLINGTON    U    OF    VT.,    VT . 


;E™  «*■■ » a,  jsssss  ss  aa  j^sk..-3-s  Bwa^-aai-ar 


-  M£S5B.;-MBia5H  "JWHBS.  SMSJHMWSftJBB  SSt 


49.2 

41.4 


50.1 
46.3 


45.2 
42.3 


44.0 
38.7 


41.6 
39.3 


39.7 
39.6 


44 

.1 

36 

,4 

43 

2 

36 

9 

39 

1 

37 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

CARIBOU   WB  AP,    MAINE 

ROCHESTER,    MASS. 

MASSABESIC    LAKE,     N.H. 

■ 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.12 
39 

.15 
35 

.13 
56 

.13 
33 

.12 
56 

.13 
52 

.06 

59 

.07 
51 

.12 
143 

.17 

145 

.13 
70 

.17 
75 

.13 
46 

.13 
38 

.14 
53 

.16 

41 

.12 
39 

.14 
42 

.09 
36 

.11 
43 

.08 

47 

.06 
59 

.10 
90 

.19 
62 

.13 
42 

.17 
32 

.18 
43 

.17 
25 

.14 
32 

.13 
22 

.07 
27 

.14 

17 

.12 
32 

.10 
17 

.05 

77 

.06 
18 

.06 
24 

.04 
22 

.13 
51 

.13 

66 

.22 
86 

.21 
53 

.20 
87 

.22 

123 

42 

.19 
66 

.02 

53 

.05 
123 
41 
34 

.03 

34 

.01 
40 

.16 
84 
53 
33 

.05 
36 

.07 
32 

.20 
143 
61 
37 

.06 
44 

.11 
40 

.15 
68 
60 
37 

.07 
35 

.10 
34 

.23 

80 
63 
37 

.08 
22 

.12 

31 

.21 
82 
67 
38 

.17 
43 

.16 
38 

160 
54 
47 

.17 
86 

.06 
55 

3.46 
1603 

3.63 
1394 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

Relative    humidity   averages  - 

m. 

P-h. 

percent 

Number  of  days  with  precipitation 

0 

Station 

o> 

°  B  a 

o 

a         ~ 
.8         6 

S     2 

0 
&  JS 

s 

£ 

£ 

£ 

-1 

3 

"3 
> 

o  ®  > 

sas 

cti  o. 

oi 

■ 

> 
< 

< 

O  V) 
OUl 

< 

O  UJ 

a 

O  IT) 
O  UJ 

O. 

o  UJ 

r~ 

a) 
o 
3 

H 

8 

o 

•* 

1 
6 

an 

& 

o> 

T 
8 

Si 

3 

o 

*-  J2   a 

8  "s  ■§ 

m   *  B 

2    u   3 
°    >»  a 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,     R    I 

— — — 

BLUE    HILL    WB,    MASS. 
BOSTON   WB  AIRPORT,    MASS. 
BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

NW 

NW 

NNW 

27 

16 

16.6 
15.7 
15.6 

65 
52 

46  ++ 

WNW 

NW 

WNW 

4 
5 
4 

70 
63 

66 
69 
61 

49 
40 
44 

50 
50 

8 

7 

10 

6 

5 

6 

6 

7 

4 

8 

8 

2 
5 
2 

2 
2 
4 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 
15 
17 

62 
62 

5.7 
5.3 

BURLINGTON    WB    AIRPORT,     VT . 
CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME. 
CONCORD   WB   AIRPORT,     N.H. 
HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 
MOUNT    WASHINGTON,    N.H. 
NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 
NEW    HAVEN    WB    AIRPORT,     CONN. 
PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

S 
NW 
NW 
NW 
W 
WNW 

16 
19 
21 
16 
49 
12 

9.9 
13.5 

9.7 
10.0 
35.8 
14.1 
10.0 

42 

56++ 
44 
41 
122% 
45 
47 

NW 
WNW 
NW 
NW 
W 
NW 
NW 

4 
11 
22 
4 
5 
5 
4 

79 
79 
76 
66 
87 
80 

78 
78 
69 
70 
89 
70 
67 

52 
63 
42 
38 
88 
54 
44 

59 
73 
49 
46 
93 
76 

4 
6 
6 
3 
3 
5 
3 

9 
4 
4 
3 
10 
3 
2 

0 
1 
3 
0 
1 
3 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
19 
19 
16 
14 
21 
17 
14 

49 

58 
71 
30 
68 
68 

5.7 
6.4 
7.9 
5.3 
6.0 
7.4 
5.1 
5.6 

PORTLAND    WB    AIRPORT,     ME. 
PROVIDENCE    WB   AIRPORT,     R.I. 
WORCESTER    WB    AIRPORT,     MASS. 

*   PEAK   GUST 

WNW 

WNW 
W 

20 
18 

15 

10.8 
13.6 
10.5 

49 

43++ 

35++ 

W 
WNW 

NW 

20 
4 

4 

72 
64 
66 

69 
65 
62 

46 
37 
38 

62 
49 
46 

1 

7 
8 
8 

2 

3 
5 
3 

8 
5 
3 
4 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

1 

0       1 

0 
0 
0 

0        1 

12 
16 
17 

16       J 

59 
63 

5.9 
5.5 
5.5 

See  reference  notes  following  Station  Inde: 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

AN SON  I  A 

BAKERSV1LLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 

BLOOMFIEID 

BRIDGEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

S  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 
CANDLEWOOD  LAKE 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLL1NSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRA1NARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

iFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MILFORD 
MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

lHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 


COUNTY 


HAVEN 
.ITCHFIELD 
-i£W  LONDON 
ITCHFIELD 
tlARTFORD 
t"DClELD 


RIVER    DAI 


ROCK' 

ROCK' 

ROUND    POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

SHEPAUG    0AM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 


STE 


NSON  1 


STORRS 

THOMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WE ST BROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  MARTLANO 
WH1GVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

MAINE 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRlDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

COP1NNA 

DAMAR1SCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 


AIRFIELD 

UDDLESEX 
.EW  LONDON 
IARTFORD 

OLLAND 

ITCHFIELD 

AIRFIELD 
IEW    HAVEN 

AIRFIELD 
.ITCHFIELD 


FORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

LONDON 
LONDON 
HARTFORD 
.LAND 


HARTFORD 
TCHFIELO 
W    HAVEN 

IEW    HAVEN 


INDHAM 
AIRFIELD 
OLLAND 
ITCHFIELD 
AIRFIELD 
ITCHFIELD 
AIRFIELD 
.ITCHFIELD 
HARTFORD 

IOLLAND 

■lELD 

FAIRFIELD 

TOLLAND 
ITCHFIELD 
ITCHFIELD 
AIRFIELD 
EW  HAVEN 
EW  HAVEN 
iIDOLESEX 


41  SO 

41  10 
41  47 
41  39 


5  41  28 

4  41  34 

5  41  48 


-i  0 1  7 

9162  ^lARTFORO 
HARTFORD 
9508  HARTFORD 
9568  LITCHFIELD 
9759  ^EW  HAVEN 
9733  LITCHF1ELI 


KENNEBEC 
ENNEBEC 
PENOBSCOT 
HANCOCK 

,LDO 
SOMERSET 
SOMERSET 

OOSTOOK 
CUMBERLAND 
ERLAND 
1175  iROOSTOOK 
ROOSTOOK 
E NOB SCOT 
1NC0LN 

(ASHINGTON 
2442  PISCATAQUIS 
2620  HANCOCK 
2700  JFRANKLIN 
3765  'FRANKLIN 
2868  AROOSTOOK 
2878  lAROOSTOOK 
3046  ptENNEBEC 
FORD 

3261  Washington 


'  i  '■  -■■ 


H1R 


I  2  S 


HOULT( 
MOULTON 
JACKMAN 
J0NES80R0 
LEWISTON 
LONG  FALLS  DAM 
HIAS 

MAD I  SON 

DLE  DAM 

LINOCKET 

LINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
OOUOSSOC 
ORONO 
ORONO  2 
PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD 

i    POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 

SANFORO  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  SSE 


T  BUXTON  2  I 
T  ENFIELO 
WOODLAND 


ROOSTOOK 

SOMERSET 
SHINGTON 
IDROSCOGGIN 
SOMERSET 
WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 
ENOBSCOT 
ENOBSCOT 


ENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 

CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
ISCATAQUIS 


OXFORD 
OXFORD 
AROOSTOOK 


SOMERSET 
OXFORD 
HANCOCK 
iOOSTOOK 


72    31 

72  17 
72  56 
72    21 


41  07 
7(  41  32 
17    41    35 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


41 

57 

73  22 

41 

21 

72  03 

41 

41 

46 

72  42 
72  39 
72  41 

71  54 

41 
41 

46 

72  11 
72  29 

41 

45 

72  11 

41 

5? 

72  26 

41 

35 

73  26 

41 

IB 

73  32 

41 

">9 

73  27 

41 

15 

73  21 

41 

43 

73  18 

41 

39 

72  49 

73  25 
72  04 

71  51 


ANS0N1A  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  C( 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
CONN.  LIGHT  +  POWER  C< 

PARK  +  FOREST  COMM. 

.  .  RUS2ALA 
INS  COMP 


N  [  V  l_  h 


'  CONN 


CREA 


73  02 
73  02 
72  26 

72  47 
72  58 

72  57 

73  08 

72  56 

73  16 


67  51 
70  43 
69  56 

68  01 

69  32 
69  13 
69  31 

67  00 

69  1' 

68  26 

70  28 
70  09 


4|  43  40 
43  39 
46  39 
45  53 


70  14 
70  12 
67  28 


68  42 
68  41 

68  27 


70  34 
70  33 
70  33 
68  53 


70 
68 

18 

66 

70 

70 

59 

06 

70 

52 

69 

39 

70 

37 

6B 

'J  9 

67 

24 

JOSE-..  ■ 

NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
BRIDGEPORT  HYORAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  Ci 
GROTON  PUBLIC  UTIL. 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KQRNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WAT 
FRANK  P.  O  N£ 


STATION 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BAflRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECMWOOD 

BELCHERTOWN 


BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 

BRlDGEWATER  H  C  I 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHARLES  RIVER  VIL 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 


COUNTY 


COMPAN 


CONN. 


P.  STAT 

.REST  COMM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C. 


lAVEN 


NEW  H. 
CONN. 
DEPT. 


COHPAI 
COMPAI 


3ERKSHIRE 

0120  HAMPSHIRE 
WORCESTER 
I0DLESEX 
WORCESTER 
IDOLESEX 
NORFOLK 

JHIRE 


SUFFOLK 
■IORCESTEI 
YMOUTH 


WORCESTER 

NORFOLK 

3ARNSTABL 


IT  +  POWER  COJ 
IC  UTILITIES 
•    FOREST    COMM. 


ER  COMPANY 

C  CHANGED  TO  PUTNAM  WTR  WKS  ] 

GREENWICH  WATER  COMPANY 

AOUE. 


LIGHT 


WER  CO. 


RIDGEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  Cq 
BUR.  ENG.  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WILLIAM  W.  SYMONDS 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  +  POWER  COW, 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CCj 
RADIO  ! 


IEW  HAVEN 


COMPAI 


RINTOUL 


WATERBURY  1 
WTR.  COMM. 
OSCAR  S.  Jl 


U.S.  AIR 
ACAOIA  NA 

FORCE 
TIONAL  f 

BELFAST  WATER  Dl 
CENTRAL  MAINE  PW 
KENNEBECK  WTR.  Pv 
HAROLD  MAC  ILROY 
ANDREW  J.  SANBOR 

WEATHER  BJREA' 


INGS 

WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOF1EL0 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRIC 
RUMFORD  FALLS  POWER  CC 
STATE  FISH  HATCHERY 


MRS. 


P.  5/ 


YER 


VIA 


NE  POWER 


WILLIAM  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER  < 
IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  ( 
WILLIAM  JORDAN 

MADISON  MILLS 

UNION  WATER  POWER  CO 

GREAT  NORTHERN  PAPER 


J  HAL  PATTERSON 

CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER  Cq 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  COW 


POWER  CO. 


NATIONAL  PARK  SERVICE 
MAINE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H, 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MRS.  MADALYN  BENNETT 
UNION  WATER  POWER  CO. 
KENNEBEC  WATER  DISTRIC' 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO 
FRANK  J  .CORRIVEAU 
RUSSELL  J.  DOW 


PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


OUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATIO 

SANDWICH 

SEGREGANSET 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 


WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELO 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


1  BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 
!  BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

ION  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 
CLEAR  BROOK 
COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST  0EER1NG 

ERROL 


GREENVILLE 

HANOVER 

HILLSBORO  2  i 

HUDSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA 


MAC  DOWELL  DAI 
MANCHESTER 
MARLOW 
MASSABESIC  LA 


6^77 


(LIN 

WORCESTER 
ERKSHIRE 
IODLESEX 
HAHP0EN 
WORCESTER 
WORCESTER 

RKSHIRE 
ISTOL 

WORCESTER 


HAMPDEN 
NORFOLK 
rllDDLESEX 


HAMPDEN 
WORCESTER 
WORCESTER 
9928    WORCESTER 


FTON 


5150 


5400 


PLYMOUTH 
WORCESTER 
IAMPOEN 


ESSEX 

HIRE 
ESSEX 
MIDDLESEX 

STOL 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
4    tSSEX 

o  Worcester 
9  Nantucket 

STOL 


:s514  worcester 

6251  hampshire 
6262  plymouth 
6311  berkshire 
6322  worcester 
^414  berkshire 

6425  hampshire 
16486  plymouth 
6681  barnstable 
99  worcester 
3  Middlesex 
mouth 
ESSEX 
ESSEX 
7190  3ARNSTA8LE 
7293  BRISTOL 


GRAFTON 
BELKNAP 
SULLIVAN 
GRAFTON 
COOS 

I  MACK 
CARROLL 
COOS 
CHESHIRE 

STRAFFORD 
SBORO 
COOS 
COOS 

coos 

CHESHIRE 
MERRIMACK 
MERRIMACK 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


GRAFTON 

SBORO 
SBORO 

CHESHIRE 


L SBORO 

)  Icoos 

LSBORO 
5629  ^ERRIMACK 
5639  COOS 
5712   HILLSBORO 


BOO      3  A,      6A 


OBSERVER 


42    28 
42   07 

42    11 


2    26        73   18 


42  22 
42  10 
42  29 
42  07 
42    OB         71    26 


43  19 
43  15 
43  36 


42  12 

72 

33 

42  42 

72 

05 

42  16 

71 

52 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I.S.  WEATHER  BUREAi 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  9/30/62 
U.S.  COAST  GUARD 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 


MSI 


iion 


U  S  CORPS  c 
MRS.  MARY  i 
CRANBERRY  I 
MRS.  ELIZABETH  8.  HOUG'' 
RICHARD  C.  8RIGHAM 
DEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  CQMf 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMMJ 


EAPL 


i  SMI 


comm! 


MASS. WTR. RE SOURCES  COMM 
F.  ROBERT  SKILL1NG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W.  SEARS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
miss  BESSIE  WHEELER 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  CO. 

MASS. WTR. RESOURCES  COM»| 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  ■»  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLO  J.  PARKINSON 
,  MASS. WTR. RESOURCES  COMH 
■  OANVERS  WATER  WORK' 
,  MASS. WTR. RESOURCES 
J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COmM 
JOHN  R  ANDERSON 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM. 
DIR.  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM, 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO.    , 
CAPE  *  VNYRD.  ELEC.  CO- 
METRO.  DIST.  WTR.  COMMw 
R.  E.  LAUTZENHEISER    , 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
REV.  R.  M.  BARKER 
U.S.  COAST  GUARD 
W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOLj 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R-  SPIELVOGEL 
DAVID  A.  HUNTER 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
U.S.  ARMORY 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
NuNZIO  LANCIANI 
NES8ITT  H.  BANGS 
TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

1ASS.  ELEC.  CO. 


]NA  E.  LAMB 

arthur  sherburne 
mass. wtr. resources  com!" 
francis  d.  donovan 
weston  college 
mass. wtr. resources  com* 

u.s.  air  force 

mass. wtr. resources  com* 
u.s.  weather  bureau 
Clifford  l.  davis 


JAMES  LEONARD 
8ROWN  PAPER  COMPANY 
RUSSELL  E.  MAGU1RE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
LA  SALETTE  SEMINARY 
CONN.  VALLEY  ELEC.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MERLE  6.WR1GHT  n 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 


MASS. WTR. RESOURCES  COMh 
F.  J.  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  &•  BROWN 
PHILLIP  K.  BROWN 

GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.h 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.» 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
n.h.  WATER  RESOURCES  9C 
LESLIE  N-  8LAISDELI 
HERMAN  L.  TITUS 
FED.  AVIATION  AGEN 


■  CO. 


PUBLIC 

HARRIET  M.  PER 

MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO 
ANDRE"  E.  ROTHOVIUS    I 
RICHARD  D.  PARKER 
MT.  WASH.  OBS.  CORP. 
PENNICHUCK  WATER  WORKS  I 


STATION 


m  m  mmsphim 


NEw    DURHAM    3    IN* 

NEWPORT 
NORThwOOO 
OTIfR    BROOK    DAN 

petfrboro  2  s 
pinkhah  notch 
p|tt$9urg  reservoir 
plymouth 
Portsmouth 
south  danbury 

SOUTH  LiNDEBORO 

SOUTH  WE  ARE 

SUNAPEF 

SURRY    MOUNTAIN    oam 

TAMWORTm    ; 

W At POLE    2 

■ARREN 

WATERVILLE    VALLEY 

"EST    HENNIKER 

WEST    RUMNEY 

XHITEFIELO 
WINCHESTER 
WiNDHAV 
WOLFE80R0 
WOODSTOCK 
I  YORK    POND 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT    WATER    WORKS 
PROVIDENCE   wa   AIRPORT 
]  WOONSOCKET 


I  BALL  MOUNTAIN 
BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON    2 

i  BETHEL    t,    N 


1  BURLINGTON    WB    AIRPORT 

1  CANAAN 

CAVENDISH 
I  CHELSEA 

CHITTENDEN 
|  CORINTH 

CORNWALL 
I  DANVILLE 

DORSET  l  S 

ENOSBURG  FALLS 

GILman 


COUNTY    [<! 


1780  STRAFFORD 

^Boe    6ULL IVAN 
*(•«    ROCKINGHAM 

950   CHESHIRE 

191  HI,  ,  ■,,,  :■. 

BIS  COOS 
„8»6  fcoOS 
*9**  bRAFTON 
l6-»80  ROCKINGHAM 
R»6T  MERRIMACK 

8081  HILLSBORO 
B194  HILLSBORO 


!  SULLIV, 
(85S9  CHESHII 
P610  CARROLI 

^885  IGRAFTOI 

JB960   6RAFTOI 

91    MERRlMj 


^; 


TON 

COOS 

CHESHIRE 

'OCKINGHAI 

CARROLL 

3RAFTON 

:oos 


NEWPORT 
PROVIDENCE 
SHINGTON 
NEWPORT 

NEWPORT 

'ROVI0ENCE 

PROVIDENCE 


INDHAM 
INDHAM 
0563   IBENNINGTON 
INDSOR 


1*33 

'RANGE 
1560  \ 

_EDONIA 
786  BENNINGTON 
2769  FRANKLIN 
1  lESSEX 


71  14 
71  M 
71  20 


71 

32 

71 

19 

71 

IB 

71 

26 

71 

29 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


STATION  INDEX 


OBSERVER 


N.H.  FISH  ♦  GAME  DEPT. 
M.  P.  SHEPARD 
MARY  R.  STRACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORISON 
GEORGE  HAMILTON 

ESOURCES 


"ILLARO  i 


'IGGET 


MRS.  LEWIS  C.  ILSLEY 
WILLIAM  PLAINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  F  DAMON 

MPS.  MARION  w.  ANDROS 
N.H.  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  MARY  A.  FRENCH 
ELVA  M.  CHIVELL 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

CARL  D.  GRUPE 

HERMAN  E.  BAKER 

ROBERT  A.  BIERWEILER 

FREO  S.  BROWN 

U.S.  NATL  FISH  HATCHER 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  j.  STEERE 
AGRI.  EXP.  STATION 
CITY  OF  NEWPORT 

NEWPORT  WATER  WORKS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
EDWIN  K.    MARRAH 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLANO  POWER  CO. 
PAUL  W.  60HNE 

.CTOR  R.  PERKINS 
GEORGE  L.  COOPER 
UNIVERSITY  OF  VERMONT 
IJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

P.  E.  FEARON 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CC 

MRS.  RESA  CUSHMAN 

C-SERV.CO 


ll^of^'sT    '  c£»*MPL»W;t       ^A'RL£5'  »-«>«> ''«-.  5-CONNEcVlCu'T, 

11    WU,  10   ST.     CROIX,  15-ST.    JOHN,  16-ST.    LAWRENCE,  17-TMAMES. 


DAVID 
STUAR 


INGS 


WITHERELL 
OTJS    F.    BRICKETT 
RUFUS   S.   GILBERT 
L.    H.    POMEROY 
OILMAN    PAPER    COMPANY 


VERMONT 

GRAFTON 

HIGHGATE    FALLS 

HUNTINGTON    CENTER 

MANCHESTER   CENTER 

MANCHESTER    DEPOT 

MAYS    MILL 

MC    INDOE    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPOR1 

MORRISVILLE 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

NORTH  HARTLAND  DAM 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

PERU 


>EA(Jl, 


HIL 


HON 


COUNTY     < 


SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

STOCK6RIDGE 

TOWNSHEND  DAM 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

rfAITSFIELD  2  WSW 

rfAROSBORO 

rfATERBURY  1  NNE 

-EST  BURKE 


NEW   GLOUCESTER 
MASSACHUSETTS 


INDHAM 
'RANKLIN 

ITTENDEN 
3ENNINGTON 
3ENNINGTON 

INDHAM 
CALEDONIA 
■IASHINGTON 
WASHINGTON 
LAMOILLE 


INDSOR 
INDSOR 

SENNINGTON 
'INDSOR 
INDSOR 

3ENNINGT0N 
"NDSOR 
!TLAN0 
FRANKLIN 
CALEDONIA 
ADDISON 

ENNINGTON 

INDHAM 

INDHAM 

INDHAM 


CHESTER    2 
VERMONT 


IDSOR 

3RANGE 

NOHAM 


INDHAM 
CUMBERLAND 


'-HOUS ATONIC,  8-HUDSON, 


73   03 

72  58 

73  02 


72  38 
72  12 
72  07 
72  *0 
72  21 
72  30 
72    5<t 


72 


3* 


72  S8 

73  10 

72  01 

73  06 

73    00 


71    56 
70   16 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


AVERY 
OR  IN 


.    PARK 
RIS 


DRp, 


....     SHATTUCK 
PAUL    TODTSCHJNDER 
CENT. vT. PUB.    SVC. 
MRS.    GLADYS    E.    MA 
NEW   ENGLAND   POWER    __. 

GHETN    MTN.     POWER    CORP 
FED.    AVIATION    AGE 
WATER    *    LIGHT    OEP 


'jf.U, 


WCAX    8ROADCASTIN 
MISS   MARY   £.    BEA 
MILTON   w.    DREW 
AGR.    RESEARCH    SERVICE 
WILLIAM    A.    BRYAN 
CORPS   OF   ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
PAUL    R.    OSTERTA& 
MRS.    EMILIE    MOORE 
T.    F.    ROWLEE 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
JAMES    E.    MANNING 
GEORGE    L.    KIRK 
RAYMONO   C.    SWEENY 
FAIRBANKS    MUSEUM 
CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO. 
GEORGE    8RIGGS 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
NEW   ENGLAND   POWER   Co. 


mrs.  isabel  whitney 
Raymond  la  Rock 
corps  of  engineers 
edith  spauloing 
corps  of  engineers 
new  england  power  o 
i.  perkins 


MRS.    EDIT 


PL  I 


[-PENOBSCOT,  12-PRESUMPSCOT 


PUTNAM   WATER    WORKS 
CHARLES    E.    BRAGOON 

DAVID   W.    PARRETT 


Additional  Information  regarding 
Massachusetts)  at  Weather  Bureau 
Bureau  Airport    Station,    Windsor   Loc 


REFERENCE    NOTES 


Of  f  1 


i   of   New  England  may    be   obtained   by  writing 
Office  Building,    Boston   9,    Massacbus 
■   Bureau  Office  nea 


Figures  and  Utters  following  the  station  nMa,  such  as  12  SSW,  Indicate  d 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  en 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data''  Table  and  on  the  maps,  became  , 
nits    used    In   this    bulletin  are- 


and  Central    New  England    (Maine,    New  Hampshire,    Vermont      and 
southern  New  England    (Connecticut    and  Rhode    Island)    at    leather 


'    this    bulletin. 

the  preceding    June  data 


i   the   July    1 


;ue  of    this    bull 
this    issue. 


for    January    1957. 


Wind"   Table   refer 

i«1b    for   all  atatlo 

r    equivalent    value 
erent    points   for   s 

les    of    snowfall    in 


Data    In    the    "Extremes   Table 
are   for    the  24   hours   ending 


■  Bureau   type  pan    of   4   foot    diameter   unless   o 
e   of   water    in   pan   as   recorded   during   24    hour: 

ndard   normals   based   on    the  period    1931-1960. 

all^nd   Snow   on  Ground"    table   ar 
onsequently    occasional    drifting  i 


I  following    the    "Evapora 


"Cllmatologlcal    Data"  Table  and  ■ 

';    "Daily   Preclpi' 
at    time   of    obser' 


i   Ground"   Tabli 
»;    and    "Evapori 


on    the  ground.      Samples    fo 
mowpack   may    result    In    appa 


al   snowfall    table 


.tion   and   Wind"    Table,    and   snowfall    In    the   "Snowfall 
local   standard    time.      During   the  summer  months   some 


Snow  on  ground    in  the   -Snowfall   and  Snow  on  Ground"  Table    Is   at    observation    time   for   all   except    weath 
«   Station    index  the   letters    C,    G,    H,    J,    and  S    in    the   "Special"    column  under    the   heading   "Obeerva 
'  precipitation  values   are  processed   for  special   purposes 
Omission   of  data    in  any  month   indicates   no  snowfall   an, 


Monthly   degree  day    tot 
Max  and  Min    in    "Evapo 


i  Ground"  Table,    when   published, 
;ake   the   observations    on   daylight 


C  Recording  R 

G  "Soil  Temp© 

H  "Snowfall    a 

J  "Supplement 

S  Storage   Pre 


l   Gage    Station.      Hourl 
:ure"   Table. 

Snow   on   Ground"   Table.      Q 

Data"   Table. 
Utation   station.      Preclpi 


■egula 


ale 


Jureau   and   FAA  stations.      For    these  statl 
i  Time  and  Tables"    indicate   the  following 
id    are  published    later    In    "Hourly   Precipl 
■  snow   on   ground    in   that   month. 
•lished    In   the  July   or  August    lss 


l  ground  values 


as   delayed  data    In    the  December    issue  of    this 


Ho  record    in    the    "Cli 

Interpolated  values    f 

-      No   record    in    the    "Run 


OTHER    REFERENCE   NOTES 


Els 


.rli 


■'monfSly'prectpi^tion^ot1!8   "^l'   J-Wture-  Table    is    indicated  by   no  entry 


<ut 


ew   Hampshire   and  Mount 
wind    speed.       This    station    is    n 


leld,  Vermont  not  used  in  computing 
ipped  with  automatic  wind  lnstrume 
et    above  sod-covered  ground;    howev 


i   averages 


»  Sta 


■n   following  „.„ 

-— ._  generally   exposed 

the   roof   of    a   building. 
//     Gage    is   equipped   with   a   windshield 

i     IdJueted^o'a   JuU   ml^™**  ^  ^^    lB    St&tl°D    lBd"  "«•   *»«   r«ln- 

M°      OneVmorrdayQs    of    rec^miss'^''    g    lllliLTAT  l' '    T"*/   J""*   °'    *    ^   «*"   ***** 
carried   for   this   station      have  bilk   t*iZ?  a*,  *    enterad-    less    than   10  days   record    is  m 

R      Amounts    from   recording   gage         (These    amount      r    """««*«•   '»1««>    *°r   »    *"11    month. 
SS     This   entry    in    time   or    obslrvat  ill  colu^n^nst    7,        Ta  iaUy    BCCurflte  but   ■»»   vary   slightly  from   th 
T      Trace      an    amount    too   small    to      e      colunn    "    Station    Index   means    observation   made   near   sunset 
V      Includes    total    for  previous  month  ' 

time    is   1:00   a.m.      E.S.T.    of    the   following  day 
■me  of    observation  column    in    Station    Index  , 


log. 


1  Table  for  deta 
i   published  later  in  Hourly 


cipitatlon  Data.) 


VAR 


Information  con 
publication  may 
may   be   found    In 


litions    in 
i    Superlnte 

ng    the    his 
btained   fr 


>  U.    S.    fo 


s.    Government   Pri 


SuDerlnlnniiBnt     nt     n.-.-..^,.., ,  .       .- 1_  *     _     .         7  -.».*uua     uuuiuii     ia;io     ma 


.able. 

'"^"^lon    S!™,,C,,!AT"ER   REVIE"'     "°"T"1Y    "■"'"^'CAI.   DATA-KATIOKAL^WHAHY.    ...    ST0E,   DAT,.    .„    „,    .„,«   .„ 

That 


hrough   1955 


(Y 


early   subscription    includes 


'Sn'™!  lD  I?* (f  «J«;tlon  "Substation  History"  for  this  s 
60  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
I  above,    price  15  cents. 


■1.   «o   ...      I 
■   26,    D.    C.   I 


DSCOMH-WB-ASBBVILLE^ 6-12-63-1800 


NEW     ENGLAND, 
^EXCEPT     MAINE 


Washington        * 


0    -o.^./'K       ..„..     ^ 

I.)      Roche.t.r  ^-^/  I     \         «...    Bu„„l      C..pt»n 

I  •  '"^    '         »  I  °       J!  M.      \ 

I.'   T.......  .„..  niui.  »'  Plymouth       i 


p  >r , 

Cannon  Mountain   I 
-O-     Clear  BTook    ^ 


Bonto.    /J,® 
Lincoln 


STATUTE    MILES 
10  Q  10  20         30         40 

75TH  MERIDIAN   TIME   ZONE 


STATION    LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

-O  -•-  O  Precipitation    and    Temperature 

-Q-+<1)-  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 


/--*                             I          aStockbrldge                    t              I                 \         \  I  <>                 ) 

~o   «...       /    L^\\  I   -&„_ 

I                                                               |             Woodstock    3     £NE             ^                          II  f                                             * 

,»outb    Onion            aYn«    Hill                                            I.  O                                                                         <•»«*    ' 

Tylon     V                                                        /  «-           ^         - 

i  --      -_r                  Iciareaont     SlJI,apee  Franklin    1    tn    •*.    O                        \ 

S&THEAS'l- ,'  °    .-Sryb-I  B'"^"  -SOUTHERN 

"|v/->    north    Springfield    Dan                       l^Mount    Sunapee  y 


]      <jT//5<j   of  joje  O    Non- recording, 

•    Recording,         9    i9oM  /yp«5. 
',         <5ou*/t?   e//c/e  combinations    indicate   the  availability  of 

more   detailed  meteorological  data 
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,*S"  ^£RN — J 


dT 


-oi-J.„1..d / 


Johnaonvllle,    H.    Y.  I 

°-|-tTb,,., 

Gralton   2  »,    N.    1  X  I       , 

-        lnghan,   3    W  5     „„ 


T  T.-nshend    Da.'O  B111,b 

l/.ard.biro'^e     ni^onntmn  „..  { 

J-O-So.er.ot  otter   Brook   Da.tJ        „„„[, 

^S?,r.bor,    Mount. in  »  <>  ° 


'V 


Concord   1TB   Airport  ,     " 

..Hennlk.r       ®  J  V 


1 

A 


u  ,1.  ,    ri,r.tiif::r" 
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•JrSo../    -(JT""'? 
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■'■■"    /    ^flU--"^^^ 

Ada..        ,  """Lq.  -O  B.roh   Htl.    „,.   «b»u,nb_^  r^wWAl""  «<*  !^ 

/  Llburn.^Tl.  /  J?Mr  ^^^rg"^   '   "AL   ",aalr"nr<>^ 

'  .■:>.  I  (.9  1  Pl«r,bbu,g  Sal-TcG   Air    St. 


laln,,.!^,  / 

„  fo-  o 


4_8 

'"O./Barre    Fall 


Hubbardston  ^ 

0       _»Sterling  3  NW       "O 


■0-S     I  Sail 


@  pPru'f '   C""'°¥l        «»»«      r  '^  ^""^in'ton  B""°ra    I"    ^ 

—•-■'7    n«y  ^^fe-r--^:^ 


I         O        -O      «  Bri.tl.ld  « 

festtleld     Springfield   Armory        | 
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Korthhrldg.    ,     ,       0  -a/   -,, 

M.ndon    Franklin       ^(J'   .-Cj(- 


O  Peaajroke 

X-^51 — 


)  Tor"r':n";,=o„-o'rp€U,  na^^d^bX.t.r^  ♦  """        I   O  «~Al-  JL">      "«W- H>" 

'      ,  mi~lll.aiVrnTOl'b'«/S,  O  ^..nntloldBollo.   D-  .eSPS    \  ,  «~h~«" 


/A  Bulla    Bridge    Dam      wl(^il_   Re_er»olr         O  Shuttle.  Meadow    ReBvr''  "N  _ t_  »— 4  /      lV\r- %\      \ 

I        W» **    Pro-pectO  m«l.t««n4.       1^,         Norwich   Pub   nt  11    PI  A         MO/^JW 
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I  Stevenson   D*»        I     "O"  x    ^^^        \  \J  f  l\  I 
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I  ->  V  AnaonlaQ        I, 
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,9?      Q 

nport    Power    Hou.. .    »,    V.         >»^» 
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'/'     cj 


Nantucket   WB  Airport 


Swans  Falls  -S\. 

■ 

Conway  1  N,  N.  H. 


South  Andover    ^\ 

ox   ^— , 

Rumford    Po.ar  Pl-0»Rum{ord  ' 

■O-Berlin      N.    H.  Rumford   3    SW  ^ 

\\p/  {  \  !      ^S'    Belt  _ 

llGilead  I    Augusta    FAA    AP  .  ' ^  ^  "O" 

^^Gardlner     Damariscotta   Mills]- ^-».   CxT 


Bridgton   1   NNW  .'         _^  V'iJ       "^ 1       ~0"  I 
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±^5* <r -7    V    <VAf> 


^3  \^       C5 

Rockland   1    W  JO-  Rockland 


~^v-aU  .  J^  i 


ram  2  S   '  /Brunswick   7 


^Portland  WB  AP  j 
I  West  Buxton  2  NNW  „ 

Portland 
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Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


go.   REVISED  6/62  WRPC,,  CHA      e7. 
USCOMM-WB-Asheville 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 


MAY  1963 
Volume  75      No.  5 


THE  LIBRARY  OF  THE 

JUL  25  1963 

firovrperrv  (IF  I!!?- "!$ 


ASHTVILL1S:  1963 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

PUTMAN  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

8RASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SQUA-PAN  DAM 

TELOS  DAM 

DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
DAMARISCOTTA  MILLS 


//R 

R 


Temperoture 


<  s 


71.9 

67.1 

71.9 

64.0 

69. 1M 

69.2 

71.  1M 


69.6 
70.2 
67.5 
70.6 
71.0 
71.8 
69.2 
67.5 
70.2 
71.9 
69.8 
72.3 


66.7 
6*. 9 
66.4 
68.6 
71.4 
68.3 


60.0 
64.6 
61.5 
64.6 
63.0 


H 


42.3 

44.4 

41.7 

40.9 

42. 6M 

42.5 

41. 5M 


44.0 
36.3 
37.8 
44.7 
42.5 
44.3 
40.5 
44.8 
43.9 
40.5 
43.3 
43.3 


46.8 
44.5 
45.9 
45.6 
41.1 
41.9 


35.4 
34.8 
38.0 
34.4 
34.4 


57.1 

55.8 

56.8 

52.5 

55. 9M 

55.9 

56. 3M 

55.8 


1.0 
0.5 


62.2 
63.9 
61.8 
61.6 
62.8 
63.5 
60.1 
62.9 
60.2 
61.2 
61.3 
59.2 


66.7 
63.3 
69.9V 
67.8 

V 
65.8 
67.6 
62.1 
68.5 
67.1 
68.4 
63.9 
62.9 
66.0 
67.2 
69.8 
66.8 
64. 4M 
65 


63.4 
66.2 
62.1 
65.2 


M 
37.9 
37.6 
35.7 
34.7 
38.8 
38.9 
34.9 
37.7 
35.9 
32.9 
33.6 
34.5 


56.8 
54.7 
56.2 
57.1 
56.3 
55.1 

56.0 


47.7 
49.7 
49.8 
49.5 
48.7 

M 
50.1 
50.8 
48.8 
48.2 
50.8 
51.2 
47.5 
50.3 
48.1 
47.1 
47.7 
46.9 

49.0 


2.5 
0.7 


42.0 
41.4 
42. 7M 
38 

M 
38.7 
37.9 
38.3 
37.7 
43.1 
40.0 
37.8 
37.3 
39.1 
39.8 
41.3 
39.4 
36.  7M 
38.5 


41.4 
39.9 
41.0 
42.0 


245 
287 
255 

367 
281 
284 
276 


13 

267 

24 

359 

13 

382 

24+ 

242 

13 

257 

13 

222 

3 

320 

24 

285 

13 

252 

3 

277 

24+ 

265 

24+ 

237 

54.4 
52.4 
56. 3M 
53.3 

M 
52.3 
52.8 
50.2 
53.1 
55.1 
54.2 
50.9 
50.1 
52.6 
53.5 
55.6 
53.1 
50. 6M 
52.1 

52.9 


52.4 
53.1 
51.6 

53.6 


29 

28 

28+ 

28  + 

28 

28 

28  + 

29 

28 

29 

28 

28 

28 

29+ 

29+ 

29 

29 


2 
1.3 


0 
0. 
3.3 


0.3 
0.2 


255 
318 
272 
255 
270 
306 


Precipitation 


11 
13 

13+ 

13  + 

13  + 

13 

13+ 

24+ 

13 


15  + 

6 
24+ 
12 


530 
467 
461 
476 

498 

456 
434 
497 
517 
433 
421 
536 
448 
518 
549 
530 
557 


325 
385 
269 
356 


3  38 
372 
451 
361 
303 
328 
428 
453 
378 
349 
284 
364 
4*1 
394 


384 
363 
409 
343 


1.59 

1.90 

2.23 

3.06 

2.16 

1. 

2.08 

2.12 


3.02 

3.21 

3.83 

2.24 

2.06 

2.28 

3.79 

3. 

2.73 

3.59 

3.36 

2.80 

3.06 


2.61 
4.27 
2.80 
3.73 
3.12 
4.56 

3.52 


2.03 
3.85 
2.34 
2.19 
3.41 

3.10 

2.45 

2. 

1.94 

3.67 

3.27 

2.49 

2.52 

2.86 

2.28 

3.73 

3.15 

2.81 


2.69 
3.62 
2.99 
4.11 
3.53 
4.47 
4.52 
3.30 
3.26 
3.65 
2.61 
2.90 
3.05 
2.85 
6.82 
3.23 
3.47 
4.51 

3.46 


1.98 
1.47 


1.51 
1.13 


1.10 
.91 


1.63 
.55 


6.96 
5.97 
3.66 

01    6.70 


.19 

[.08 

.29 

.07 
.42 

.57 


.87 
.65 
.82 
.40 

.81 
.68 
.95 

1.14 
.50 


1 

11 
11 
11 
11 

22+ 
1 


22 

14 

13 

1 

1 

19 

1 

59  30 
57  22 


.70 
1.58 
.68 
.70 
.60 
1.38 


.39 
.96 
.41 
.51 
.52 
.85 
.66 
.44 
.58 
.53 
.72 
.45 
.87 
.45 
.80 
.45 
.80 
.61 


.5 

1.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.5 


.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

•  C 

.0 

.0 


1.00 

.45 

.87 

.63 

.66 

1.05 

1.32 

1.12 

1.06 

.73 

.97 

.62 

.75 

.98 

.78 

1.08 

.99 

1.07 

1.77 


2 

11 

11 

11 

19+ 

11 

2 

1 
18 
11 
11 
11 
11 
.3 
18 
11 
13 

1 
19 


1.98 

.98 

2.00 


2 
12  + 


3  0 
3  2 
3  0 


5.5 
.0 

T 

T 

6.6 


2.7 
7.8 

.0 
3.0 

T 

.0 


6.1 
5.2 
2.0 
4.0 
6.0 
7.0 
4.0 

T 
1.3 
2.2 
5.2 
4.0 
7.0 
5.9 
3.0 

T 
2.0 
4.0 

3.8 


6.0 

T 
2.0 
2.0 


10 
9 
9 

11 

- 

7 

s 

3 
9 
9 
8 

- 
6 

3 

9 
3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD    2    NNW 

DIVISION 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

MOOSAC    TUNNEL 

KN1GHTV1LLE    DAM 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

SOUTH    EGREMONT 

STOCKBRIDGE 

WEST    CUMMINGTON 

DIVISION 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE    FALLS    DAM 

BEDFORD 

BIRCH   HILL    DAM 

BLUE    HILL    WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST    8R IMF  I  ELD    DAM 

FITCH8URG    2    S 

FRAM INGHAM 

■IAVERHILL 

-AWRENCE 

-OWELL 

READING 

iHELBURNE    FALLS 

SPRINGFIELD    ARMORY 

rULLY    DAM 

ruRNERS    FALLS 

(EST    MEDWAY 

IESTON 

IESTOVER    FIELD 

IORCESTER    WB    AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL 

ioston  wb  airport 

irockton 

:ast  wareham 

iDGARTOWN 

ALL    RIVER 

IINGHAM 

IYANNIS    2    NNE 

UDDLETON 

IANTUCKET    WB    AIRPORT 

IEW    BEDFORD 

'LYMOUTH 

'ROVINCETOWN    1    N 

OCHESTER 

OCKPORT    1    ESE 

ALEM    CG    AIR    STATION 

ANDWICH 

AUNTON 

DIVISION 

EW   HAMPSHIRE 

NORTHERN 

ENTON 

ERLIN 

ETHLEHEM 

ABYAN 

IRST    CONN    LAKE 

RAFTON 

ANCASTER 

OUNT    WASHINGTON 

INKHAM    NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN 

LACKWATER    DAM 

»MPTON 

3NCORD  WB  AIRPORT 

3NWAY  1  N 


8  - 
<  4 


58.7 
62.2 
60.1 
'••>.- 
65.0 
6*. 7 
62.7 
73.6 


66.5 
66.1 
67.8 
66.5 
69.8 
68.5 


70.3 
66.3 
70.2 
70.4 
68.3 
68.3 
70.7 
67.1 
68.1 
70.5 
71.2 
74.0 
72.1 
71.5 
69.7 
68.2 
70.8 
69.3 
69.7 
72.4 
72.9 
69.8 
67.3 


69.3 

71.4 

64.8 

61.4 

67.6 

70.1 

67. 2M 

70.6 

59.9 

67.6 

69.4 

65.4 

66.4 

64.6 

66.6 

67.6 

68.5 


65.9 

66.2 

63. 8M 

65.6 

60. 1M 

69.0 

67.8 

40.4 

61.8 


<S 


40.3 
39.9 
38.3 
42.8 
44.8 
40.3 
41.1 
42.0 


41.4 
41.0 


39.4 
40.5 


42.0 
39.6 
42.5 
39.6 
45.5 
41.4 
47.6 
45.8 
42.4 
44.6 
46.1 
46.  8 
46.0 
45.6 
41.6 
41.2 
44.6 
39.0 
41.6 
42.1 
43.3 
41.4 
44.3 


49.5 
41.6 
45.2 
45.2 

47.3 

44.7 

45. 1M 

45.2 

45.4 

49.5 

46.3 

45.6 

43.2 

46.0 

48.4 

48.4 

42.3 


38.9 

39.1 

39. 8M 

34.2 

35. 2M 

34.8 

37.0 

26.7 

37.2 


67.8 

40 

.5 

66.8 

37 

9 

70.5 

40 

5 

69.4 

37 

5 

49.5 
51.1 
49.2 
53.6 
54.9 
52.5 
51.9 
57.8 


52.6 


54.0 
53.6 
53.7 
53.0 
55.2 
55.1 


56.2 
53.0 
56.4 
55.0 
56.9 
54.9 
59.2 
56.5 
55.3 
57.6 
58.7 
60.4 
59.1 
58.6 
55.7 
54.7 
57.7 
54.2 
55.7 
57.3 
58.1 
55.6 
55.8 

56.6 


59.4 

56.5 

55.0 

53.3 

57.5 

57.4 

56.  2M 

57.9 

52.7 

58.6 

57.9 

55.5 

54.8 


1.5 
1.7 


1.6 
0.2 


0.4 
0.6 

0.8 
0.5 
0.6 
1.3 
0.5 

1.1 
3.3 

3.2 

0.1 
0.6 
1.6 


0.6 
0.9 
0.2 


0.1 
1.2 

0.2 


55.3 

57.5 

58.0 

55.4 

-    1.9 

56.4 

0.1 

52.4 

52.7 

0.3 

51. 8M 

-    2.1 

49.9 

47. 7M 

-    0.9 

51.9 

52.4 

33.6 

-    1.4 

49.5 

-    0.8 

51.0 

-    0.9 

54.2 

52.4 

55.5 

0.0 

53.5 

82  10 
81  18  + 
84 

17 


33  11 
29 


13 

12 

13 

12 

13+ 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

2  5  + 

13  + 

3 
1  3 
12 
12 
13 
12 


475 
427 
481 
349 
308 
379 
399 
228 


340 
351 
356 
372 
303 
301 


274 
370 
269 
305 
256 
316 
196 
261 
304 
238 
213 
160 
192 
213 
288 
318 
233 
333 
286 
240 
217 
291 
290 


No.  of  Days 


196 
262 
302 
357 
234 
234 
267 
220 
375 
207 
222 
288 
313 
299 
232 
220 
295 


384 
374 
400 
462 
538 
398 
384 
966 
473 


333 
380 
291 

353| 


Precipitation 


4.61 
4.69 
6.29 
4.66 
4.16 
3.52 


4.13 
3.79 
2.36 
2.36 
3.14 
2.99 


1.97 
2.78 
2.77 
1.89 
3.64 
3.10 
3.84 
3.10 
3.85 
3.10 
3.55 
3.49 
2.64 
2.70 
3.27 
3.96 
3.52 
2.80 
2.37 
3.20 
3.35 
3.14 
3.00 

3.09 


2.86 
3.74 
6.28 
8.11 
3.97 
3.97 
5.68 
3.69 
4.68 
3.14 
5.46 
5.08 
6.39 
4.07 
3.21 
5.55 
2.63 

4.62 


2.33 
2.11 
2.14 
2.68 
3.72 
3.31 
2.23 
4.31 
3.29 

2.73 


3.19 
3.70 
2.17 
3.52 


1.52 
1.43 


O 


1.51 
.40 


.33 
.55 

.72 
.28 
.28 
.50 
.61 

.13 
.36 

1.66 

.04 
.79 
.49 


.48 

.73 

2.83 


.45 

1.80 

.03 

2.03 


.92 

1.39 


1.07 
1.28 


1.53 
1.67 


1.54 
2.09 
2.00 
1.39 
1.43 
1.22 
1.20 


.60 
.70 
.43 
.84 
.77 
1.10 

.92 
.85 
.98 
.82 
.97 
.68 
1.05 
.93 
.75 
.55 
.82 
.90 
.82 
.82 


.76 

.70 

1.74 

3.10 

1.45 

.86 

.79 
1.43 
1.45 
1.34 
1.05 
1.93 
1.30 

.85 
1.66 


.54 
.73 
.72 
.65 
.72 
1.03 
.63 
.94 
.73 


1.24 
.53 
.87 


2.2 

4.0 
4.5 
1.5 


T 
1.5 
2.0 


2.0 
.8 
.0 

3.0 

4.0 
3.0 

T 

1.8 


.5 

6.0 
2.0 
1.0 
6.5 
.5 
1.0 
3.5 
4.0 

2.7 


.0 

.5 

T 

2.0 


No.  of  Ooyi 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
MAY    1963 


DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONT  PEL  I  ER  FAA  AP 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  ENE 


DIVISION 


Temperature 


<  S 


<  S 


72.2 
68.0 
70.2 
68.7 
71.7 
70.0 
67.5 
70.0 
71.2 
64.5 
70.3 
71.0 
68.9 
67.0 
67.1 
66.9 
72.0 
72.4 
68.6 
68.6 


58.9 
68.8 
67.1 
61.9 
68.1 


69. 8M 

64.8 

66.9 

64.8 

65.8 

63.9 

69.6 

52.8 

64.4 

63.6 

64.5 

69.9 

65.1 

64.2 


39.1 

38.  5M 

39.6 

40.6 

39.2 

43.3 

37.8 

41.0 

39.6 

41.1 

39.7 

41.7 

39.8 

37.0 

38.5 

38.5 

38.5 

40.9 

42.7 

38.8 


45.7 
43.5 
43.3 
45.8 
46.0 


38. OM 

33.9 

39.2 

38.2 

39.1 

37.3 

38.8 

34.1 

38.7 

33.5 

37.7 

39.2 

40.2 

32.3 


ii 


55.7 

53.  3M 

54.9 

54.7 

55.5 

56.7 

52.7 

55.5 

55.4 

52.8 

55.0 

56.4 

54.4 

52.0 

52.8 

52.7 

55.3 

56.7 

55.7 

53.7 

54.5 


52.3 
56.2 
55.2 

53.9 
57.1 

54.9 


53. 9M 

49.4 

53.1 

51.5 

52.5 

50.6 

54.2 

43.5 

51.6 

48.6 

51.1 

54.6 

52.7 

48.3 

51.7 


69.7 
65.3 
69.1 
68.1 
69.0 
66. OM 


68.1 
70.4 
65.0 
60.7 
68.3 
66. 4M 


41.0 
39.4 
42.7 
39.5 
42.8 
45. 2M 


40.7 
37.5 
40.0 
35.4 
40.9 
38. 8M 


0.8 
0.6 
0.8 


2.1 
0.4 

0.4 
1.7 


2.6 

1.0 


55.4 
52.4 
55.9 
53.8 
55.9 
55. 6M 

54.8 


54.4 
54.0 
52.5 
48.1 
54.6 
52. 6M 

52.7 


7 

3 
13  + 

6  + 

3 
12 

3 
12  + 
12 
11 
13 

7 
13 
13 

7 

3 

24+ 

12 

12 

7 


No.  of  Days 


1.1 
1.7 
2.3 
1.3 


280 
362 
306 
318 
293 
257 
378 
293 
293 
373 
305 
267 
327 
396 
372 
374 
293 
257 
282 
344 


384 
278 
304 
338 
252 


29   3 
25  13 


337 
477 
362 
410 
380 
439 
327 
662 
411 
503 
425 
315 
376 
512 


320 
385 
277 
346 
282 
287 


324 
339 
380 
517 
322 
379 


Precipitation 


3.70 
2.86 
2.93 
2.19 
2.62 
2.94 
1.97 
2.98 
3.42 
3.77 
3.17 
3.20 
2.18 
3.74 
3.55 
3.26 
4.08 
3.18 
2.64 
3.3 

3.10 


3.56 
3.29 
4.82 
4.21 
4.69 

4.11 


2.72 

2 

3 

1.93 

2.85 

1.75 


1.01 

1.11 

.98 


.55 
1.38 
1.34 

.86 


.77 
1.08 


3. 

77 

4. 

88 

3. 

20 

2 

27 

2 

26 

2 

2^ 

3 

54 

2 

77 

2 

73 

3 

.41 

2 

.37 

2 

.01 

3 

.09 

2 

.02 

3 

.39 

3.76 
3.00 
4.12 
4.76 
3.86 
2.97 


.83 
.68 
.66 
.74 
.68 
.93 
.54 
.82 
.62 

1.43 
.84 
.95 
.58 

1.30 

1.1 


1.32 
1.09 
1.44 


.oo 
.61 
.72 
.66 
.81 
.54 
.75 
.87 
.85 
.70 
.70 
.85 
.99 
.80 


.87 

11 

.70 

10 

.64 

11 

.61 

18 

.57 

11 

.78 

11 

1.00 
.97 
.85 

1.25 
.99 
.95 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


4.0 

T 
1.5 

.5 

T 

T 
1.0 
2.5 
1.5 


1.0 
2.0 
2.0 


.0 

.5 

1.0 

.3 

T 


No.  of  Days 


1 
0 
0 
3 
0 
2    0 


Highest  Temperature:       92°  on  the  9th  at  Lowell,  Mass. 


Lowest  Temperature:         20°  on  the  12th  at  North  Danville,   Vt.,  and  on  the  6th  at  Squa  Pan 
Dam,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:  8.  11  inches  at  Edgartown,   Mass. 

Least  Total  Precipitation:  1.49  inches  at  Torrington,  Conn. 

Greatest  One-Day  Precipitation:         3.  19  inches  on  the  1st  at  Cockaponset  Ranger  Sta.  ,   Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  7.  8  inches  at  Oquossoc,  Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        7  inches  on  the  11th  at  3  stations 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


CONNECTICUT 

AN  SON  I  A 
BAKERSVILLE 

BALTIC 
9ARKHAMSTED 
8RIOGEPORT  W8  AP 

BROOKLYN 

BULLS    BRIDGE    DAM 

BURLINGTON 

INSET    RANGER    STA 
COLCHESTER 

NEVILLE    1    S 
COVENTRY 
CREAM   HILL 

OANBURY 
DAWSON    LAKE 

EASTON   LAKE   RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

SROTON 

HARTFORD    6RAINARD    FLD// 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

LA«.E    KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    I 

MIODLETOWN  *  W 

MILFORD 

MOUNT    CARMEL 

NEW   HAVEN    WS    AIRPORT  I 

NORFOLK.    2    SW 
NORTH    BRANFORD 
NORTH   GUILFORD 

*ORWALK    GAS    PLANT 

PAUCHAUG    FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM    LAKE 

PUTMAN    WATER    WORKS  fi 

ROCKY    RIVER    DAM 
ROUND    POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 
SMEPAUG    DAM 

SHUTTLE    MEAOOW    RESVR 
STAFFORD    SPRINGS 

STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

TORRINGTON 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

hATERSURY    RADIO    WBRY 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

WEST8ROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
HHIGVIUE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
*OLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 

NAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

3RASSUA  OAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILL5 

EASTPORT 

EAST  SANGERV1LLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
G I  LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

HACHIAS 

MAO I  SON 
MIDDLE   DAM 
^ILLINOCKET 
MILLINOCKET    FAA    AP 
1OO5EHEA0 

■<EW  GLOUCESTER 

JLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

3QU0SS0C 

3R0N0 

'ORTLAND 

PORTLAND   W8    AIRPORT       // 

*RESOUE  ISLE 

'IPOGENUS  DAM 

DOCKLAND 

'UMFORD  3  SW 

'UMFORD  POWER  PLANT 
>T  FRANCIS 
'ANFORD  2  NNW 
iQUA-PAN  DAM 
rELOS  DAM 

'PPER    DAM 

'ATERVRLE    PUMP    STA 
'EST    BUXTON    2    NNW 


2.26 

2.75 
2.61 

3.03 
1.59 
3.02 


Day  of  Month 


1.85 
1.23 
1.00 


2.45 

6.29 

3.26 

2.45 

5.75 

3.65 

1.94 

3.67 

3.27 

3.04 

4.66 

2.61 

2.49 

2.90 

4.16 

3.52 

2.52 

2.86 

4.86 

3.05 

2.85 

2.26 

4.06 

3.73 

3.15 

2*06 

V  6.82 

3.23 

- 

■  32 

.00 

2.69 

.17 

.27 

6.96 

1.99 

.18 

S.97 

1.28 

.42 

2.8« 

.26 

.03 

2.03 

.24 

•  17 

3.8S 

.41 

•  28 

J. 62 

.35 

.15 

3.66 

.04 

•  82 

2.34 

.28 

•  29 

2.99 

.40 

.58 

6.70 

1.65 

.60 

<*.61 

1.54 

.40 

10      11       12 


13  I   14  I   15 


16      17       18 


19      20      21 


.20 
.04 


.20 
.39 

.25 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


.09 
.09 


.02 
•  47 


1.43 
1.22 


s  lollowlng  Statjon  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOD 

8ELCHERT0WN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB  // 

BOSTON  WB  AIRPORT     // 

BOYLSTON 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHATHAM  LTSTA 

CHESTER  2 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMF1ELO  DAM 

EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

GARDNER 

GROTON 

HARDWlCK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
H INGHAM 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

HU88ARDSTON 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

MIODLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTH8RIDGE 

NORWOOD 
PELHAM 
PEMBROKE 
PERU 
PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
QUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHEL8URNE  FALLS 
SOUTH8RIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIDGE 
TAUNTON 


TURNERS  FALLS 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
W1NCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN    FALLS    DAM 


4.7C 

1.02 

3.46 

.72 

1  .89 

.19 

3.64 

.04 

2.86 

T 

3.70 

.70 

3.74 

.94 

3.10 

.70 

34      .42      .06 


.45       .71       .02 


.48 

1.00 
.46 


.02       .30       .02 


3.07 
2.99 
2.63 


2.93       .39 


R       3.00 


10       11        12 


Day  of  Month 

13   I    14   I   15 


16       17       18 


.02       .46       .13 


.52 
.38 
.58 


•  12 

T 

.54 

•  16 

.19 

.10 

.73 
•  72 

19      20      21 


22      23       24 


25       26       27 


.64 
.87 


.07 
.20 
•  05 


1.37 
.50 


1.38 
1.41 
.60 


.17 
.02 

.17 


1.41 

.12 

.65 

.22 

.59 

.10 

.70 

T 

.70 

.46 

1.02 

.08 

.66 

.50 

.45 

.09      T 

.24 

1.45 

.09 

.74 

.04 

.93 

.73 

.01 

.61 

.22 

•  36 

.66 
.86 

.62 

.20 

.18 
.04 
.19 


.84 

.08 
.24 
•  04 

.54 


•  11 

.27 

.06 


.03  1.74 
.12  3.10 
1.10 


.17 
.17 

.08 


■  following  Station  Ind.i 


DAILY  PRECIPITATION 


QOBtJMWd 


10      1!       12 


lilLHANTON 

WAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKE PORT 

LAKE PORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC    DOWELL    DAM 
MANCHESTER 
HARLOW 

MASSABESIC    LAKE 
MILAN    7    h 

MKFORD 
MOUNT    SUNAPEE 
MOUNT    WASHINGTON 
N*SHUA        I     NNW 
>C<«PORT 

NORTH WOOD 
OTTER    BROOK    0AM 
PETERBORO      2    S 
P1NKHAM    NOTCH 
PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 
SOUTH    DANBURY 
SOUTH    WEARE 
SURRY    MOUNTAIN    DAM 
TAHWORTH    2 

WALPOLE    2 
WEST    HENNIKER 
WEST    RUMNEY 
*M!TEF1£LD 
WINDHAM 

"OLFEBORO 
WOODSTOCK. 
*0RK    POND 

RHODE    ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

3ELL0WS  FALLS 
3ENNINGTON  2  NNW 
3ETHEL  4  N 
3L00MFIELD 
JURLINGTON  WB  AIRPORT 

IANAAN 

:avendish 

:helsea 

:hittenden 

:ORNWALL 
IANVILLE 

jorset  l  s 
:nosburg  falls 

>ILMAN 

wntington  center 

ianchester  center 

iays  mill 

ic  indoe  falls 

uddlesex 

iontpelier  faa  ap 

iorrisville  2 
iount  mansfield 

iEWFANE 

ewport 

orth  Danville 

ortmfield 

ERU 

LYMOUTH  UNION 

EAOING  HILL 
EADSBORO  1  SSE 

OCHESTER 

UTLAND 

AINT  ALBANS  BAY 

AINT  JOHNS8URY 

ALIS8URY 

EARSBURG    MOUNTAIN 

EARSBURG    STATION 

OMERSET 

OUTH  LONDONDERRY 

OUTH  NEWBURY 

1ION  VILLAGE  DAM       I 

ERNON 

HTSFIELD    2    WSW 

*RDSBORO 

UERBURY    1    NNE 

EST    BURKE 

m INGHAM    3    W 

JODSTOCK    3    ENE 


Day  of  Month 
13   I    14    I   15 


1.93 
2.85 
1.75 


.10 
•  30 
.16 


.37 
.10 
.23 


16       17       18 


19      20      21 


.03    1.71       .03 


.83 
.80 
1.36 


22       23       24 


25      26       27      28      29      30 


1.00 

.18 

.08 


>ot«8  following  Slalion  Index. 
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CONNECTICUT 

BRID6EP0RT  WB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  w 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK.  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1963 


Day  Oi  Month 


55  63  70 

39  38  42 

55  65  76 

36  34  33 

54  60  61 

44  36  36 


60 

37 

61 

36 

53 

47 

61 
36 

50 
37 

55 
29 

54 
41 

62 
32 

55 
40 

61 
32 

57 

43 

46 

36 

63 
42 

60 
35 

61 
41 

60 

39 

83 

60 

36 

45 

70 

83 

40 

62 

80 

83 

67   73   81 


37  ]  40   48   42 


54  63  52 
47  37  26 

55  57  63 

46  34  40 

59  62  75 

44  37  42 

56  63  65 

41  39  40 

50  44  54 


77   75   63 
51   55   43 

82   82   68 


48 
75 


66   70 
29   40 


75 
52 

82 


34  46  45 

76  73  64 

41  47  47 

83  81  67 

39  47  42 

85  79  67 

44  46  44 

73  82  61 
34  42  37 

74  79  77 
44  56  42 

82  78  78 

41  45  46 

73  76  63 

43  50  47 

69  78  71 


71   65   81 
41   50   54 


64   57   74 


56 

30 


41  33  36 

54  64  76 

42  35  33 

62  58  72 

47  35  39 

60  61  76 

44  34  36 

58  55  71 

45  34  28 

58  58  68 

43  34  33 


59  35  41 

83  51  60 
41  37  36 

86  64  44 

60  36  36 

81  46  55 

48  34  35 

79  51  59 

51  37  38 

84  52  59 
51  36  39 

66  47  57 


38   48   49 


70   74   70 


32   38   46 


67   66   72 
29 


36   48   54 


37   47   45 


83   80   67 
33   40   35 


71  68  75 
40  53  58 

62  66  76 

37  43  53 

64  74  81 

39  39  60 

72  77  88 
34  42  54 

69  77  83 


29 
67 


9  I  10  I  11  |  12   13   U   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 


76   76   60 
40   47   52 


70   74   76 


67  69 
47 

65 


48 


84   66   49 


38 
47 


69   72   68 
33   45   45 


63   61   71 


70   70   72 
31   43   43 


59   69   69 


60   64   66 


47 


42  48  53 

75  76  68 

38  40  52 

71  68  55 

45  46  51 


76   77   59 
42   44   54 


50 

71 

43 


75   70   65 


49   46   49 


77  74  68 
44  38  32 

58  77  76 

42  40  31 

73  75  65 

49  55  42 

78  79  68 

48  52  42 

79  80  70 
51  45  41 

71  68  66 

49  49  46 


68   58 
50   42 

79   56 


71 


46  43 

72  61 

36  37 

67  70 


60   65   64   71 


41   39   40 


85   75   52 

62   39   40 


87   48   61 
46   36   33 


80   52   57 


84  i  81   72   64 


37  48  48 

54  66  68 

29  39  46 

59  67  72 

37  46  50 

69  69  70 

26  45  43 

67  69 

32  43 

64  67  66 


80 
47 


44   43   38 


42   39   32 

72   63   64 
47   44   32 


70   70 
47   42 


70   66   81 


67   62   76   76 
46   56   59   56 


76   65   77   84 
40   54   54   48 


66   72   71 


35   36   36  !  59   38   39   35 


53  41  50 

40  36  38 

56  48  50 

44  38  43 

53  56  52 

44  36  38 


42   33   35 


MIN  I  45   39   40 


39   52   46 


79   75   66 


37   48   43 


80   66   60 
38   41   34 


73   72   59 


32   43   30 


65   70   80 
36   44   54 


63   66 

37   45 


66   65 
37   40 


58   36   58 
31   31   32 


54 

67 
35   39   49 

73   72   68 
42   45   49 


66  58  58 

50  44  37 

73  56  68 

48  39  35 


69  73  51 

47  44  28 

65  70  55 

47  42  30 

73  64  61 

47  45  34 


34 

67 
29 

63 

41 

64 

41 

71 


69 

36 


66 
48 


74   53   38   58 


31   40   46 


50  39  41 

33  32  35 

63  55  50 

45  36  35 


65 
36 

54 
22 

56 
29 

51 
33 

71 
37 

56 
24 

55 
26 

64 
26 

76 
52 

65 
34 

65 
35 

74 

43 

55 
39 

55 
32 

66 
37 

71 

43 

51 
34 

54 
29 

47 
34 

59 

33 

72 

-8 

60 
28 

63 
36 

64 

37 

42   32   35 


42   32   34 


2V 
46 

,0 
59 

31 

29  | 

41 

58 

32 

31 

36 

58 

34 

35 

47 

58 

31 

31 

45 

63 

31 

31 

70   71   71 
30   44   46 


65   65   71 
29   46   43 


68   63   70 
37   47   49 


66   54   64 


62   55 

38   48 


62   62 
32   45 


57   63   60 
26   33   44 


69   68   67 
29   34   43 


70   70   71 
3  3   47   49 


71  73  72 

41  42  52 

74  71  71 

41  41  51 

74  73  67 


41   44   52 


72   70   65 
39   38   51 


40   44   42 


70   78   63 


35   43   49 


32   44   42 


35   37   42 


64   68 
28   32 


79   78   71 


75  76  67 

49  48  38 

68  76  78 

49  46  39 

78  76  66 

43  44  44 

77  75  69 

47  50  42 

79  78  69 
42  48  40 


75   70   66 


75   76   74 


73   71   70 
50   46   44 


71   70   66 
52   46   44 


45   42   49 


70   68 
44   42 


67   62 
35   40 


65   64 

44   40 


68  58  60 

51  42  38 

68  66  46 

46  38  30 

66  73  61 

50  48  36 

74  70  66 

50  44  28 

69  65  62 

49  39  27 

66  68  69 

47  42  34 


61 
54 


65 
52 


40 

63 
53 


72   75 
54   50 


66.7 
46.8 


71.9 
42.3 


70-2 
36.3 


67.5 
37.8 


70.6 
44.7 


35 

73   69   61   65 
46   46   34   33 

71   67   63  |  67 


To 
56 

78 

44 

71.9 
41.7 

75 
67 

75 
53 

64.9 
44.5 

7  7 
56 

79 
47 

71.0 
42.5 

76 
55 

80 

50 

71.8 
44.3 

64 
54 

75 
45 

69.2 

40.5 

68 
56 

74 
50 

67.5 
44.8 

76 
58 

79 
52 

70.2 
43.9 

77 
59 

77 
55 

66.4 
45.9 

65 
52 

70 
41 

64.0 
40.9 

64 
66 

78 
55 

68.6 
45.6 

74   75 
55   47 


47   44   33  I  37   38   37 


72   71   65  !  67 
47   42   30 


72   68   60 
48   46   3  3 


67 
39 


70   64 


74  65  73  74 

38  52  53  52 

66  63  77  76 

36  54  59  50 


74   74 
40   41 


72 
54 


71.9 
40.5 


69.1 
42.6 


69.2 
42.5 


71.* 

41.1 


69. 1 
43.: 


71.! 
41.! 


61   57   70  |  62   71   57   70   66   66 
48   41   35   47  '  49   48   40 


76   73  I  60   63   65 
37   47  I  47   45   42 


72   78   75  I  73   72   70 
30   36   42  I  50   40   42 


36 

46 

67 

61 

26 

44 

70 

62 

26 

45 

49   40   36 


65   59 

45   44 


65   63   48 


70   73   76  I  76   65   70   78 
39   42   41  \   42   52   52   53 

69 


65   55   66   72 
36   34   29  i  30 


68 

43 

72 
40 

64 
40 

66 
35 

64 
35 

67 
35 

70 
35 

74 
39 

76 
34 

76 
36 

75 

40 

77 
41 

60 
41 

68 

39 

76 

79 

76 

43 

65 
51 

68 
55 

80 
48 

63 
41 

71 
35 

64 
48 

65 
48 

74 
54 

63 
41 

70 
40 

67 
49 

71 
52 

78 

48 

66 

39 

77   78   65   65   60. 
43   48   51   37   35. 


82   82   65   79 
40   44   52   38 


66   59   72   74 
42   52   53   54 


80   65   62   77 
45   48   52   51   45 


58   67   71   75   77 


76   64   69   80 


43   39   30  |  31   36 


37   39   49   52   42 


See  Reierence  Notei  Following  SUflon  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 


DAMARISC0T7A    MILLS 

EASTPORT 

EAST    SANOERV1LLE    5    SE 


ELLSWORTH 


FARMINGTON 


FORT    X.ENT 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

MATNESVILLE 

HIRAM    2    S 

HOULTON   faa  airport 

JACXMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MAO  I  SON 

MIDDLE  DAM 

MILL1NOCKET 

MILLINOCICET  FAA  AP 

NEW  GLOUCESTER 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OQUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 

>T  FRANCIS 

iANFORD  2  NNW 

iOUA  PAN  DAM 

fELOS  DAM 

IATERVILLE  PUMP  STA 

IEST  BUXTON  2  NNW 

'EST  ENFIELD 

'OO0LAN0 


NEW  ENGLAND 
MAY  1963 


Day  01  Monlh 


MAX   52 

M1N   44 


MAX   48 
MIN   43 


IS 


76   58 

50   35 


66   69   76 
33   42   51 


74   62 
38   44 


50 
32 


45 
33 


66   60   67 


60   52 
35   42 


MAX 
MIN 


MAX   50 
MIN   45 


MAX   48 
MIN   40 


16 


17 


67   74 
42   38 


63   66   65 
40   38   41 


20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


70   70 
49   47 


62 

40 


48   74 
38   35 


MAX 
MIN   33 


MAX 
MIN 


59   48 
37   36 


44   40 
31   33 


54   62 
33   35 


50   41 
35   35 


38   48 
31   33 


MAX 
MIN 


63  54  71 

41  37  40 

51  39  42 

34  31  35 


MAX  |  48 
MIN   36 


MA» 
MIN 


50   60 
31   33 


47   44 
36   36 


60   48   68 
44   38   40 


37   32   32 


44   37   37 


47   48   46 


79 

34 


63   56 

45   30 


80   66 
46   39 


68   55 
35   24 


74   60 
48   30 


72   59 

43   30 


57   57 
28   25 


•67   60 
41   23 


57   57 
32   26 


56   45   58   65 
43   33   36   32 


66   70  I  78 
38   45  I  37 


54   60 

31   27 


60  !  48 
30   28 


66   72   77 
30   39   46 


59   63   62  ,  66 


56   66   69  I  44 
29   38   38   31 


67   72 

30   37 


56   63 
33   39 


51   43 
31   30 


44   59 
30   32 


56   62 
44   43 


70   65 
43   48 


67   63 

34   40 


64   69 
43   46 


42  I  58   67   55 

34   36   36   44 


39   57   68   61   65 


61   58 
40   24 


74   60 

44   31 


70   60 
47   36 


71   57 
42   26 


76   60 
47   30 


MAX 
MIN 


52   40 
34   34 


39   49 
35   35 


60   48 
36   35 


40   52 
36   37 


47   45 
32   33 


50   45 
31   32 


49   65 
33   41 


40   42 
33   35 


46   54 
37   38 


49   66 
37   37 


47   43 
30   30 


57   72 

40   40 


50   40 
32   34 


31   30 
58   58 


56 


MINI  38 


45   70 
40   39 


54   40 
33   34 


51   43 
37   36 


74   59 

40   24 


73   58 
39   28 


58   58 
35   28 


79   64 
55   38 


63   58 
30   27 


72   56 

41   23 


71   57 

44   28 


61   64 
44   37 


64   56 

42   34 


66   53 
38   25 


67   54 

33   26 


61   57 
47   38 


64   62 
37   29 


63   62 

45   31 


69   50 
35   23 


82   61 

50   30 


68   53 
33   20 


62   52 

38   23 


79   67 

49   30 


60   57 
42   29 


27   24 

59  I  68 
31 


67   67 
35   32 


54   60 
30   38 


56   66 

31   37 


65   73   77 
3  7   44   50 


58   56 

27   34 


62   67 

33   40 


59   58 

27   33 


57   54 

35   36 


59   64 
35   39 


56   65 
35   45 


63   65 

38   44 


57   56 
27   35 


63   61 

37   40 


69   75 

41   49 


68   74 
33   41 


52   60 

31   30 


55   50 

26   31 


67   63 
33   42 


64   72 

31   39 


63   71 

31   39 


54   46   59 


42   59 
29   32 


52   37 

31   31 


37 

33 


47   40 
30   30 


45   60 
32   33 


53   42 
32   32 


46   37 
29   27 


71   72 
47   41 


26   46   34 


61   65 
37   45 


65   55 

41   41 


66   44   53 


40   60 
32   37 


45   58 

31   30 


51   39 
28   29 


63   62 
33   28 


77   72 
40   28 


68   76 

30   40 


55   55 
25   29 


51   50   58 


65   70 

37   42 


60   60 
31   35 


60   64   63   70 
30   34   39   35 


39   56 
30   32 


45   48 
28   27 


48   38 
30   30 


52   45 

34   34 


66   70 
49   51 


65   60 

30   42 


70   73 

34   35 


70   78 


65  I  61 

42 


41 

49  1 

65 
30 

60 
34 

67 
42 

57 
45 

59 
42 

67 
41 

66 

47 

64 
41 

55 

46 

68 

37 

62 

38 

58 
40 

t,3 
41 

60 
42 

62 

48 

72 
52 

64 
48 

71 
49 

72  78  59 

34  35  44 

67  75  71 

31  33  49 

69  76  72 

28  32  43 

66  63  70 

38  37  42 

69  76  59 

41  40  49 

65  70  76 

30  32  33 

73  76  75 


67   69 

43   49 


75   70 
44   38 


70   70 
40   33 


65   75 
44   40 


63   69 
36   41 


70   65 
43   36 


45   39   37 


67   65 
46   41 


65   69   77 


69   66   73 


76 
30   35 


65   57 
35   41 


56   68 
45   45 


65   61 
47   39 


66   68 

46   48 


73   72 

48   45 


67   63 

31   40 


64   59 
31   41 


65   70 

46   49 


68   59 
32   45 


55   62 

42   42 


72   70 

49   41 


70   60 
41   41 


72   70 
44   42 


70   58 
38   36 


69   73   68 
47   47   39 


75   71 
50   43 


70   68 
41   39 


64   64 
45   45 


52 
42 


63   60 
42   42 


70   67 
44   36 


64   64 
35   36 


68   63 
41   39 


65   57 

40   41 


66   50 

44   34 


60   56 
39   31 


71   57 
46   36 


58   53 

45   36 


63   58 

45   40 


70   61 
41   41 


71   59 
48   41 


68   65 
45   30 


70   64 
45   40 


67   65 

37   30 


69   60 

45   40 


62   69   68   68 
33   38   42   42 


56   63   65   63 

39  '  37   40   38 


62   67 
38   35 


72   51 
35   35 


79   83 
33   36 


61   68   75 


< 
65.2 


52   50   50   42.0 


66   57 
40   43 


61   69 
48   51 


78   67 
47   54 


80   65 
53   53 


78   62.2 
47   39.9 


65.8 
38.7 


78  I  64.6 
41  j  34.4 


80   68 
40   51 


29  32  34 

71  75  78 

30  35  36 

71  72  76 

31  35  35 


35   45   44 


49   46   37 


75   80   80 
33   40   42 


66   75   73 


64   68   75 


59   68   59 


71   68   66 
49   51   46 


70   69   65 
47   43   39 


64   64 

43   41 


68   69   60 


30   35   41  I  47   41   39 


72   78 
35   39 


69   68 
45   42 


46   41   38 


69   64 
37   42 


82   81 
46   40 


73   63   65 
47   44   39 


70   64 
38   36 


73   71 

44   40 


48   42   38 


49   45   45 


59   52 

46   39 


66   68 

45   44 


58   51 
41   38 


66   60 

44   31 


62   52 

40   38 


70   59 
51   43 


72   57 
47   34 


62   59 
41   38 


63   60 
41   36 


64   56 

44   44 


70   52 
44   36 


70   54 
46   37 


63   64 

33   36 


72   73 

39   42 


63   63   63 
36   39   36 


64   70   74 
30   32   37 


68 

34   33 


72   75 
38   37 


71   73   77 
36   35 


65   65 
35   34 


62   61 
37   38 


70   62 
47   43 


71   56 
47   36 


70   62 
42   40 


72   58 
43   45 


65   67 
46   42 


65   70 
38   36 


75   78 

41   43 


70   74 
38   41 


65   67 
38   37 


66   67 
40   38 


67   63 
53   46 


72   67 
52   54 


73   59 

42   46 


78   63 
42   49 


68   68 
50   53 


73   64 
52   53 


80   76 
51   51 


71 

53 


70   63 
50   53 


66 

47 


74   65 
50   53 


70   60 
45   47 


62   72 
53   53 


77   63 
49   52 


78   65 
48   50 


60   67 
50   50 


70 
54 


69   70 
50   54 


32   38  !  40   43   51   40 


69   71 
36   39 


72   74 
38   36 


74   74 
58   66 


82   68 
46   52 


62.1 
38.3 


63.0 
34.4 


68.5 
37.7 


62.2 
37.9 


63.9 
37.6 


67.1 
43.1 


68.4 
40.0 


61.6 
34.7 


62.8 
38.8 


63.5 
38.9 


63.9 
37.8 


60.1 
34.9 


65.0 
44.8 


64.7 
40.3 


62.9 
37.7 


60.2 
35.9 


62.7 
41.1 


66.0 
39.1 


67.2 
39.8 


61.2 
32.9 


73.6 
42.0 


61.8 
33.6 


75 

44 

76 
48 

70 
51 

68 
39 

59.2 
34.5 

78 
42 

69 
53 

71 
53 

81 
49 

69.6 
41.3 

74 
35 

64 
53 

70 

54 

78 

50 

66.8 
39.4 

77 

35 

79 

45 

66 

45 

69 
42 

64.4 
36.7 

75 
39 

82 
42 

65 

48 

64 

46 

65.7 
38.5 

So©  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    93    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1963 


MASSACHUSETTS 

AOAMS 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

F RAM  INGHAM 

HAVERHILL 

H INGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

K.NIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROV1NCETOWN    1    N 

READING 

ROCHESTER 

ROCICPORT    1    ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


49   52 
31   33 


57   72 
3B   28 


MAX   53 
MIN I  45 


48   74 
42   36 


57   70 
35   27 


45   73 
39   41 


49   77 

42   44 


60   75 
37   31 


64   52 
37   28 


62   51 

41   36 


60   55 
35   33 


70   78 
35   45 


83   76 
39   48 


70   78 
40   46 


83   76 

45   40 


79   76 
34   46 


82   78 
5  5   46 


85   78 
55   49 


84   80 
38   45 


72   81 
36   43 


80   78 
54   57 


72   80 
46   50 


72   78 
38   52 


66   68   67 

37   42 


65  I  72   80 
37   39   44 


,0  I  U  I  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 


61   67 
34   42 


72   78 
40   50 


68   77 

37   41 


54  ,  72   77 
42   40   52 


77   80 
57   53 


86  I  72 

57  I  43 


77 

53   56 


55   43  ' 


59   69 
27   35 


55 
33 


42 
32 


61   68   68 
34  1  30   46 


75  68 
47  37 


70  75 
44  I  37 


40   34   31 


53   73   79 
45   45   56 


86  !  72   39   58 


46   71 
40   39 


70   67 
46   48 


47   41   38 


46   71 
39   41 


66   53 
41   32 


69   52 

41   40 


65   77 
42   39 


53   74 

38   35 


55   68 

40   38 


56   58 

34   28 


64   66 
38   47 


78   78 
62   49 


75   83 
46   56 


76   84 
46   55 


84   80 
52   53 


84   72 
45   50 


70   77 
39   45 


75   70 
43   49 


73   82 

36   44 


72   73 
34   48 


64   70 
34   43 


75   78 
45   42 


62   69 
39   52 


65   70 

41   46 


60   65 
39   47 


63   57 
38   41 


69   70 
32   45 


67   68 
26   45 


69   66 

41   43 


4ft 

37 

57 
36 

66 
44 

69 
48 

46 

35 

58 
32 

70 
29 

65 

ft3 

59 
35 

45 
29 

59 
28 

6fl 

39 

ftft 
37 

45 
35 

66 

44 

68 
ft2 

5  8 
35 

44 
32 

57 
38 

66 
46 

75   72 

37   47 


73   73 
38   48 


75   70 
36   49 


68   74 
43   36 


76   85 
57   59 


76  j  61 
52   44 


60   79 
51   55 


71   44   59 


60   68 
29   39 


68   59 
36   47 


53   65 
39   44 

66   61 


76   58 
50   49 


77   61 
55   52 


77   69 

42   46 


75   74 
40   48 


75   75 
53   53 


55   76   76 
49   42   46 


78   77   70 
46   42   39 


56   75   77 
48   42   34 


80   81   72 
49   48   44 


75   77   73 
51   42   35 


79   76   72 
51   51   47 


82   79   70 
53   56   52 


79   75   72 
51   46   41 


59   79   78 
48   46   40 


79   79   78 
51   54   48 


68   73 

51   41 


71   56 

48   41 


68   69 

44   41 


51   64 
29   37 


66   70 

31  I  36 


55  |  63 
27 


77   69 
37   49 


69 
55 


74   74 
50   48 


76   71 
43   48 


74   74 
52   46 


39   33   41   46 


66   73 
49  40 


56  I  64 
47   44 


70  I  75 
50   46 


53   75 

42   41 


52   75 
41   41 


63   72 
40   36 


6ft 

36 

72 

44 

80 
57 

61 
39 

75 
50 

81 
59 

75 
42 

78 

51 

87 
59 

72 
35 

77 
50 

86 
56 

64 
37 

66 

43 

76 
56 

81   77 
48   49 


63   65 

35   48 


64   68 

36  i  32   42 


58  !  73   78 
42   50 


72   78 

41   53 


45   73 
41   42 


55   70 
28   36 


56   68 
41   40 


77   76 
46   45 


60   60 
46   48 


80   77 
51   52 


78   67 
38   45 


82   76 
43   48 


ftB 

ftO 

75 
32 

65 
36 

4* 
36 

51 

39 

65 
38 

57 
38 

74 
41 

46 
43 

70 

41 

60 
35 

57 
33 

58 

31 

72 
41 

76 

46 

72 

ft6 

83 
43 

76 
39 

72 

39 

80 
fto 

S3 

50 

76 

ft8 

82 

50 

72 
49 

eo 
52 

79 

ft6 

70 
33 

82 
45 

79 

3ft 

73 
52 

70   74 
48   47 


53   60 
41   47 


68   63 
44   52 


66   79 
36   44 


67   72 

37   50 


65   62 

38   48 


72   78 
38   47 


57   72 

35   45 


67   70 
42   49 


72   70 
44   49 


71   64 
40   56 


67   70 
36   43 


68   78 

36   42 


86   58   44 


88   61   43 
59   37   33 


84   43   64 
41   37   34 


77   44   57 
43   39   36 


80   56   42 


76   60   62 
47   40   36 


85   56   42 


43   60 
36   34 


78   50   56 
45   36   31 


47   51 
39   39 


60   71 
35   46 


61   73 
37   45 


72   73 
38   47 


70   67 
33   46 


58   68 
29   37 


66   65 
39   46 


60   70 
28   34 


69   70 

37   46 


70   72 
35   46 


67   68 
36   47 


64   55 
43   48 


69   61 

51   48 


65   70 
27   43 


79   80 
47   49 


76   79 
47   49 


57   78   78 
46   46   40 


71   67 
52   50 


56   69   66 

50   52   51 


75   70   71 
52   51   48 


73   60 
51   41 


69   68 
49   39 


73   59 
48   41 


75   61 

53   47 


75   70 
49   45 


70   72 
48   45 


72   70 
52   50 


70   65 
52   46 


70   71 
49   43 


70   62 
54   45 


66   67 
52   50 


73   61 
52   48 


70   67   72 


69   76 
36   36 


42   43   46 


70 

31  I  34 


75   67 
41   54 


75   68 
35   53 


66.5 
41.4 


70.3 
42.0 


66.3 
39.6 


70.2 
42.5 


68.3 
45.5 


75   69.3 
59   49.5 


76   73 
34   42 


66   69   67   75   72   64 


41   44   52 


79   64 
47   49 


73   66 
49   39 


41   60 
34   29 


84   56   44 
56   39   34 


68   67 
39   46 


66   62 

38   46 


70 
46 


57   66 

33   44 


64   61 
44   45 


64   63 
45   47 


69   63 

42   48 


59   69 
30   39 


67   70 
28   44 


74   73 
40   47 


72   68 
45   52 


76   74 
38   46 


78   68 
44   52 


78   60 
46   52 


75   72 

42   50 


62   55 
44   52 


70   59 
51   53 


73   56 
39   49 


77   73 

50   50 


73   60 
48   52 


76   60 
42   51 


60   80   82 
43   48   42 


59   82   82 

50   51   45 


81   81   75 
51   54   47 


80   77   73 
51   50   43 


53   75   74 
47   44   39 


73   77   65 
52   50   50 


54   77 

44   44 


82   81   71 
54   52   45 


80   81   73 
50   53   45 


77   78   70 
50   46   46 


66   62   66 

51   52   51 


73   68   70 
53   58   51 


75   75   68 
42   41 


78   77   75 
52   51   46 


64   65 
49   45 


73   74 
42   49 


70   57 
41   46 


73   72 

50   46 


76   75 

51   48 


76   71 
53   50 


75   65 
52   47 


71   68 

43   40 


72   70 
52   57 


71   72 

40   40 


74   67 
49   49 


74   62 

52   44 


78   71 

50   48 


66   59 

51   40 


75   66 

55   47 


67   45 
44   33 


76   74 
52   47 


72   72 
38   42 


70   70 
47   44 


70   68 
37   37 


65   70 

41   44 


62   60 
37   49 


63   71 
44   44 


73   74 


74   73 
42   40 


40   51   53   50 


72   72   75 


71 
54 


74   77 
46   41 


73   72 
40   37 


69   66 
38   38 


61   67 
33   46 


69   66 
36   33 


66   60 
48   57 


71.4 
41.6 


68.3 
41.4 


70.7 
47.6 


67.1 
45.8 


68.1 
42.4 


64.8 
45.2 


61.4 
45.2 


58 


71   74 
42   43 


73   73 
44   43 


69   70 
42   37 


58   66 

40   43 


64   71 
47   54 


63   75 
38   34 


75   67   71 
43   54   61 


75   71 
40   45 


63   72 
53   58 


76   68 
38   46 


73 
56 


72   68   64 
51   51   48 


80   80   70 
49   47   43 


60   75   74 
50   49   45 


70   71   64 
49   53   46 


68 

53 

62 
51 

79 
51 

74 
54 

6ft 
54 

73 
52 

64 

54 

74 

54 

78 
54 

70 
52 

7ft 
40 

76 
SO 

55 

49 

79 
43 

75 
41 

74 
39 

63 
51 

76 
47 

78 
43 

70 
32 

70   65 
50   48 


73   61 
49   38 


70   74 
50   47 


71   61 

49   48 


71   64 
52   49 


74   66 
49   47 


69   60 
46   40 


61  |  68 
36  I  44 


60   64 
42 


59 

40  I  41 


68   64 
42   42 


62   67 
39   43 


69   72 
41   37 


66   65 
36   36 


60   65 
44   44 


63   65 
48   47 


68   67 


59   73 
54   55 


62   77 
57   60 


66   68   73 

54   50 


73   67   71 
47   54   60 


66   63   72 
46   54   58 


70.5 
44.6 


71.2 
46.1 


74.0 
46.8 


70.1 
44.7 


66.1 
41.0' 


67.2 
45.1 


67.8 
39.5 


72.1 
46.0 


71.5 
45.6 


70.6 
45.2 


59.9 

45.4 


67.6 
49.5 


66.  5 
39. « 


68   74 
56   52 


51 

31  I  30 


64   69 
29   31 


72   68 
38   38 


68   76 
40   31 


65.' 

45.  ( 


66.' 

43.; 


70 

54   46. 


74   67 
37   52 


See  Reference  Notea  Following  Station    Index 
-    94    - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


SPRINGFIELD   ARMORY 

STOCK.BR  I OCE 

TAUNTON 

TULLY    DAM 

TURNERS    FALLS 

WEST    CUMMIN6T0N 

WEST    MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER    FIELD 

WORCESTER    WS   AIRPORT 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER   DAM 

CAMP  TON 

CONCORD    WB    AIRPORT 

CONWAY    1    N 

DURHAM 

EAST    DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 


MAX 


NEW  ENGLAND 
MAY  1963 


Day  Oi  Month 


61   75   94   79 
♦  0   38   47   50 


72   SO 
35  '  35 


45   75   81   80 
38   33   41   47 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 


»*   34   26 


51 
M1N   33 


54   56 
30   28 


60   74 
40   37 


65   76 
38   34 


67   72 
42   50 


79   70   67 


75   44 
38   35 


72   45   59 

43   40   34 


20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 


71   71  71 
4*   4*  42 


70 
57   40 


78   60 
50   49 


*»  73   75   60 
*8  38   39   50 


84   80 
42   52 


85   79 
46   53 


MAX   50 
MIN   34 


50   65 
30   28 


54   44   41 


64  67  78 

30  37  56 

72  78  87 

35  47  58 


73  80  87 

38  50  59 

70  81  87 

37  51  57 

69  79  84 

41  50  61 


43   59   67   63   68 
35   32   32   46   46 


39   35   33 


70   71 
47   44 


57   67   72 
25   36   47 


82   42   60  '  68   70   71 
36   38   27  ;  29   44   48 


81   45   62   72 
43   36   29   34 


75   75 
37   42 


75   74 
38   40 


33   44   47 


81   78   71  I  73   57 
47   49   44   55   43 


77   78   70   69   49   64 
50   43   39   49   39   27 


77   71 
53   49 


79   76   70 


71   76 

47   36 


MAX 
MIN  I  40 


53   74 

40   39 


54   70 
39   33 


63 

41 


45 

30 


55 
33 


75   72 

44   45 


67   79 
34   47 


64   74 
35   44 


71   80 
39   56 


71   80 
33   46 


83   70 
39   40 


81   71 
31   52 


83   81 
37   51 


57   72 
34   28 


56   73 
34   24 


52   73 

40   40 


52   65 
33   27 


53   71 

33   24 


67   55 
41   40 


57   73 
38   32 


51   52 
32   33 


31   36 
17   21 


52   73 

39   34 


50   72 
40   32 


79   68 
38   51 


76   66 
30   42 


61   71 
31   37 


83   78 
35   33 


79   66 

29   43 


78   66 

40   49 


82   75 

35   51 


80   68 
41   44 


76   75 
32   46 


60   66 

34   40 


64   62. 
32   38 


58   58 
35   41 


63   67 
27   45 


65   66 

28   37 


70   77 
29   46 


65   74 
28   36 


70   78 
25   36 


.  66   76 
28   31   42 


60   60   68 

24  |  27   32 


56   55 
27   37 


74  !  62 
30 


41   53 

31   28 


50   40 
31   30 


54   47 
32   30 


55   42 

32   29 


41   62 
33   29 


38   57 
31   25 


43   60 
33   28 


38   57 
31   29 


69   70 
47   42 


40   43   47 


76 

41 


51   53   49 


80   76   73   74   71 

49   47   39   51   47   29 


43   42   29 


68   69 
35   37 


75   73 
32   37 


70   65 
41   55 


79   72 
35   37   47 


70   71   78   71   69 
34   40   38   46   56 


80 

49 

81 
48 

74 
41 

74 

50 

66 

45 

67 

30 

79 
49 

78 
42 

70 
37 

72 

51 

54 

41 

6'. 

29 

76 
50 

78 
44 

68 

44 

69 
48 

53 
38 

62 
37 

65 
31 

69 

44 

64 

45 

70 
35 

75 
40 

73 
46 

55 

28 

71 
45 

68 

48 

66 
31 

75 
34 

8  0 
46 

54 
26 

65 
3» 

68 

44 

64 
38 

70 
43 

75 

48 

58 
30 

70 

45 

74 

45 

69 

34 

73 
36 

78 

4? 

38 

27 

70 
37 

72 
47 

69 
32 

75 
36 

81 
44 

60   73 
47   45 


70   75   72 
28   47   41 


70   68 
25   46 


72 

46 


28   43   48 


MAX   50 
MIN  I  42 


56   70 
35   28 


44   62 

30   35 


58   58 
36   37 


77 
35 

65 

36 

75 

41 

82 

43 

83 

36 

80 
49 

66 
39 

75 

57 

43 
31 

40 
22 

82 

40 

74 

42 

65   73 
29   41 


66   72 
24   29 


66   72 

31   44 


71   78 
34   42 


67   74 
33   47 


60   66 
26   37 


67   71 

30   47 


60   71 
32   34 


82   77 
42   49 


80   75 
42   53 


72   59 
30   35 


69   71 
33   34 


69   78 
28   43 


61   64 

39   43 


33   41 
22   29 


70   78 
31   44 


67   76 

30   45 


66   73 

32   45 


60   80 
54   39 


71 

54  I  40 


57   53   66 
28   33   36 


81  I  65   65 
40   29   31 


46 
29 


41   58 
33   29 


39   58 
32   28 


41   60 
32   32 


40   62 
33   34 


39   60 
33   32 


40   56 
32   29 


40   59 
33   30 


64   41 
33   32 


42   60 
34   27 


50   47 
30   31 


20   27 
14   14 


68   68   66 
24   45   45 

60 


53   65 
26   35 


69   72   67 
28   41   47 


66   74   70 
30   46   49 


79   57 
39   51 


34   42 
77   73 


62   71   77 


72   72 
36   51 


70   74 


74   74 
33   46 


67   68 
27   47 


68   74   67 
27   46   39 


59   71 
33   35 


78   71 
29   40 


77   65 
37   50 


79   69 

35   46 


72   67   71 
40   37   32 


79   72 
46   41 


75   71 
45   39 


74   69 
49   46 


60   60 
36   29 


69   50 
35   32 


63   46 

37   29 


69   56 
39   30 


71   55 

34   30 


59   67 
39   30 


59   67 
31   26 


72   73   76 

36   38   36 


69   68   77 


68   67   71 

40   43   43 


70   75 
38   40 


30 

31 

4 

It. 

SB 

•0 
52 

70.8 
44.6 

13 
54 

76 
46 

48.5 

41.6 

72 

54 

72 
49 

68.5 

42.3 

6? 
56 

75 
45 

69.3 
39.0 

rs 

53 

79 

48 

69.7 
41.6 

74 

46 

80 
49  1 

72.4 
42.1 

70   73 
29   29 


55   66   70 

31   35   45 


42   42 
23   29 


34   29 

60   59 


38   55 
31   29 


72  I  81 
45   42 


35   50 
28   23 


57   41 
32   29 


82 

41 


See  Reference  Note 


70   71   71 
28   45   43 


70   71   69 
39   44   44 


70   67 
43   48 


64   65   64   68 

31   42   40  i  37 


60   71   70  69 
27   29   48  I  33 


Following  Station  Index 
95    - 


76   59 
36   49 


75   80 
40   42 


79   71 
37   48 


70   78 
38   50 


50   41 
35   28 


78   59 

38   50 


72   63 

37   43 


79   78 
48   40 


78   71 
50   48 


73   68 
47   43 


76   67 
47   38 


57   79 

46   46 


78   82 
46   43 


49   39   27 


50   63 
29   25 


32 

65 
38 


77   67   74   80  I  72.9 
41   53   59   47   43.3 


70   64   75   77 
38   55   50   44 


69.8 
41.4 


69   64   71 
46   51   55 


74   75 
34   36 


75   78 
39   39 


78   78 
32   33 


68   59   64 


56   66 

40   30 


55   72 
47   46 


43   43 
33   28 


76   62 
44   43 


78   79 
49   45 


74   76 
49   43 


57   67 
42   44 


64   69 
37   26 


53   65 
37   28 


73   61 
46   34 


65   66 
41   28 


65   52 

37   31 


25   38 

18   18 


59   67 

41   30 


70   66 


68 
42 


53   61 

35   35 


72   74 
36   35 


71   75 
28   31 


76   75 

38   36 


72   73   77 


72   80 
38   41 


71   78 
36   35 


76   80 
43   43 


72   76   79 


68  73  74 

36  36  40 

71  72  73 

33  38  36 

61  69  70 

37  40  41 

43  46  53 

28  33  36 


76   73 
45   50 

76   75 

38  50 

78   76 
37   49 

76  68 

39  55 

77  67 

34  55 

74   69 
33   55 

72   66 

35  49 

74  71 
35   41 

75  74 
44   50 

69   72 
50   38 

74   66 
32   48 

73  67 
42   54 

74  68 
36   53 

76  65 

44   54 

78   73 

38  56 

72   67 

39  55 

77  75 
41   46 

74   69 


66   73 
53   43 


68   69 

56   44 


71   68 


74   80 
57   47 


73   80 
56   44 


70   77 
56   46 


65   74 
54   41 


72   80 
59   48 


73   78 
57   46 


76   81 
56   41 


73   60 
59   53 


68   77 
55   43 


70   74 
50   52 


65.9 
38.9 


66.2 
39.1 


63.8 
39.8 


67.8 
40.5 


66.8 
37.9 


70.5 
40.5 


69.4 
37.5 


72.2 
39.1 


66.0 
36.5 


65.6 
34.2 


60.1 
35.2 


70.2 
39.6 


66.7 
40.6 


71.7 
39.2 


73   79 
59   46 


67   66 

54   47 


74   75 
39   31 


75   74 
35   36 


I  55   75 
i  46   41 


60   72 
35   36 


34   28   30 


66 

37 


72   75 
35   37 


51   54 
39   43 


74   66 
37   53 


75   68 
37   52 


73 

53   47 


70   75 
40   40 


69   65 
41   46 


75 
42 


64   73 
52   43 


70.0 
43.3 


67.8 
37.0 


67.5 
37.8 


70.0 
41.0 


71.2 
39.6 


64.5 
41.1 


40.4 
26.7 


70.3 
39.7 


71.0 
41.7 


68.9 
39.8 


61.8 
37.2 


67.0 
37.0 


Continued 


Station 


PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WATERBURY  1  NNE 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1963 


Day  Ot  Month 


62   47 
43   37 


52   60 
44   33 


64   62 
46   41 


69   59 

51   40 


64   51 
45   39 


52   59 
35   37 


3   4 

73 
33 


84   67 
43   38 


11   12   13 


15  16 


70   80 
37   45 


80   76 
35   49 


85   80 
39   46 


78   71 
47   53 


80   69 
33   48 


79   85  I  6* 

41   49 ]  35 


68   75  |  82 
36   36 


MAX 
M1N 


45   38   35 


55   50   66 
46   39   43 


49 

41 


53  56  53 
43  36  29 

54  57  70 
35  32  27 

52  55  66 

37  33  28 

52  54  68 

31  31  26 

52  57  72 


61   58   57 


46   51   41 


40   44   46 


46   48   47 


71   80 
35   50 


80   87 
41   52 


72   79 
45   53 


69   79 

38   53 


40   60   67 
32   31   32 


51   43   56 
34   33   28 


48 

80  50  60 

42  32  27 

82  43  61 

40  35  29 

72  41  57 

41  31  30 


71   70 
42   42 


67   72 
37   47 


54   54 
35   32 


33   31   26 


55   58 
32   29 


25 

52   51   52 
43   35   26 

54   43   54 
43   34   25 

49   51   65 


81   69 
45   38 


73   67   68 
52   37   32 


71   72   83 


70   74   88 


72   58 
34   37 


74   76 
38   47 


70   61   73  75 


70   69 
45   46 


67   68 
45   48 


50   60   54 

37   43   46   48 


82   51   56 


73   43   59 


67   61 
35   25 


60   61 
34   29 


78   67 
49   29 


71   62 
37   23 


73   64 
46   29 


78   66 
48   34 


80   78 
33   43 


80   68 
37   41 


77   69 
39   49 


79   72 
37   43 


19   20   21 


78   67 
46   40 


50   41   38 


76   76   71 
44   40   40 


45   47   46 


75   74   70 
48   47   42 


60   57 
37   30 


69   55 
37   29 


69 

42 


75   67 
43   41 


66   61 
45   49 


62   55   69 

39   47   51 


74   58 
45   47 


73   69   66 
37   42   50 


62 
48 


63   60   61 
48   51   49 


76   76   71 
48   48   52 


51   46   40 


64   62   66 


30   33   34 


70   62   70   74 
35   50   51   46 


66   73 
56   43 


75   75 
35   37 


70   59   66 

47   34   30 


65   76 
52   51 


21  20  30 

46  50  65 

32  31  27 

48  48  66 

29  30  24 

52  45  52 

42  32  22 

51  48  55 

43  33  32 


53   60   59 
49   38   28 


67   63 
42   28 


78   62 
42   29 


79   65 
47   27 


66   59   60 
32   25   34 


77   63 
46   27 


60   44 
34   31 


55   60 
32   28 


58   59 
28   22 


78   55 
42   25 


76   68 

43   38 


74   63 

48   31 


29   46 

74   81 


70   78 

44   59 


63   70 

39   50 


65   69 
42   49 


67   77 
52   50 


67   76 

40   54 


60 


59   69   70 
30   33   49 


42   59 
32   30 


46 
32 


67   67 
27   45 


31   46   40 


59   77   75   70 

52   52   51   47 


56   57   56   62 
42  |  42   42   43 


33   46  I  45   40 


74   44   58 
38   34   32 


35   48   48 


68   70 
26   47 


68  66 
46  30 


65   71 
46   41 


63   70 
42   54 


67   75 

42   51 


67   71   80 


76   65   65 

47   28   31 


72   61 

45   38 


83   70  |  67 
45   40  I  34 


44   61 
33   29 


46   42 
33   31 


47   41 
33   32 


36   56 
31   29 


42   60 
33   29 


67   70 
32   49 


57   66 
31   32 


59   70 
28   39 


66   70 
26   46 


65  69 
40   34 


75 
35 


77   77 
47   26 


63   67 

45   54 


30   37 
24   22 


42   52 
24   20 


46   40 
32   30 


65   40 
34   33 


42   58 
35   33 


36   59 
33   36 


46   57 
32   29 


56   43 
36   34 


44   49 
32   28 


70   72 
28   48 


54   51 
34   36 


68   69 
32   47 


24   40   32 


57   70 
27   40 


67   68 
30   46 


66   68 

40   50 


69   70 
29   47 


51   65 
23   28 


76   61 
36   49 


79   77 
35   50 


64   63 
45   25 


78   63 
38   43 


77 
33 


74 
34 


51   47   34 


47   48   41 


72   60   60 


62   61   67 
34   36   36 


61   67 

42   41 


68 

53 


61   58   70 
45   55   57 


72   64   7* 


66.9 
38.5 


72.0 
38.5 


72.4 
40.9 


68.6 
42.7 


71 

57 

41 

31 

58 

65 

3a 

27 

05 

67 

33 

27 

51 

62 

34 

28 

63 

67 

35 

27 

65   61   75   75 

42   54   57   47 


62   60   74   73 
46   46   56   54 


68.6 
.5 


67.1 
43.3 


61.9 
45.8 


75   60 
42   42 


67   75 
57   49 


71   77   80 
30   32   35 


76   77 
39   42 


72   72   79 
28   32   34 


65   60 
53   36 


50   65 
24   27 


70   57 
41   41 


73   71 
45   49 


71   60 
49   46 


56 
36 


70   67 
37   39 


73   67 
46   41 


76   70   75   77 
42   56   53   49 


70 
50 


74   68 
52   58 


68.1 
40.7 


69.6 
36.0 


65.3 

39.4 


78   67 
52   5* 


72 
39 


78   73 
34   40 


52   65 

28   31 


7B 
39 


74 
46 


79   79 
36   48 


54   75   71 


73   68   69 
52   49   41 


51   52   48 


73   72 

49   46 


65   49 
43   33 


72   61 
49   38 


55   40 
36   22 


64   49 
41   34 


64   44 
43   32 


70   67 
47   37 


55   65 

44   39 


70   64 
54   42 


75   76 
35   37 


70   75 
35   30 


74   76 
33   39 


72   74 

34   38 


57   65 

43   45 


75   78 
38   40 


72   75   80 


54   48   46 


76   71 
43   53 


79   75 
42   47 


75   66   71 


69  60 
42   30 


69  |  70 
48   35 


72  I  50   70   61 


60   68   69 
29   48   46 


75 
39 


73   76 
39   52 


70   56 

51   41 


I  70   63 
I  52   37 


70   66 
37   39 


70   77 
39   39 


70   62 
42   54 


78   71 

42   53 


63   63 
47   45 


76   70 
48   53 


70   71 
47   41 


69.1 
42.7 


68.1 
.5 


66.9 
39.2 


64.6 
38.2 


65.8 
39.1 


63.9 
37.3 


69.6 
38.8 


52.6 

34.1 


68   76 
52   44 


70   64 
37   52 


78   73 
40   52 


75   70 
39   48 


77   67 
45   54 


69 
56 


64.4 
38.7 


63.6 
33.5 


64.5 
37.7 


65.0 
40.0 


69.0 
42.8 


62   45  |  60   66 
33   23  !  26   31 


70 
40 


33   31   41 


70 

49 


75   66.0 
51   *S.2 


69.9 
39.2 


68.3 

40.9 


63   70   65.1 

5»   44   40.2 


Sec  Roierence  Noloa  Following  SUUoo  Index 


Continued 


WEST    BURKE 
WOODSTOCK    3    ENE 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  196S 


Day  Ol  Monlh 


50   47   50 
41   32   24 


MAX   53   5?   55 
MIN   47   33   26 


66   78   59 

24   36   24 


8    9 


61   60   65 


1(1 


11 


12   13   14   IS 


74   46   44   56   69   70 


23   26   40   30   29   25   25  •  25   45 


If. 


17  ,  18 


19   20   21   22   23  24   25  26   27   28   29   30   31    ? 

1 ! 1 |_  < 

61-  73   58  i  70   65  48   64  72   78   80   7*   67~  70   64.2 

47   41   30   31   35  25  I  25  30   34   35   35   55   39  V2A 

"  "'  »i«  "  "!°°  "     IB  JI  alg  It  ll\ll  II  till  ;;  n  £ 


64   73   78 
29   29   31 


71  !  78   72 
35   39   53 


72   66.4 
44   38.8 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


CONNECTICUT 
OANBURY 

MOUNT  CARMEL 

NORFOLK  2  SW 

WOODBURY  3  W 

MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BRASSUA  DAM 

BR IDG TON  1  NNW 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SOUA  PAN  DAM 

MASSACHUSETTS 
ADAMS 

HAVERHILL 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

SANDWICH 

STOCKBRIDGE 

"EST  CUMMINGTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNB 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
MAY  1963 


MASSACHUSETTS 
WEST  OTIS 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FIRST  CONN  LAKE 

HANOVER 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

PORTSMOUTH 

WEST  RUMNEY 

WOODSTOCK 

VERMONT 
BENNINGTON  2  NNW 

8LOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

PERU 

READBORO  1  SSE 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

VERNON 


Day  of  month 


i        2       3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14      15      16      17      18      19     20     21      22     23     24     25     26 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFA  LL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 


STORRS,  CONN. 
1  INCH 

4  INCHES 

8  INCHES 

KINGSTON,  R.  I. 
*  INCHES 

8  INCHES 

12  INCHES 

24  INCHES 

BURLINGTON  U  OF  VT . , VT . 

1  INCH 

3  INCHES 

10  INCHES 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


MAX 
MIN 


MAX 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


5  PM 
5  PM 


MA-< 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
MAY  19«J 


50   47 
46   44 


Day  of  month 


57   54   58 
♦9   51   52 


53   62 
46 


54 
48   52 


49 


54 


54 
5? 

50   52 

49   50 


19  20  21  22  23  24  2S  26  27  28  29  30  31 


SLOPE  OF  GROUND, 
INSTRUMENTATION, 

SLOPE  OF  GROUND, 
INSTRUMENTATION, 
THERMOMETERS. 


59     59 
51      54 


SKKK-«  -s,wra-™!sBffi!s  »,sr  «-■ 


GRASS   SOD. 


KB-.  S£  S&  --SS5SSSS  Kg  i^.^^."^  :^bSi»RM^ 


VT"    W"    "   sl:SEGRA0SSGR0,^TRUMENTATnSN?    ^OPPER^Sns^A^TA^^eImoCOUPLES^SnNFC^^?^!    n'NE  "NDY   L0AM-      ««»  «VER,      KENTUCKY 

FOR   24    HOURS    ENDING   AT   MIDNIGHT.      "^-ONbr*NT*N   THERMOCOUPLES   CONNECTED   TO  A    BROWN   ELECTRON!*   POTENTIOMETER.      MAX   AND   MIN 


60.3 
52.5 


62.2 
58.1 


56.1 
52.5 


55.7 
50.2 


53.5 
50.8 


51.0 
49.4 


57.5 
47.4 


It. 3 

48.0 


51.3 
48.9 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Station 


BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.I, 
BLUE  HILL  WB,  MASS. 
BOSTON  W8  AIRPORT,  MASS. 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 
BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 
CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 
CONCORD  WB  AIRPORT,  N.H. 
HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 
MOUNT  WASHINGTON,  N.H. 
NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 
PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.I. 
WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 


Wind  direction 


SSW 
SSW 

wsw 


58? 


14.3 
14.1 
13.0 

8.7 
10.1 

7.4 

8.3 
26.0 
13.4 

7.9 

9.6 
11.3 
9.0 


speed 
.ph. 


£  a 


42 

47 

35++ 

27 

46  + 

40 

30 

88* 

38 


35 
25++ 


o    S 

a    I 


ESE 
S 

wsw 


ssw 
wsw 


20 
20 
10 
18 
19 
20 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


79 
65 

81 

eo 
77 

62 


72 
75 
76 
80 
78 
73 


*     PEAK  GUST 


56 
81 
79 


Number  of  days  with  precipitation 


12 
16 
16 
15 
18 
16 
13 
18 
13 
17 
16 
13 


0  »  ~ 

01  £   « 

«  R  » 


5.6 
5.2 

6.0 
6.1 
5.6 
6.2 
6.5 
6.0 
5.5 

5.9 
5.3 
5.6 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WD 

Day  of  raon 

ro 

NEW  ENGLAND 
MAY   1963 

th 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g8| 

CARIBOU    WB    AIRPORT,    ME. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

170 
54 
45 

.03 
158 
48 
35 

110 
43 
36 

.22 
124 

66 
37 

.24 
159 
62 
41 

.26 
97 
63 
34 

.24 
126 

38 

109 
54 
37 

.13 
89 
63 
40 

.25 

197 

56 

34 

.  o  e 

55 

47 
31 

.19 
87 
64 
38 

.20 
70 
70 
38 

.  15 
86 
67 

45 

.24 

134 
76 
38 

.19 
47 
75 
39 

.16 
37 
78 
46 

.26 
91 
75 
51 

.06 

135 

65 

50 

76 
65 
47 

.17 

142 
69 
44 

.23 
64 
67 
47 

.15 

115 

61 
4  3 

.15 
82 
72 
38 

.25 
49 
77 
45 

.24 
43 
81 
51 

.29 
71 

e; 

4  2 

.29 
69 
81 
5J 

.16 
63 
75 
54 

63 
62 
54 

.20 
71 
80 
48 

B6.00 
2989 
66.4 
42.5 

NEW   GLOUCESTER,    ME. 

EVAP 
WIND 
MAX 

140 
47 

40 

.08 
75 
63 
40 

.05 
118 
49 
38 

.21 
87 
69 
40 

.33 

113 

76 

46 

.16 
54 
66 
40 

.  18 
90 
67 
38 

.24 
80 
69 

39 

.10 
99 
64 

44 

.24 
82 
77 
48 

61 
63 
34 

.05 
58 
41 
33 

.17 
79 
62 
38 

.26 
96 
73 
42 

.  13 
90 
70 
49 

.23 
86 
73 
45 

.20 
50 
74 
47 

.25 
61 
79 
49 

.01 
88 
56 
50 

.26 

71 
78 
52 

.13 
59 
66 

47 

.22 

57 
79 
49 

.  16 
52 
73 
48 

.16 
65 
64 

39 

.21 
56 
73 
46 

.20 
47 
76 
46 

.  15 
38 
79 
46 

.23 
40 
81 
45 
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MASSABESIC   LAKE,    N.    H. 
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ANSON  I  A 
8AK£R$V|LLE 
BALTIC 
SARkmamsteo 
flLOonriCLO 
eRtr>GEPORT  we   ap 
BROOKLYN 

BULLS    BRIDGE    DAM 
9URLINGTQN 
I  CANOLEWOOO 

COCKAPONSE 
COL  CHESTER 

COtLINSVILLE     1     S 
COVENTRY 
CREAM   mill 
DANBUfty 

OAWSON    LAKE 
EASTON    LAKE    RESERVO 
FALLS    VILLAGE 
GftOTCN 


OBSERVER 


NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  OIST.  MTR.  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  W£A.  SVC. 

MASS. WTM. RESOURCES  COM* 
METRO.  OIST.  wTH.  COKM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

■J.'.,  «t AfHEft  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL  JNS 
CITV  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  CLOSED  9/30/62 
U.S.  coast  GUARO 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  OIST.  wTR.  COMM 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM 

U  S  CORPS  OF  ENGR 
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CRANBERRY  EXP.  STATION 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 
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MASS. WTR. RESOURCES  COMM! 
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U.S.  WEATHER  BUREAU    1 
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CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CoJ 
METRO.  OIST.  WTR.  COMmJ 
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MEW  8EDFOPD  WATER  WORK 
REV.  R.  M.  BARKER 
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w-  A.  W1NSOR 

STOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL 
DAVIO  A.  HUNTER 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
U.S.  ARMORY 
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nesbitt  h.  bangs 
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corps  of  engineers 

w.  mass.  elec.  co. 
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mrs.  martha  s.  gardner 

..    LAMB 
ARTHUR    SHERBURNE 
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PORTLAND  W6  AIRPOR 
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ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
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ST    FRANCIS 

SANFORD  2    NNW 
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SOUTH  ANOOVER 
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SQUA  PAN  DAM 
SWANS  FAL 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  0AM 
WATERVILLE  PUMP  ST 


ESTON  COLLEGE 

ASS. WTR. RESOURCES  COM* 

-S.  AIR  FORCE 

•   -ASS. WTR. RESOURCES  COM* 
U  U.S.  WEATHER  BUREAU 
CLIFFORD  L.  DAVIS 


JAMES  LEONARD 
BROWN  PAPER  COMPANY 
RUSSELL  E.  MAGUIRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
LA  SALETTE  SEMINARY 
CONN.  VALLEY  ELEC.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MERLE  9. WRIGHT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  8.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL,  INC. 


H  c ;  h  E  ■ 


'  OF  N.H. 
GILBERT 
ba  E»  CAMPBELL 
DWIGHT  A.  DANFORTH 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
1ASS. WTR. RESOURCES  COM* 
F.  J.  SOUTHMAYD 
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ARTHUR  G.  BROWN 
PHILLIP  K,  6ROWN 
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DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.I 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.I 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  BC 
LESLIE  N.  BLAISDELL 
HERMAN  L.  TITUS 
FED.  AVIATION  AGENCY 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO 
ANDREW  E.  ROThOVIUS 
RICHARD  D.  PARKER 
MT.  WASH.  OBS.  CORP. 
PENNICHUCK  WATER  WORKS  I 
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      98°    on   the    28th    at   Norwich    Pub   Util    Pit,    Conn,  and   on    the   27th 

at   Provincetown    1   N,    Mass- 
Lowest  Temperature:       31°    on   the    10th   at    5   stations 

Greatest  Total  Precipitation:      5.80   inches   at    Salisbury,    Conn. 

Least  Total  Precipitation:       0.58   inch   at   Augusta   FAA  Airport,    Me. 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.76    inches   on   the    15th   at   Danbury,    Conn. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 
NORTHERN  AND  CENTRAL  NEW  ENGLAND 


Temperature:   June  averaged  above  normal  in  most  div- 
isions^    In  Northern  Maine,   this  was  the  first    warmer- 
than-normal  month  since  March  1962.  June's  excess  over 
normal,    1.  2',  was  only  a  fraction  of  the  size  of  the  aver- 
age deficiency  from  normal  for  the  preceding  14  months, 
2.  9°,   in  that  division.   The  month  was  slightly  below  nor- 
mal in  Central  and  Western  Massachusetts.     In  the  West- 
ern Division,    11  of  the  past  12  months  were  colder  than 
normal,   with  an  average  deficit  of  2.  8"  for  the  year.   In 
the  Central  Division,  June  was  the  14th  consecutive  be- 
low-normal month,  with  period  deficit  averaging  2.  7°. 
The  first  and  last  weeks  of  the  month  were  generally 
above  normal  with  the  interior  mostly  cool  for  June. 
Freezing  temperatures  occurred,   on  the  10th  or  11th,  at 
one  or  more  locations  in  each  of  the  three  northern  states. 
Minima  in  the  upper  thirties  occurred  on  several  dates, 
also  in  Massachusetts.     The  last  week  of  the  month  con- 
tained a  heat  wave. 

Heat  Wave:    Many  stations  experienced  from  3  to  5  con- 
secutive  days  with  maxima  of  90°  or  higher  during  the 
period  June  24-28.     For  many  this  was  the  longest  such 
period  in  June  for  a  number  of  years.     Four  days  in  a  row 
at  Boston,   Mass.  ,  was  the  longest  June  heat  wave  since 
1946.     The  total  of  3  days  with  90°  at  Portland,  Maine, 
was  the  most  in  June  since  1941.     Only  a  few  stations  in 
each  state,   mostly  either  of  high    elevation  or  coastal 
location,   had  no  90"  readings.     Stations  with  5  days    in  a 
row  were  located  in  southeastern  Vermont,   southern  New 
Hampshire,   southwestern  Maine,   central  Massachusetts, 
and  the  interior  portion  of  eastern  Massachusetts. 

Precipitation:   June  averaged  very  dry  in  most  divisions 
and  below  normal  rainfall  in  all.     The  spotty  character 
of  most  rains  allowed  station  totals  to  range  from    near 
or  even  slightly  above  normal  at  a  few  stations  to  less 
than  50  percent  of  normal  at  many.     Totals  of  less  than 
one  inch  were  recorded  at  some.     Though  May  had    more 
than  normal  rainfall  in  Coastal  Massachusetts  and  South- 
ern Maine,     June  was  a  continuation  of  a  string  of  dry 
months  in  other  divisions.     June  was  the  eighth  dry  month 
in  a  row  in  three  divisions.     The  eight-month  total  deficit 


amounted  to  5.47  inches  in  Western  Massachusetts,    5.  10 
inches  in  Northern  New  Hampshire,     and  4.  96  inches  in 
Western  Vermont.     In  Western  Massachusetts  all  but 
three  of  the  last  16  months  were  drier  than  normal,  with 
an  accumulated  net  deficit  of  13.  37  inches,   or  22  percent 
less  than  normal  precipitation.     Concerning  the  current 
growing  season,   the  3  months  of  April,   May,   and    June 
each  had  a  deficient  rainfall  with  some  exceptions.     The 
exceptions  are  the  coastal  divisions  noted  above  with  more 
than  normal  May  rainfall,   plus  Northeastern  Vermont, 
where  April  totals  were  slightly  above  normal.     Three- 
month  totals  are  deficient  for  all  divisions.     The    driest 
areas  lie  in  Central  Massachusetts,   Southeastern    Ver- 
mont,  Southern  New  Hampshire,   and  the  southwestern 
portion  of  Maine.     Some  individual  stations  have  received 
less  than  50  percent  of  normal  for  the  three  months.   Con- 
cord,  N.   H.  ,  with  a  total  of  only  4.  62  inches,   or  46  per- 
cent of  normal,  was  the  driest  for  these  months  since 
1899,  when  only  2.  55  inches  fell,   and  the  second  driest 
since  records  began  in  1853.     At  Concord,     June  was    the 
eighth  dry  month  in  a  row. 

Storms:    Though  some  local  areas  suffered  washing    and 
flooding  rains,   destructive  winds,   and  lightning  damage, 
storminess  in  June  was  generally  less  than  usual.      Of 
special  interest  was  a  fair-weather  whirlwind  near  Green- 
ville,  Maine,   forceful  enough  to  damage  property.      It 
developed  over  land  as  a  dust-devil  and  passed  onto  Moose- 
head  Lake  as  a  small  waterspout  on  June  1.     Also,   a  very 
narrow  tornado  cut  a  zig-zag  path  from  Manchester    to 
Derry,     N.   H.  ,   on  June  9,  the  10th  anniversary  date    of 
the  famed   "Worcester  Tornado"  which  caused  94  deaths, 
1300  injuries,   and  $75,  000,  000  property  damage  in  Mass- 
achusetts.    This  storm  caused  no  deaths  or  injuries    and 
only  moderate  property  damage. 


Robert  E.   Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston,   Massachusetts  02109 
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Temperature 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS    BRIDGE    DAM 
CREAM    HILL 
FALLS    VILLAGE 
NORFOLK    2    SW 
SALISBURY 
SHEPAUG    DAM 
WIGWAM    RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD   BRAINARD    FLD  //R 

HARTFORD   WB    AIRPORT  R 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM  R 

MIDDLETOWN    4    W 

MOUNT    CARMEL 

NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 

PUTMAN    WATER    WORKS  R 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP  R 

GROTON 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT  R 

NORWALK    GAS    PLANT 

STAMFORD    5    N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN 

BRASSUA    DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU    WB    AIRPORT  //R 

FORT    KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG   FALLS    DAM 

MIDDLE    DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET    FAA    AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESOUE    ISLE 

RIPOGENUS    DAM 

ST    FRANCIS 

SQUA-PAN    DAM 

TELOS    DAM 

DIVISION 

SOUTHERN    INTERIOR 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BRIDGTON    1    NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM    2    S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD    TOWN   FAA    AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD    3    SW 

RUMFORD    POWER    PLANT 

WATERVILLE    PUMP    STA 

WEST    BUXTON    2    NNW 

WEST    ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 

COASTAL 

BAR    HARBOR 
BELFAST 


o>  c 

0    ,C 


79.2 

76.2 

81.0 

72.7 

78. 1M 

76.5 

79.1 


77.7 
78.9 
76.6 
79.8 
79.3 
80.2 
78.7 
75.9 
79.0 
80.8 
80.4 
78.5 
80.1 


76.3 
75.2 
75.8 
78.4 
80.8 
77. 9M 


78.8 
78.7 
80.  2M 
79.1 

M 
79.3 
78.4 
77. 3M 
80.3 
78.7 
78.6 
77.1 
76.2 
79.5 
80.1 
80.8 
77.6 
78. 9M 
81.0 


52.4 

55.6 

51.6 

51.1 

52. 2M 

53.1 

53.1 


54.3 
52.8 
48.2 
54.2 
53.6 
55.9 
51.5 
55.0 
54.6 
55.7 
51.4 
54.9 
53.5 


58.7 
54.0 
56.8 
57.3 
55.8 
52. 7M 


74.7 

49.0 

77.2 

48.2 

77.0 

48.4 

76.8 

43.2 

75.6 

49.1 

75.8 

49.3 

77.4 

50.4 

76.2 

49.8 

74.2 

46.2 

77.8 

50.9 

77.7 

50.7 

73.9 

46.6 

M 

t 

76.3 

49.6 

76.4 

49.1 

74.9 

44.0 

75.5 

43.9 

73.8 

46.8 

52.7 
53. 9M 
50.0 

M 
49.8 
48.9 
48.  2M 
48.2 
54.9 
51.3 
48.1 
47.4 
51.0 
51.7 
51.9 
50.3 
47.5 
49.4 


65.8 
65.9 
66.3 


66.0 
65.9 
62.4 
67.0 
66.5 
68.1 
65.1 
65.5 
66.8 
68.3 
65.9 
66.7 
66.8 

66.2 


67.5 
64.6 
66.3 
67.9 
68.3 
65. 3M 

66.7 


62.3 

61.9 

62.7 
62.7 
60.0 
62.4 
62.6 
63.9 
63.0 
60.2 
64.4 
64.2 
60.3 

M 
63.0 
62.8 


66.1 
65.7 
67. 1M 
64.6 

M 
64.6 
63.7 
62. 8M 
64.3 
66.8 
65.0 
62.6 
61.8 
65.3 
65.9 
66.4 
64.0 
63. 2M 
65.2 

64.7 


52.0         63.1 
51.7     |    65.2 


1.5 
0.5 


0.9 
0.6 


2.8 
2.3 

0.1 


2.8 
2.1 


3.8 
1.7 


26  + 
26 


42    15 
41 |l5+ 


No.  of  Day. 


70 

63 
126 


119 

134 

119 

113 

166 

122 

114 

99 

113 

164 

81 

85 

170 

I?0 
113 
176 
179 
151 


Precipitation 


0 
0      0 


H 


4.32 
5.79 
5.57 
4.76 
5.80 
3.35 
3.28 


4.70 


5.05 
2.26 
3.60 
4.93 
3.47 
4.25 
2.47 
3.45 
3.71 
1.85 
3.34 
2.82 
2.93 

3.39 


2.68 
1.24 
4.35 
3.10 
1.89 
2.98 


1.75 

1.68 
1.75 
1.63 
1.10 
1.29 

.95 
1.64 
1.29 
1.31 

.96 
1.28 
1.74 

1.52 

.74 

1.80 

1.47 

.68 

1.37 


.58 
1.06 
1.02 

.67 
1.29 
1.15 
1.18 

.66 
1.57 
1.02 
1.11 
1.28 
1.86 

.64 

.70 

.79 
1.57 

.91 
2.02 


.98 
1.08 


1.24 
1.17 


2.02 
2.39 
2.40 


2.53 
2.12 


2.98 
2.93 


3.54 
2.59 


2.81 
2.13 

2.28 
2.21 
2.22 

2.17 


2.72 

2.27 


1.44 
2.32 


1.21 
1.54 
1.58 
1.57 
1.77 
1.18 
1.01 


.96 

1.00 
.82 

2.76 
.82 

1.37 
.50 
.93 

1  .40 
.74 

1.10 


1.55 
.53 

2.10 
.85 
.92 

1.27 


.56 
.43 

.63 
.92 
.45 
.80 
.66 
.60 
.45 
.54 
.50 
.71 
.95 
.48 

.55 
.35 
1.07 
.58 
.30 


.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 


.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  o 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

,0  0 


No.  ot  Day. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Temperature 


<  5. 


No.  of  Days 


Precipitation 


.  ! 


BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESB0R0 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

DIVISION 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 

DIVISION 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BETHLEHEM 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 


7*. 5 
76.6 
70.3 
75.9 
74.5 
76.2 
76.6 
75.9 
74.6 
81.7 


76.1 
73.1 
75.7 
76.7 
75.7 
76.9 


75.2 
79.1 
78.6 
76.8 
78.2 
79.3 
76.9 
77.2 
80.7 
80.9 
82.4 
80.7 
80.7 
78.8 
78.1 
80.0 
78.9 
79.5 
77.8 
79.8 
81.8 
75.8 


79.2 
80.7 
76.7 
73.4 
78.6 
78.5 
76.5 
79.7 
71.2 
78.9 


75.8 
78.2 
78.1 


74.8 
73. 7M 
75.7 
73. 3M 
78.6 
78.0 
53.8 
72.1 


52.5 
52.0 
48.6 
49.1 
47.7 
54.5 
56.3 
50.2 
51.6 
52.5 


53.1 
51.7 
51.3 
51.2 
51.1 
50.8 


53.0 
49.1 
52.9 
50.8 
55.6 
52.1 
57.9 
56.6 
52.4 
55.4 
55.3 
57.2 
56.4 
54.5 
52.5 
53.4 
55.6 
50.0 
54.6 
50.9 
53.4 
52.9 
55.2 


59.7 
52.4 
55.8 
55.7 
58.0 
54.2 
54.3 
55.3 
55.4 
60.2 
57.0 
55.7 
53.8 
56.7 
58.3 
59.4 
53.8 


50.0 
49. 7M 
44.8 
46. 2M 
45.5 
48.2 
39.8 
50.2 


78.7 

51.4 

80.0 

49.1 

80.8 

51.9 

63.5 
64.3 
59.5 
62.5 
61.1 
65.4 
66.5 
63.1 
63.1 
67.1 

63.7 


64.0 
63.1 
63.7 
64.0 
63.5 
64.0 
64.1 

63.8 


65.9 
62.2 
66.0 
64.7 
66.2 
65.2 
68.6 
66.8 
64.8 
68.1 
68.1 
69.8 
68.6 
67.6 
65.7 
65.8 
67.8 
64.5 
67.1 
64.4 
66.6 
67.4 
65.5 

66.4 


69.5 
66.6 
66.3 
64.6 
68.3 
66.4 
65.4 
67.5 
63.3 
69.6 
68.2 
66.0 
65.6 
65.3 
67.1 
68.8 
66.0 

66.7 


0.5 
0.5 
0.4 
0.9 
0.4 


1.1 

0.8 
0.1 
1.4 
1.8 
0.5 

0.7 


1.0 
1.6 


1.9 
2.3 


64 

12<? 
76 
81 


127 
148 
173 
184 
127 
109 
537 
143 


3.31 
2.82 
1.71 
.95 
1.42 
1.28 
2.03 
1.95 
1.25 
2.11 

1.74 


3.73 
2.64 
4.50 
3.98 
3.33 
4.29 


3.69 


3.98 
2.75 
1.38 
2.47 
1.39 
1.99 
2.57 
2.78 
3.44 
2.41 
2.31 
1.70 
1.03 
2.05 
1.56 
2.50 
4.10 
2.72 
2.53 
2.06 
2.78 
1.42 
2.48 

2.37 


1.92 
2.16 
1.83 
1.30 
2.81 
2.84 
1.66 
1.28 
1.80 

.88 
1.61 
1.40 
1.57 
1.06 

.86 
1.46 
2.14 


1.84 
2.12 


.73 
1.35 


1.54 
1.42 
1.22 


1.04 
.96 

1.53 

1.30 
1.38 
2.10 

1.31 

1.34 
.07 


2.20 
1.36 


1.56 

.95 

1.43 


1.77 
1.12 
1.99 
1.73 


1.07 
1.49 


2.89 
2.04 


1.51 
2.81 


1.99 
1.05 
.92 
.54 
.65 
.37 
.86 
.94 


.90 

.89 

.59 

1.35 

1.25 

1.12 

.94 


1.05 
.73 
.38 


.69 
.47 
.37 
.52 

1.66 
.94 
.66 
.39 

1.27 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

O  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 

O  0 

0  0 

0  0 


4 
5 

10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
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Temperature 


CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIOENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  AP 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


BO. 
BO. 
77. 
82. 
79. 
BO. 
79, 
78. 
BO. 
78, 

74. 
79. 

79. 

77. 

78. 
77. 

76. 
B]  . 

80. 
77. 
79. 


70.4 
78.9 


74.2 
77.5 


79.3 
76.6 
78.5 
77.8 
78.0 
74.1 
79.2 
63.9 
77.2 
76.9 
76.8 
80.9 
76.3 
77.2 


79.0 

78.6 

79.0 

77.6 

74.  4M 

77.8 


79.3 
79.8 
75.6 
70.4 
77.9 
78. 6M 


<  S 


48. 


1 

49.5 
49. 6M 
51.1 
52.0 
49.0 
54.5 
50.6 
52.7 
50.2 
52.2 
50.7 
52.7 
49. 9M 
48.7 
49.9 
49.7 
49. OM 
51.6 
53.3 
49.3 


56.5 
53.9 
53.1 


49.0 

44.8 

50.4 

50.1 

50.0 

48.8 

50.1 

46. OM 

50.9 

46.8 

48.1 

51.1 

51.1 

44.2 


52.2 
52.3 
54.6 
49.5 
55.1 
57.9 


52.6 

48.4 
50.5 
45.7 
52.1 

49. 9M 


64.2 

65.1 

63. 3M 

67.0 

65.7 

64.7 

67.1 

64.4 


63. 5M 

63.4 

63.6 

63.2 

65. 1M 

66.1 

65.4 

64.4 


63.5 
66.4 
65.3 
65.3 
67.5 

65.6 


64.2 

60.7 

64.5 

64.0 

64.0 

61.5 

64.7 

55. OM 

64.1 

61.9 

62.5 

66.0 

63.7 

60.7 

63.3 


65.6 

65.5 

66.8 

63.6 

64.  8M 

67.9 

65.7 


63.0 
64.1 
63.1 
58.1 
65.0 
64. 3M 

63.4 


H 


1.9 
1.5 


0.4 
1.0 


0.2 
0.7 


0.2 
0.6 


1  19 

46 

71 

Bl 

15 

94 

61 

87 

1  18 

86 

63 

109 

106 

101 

113 

8? 

58 

72 

80 


116 
88 
101 
101 
151 
89 
302 
103 


151 

2 

130 

1 

68 

7 

110 

0 

155 

1 

67 

2 

84 

3 

59 

2 

94 

1 

62 

48 

2 

66 

4 

82 

3 

115 

0 

218 

0 

84 

4 

97 

3 

Precipitation 


1.96 
1.29 
2.64 
1.80 
1.47 
1.92 
1.40 
2.37 
1.85 
2.12 
1.85 
1.88 
1.53 
1.40 
1.84 
.95 
2.75 
1.59 
2.33 
1.87 
2.79 

1.82 


.94 
2.18 
1.45 
1.44 
3.54 

1.91 


2.55 
1.28 
1.80 
1.28 
3.94 
2.05 
1.64 
2.49 
3.74 
1.20 
2.33 
1.20 
3.15 
3.09 

2.25 


3.30 
1.90 
2.79 
3.98 
2.81 
1.08 

2.64 


3.12 
2.22 
2.64 
2.49 
2.65 
1.22 

2.39 


1.88 
1.83 
1.89 


1.62 

1.57 

.78 

1.04 


1.66 
2.32 


1.03 
2.57 


1.59 
1.26 
1.09 


.39 
1.75 
1.38 
2.19 
1.05 
2.42 

1.50 


.69 
.44 
.96 

.81 
.65 
.60 
.42 

1.37 
.51 
.51 
.48 
.68 
.65 
.73 
.38 
.42 
.80 
.57 
.48 
.80 

1.12 


.27  15 
.55  28 
.42 
.40 
1.51 


.96 

1.02 
1.72 


.94 

1.00 


.97 
.60 
.93 
1.35 
1.01 
.37 


1.22 

.51 
.58 
.80 
.70 
.28 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  O 

0  0 

0  0 

0  0 

0  O 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 


No.  of  Day. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   I    14   i   15 


19      20      21 


CONNECTICUT 

ANSON I A 
8AKERSVILLE 
BARKHAMSTED 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLD// 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
HILFORD 
MOUNT  CARMEL 


IRPORT 


NEW  HAVEN 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
PUTMAN  WATER  WORKS 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER8URY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    // 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
GlLEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

NEW  GLOUCESTER 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT   // 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 

SQUA-PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 


4.15 
2.66 
2.70 


4.54 

3.60 
5.79 
4.93 
3.46 
2.54 

5.57 
1.24 
3.47 
4.25 
1.93 

4.12 


1.69 
3.62 
2.82 


1.64 

1.42 
1.02 


1.26 
1.74 
1.66 


T  .01       .25 

•06       .05 


06 

.02 

■  SO 

•  01 

•  04 

T 

■  OS 

•  02 

T 
,47 

•  «e 

.02 

.07 

•  06 

02 

.19 

T 

02 

•  13 

T 

.02 

.10 

•  06      .06      .02 


iote.  following  Station  Ind.i 
-   110    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


WATERVILLE  PUMP  ST* 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH8URNHAM 

ASHLAND 

6ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 
BEECHWOOO 
BELCHER  TOWN 
BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BOY L ST ON 
BROCK.  TON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHATHAM  LTSTA 

CHESTER  2 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
CUMMINGTON  HILL 

EAST  BRIMFIELO  DAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
E06ART0WN 
FALL  RIVER 

FITCH6URG  2  S 
FRAMINGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROT ON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 
HINGHAM 

HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HU8BAR0STON 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLEBORO 

MIODLETON 

HILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 

NORTHBRIDGE 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  I  N 

QUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 


SANDWICH 
SEGREGANSET 

SHEL6URNE  FALLS 
50UTHBRIDGE 
SOUTH  EGREMONT 


SH 


SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 
WASHINGTON  2 

WESTFIELD 
WEST  MEOWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 

CAMP TON 

CANNON    MOUNTAIN 
CENTER    HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD    WB   AIRPORT 
CONWAY    1    N 

DIXVILLE    NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST    DEERING 

ERROL 

FABYAN 

first  conn  lake 

nTZWILLIAM 
FRANKLIN 


Day  of  Month 


1.70 
3.46 
2.84 


1 

■  03 

2 

.05 

1 

.9* 

1 

■2E 

2 

96 

1 

80 

3.28 
2.48 
A. 16 


1.42 
3.06 
2.85 


10         11         12 


13       14       IS 


16       17       18 


19      20       21 


22       23       24 


.19 
.53 
.29 


.20       .40       .05      T 


1.21 
.17 
.09 


.48 
.37 
.17 


.58 
.56 
.38 


.07 
1.22 
1.49 


notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILAN  7  N 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA   2  NNW 

NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETER80RO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W6  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELD 
8URLINGT0N  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
OILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELD  2  WSW 
WARDSBORO 
WATER6URY  1  NNE 
WEST  BURKE 


1.28 
1.78 
2.37 

2.61 

1.82 
1.85 


1.53 
1.65 

1.40 


2.96 
2.22 
1.28 


3.71 
3.55 
1.78 
2.64 


.10 
.02 


13       14       15 


19      20       21 


22       23      24 


1.00: 

.16 
.50 
1.22, 

.A3 


.71   .04   .10 


.26 

.01 

T 

.42 

.19 

.02 

.01 

.02 

T 

.05 

.27 

.97 

T 

•  96 

.05 

.01 

1.02 

.IP 

.21 

.03 

1.72 

.17 

.06 

.59 

.02 

as  i  oU  owing  Si  a  lion  li 
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CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  W6  AP 
BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

BANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROT  ON 

HARTFORD    6RA1NARD    FLD 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MIDDLETOWN    4    W 

MOUNT    CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORFOLK    2    SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  W8RY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

8RIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1963 


MAX   8  3 
MIN   44 


73   68 
53   56 


82   78 
47   48 


73   78 
43   45 


81   76 
35   40 


76   77 
52   53 


77   78 
46   51 


82   84 
43   47 


70   74 
47   52 


77   81 
45   49 


81   83 
47   50 


84   78 
43   48 


78   73 
47   49 


74   78 
45   48 


72   75 
50   53 


78   77 
43   47 


80   74 
48   52 


83   77 
41   52 


79   82 
45   46 


74   76 
62   61 


70   73 
56   55 


80   71   62   63 
62   57   54   55 


77   73 
54   58 


85   84 
63   60 


81   80   86 
58   62   62 


83   80   77 
61   60   61 


79   79   83 
55   58   59 


76   79   80 
63   59   59 


78   84   84 
63   61   60 


83   86   85 
64   62   58 


74   73 
59   59 


80   84   81 
62   59   62 


82   87   83 
65   64   64 


83   83 
50   60 


77   77   79 
62   60   61 


78   81 
45   48 


80   77 
44   47 


81   73 
64   49 


75   79 
46   46 


80   79 
45   48 


73   76 
43   46 


80   80 
46   48 


79   80 
63   61 


76   77 
62   61 


78   77 
55   59 


74   77 
56   62 


83   82 
64   61 


82   86 
64   60 


68   76 

56   54 


82   68 
62   42 


75   72 
59   50 


80   64 
59   49 


74   71 
58   50 


78   74 
57   52 


82   76 
59   51 


69   65 
54   52 


72   74 
55   51 


68   77 
59   55 


83   66 

60   50 


78   67 
60   51 


74   71 
57   52 


70   68 
54   53 


76   62 
57   48 


83   71 
63   55 


82   71 
62   51 


87  i  67   63   59  ,  79   74   63 


56  J  51   49   52  ,  51 


85   62   57 
60   46   51 


74   59   63 
53   44   45 


61   78 
49   48 


79   56   55  ,  74   71 


61   76 
49   50 


78   78 
49   49 


53   53 

76 
55 

73 
50 


53   47   49 


80   64 
55   51 


60   60 
47   52 


69   63 
55   50 


70   61   63 
50   47   47 


67   58 
51   50 


45   57   53 


77   71   66 
50   53   54 


78   75 
48   52 


76   78   63 
51   56   54 


79   77   64 
50   56   53 


80   79   63 
53   60   54 


63   79   79 


57   44   51   50   50   56 


82   59   60   64   74   74 
54   47   50   48   58   54 


78   82   82 
63   60   59 


78   79   81 
63   61   61 


76   80 
54   61 


79   82   80 
63   60   60 


79   83   81 
63   60   62 


77   77 
62   60 


79   80   82 
63   61   61 


MAX 
MIN 

83 
54 

82 
53 

MAX 

MIN 

83 
50 

84 
56 

MAX 
MIN 

BO 

47 

77 
53 

MAX 
MIN 

79 

47 

83 
SO 

MAX 
MIN 

72 

44 

83 
48 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

B6 
46 

86 

52 

MAX 
MIN 

79 
46 

72 

54 

MAX 
MIN 

7* 
51 

88 

49 

86   85 
58   58 


89   79 
58   57 


79   73 
57   50 


79   82 
56   54 


84   87 
49   56 


80   76 
59   45 


78   70 
58   51 


80   71 
59   54 


75   70 
57   49 


79   75 
59   51 


74   69 
58   51 


82   82 
58   53 


69   74 

50   49 


69   74 
47   46 


77   62 
55   51 


72  77  80 

52  54  59 

75  81  84 

46  46  48 

68  74  78 

50  47  55 

75  79 

46  49  53 


40  38  42 

70  76  77 

47  54  54 

76  82  83 


74   79   81 
49   49   47 


71   77   79 
51   50   54 


76   81   83 
48   48   51 


50   48   52 


78   77   66 
50   53   55 


77   73   63 


55   53   54   52   56   54 


80   60   55 
59   45   49 


84   65   65 
65   54   56 


85   60   63 
57   49   52 


70   61   66 
55   49   51 


74   57   57 
53   46   50 


83   60   59 
58   48   51 


84   66 
59   51 


81   60   60 
53   45   50 


84   59   61 
55   47   51 


80   61   62 
56   49   53 


84   58   62 
58   48   52 


78   70   69   58 
52   46   51   50 


54   71   69 
45   48   52 


66   79 
53   54 


69   81 
53   55 


80   80   65 
50   54   53 


75   71 
47   51 


66   74 
49   57 


68 

48 

74 
48 

76 
54 

80 

54 

82 
56 

75 
49 

80 
47 

83 

51 

85 
56 

77 
51 

69 

50 

78 
50 

79 
54 

81 
57 

74 
59 

55   67   74 
46   43   48 


83  78  70 

58  55  53 

80  83  74 

43  43  52 

80  76  70 

56  56  46 

85  80  68 

53  57  52 


48  49  50 

78  69  68 

55  54  52 

84  75  67 

52  57  50 

87  81  65 

55  56  49 


48   48   55 


75  83  83 
52  56  62 

76  83  88 
44  43  49 

65  74  81 

44  53  54 

75  83  88 

42  42  52 

63  73  80 

37  45  43 

70  78  83 


44 

52 

74 

83 

45 

48 

74 

81 

38 

40 

71 

82 

70   64 
48   47 


78   70 
45   45 


70   72   67   81   73   75 
45   48   50   46   51   47 


78   73   70 
49   50   56 


74   74 
49   57 


48   53   54 


78   78 
49   53 


72   74 
49   54 


49   49   50 


72   78   79 
46   44   47 


71   79   78 
49   46   49 


75   79   78 
49   50   46 


76  85  92 
46  52  52 

77  84  90 
46  55  54 

65  75  83 

40  46  47 

65  74  78 

46  53  53 

76  83  88 

43  49  57 


87 

•'. 

67 

65 

91 

93 

55 

54 

SB 

90 

62 

57 

90 

91 

57 

57 

88 

89 

52 

45 

86 

87 

65 

6  4 

90 

94 

57 

56 

89 

90 

52 

52 

89   87   90 


55 
69 


91   93   94 
56   62   59 


55 

56 

54 

32 

85 

84 

S4 

55 

54 

81 

85 

80 

47 

49 

48 

80 

48 

81 
50 

79 
55 

78 

82 

82 

48 

51 

50 

S3 

84 

81 

49 

52 

50 

79 

81 

79 

79   73   71   71 
48   49   47   51 


75   68 
47   47 


71   68 
47   48 


79   78 
49   51 


66   76   80 


54   52 

85   81 

50   53   50 


49 

56 

50 

87 

86 

88 

60 

66 

57 

91 

92 

93 

53 

67 

54 

91 

87 

88 

57 

65 

60 

81 

BO 

83 

55 

57 

54 

91  90 

56  62  59 

90  92  92 

48  56  49 


76   71   65   81   81 
45   49   56  I  43   48 


67  i  67 

41  [  47 


74  I  66   63   69   65   75   70  I  72 
52   43   38   44   47   46   43   44 


87 
62 

B6 
62 

85 

65 

76 

48 

77 
51 

78 

60 

76 
59 

80 
60 

63 
53 

69 
50 

66 
53 

70 
51 

64 

50 

65 
45 

79 

44 

78  I  71   67   60 


44   47   52 


49   51   47 


45   48   46 


54 

62 
48 

50 

75 
47 

70 
50 

75 
47 

68 
49 

75 
50 

71 

76 

79 

50 

72 
46 

78 

48 

71 

48 

73 
50 

80   83   83 

51   50   51 


80   78   71 
55   55   51 


75   78   71 
50   55   51 


75   75   68 
48   53   56 


78   79   74 
50   54   58 


71   75   75 
49   51   57 


77   80   78 


81   80   75 
51   55  .59 


72   69   70 
50   57   46 


77   78   66 
48   53   47 


68   78   85 
49   57   59 


46   52   54 


75   82   89 
38   46   45 


72   80   85 
42   44   51 


65   73   80 

43   44   52 


42   67   53 


72   80   85 
47   56   59 


78   82   87 
45   46   52 


68   75   86 
43   45   51 


64   77   93   94   89 
45   49   55   68   61 


54  58  56 

87  89  89 

61  66  66 

89  90  91 


93  80  85 

63  65  65 

90  91  72 

54  63  64 

88  82  84 

68  65  66 

93  82  87 

62  66  67 


87   74   82 
57   56   55 


94  79  85 
66  67  66 

91  73  79 

66  67  67 

85  87  72 

60  63  62 

95  94  74 
66  68  68 


65   63   67 


58   63   68 


62   65   67 

89   91   75 
61   66   67 


94   87   93 


67   63   65 


52 

58 

54 

73 

91 

49 

89 
58 

91 
53 

89 
59 

86 

54 

87 
58 

89 

56 

91 

61 

64   73   93 
48   48   54 


67   71   85 
52   51   52 


74   77   88 
49   48   48 


61   55   76 
49   50   48 


65   82 
48   50 


65   76 
46   42 


93   85   91 
62   62 


91   91 

68   61   58 


93   94   92 
62   65   57 


86   84 
56   52 


90   94 
66   60 


83   Bl   87 
49 |  59   52   64 


87   79   88 
61   54   60 


89   77   87 
60   55   58 


87   70   79 
65   49   53 


91   79   82 
64   50   56 


85   85   80 
58   53   56 


71   78 
57   62 


75   84   92 
5  2   48   59 


94   75   89 
60   66   67 


91   94   72 
64   66   66 


76.3 
58.7 


79.2 

52.4 


77.7 
54.3 


78.9 
52.8 


76.6 
48.2 


76.2 
55.6 


79.8 
54.2 


81.0 
51.6 


75.2 
54.0 


79.3 
53.6 


80.2 
55.9 


78.7 
51.5 


75.9 
55.0 


79.0 
54.6 


75.8 
56.8 


72.7 
51.1 


78.4 
57.3 


80.8 
55.7 


80.4 
51.4 


78.1 
52.2 


76.5 
53.1 


80.8 
55.8 


78.5 
54.9 


80.1 
53.5 


77.9 
52.7 


79.1 
53.1 


78.8 
53.4 


74.1 
52.0 


78.7 
51.7 


74.9 
49.6 


80.2 
53.9 


74.7 
49.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JUNE  1963 

Day  Oi  Month 

Si 
b 
3 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8    1   9 

0 

11 

12  ■  13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30      31 

CORINNA 

MAX 
MIN 

83   85   84 
43   50   50 

88   80   84 
56   54   59 

70   75   76 

49   48   58 

69   73   69 

39   39   49 

79   74   74 
.9   48   40 

67   76   78 
44   45   44 

79   80   72 
44   49   60 

64   76   93 

46   45   46 

92   88   91 
58   56   64 

88   80   87 
61   48   59 

79.1 
50.0 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

82   78   78 
48   51   49 

80   76   85 
59   56   62 

66   69   76 
53   46   53 

75   70   60 
41   44   50 

77   76   67 

kH       49   44 

68   73   79 
50   49   5  0 

75   77   71 
51   55   60 

68   74   88 
45   44   50 

91   88   91 
59   60   59 

65   73   79 
64   54   57 

76.6 
52.0 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

76   78   72 
48   47   47 

85   54   71 
49   46   46 

57   63   74 
45   41   52 

65   70   66 
46   47   47 

72   68   63 
47   45   42 

55   64   64 
48   46   44 

72   73   65 
51   48   53 

64   67   79 
47   47   51 

89   76   89 
62   57   54 

76   67   75 
58   47   51 

70.3 
48.6 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

70   72   72 
43   46   48 

75   76   68 
47   48   56 

62   72   88 
47   43   50 

86   86   88 
62   57   58 

85   76   86 
63   51   62 

ELLSWORTH 

MAX 

MIN 

80   75   73 
43   49   49 

79   72   76 
53   53   55 

70   69   78 
50   43   54 

74   74   66 
45   42   48 

76   75   68 

44   46   42 

64   70   72 
45   48   49 

76   70   73 
48   51   42 

71   73   91 
45   42   49 

93   89   92 

54   57   57 

65   74   79 
64   49   56 

75.9 
49.1 

FARMINGTON 

MAX 

MIN 

81   85   87 

43   46   41 

85   85   85 
51   60   57 

85   71   80 
50   50   58 

76   71   70 
42   40   50 

64   78   75 
45   44   44 

74   71   66 

48   47   47 

80   80   80 

45   50   57 

71   68  79 
47   38   48 

92   92   87 

60   60   57 

90   88   83 
60   49   61 

79.3 
49.8 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

77   87   90 
45   44   61 

87   73   72 
59   41   57 

66   79   77 
46   36   52 

60   69   75 

44   41   37 

75   74   75   74   73   70   76   78   67 
36   45   37   45   49   48   48   47   58 

63   75   90 
45   52   49 

89   62   86 
60   48   64 

84   66   86 
50   40   63 

77.2 
48.2 

GARDINER 

MAX 
MIN 

83   81   79 
37   49   46 

84   83   85 
50   54   53 

71   73   78  1 
51   48   54 

71   69   64 
41   43   49 

79   74   70  !  70   76   80   79   76   73 
47   43   39 |  51   46   43   47   50   58 

65   76   91 
44   41   51 

93   67   92 
54   51   59 

87   77   85 
58   50   58 

78.4 
48.9 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

72   85   85 
46   48   47 

87   72   82 
51   49   54 

80   65   75  1 

44   42   51  | 

74   65   71 
39   45   49 

71   80 
46   42 

82   63   80   75   80   60 

40   45   44   45   46   47 

71   64   69 
48   41   46 

89   90   85 
62   57   62 

90   62   77 
62   46   55 

77.3 
48.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

82   87   87 
45   45   45 

89   78   79 
49   55   53 

69   79   70 
47   50   45 

63   71   69 

41   41   43 

76   71   72  1 
50   43   42 

66   75   71   78   79   67 
42   44   45   49   46   48 

57   75   66 
47   47   45 

85   87   88 
60   51   65 

82   81   89 
57   50   60 

77.0 
48.4 

HAYNESVILLE 

MAX 
MIN 

84   86   86 

40   47   48 

83   73   78 
50   50   54 

73   77   68 
45   41   45 

64   70   70 
31   38   41 

76   70   75 
41   35   35 

65   73   75 
33   43   48 

77   78   67 
41   45   43 

63   68   69 
40   40   40 

89   83   89 
46   43   43 

87   80   87 
46   42   59 

76.8 
43.2 

HIRAM  2  S 

MAX 

MIN  | 

86   87   87 
42   47   44 

88   88   87 
59   56   51 

72   80   78 
52   50   55 

72   67   57  | 
39   38   48  I 

81   72   64 
46   45   45 

75   75   80 
45   43   45 

82   81   72 

44   51   49 

65   83   93 
45   42   46 

93   91   95 
46   58   51 

69   79   91 
56   51   57 

80.3 
48.2 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX  : 
MIN 

81   86   68 
48   59   54 

76   72   69 
52   49   52 

63   78   67 

44   46   43 

62   70   72 
42   41   43 

76   71   74 
42   47   42 

67   73   75 
43   48   50 

76   78   67 
50   56   48 

60   68   90 
46   49   50 

88   83   69 
58   49   58 

79   81   88 
52   49   61 

75.6 
49.1 

HOULTON 

MAX 
MIN 

82   85   86 
50   48   54 

78   71   71 
54   49   57 

71   78   66 
45   46   45 

62   69   64 
40   40   47 

72   74   73 
44   42   39 

72   71   76 
40   41   53 

77   77   72 
51   57   55 

65   69   90 
52   47   52 

84   80   85 
56   51   62 

82   84   89 
53   47   62 

75.8 
49.3 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

85   85   85 

49   47   48 

89   85   82 
51   57   60 

71   75   72 

43   40   54 

64   68   68 
42   40   47 

77   75   73 
50   41   43 

67   72   75 
45   50   48 \ 

75   76   70 
48   49   58 

58   75   68 
48   49   53 

8  5   86   86 
65   59   66 

83   65   87 
57   48   58 

77.4 
50.4 

JONESSORO 

MAX 
MIN 

76   81   77 
47   47   47 

76   83   69 
50   49   50 

80   65   65 

44   39   50 

78   70   72 
36   43   47 

64   77   72 
47   47   39 

66   58   66 

44   46   45 

74   78   72 
47   49   54 

70   65   72 
46   42   49 

87   94   82 
55   55   56 

93   82   68 
60   48   52 

74.5 
47.7 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

83   82   81 
50   54   49 

85   83   85 
61   61   65 

69   79   76 
53   50   59 

70   69   58 
49   50   52 

81   72   69 
51   50   46 

73   77   80 
52   52   53 

80   80   70 
56   57   56 

65   81   91 
48   47   54 

91   87   92 
61   69   61 

88   77   88 
65   55   60 

78.7 
54.9 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

76   82   87 
49   48   50 

84   69   82 
51   59   60 

79   72   78 
45   41   56 

72   64   70 
40   41   43 

66   76   73 
47   44   45 

70   67   72 
46   48   45 

71   78   75 
48   49   53 

62   55   75 
48   46   51 

88   87   85 
54   63   61 

87   85   78 
58  -50   54 

76.2 
49.8 

MADISON 

MAX 
MIN 

83   85   81 
44   47   47 

85   84   84 

52   58   57 

71   78   78 

51   51   60 

66   71   66 
40   44   50 

78   77   71 
44   44   45 

67   75   76 
50   50   49 

80   78   72 
46   50   61 

64   78   90 
50   41   50 

89   86   90 
55   62   63 

85   83   86 
64   52   62 

78.6 
51.3 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

73   80   84 
39   44   46 

61   84   83 
48   55   51 

81   72   75 
47   48   55 

70   62   66 
33   35   43 

57   72   72 
44   43   46 

67   66   69 
45   40   42 

71   74   76 
37   48   50 

62   57   73 
45   40   44 

84   83   85 
48   59   52 

64   84   79 
55   49   54 

74.2 
46.2 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

79   85   87 
47   53   52 

88   69   77 
54   53   53 

80   62   78 

49   48   54 

72   65   73 

43   47   47 

73   77   68 
47   51   42 

77   67   73 
46   48   52 

74   79   81 
51   53   55 

68   62   73 

48   52   51 

93   91   87 
60   52   52 

91   82   82 
58   50   60 

77.8 
50.9 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

85   88   87 
49   53   50 

87   77   78 
53   53   55 

66   77   70 
49   49   47 

66   74   72 
42   48   46 

77   67   75 
46   49   42 

66   73   74 
43   48   51 

78   80   67 
49   53   50 

63   73   92 
50   52   50 

90   87   93 
60   54   68 

83   81   85 
54   49   60 

77.7 
50.7 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 
MIN 

77   79   81 
56   54   49 

78   83   81 
60   59   61 

84   66   76 
5  5   46   54 

75   68   66 

44   50   50 

58   76   67 
49   50   45 

65   70   74 
51   50   52 

79   78   78 
55   56   60 

70   67   78 
46   49   57 

89   90   84 
65   70   65 

92   85   73 
61   57   58 

76.2 

54.5 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82   83   82 
43   46   49 

87   78   81 
50   55   55 

67   72   76 
47   44   45 

66   70   67 
36   39   47 

78   70   73 
43   50   41 

62   74   77 
45   47   46 

76   77   71 
45   49   48 

64   72   90 
48   43   47 

90   85   93 
52   55   60 

86   79   86 
57   51   59 

77.1 
48.1 

OQUOSSOC 

MAX 

MIN 

74   80   84 
36   44   45 

81   66   82 
49   60   56 

78   70   76 
41   48   57 

68   62   65 
32   35   48 

58   73   72 
44   42   41 

66   62   70 
45   45   43 

71   75   77 
39   47   54 

59   53   73 
45   41   44 

85   84   85 
;  49   58   53 

85   85   79 
55   47   54 

73.9 
46.6 

ORONO 

MAX 
MIN 

63   83   84 
43   39   48 

87   82   83 
52   50   52 

62   67   71 
i  44   42   47 

69   66   69 

39   41   46 

60   70   74 
42   48   41 

65   74   79 
46   47   46 

72   76   69 
46   49   50 

64   66   84 
46   43   48 

89   86   90 
53   54   58 

85   77   79 
58   50   55 

:  76.2 
47.4 

PATTEN 

MAX 

MIN 

73 
43 

70   72   76 
46   51 

78   78   76 
48   52   56 

64   72   92 
48   46   56 

89   86   91 
67   56   66 

88   91   84 
56   54   58 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

80   78   74 
53   57   52 

82   83   88 

63   64   61 

61   70   78 
52   50   58 

74   68   56 
52   50   52 

80   66   60 
53   52   54 

75   75   82 
51   52   55 

78   74   74 
57   61   52 

69   78   93 
49   52   57 

95   60   95 
66   68   65 

84   68   80 
62   59   59 

!  76.6 
56.3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

83   76   74 
44   50   47 

61   82   86 
60   59   60 

63   70   80 
51   44   56 

71   67   56 
46   40   50 

80   64   61 
50   47   45 

73   74   80 
1  46   45   45 

76   72   71 
49   53   50 

66   79   91 
45   42   47 

91   82   93 
52   56   54 

64   68   80 
57   56   59 

|  75.9 
50.2 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

76   87   88 
52   54   59 

65   68   66 
57   50   56 

63   80   71 
44   41   56 

61   71   72 
39   36   42 

75   73   74 
40   47   41 

70   70   71 
44   45   53 

75   78   75 
46   51   55 

64   67   89 
45   49   52 

88   81   89 
61   47   65 

85   84   92 

54   46   60 

76.3 
49.6 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

75   84   86 
45   50   52 

86   66   79 
54   50   50 

78   70   77 
46   44   55 

67   65   70 
|  39   43   47 

66   77   77 
48   47   44 

74   66   72 
'  45   48   48 

74   75   76 

1  48   46   52 

■65   56   72 

45   45   50 

89   87   86 
57   53   60 

88   82   84 
56   51   53 

76.4 
49.1 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

82   74   74 
47   49   49 

75   68   81 
57   52   54 

j  69   65   77 

51   44   54 

!  75   69   57 
45   46   51 

77   66   66 
43   46   41 

66   77   77 
52   47   49 

72   75   73 
j  51   59   57 

65   73   6S 

48   44   52 

91   84   91 

1  61   64   56 

81   68   80 

65   55   56 

74.6 
51.6 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

84   86   87 
44   50   50 

88   84   85 
55   62   59 

',    71   79   78 
49   52   48 

68   69   60 
42   43   53 

60   77   71 

50   46   44 

70   75   8C 
47   45   47 

81   80   69 
48   52   46 

64   78   9C 
47   43   5" 

90   69   91 
58   60   60 

89   81   90 
61   50   62 

I  79.5 
51.0 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

86   88   88 
44   46   48 

91   65   84 
53   63   57 

72   80   78 
45   53   56 

67   70   60 
40   42   50 

79   78  11 
54   46   4S 

74   73   7S 
48   46   47 

81   62   68 

51   52   5i 

63   79   9C 
52   45   5; 

91   91   9C 
56   67   6« 

90   83   92 
62   51   62 

80.1 
51.7 

ST  FRANCIS 

MAX 

MIN 

73   69   86 
40   44   47 

89   74   75 
59   52   53 

67   65   79 

44   36   48 

59   62   71 
41   37   35 

76   75   7C 
33   40   3! 

j  76   71   72 
39   45   4« 

73   76   7! 

49   45   4< 

66   57   7( 
44   48   4£ 

91   83   8! 
49   43   4' 

86   76   89 
45   38   45 

74.9 
44.0 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

87   85   86 
50   50   48 

88   68   89 
62   62   60 

76   79   80 
59   45   64 

77   75   59 
46   42   42 

80   81   7 
46   47   41 

:    75  77  a; 

1  43   48   5C 

63   81   7i 
49   56   6: 

69   63   9. 
43   44   5 

94   91   9' 

.  j  52   62   5 

91   70   90 
62   58   62 

81.7 
52.9 

SQUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

80   76   88 
45   44   52 

90   71   76 
50   50   50 

67   66   84 
1  45   36   51 

64   66   69 

|  31   37   37 

73   77   7 
34   44   3 

|  74   67   7; 

>  |  37   46   4! 

73   77   7< 
41   47   5 

65   60   7 
40   4  3   4 

)   91   85   8< 
.   50   42   4 

88   75   86 
46   38   52 

75.5 

43.9 

TELOS  DAM 

MAX 
MIN 

75   79   81 
48   52   55 

83   82   75 
51   54   43 

69   65   77 
40   39   46 

61   64   71 
|  40   39   46 

68   76   6 

43   44   3 

> 

73 
32 

57   7, 
48   5 

71 
50 

75   7 
48   5< 

» 

64 
47 

57   7 
48   4 

! 
> 

82 

57 

80   8' 
48   51 

88 

49 

81   82 
40   46 

73.  e 

46. C 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1963 


Station 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH    HILL    DAM 

BLUE    HILL    WB 

80ST0N    WB    AIRPORT 

8R0CK.T0N 

8UFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON    HILL 

EAST    BRIMFIELD    DAM 

EAST    WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL    RIVER 

FITCHBURG    2    S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

H INGHAM 

HOOSAC    TUNNEL 

HYANNIS    2    NNE 

KNIGHTvlLLE    DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

NEW   BEDFORD 

PITTSFIELD    WB   AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


85   64   83   87   85   87   73   75   78 


45   51   49   56   58 

83   83   84  '  84   85 
MIN   43   47   42   59   58 


MAX   80   89   88  79 

MIN   44   44   48   51   54   54 


MAX   88   92   86   89   93   70 
MIN   48   53   51   55   52   52 


75   72   66   81   80   73 


54   50   56   45   43   52  !  47   46   42 


72   76   78  |  71   67   55  :  76   68   64 
52   48   59  !  42   39   50   48   48   46 


85   70   77       69   72   75   81   70 
49   44   49   31   41   45   45   51   41 


78   78  |  75   67   74  |  73   80   79 
49   49   40 


71   77   80 
50   50   49 


72   74   76 
44   43   47 


80   60   73 
49   53   61 


79   79   70 
46   57   50 


76   78   80 
44   44   56 


69   76   94 
47   44   52 


67   78   88 

50   44   50 


72   70   78 


25   26   27   28   29   30   31 


94   92   93   89   85   86 


90   84 
50   62 


91   91   87 


45   43   45 |  50   52   56 


60   83 
49   50 


76   80   78 
41   44   42 


80   83 
52   50 


84   80 
42   45 


77   81 
55   52 


82   81   84 
58   58   57 


80   81 
43   49 


78   83 
54   46 


53   52   53 


85   83 
56   56 


82   86 
63   65 


84   86 
64   60 


85   67   77 
59   48   57 


83   62 
56   48 


68   77   87   63 
53   50   57   48 


79   59   75   63   76   82'  79   66   75   92   94 


42   46   45 


82   84   63 

65   62   62   59   40   57 


81   67   73 
57   45   46 


68   77 
45   43 


81   75   82 


82   64   55 

53   40   48 


MAX 
MIN 

77 
55 

84 
52 

78 
54 

MAX 

MIN 

74 
52 

80 
50 

76 

52 

MAX 
MIN 

82 
47 

84 
45 

82 
45 

MAX 
MIN 

77 
52 

75 
48 

80 
54 

MAX 
MIN 

71 
50 

73 
47 

73 
49 

MAX 
MIN 

83 
55 

73 
50 

80 
57 

82   85   84 
63   60   60 


87   88 
66   64 


82   85   84 
64   60   60 


82   82 
54   61 


84   84 
64   62 


81   80   82 
63   63   63 


82   60 
54   60 


78   77   73 
62   62   62 


81  86  83 

54  55  51 

83  88  83 
50  50  50 

87  83  87 

54  55  55 

84  80  83 
49  47  54 

76  82  81 


72   77 
56   60 


85   86 
63   64 


87   87 
60   61 


66   73 

46   45 


71   77   87 
51   49   60 


79   73 
55   45 


84   66 
57   45 


84   74   82 


81   68 
57   47 


82   65 
59   45 


72   62 

59   48 


59   61 
49   49 


68  58 

51  42 

72  63 

52  40 

65 
53 

70  62   62 

58  53   53 

82  64   64 

53  42   50 

86  62   60 

55  45   50 


77   72 
51   46 


77   76   62 
49   43   51 


75 

57 

68 

55 

47 

43 

58 

77 

77 

50 

47 

44 

74 

59 

69 

52 

39 

39 

77   67 
54   56 


77   73 

50   45 


63   78   77 
49   47   53 


63   58   74   73 
45   50  I  52   54 


64   78   77 


81   58   54 
56   45   47 

58 


83   61 
56   45 


88   89   88 
68   64   63 


84   86   85 
66   62   62 


70  72  84 

51  50  5  6 

87  71  60 

57  48  46 


58   45   47 


71   80   86 
5  8   48   60 


73   75 
52   43 


65   64 
55   48 


69   60 
57   50 


69   63 
55   50 


52   52   53 


55   73   73 
45   48   48 


76   75 
52   50 


65   73   74 
52   51   52 


78   78 
53   56 


43  45  54 

70  74  77 

40  41  45 

74  78  80 
46  54  5  8 

72  75  84 

52  57  61 

75  80  83 

44  45  50 

63  74  79 

45  44  48 

69  76  80 

50  49  56 

56  72 

47  52  60 

54  69  74 

48  52  55 

56  75  77 

52  45  50 

73  77  80 
48  52  56 

60  71  73 

52  54  56 

74  80  83 
48  55  61 


43   51   53 


46   56   48 


84   79   68 
50   58   51 


77   80   76 
44   51   5  2 


78   69 
59   50 


81   81 
45   55 


59  I  62 
52   51 


56   47   53 


76   72 
53   49 


70   62 
52   43 


82   82   84  |  82   65   75 

49  I  54   55   54  I  61   51   54 


82   77  |  60  74  80 

53   52 i  45  51  57 

63  77  81 

46  48  5  5 

78  81  84 

46  51  54 

74  78  82 

47  42  53 


64   81 
50   51 


82   76   65 
53   51   54 


76   68 
53   48 


65   56  |  56   76 
45   49   48   52 


83   75   66 
61   57   48 


83   78   71 
64   62   55 


,84   81   73 
51   50   60 


82   84   74 
49   50   57 


82   82   72 
58   60   59 


57   61   59 


70   76 
44   48 


74 
54 

79 
54 

7* 
44 

80 
50 

82 
52 

76 
55 

83 
57 

78 
58 

72 
53 

75 
59 

75 
59 

74 
56 

B2 

60 

76 
60 

71 
54 

B2 

53 

86 
59 

80 
57 

84 
55 

88 

57 

81 
64 

86 
54 

80 
63 

75 
63 

81 
53 

78 
58 

71 
58 

51   4  8   48 


58   68   77 
47   46   50 


82   88 
48   50 


60   69   7 
42   49   45 


69   78   86 
53   52   45 


72   80   88 
47   54   61 


76   85   93 
53   60   65 


45   53   52 


65   73 
47   54 


79   87 
56   57 


65   74   81 
50   52   57 


53   67   76 
43   43 


44   52   48 


75   83   84 

50   56   55 


B4   87 
59   60 


82  85  87 

52  54  54 

90  91  91 

51  58  52 

86  87  88 

48  55  50 


94   95 
63   56 


89   90 
56   51 


75   73   70  i  77 
43   39   41  |  63 


80   81 
53   54 


85   81   86 
53   54   53 


60  61 

82  82  84 

52  60  60 

85  87  86 

62  63  62 

89  89  89 

57  63  63 


73   65   80   75   63 
56   46   56  I  55   46 


63   75   63   70   76   80 


52   44   52 


80   83   83   84 


53   54   53  |  65 

68   72   67 
50   50   52 


80  77   79 
56   56   61 

81  79   83 


85   64 
60   50 


80   76 
55   48 


69   78 
50   47 


78  |  86   60   56   60 
60   44   47  |  48 

59 

85 

60 


8u 
56 

75 
44 

61 
50 

61 

45 

69 
59 

70 
53 

63   61   63 

79   82   82  I  65   73 


41   45   48  I  62   58   58   51   49 


84   62   55 

58   45   44 


80 

55 

76 
50 

62 

52 

73 
53 

73 
53 

62 

54 

72 
54 

61 
48 

62 

52 

80 
53 

74 
51 

57 
53 

83 
52 

62 

42 

60 
50 

77 
52 

76 
46 

66 

53 

64 

5J 

68 
52 

65 
53 

68 

52 

73 
52 

58 
53 

62 
58 

65 
54 

67 
55 

78 
55 

79 
58 

61 

53 

74   74 
45   52 


82   78   82 


84   86 
63   63 


85   63   61   70   70   62 
54   46   53   52   51   54 


79   73 
54   47 


76  I    80   78   76   71 
52  I  63   60   61  J  55 


66   81   73 


64   60   70 
44   52   51 


64   34   86 
52  I  66   62 


85   66   76 


84  ;  69 
59  |  46 


78   70 
49   45 


49  5  5 

72  76 

42  46 

73 
50 

76   80  83 


74   76 
57   63 


68   75   84 
48   55   54 


76   86   95 
51   54   57 


70   78 
4  5   49 


89   92   92 
65   69   65 


95   95 
74   70 


93   92   93 
52   60   52 


89   90   93 
51   58   52 


92   92 
68   66 


90   90 
64   67 


83   63 
59   63 


89   92   89 
53   60   56 


91 
65 


61  66  62 

92  91  93 
66  69  68 

93  94  95 
61  65  65 


85   75   84 
58   53   60 


89   85   81 

57   47   57 


94   94   84 
59   51   49 


88  94  79 

59  64  67 

92  76  86 

61  65  66 

88  88  70 

57  59  62 

87  74  89 

64  61  64 

90  79  89 

58  61  60 

83  68  86 

62  61  65 

82  70  83 

65  64  64 

90  78  86 

62  62  64 


72 
65 


94   94 
60   68 


50   54 


48 

73  78  80 

44  47  51 

68  68  70 

53  54  55 


50  61  60 

70  75  77 

46  42  45 

69  77  83 

48  52  58 

69  75  82 

50  52  58 

73  78  81 


79   84 
47   50 


79   78 
60   56 


85   81   70 
54   60   53 


76   69   72 
58   58   55 


83   77   74 
61   61   55 


77   59 
57   46 


81   76 
57   63 


82   78   68 

49   61   51 


88   85 
54   51 


73   82 
54   55 


96 
61 

95   97  95 

61  67  64 

91  92  93 

57  62  57 

85  85  87 

51  56  54 

90  89  93 

62  62  62 

68  86  68 

50  56  50 

93  94  94 

63  66  62 

94  96  95 
60  59  58 

90  92  92 

60  64  62 

85  88  87 

60  64  63 

87  97  93 

68  72  70 

85  86  87 

46   46   49   56  62  55 

75   77   87 j  92  94  94 

50   55   59;  65  67  65 


90   90   68 
67   62   62 


72 
62 

72 


90   94 
62   61 


87   75 
68   66 


90   85   73 
62   63   64 


92   75 
66   66 


84   92 
56   56 


60   89 
53   50 


66   73   78 

55   55   54 


74   89 
53   59 


95   90 
69   63 


92   73 
68   61 


84   70   86 
64   63   64 


89   90 
59   64 


90   90 
56   66 


87   78   90 


91   79 
65   69 


62   60   64 


97   75   85 
73   67   69 


89   78   86 
61   61   66 


92   70   84 
68   64   65 


74 
52 

80 
56 

85 

52 

85 
54 

92 

62 

98 

64 

88 
65 

70 
62 

82 
65 

73 
49 

83 
53 

92 

49 

94 
54 

94 
61 

94 
55 

89 
64 

74 
60 

en 

60 

80.8 
51.9 


77.6 

50.3 


76.1 
51.9 


78.6 
53.0 


75.2 
49.1 


78.6 
50.8 


76.8 
55.6 


79.2 
59.7 


80.7 
52.4 


78.2 
52.1 


79.3 
57.9 


76.9 
56.6 


73.1 
53.1 


77.2 
52.4 


76.7 
55.8 


73.4 
55.7 


78.6 
58.0 


80.7 
55.4 


82.4 
57.2 


75.7 
51.7 


76.7 
51.3 


80.7 
54.5 


79.7 
55.3 


78.9 
60.2 


75.7 
51.2 


79.4 
57.0 


76.3 
55.7 


76.8 
52.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1963 


Station 


ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

ST0CK8R1DGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEER1NG 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


76   80   7*   78 

47   43   46 

76   68   69 
55   54   52 

73 
57 


76   71 
58   57 


84   78 
58   54 


40   42   46 


83   80   84 


40   44 
82   76 


MAX 

83 

8  c. 

MIN 

42 

46 

MAX 

84 

61 

MIN 

56 

54 

MAX 

82 

76 

MIN 

44 

43 

MAX 

85 

78 

MIN 

47 

45 

MAX 

86 

81 

MIN 

48 

48 

MAX 

81 

78 

MIN 

54 

53 

76  78  76 

60  60  60 

77  85  81 

61  60  63 

82  80  80 

64  63  65 

86  87  85 

59  59  60 

78  82  80 
64  56  59 

82  86  82 


82   63 
58   48 


70   68 
53   47 


73   61   84 
52   49   60 


66   74 

52   50 


83   80 
50   48 


80   83 
51   50 


85   84 
47   43 


87   88 
45   43 


85   86 
50   46 


83   83 
43   43 


81   83   83 
64   62   63 


85   85   85 
53   59   63 


83   87   86 


61 

62 

u 

81 

83 

83 

59 

60 

59 

83 

85 

84 

65 

61 

61 

85 

86 

66 

65 

59 

59 

79 

84 

81 

64 

61 

60 

62 

86   65   82 
61   54   57 

72   73   83 
61   47   56 

69   77   89 
51   50   51 

84 
58 

85 
57 


63   64 
45   52 


62   56 
50   50 


65   76 
52   48 


59   74 
48   46 


74   66   59   67 
50   52   50   48 


74   65   56 
55   52   51 


66   62   64 
57   50   55 


77   64 
52   52 


59  i  70 
48 


88   66   57  i  57   75   76 
57   45   49  j  52   52   56 


75   56   57   74 
49   46   51   42 


71   66 
50   55 


59   63 
52   51 


81   79   64 
51   59   49 


72   75 
60   45 


69   72 

47   49 


85   73   78 
59   49   53 


70 

79 

55 

50 

72 

73 

52 

41 

77 

76 

58 

42 

73   78 
53   58 


64   74 
47   46 


71   75 
48   41 


81   76 
53   62 


75   81   83 
50   50   51 


51   40   47 


74   72   64:  72   77   78 


47   49   50 


76   76   59 
53   45   52 


81   73 
45   53 


65   57   61   80   79   60 
50   45   52  I  50   52   51 


81   77   86 


86   84 

40   40 


85   85 
40   37 


87   88 
55   51 


86   86 
43   45 


86   85 
48   43 


47   50   49 


83   81 
58   58 


85   65 
58   61 


87   90 
54   55 


86   87 
67   61 


89   88 
55   56 


83   85 
62   60 


85   83 
51   61 


85   85 
58   53 


87   86 
59   59 


87   87 
63   63 


89   88 
53   60 


85   85 
60   58 


85   86 
50   61 


85   86 
64   58 


82   81 
56   56 


65   62 
50   50 


69   61   64   78 

53   41   52  1  50 


74   57 
45   52 


73   62   65 
56   41   53 


SO   76   60 
52   45   53 


79   63   63   80 

51   40   50   50 


78   69 
58   52 


68   74   85  I  63   57   59 
48   45   57   51   49   48 


77   73   54 
49   53   49 


74   74 
61   49 


79   75 
46   51 


85   77 
60   48 


86   78 
60   54 


47   41   45 


74   79 
45   48 


74   78   80 
44   44   48 


74   79 
41   45 


70   75   78 
46   53   59 


70   70 
58   58 


80   75 
60   56 


82   77 
54   50 


80   65 
60   52 


80   65 
53   49 


77   70 
53   50 


85   78 
54   52 


80   66 
55   50 


75   68 
52   55 


78   70 
56   58 


67   58   52  I  72   75   61 

36   38   47  ,  47   44   49 


75   70   64   60  j  53   71   76 


54  I  36   39   39 
80  I  81   71   57 


47   45   48 
56   79   76 


66   70 
41   43 


65   65 
42   43 


73   76 
46   44 


71   73 

46   43 


56   47   42   51  ,  49   44   52 


71   63 
38   49 


74   61   57 
56  i  49   40   51 


57   60 
49   42 


80   75   61 
46   43   49 


60   72 
41   43 


66   74 
40   *1 


74   79 
41   45 


86  !  75   78 
59   49   51 


86   60   78 
60   54  41 


76  j  68   65 

64  I  37   33   47  I  41 

82  I  74   73   57   80 


77   77   67 


80   76 
55   57 


74   64 
55   47 


74   71 
54   47 


76   75 
50   53 


83   80 
55   57 


83   77 
50   57 


82   68 
61   51 


61   73 
48   52 


84  I  72   72 
57   58   48 


80  I  74   78 
55   48   48 


81  j  77   70 
57   41   42 


87   80   82 

60  I  61   49 


56  46   38  51   47  44  51 

79  I  69   59  57   77  73  57 

57  47   40  50  I  44  43  48 

70  i  65   64  53  I  73  74  63 

32  48   42  42  41 


74   60   65   55   68   73 

31   34   44   45   41   49  I 


74   70   56  I  80   79 
48   40   52   50   43 


76   78 
41   38 


71   77 
38   40 


77   77 
57   50 


78   78 
58   54 


79   78 
58   47 


78   81 
52   46 


77   79 

49   50 


76   76 
59   53 


89   72 
61   48 


801  61 

42  I  43 


771  81 
43!  40 


74,  78 
37   38 


68   70 

46]  38 


78   67 
61   45 


69   63   55 
38   34   50 


72   57   59 


70  63  56 
50  39  50 

71  60  56 

50  46  51 

66  64  57 

34  35  50 

71  55  59 

43  40  51 


77   76   63 


80   78   59 
52   45   53 


83   SO   62 
47   45   50 


79   79   62 
51   49   49 


79   75   57 
46   45   46 


85   70   77 
57   59   43 


82   72 
57   46 


54  I  52   54 
43   37   39 


77  j  85   74   61  I  65   80   72 
53   49   53   51   48   49 


71   61   59   79   76   64 
47   42   50   45   43   52 


72   67   53   53   74 


27   20   34   35   36 


72   81 
41   44 


70   77 
35   37 


71   80 
45   46 


73   78 
40   42 


71   79 
45   48 


67   74 
45   42 


69   75 
45   43 


72   77 
41   42 


43   49 
34   35 


50   43 
77i  81 


77,  82 

47   42 


38 

44 

73 

47 

74 

49 

84 

55 

77 
59 

80 
35 

74 

56 

78 
55 

68 
55 

79 
55 

68 
52 

80 
61 

65 
59 

79 
49 

73 
53 

77 

66 

80'  82 
46  1  48 


721  72 
50   47 


54 

50 

85 

81 

52 

60 

80 

72 

56 

55 

79 

74 

47 

56 

55 

50 

47 

29 

75   83 
52   51 


76   86 
55   63 


83   88 
57   66 


82   88 
58   60 


69   82 
52   51 


8  5   90 
62   40 


82   88 
55   50 


71   81 
47   46 


82   90 
53   50 


81   88 
48   48 


83   91 
55   59 


83   91 
51   49 


78   85 
53   60 


58   74   84 
42   46   50 


56   55   74 
44   46   51 


64   69   80 
41   48   49 


67   64   80 
44   46   45 


71   83   93 
45   50   50 


64   80   92 
47   49   42 


72   82   91 
43   42   46 


67   78   88 
42   48   46 


58   75   87 
42   52   41 


79   81   91 
45   45   47 


65   79   89 
38   35   40 


65   80   90 
46   45   48 


72   82   91 

42   41   43 


68   80   90 
47   52   55 


55   77   90 
46   48   45 


67   76   91 
49   43   45 


92   91 
60   58 


69   92 
68   72 


92   96 

68   70 


90   90 
58   54 


93   89 
67   64 


78   70 
68   62 


63   72 
66   62 


83   86   88 
48   53   49 


93   94 
72   63 


49   55   50 


90   92 
61   55 


94   94 
50   50 


90 
94 

92 

4B 

91 

58   58   59 

89   91   91 
52   60   51 


83   74 
70   68 


90   92 
60   65 


89   61 
60   65 


94   77 
62   61 


90   78 
60   64 


89   71 
69   67 


93   92 
58   62 


97   76. 
66   66 


82   78 
61   61 


92   93 
60   52 


92 

56 

92   94   93 
56   62   58 


90   72 
62   63 


91   66 
63   61 


88   88 
69   65 


88   69 
64   60 


85   87 
54   52 


85   85 
57   60 


90   91 
54   60 


80   85 
57   58 


85   86   80 
59   55   57 


92 
62 


90   80 
58   60 


94   96 
56   61 


93   91 
47   60 


89   90 

50   59 


90   76   92 


91   85   91 


70 
42 

80 
46 

90 
49 

^6 
46 

66 
49 

76 

54 

33 
29 

49 
30 

62 

46 

87   86 
42   57 


82   81 
50   55 


92   95 
49   59 


90   91 
42   52 


91   93 
51   58 


91   91 
59   64 


87   90 
46   59 


91   92 
49   57 


93   95 
56   60 


91   92 
50   59 


86   87 
59   65 


92   86 
51   61 


50   57 


74   88 
56   63 


80   87 
53   56 


89   91 
58   60 


78   88 
57   63 


83   91 
61   66 


77   91 
58   62 


79   92 
60   65 


52   60 
81   89 


89   72 
60   60 


70   87 
56   63 


87   75 
59   61 


77.4 
53.8 


73.9 
56.7 


75.8 
58.3 


78.2 
59.4 


78.1 
53.4 


76.9 
51.1 


80.0 
55.6 


77.4 
50.8 


78.1 
53.8 


78.9 
50.0 


79.5 
54.6 


77.8 
50.9 


79.8 
53.4 


81.8 
52.9 


75.8 
55.2 


74.6 
50.0 


73.7 
49.7 


78.7 
51.4 


80.0 
49.1 


80.8 
51.9 


60   63 
49   51 


61   64 
50   51 


See  Reierence  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1963 


Station 


NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOO 

PETER80R0   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

TAMWORTH    2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHOOE     ISLAND 

SLOCK     ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

M0NTPEL1ER    FAA    AP 

MORR1SVILLE    2 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

READS80RO  I  SSE 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


82   85 
".9   48 


83   85 
50   47 


MAX   82   81 
MIN   42   46 


MAX   79 
MIN   44 


MAX   79 

MIN   40 


MAX   82 
MIN   45 


82   77 
50   47 


45   43 
79   79 


85   87 
64   58 


85   86 
62   58 


82   83 
62   59 


80   86 
47   55 


84   87 
59   58 


67   78 
47   44 


79   78 
52   45 


80   75 
57   43 


67   74 
50   50 


83   77 
59   53 


MAX 
MIN 

77 
42 

82 

46 

SO 

41 

82 
56 

83 
56 

MAX 
MIN 

85 
40 

86 

44 

85 

41 

86 
58 

87 
59 

MAX 
MIN 

85 

43 

82 

48 

85 

47 

85 
65 

87 
58 

MAX 
MIN 

83 

48 

84 
51 

83 

48 

85 
61 

84 
59 

MAX 
MIN 

86 

46 

66 
47 

84 
44 

87 
53 

89 
54 

77  I  80 
52  !  50 


r* 

79 

78 

53 

53 

59 

73 

78 

83 

57 

43 

56 

73 

78 

74 

57 

45 

61 

59   61 
41   51 


67   55 
46   50 


61   55 
38   50 


63   57 
40   46 


70   60 
38   44 


65   54 
42   49 


66   54 
41   46 


69   58 
36   48 


65   60 
44   51 


61   55 
42   50 


13   14   IS   16 


80   73 
50   43 


80   72 
47   46 


76   75 
43   44 


69   63 
46   44 


56   79 
49   42 


77   72   57   73 


MAX 

70 

66 

MIN 

52 

51 

MAX 

83 

76 

MIN 

52 

46 

MAX 

79 

71 

MIN 

46 

43 

MAX 

71 

71 

MIN 

53 

47 

MAX 

78 

71 

MIN 

53 

51 

68   68   68 
60   58   60 


81   83   86 
63   60   60 


76   77   77 
63   59   60 


71   70   69 
63   59   59 


62   62   67 
55   50   56 


72   75   86 
48   43   55 


70   67   80 
59   50   56 


61   62   64 


69   62   62 

49   47   48 


52   43   53 


82   85   84 
43   49   47 


83   84 
49   49 


43   48   53 


85   87   86 


86  84  85 

39  41  40 

76  83  85 

38  40  39 

82  85  84 

49  56  54 


82   85 
45   45 


77   82   81   71   72   86  |  68   63   64 
51   52   59 


90   90 
50   60 


85   78 
64  I  61   51 


84  I  77   79 
60   50   51 


83   69   56 
55   44   49 


-9 

48 

48 

58 
49 

79 
44 

78 
53 

80 

41 

78 

41 

82 
59 

79 
45 

64 
52 

76 
50 

73 
47 

62 

50 

75 
48 

81 
43 

72 
50 

69 

50 

74 
56 

60 
57 

79 

48 

78 
62 

66 
50 

80 
51 

78 

49 

64 
56 

78 

73 

67 

78   80 
43   46 


79   79 
49   47 


74   78 
40   49 


66   70 
43   45 


71   76 
42   48 


68   75 
44   45 


79   82 
42   43 


75   77 
41   43 


84   81 
45   55 


84   80 
50   55 


70 1  71 
57   45 


73   68 
51   43 


25   26  I  27   28  [  29   30   31 


75   72   67 
48   56   50 


67   75   71 
51   55   56 


45   50   56 


44   46   49 


81   78 
44   52 


83   80 
45   52 


80   78 
42   49 


75   70   64 
57   57   54 


82   92 
44   48 


80   90 
48   59 


77   86 
45   45 


71   82 

48   53 


65   79 
46   46 


81   83 
45   48 


70   79 
42   45 


8  3   94 
53   48 


82   92 
45   50 


78   87 
52   53 


74   67 

53 


53   54   54 


79   74   62 
53   53   54 


58   79   78 
54   49   52 


69   74   76   76   71 
52   52   52  I  55   57 


74   79   83 
51   53   57 


57   76   79 
49   46   47 


81  |  70   60   59  I  77   76   70 
57  |  53   44   50  i  48   51   51 


60   66   61 


85   87 
57   51 


77   83   85 
44   46   45 


44   45   46 


83   80 
45   47 


85   88   87 
42   47   47 


64   72   70 
44   54   53 


46   51   57 


84   82 
44   42 


76   84   85 


43   43 
84   81 


42   46   47 


84   85 
46   50 


85   83 
63   64 


85   84 
45   55 


83   86 
52   59 


83  88  87 

56  57  60 

82  81  80 

55  58  58 

90  90  84 

51  61  62 

71  72  70 

58  55  50 


76   78 

50   53 


78   78 
58   50 


84   78 
50   45 


84   75 
57   56 


79   72 
51   44 


78   80 
48   45 


85   78 
52   58 


83   79 
53   47 


72   75 
49   45 


79   80 
48   43 


67 

64 

7  0 

IB 

36 

50 

50 

45 

58 

59 

76 

81 

41 

50 

44 

54 

67 

56 

BO 

79 

39 

50 

47 

42 

54   38   35   41 


68   63 

46   43 


49   40   47 


80   67 
53   54 


70 
46 

78 
45 

7B 
44 

84 
46 

73 
50 

72 
47 

76 
50 

78 
38 

71 
47 

76 
45 

80 

48 

81 

44 

72 

46 

77 
43 

76 
41 

82 
38 

60 
39 

69 
36 

72 

38 

76 
38 

60   57   52 


65   75   78 
53   53   59 


73   80   90 
45   54   55 


72   83   83 
43   49   49 


70   82   81 
52   57   57 


75   83   88 
49   59   58 


72   81 

47   49   52 


92  94  93 

51  59  53 

90  92  91 

60  68  57 


54   61   56 

89   89   91 
48   54   54 

93   86   93 
51   62   55 

87   88   89 
48   56   50 

93 

53 

94 

53 
89 


93   9* 
49   62 


94   94 
59   60 


86   88 
61   64 


89   90 
50   57 


81   84   83 
53   63   64 


90   93   92 
62   65   60 


91   90   91 
53   59   54 


91   88 
56   63 


71   92 
58   64 


75   90 
55   60 


72   87 
58   64 


89   79 
60   64 


70   80 
57   60 


87   75 
61   65 


83   90 
53   58 


72   90 
57   59 


77   87 
57   60 


81   93 
57   59 


86   69 
66   66 


64   80   89 
50   45   50 


69   60   55  I  77   77   63 
49   40   50   49   49   50 


66   66   56  !  74   79   68 
50   50   53 


87   85 
58   64 


54  58  60 

82  84  86 

55  55  55 

82  82  84 

53  54  56 


61 

63 

63 

46 

45 

47 

75 

80 

70 

48 

49 

43 

77 

78 

72 

50 

50 

45 

80 

77 

78 

52 

44 

62 

82 

66 

75 

60 

47 

52 

76   68 
39   40 


74   68   56 
42   39   45 


61   50 
37   34 


79  I  69   64   56 
37   36   51 


56   49   49 
34   40   38 


58   78   75 
45   49   53 


74   70 
47   44 


79   72 
50   45 


60   62   58 


65   65   54   72   78   68 
37  44   50  ,  48   45   49 


62   58   52   72   78   66 
38   32   48  ,  46   39   47 


74   66   57  !  57   75   74 
38   37   47  !  44   44   52 


65   70   76 
47   45   40 


68   70   73 
46   47   48 


65   70   74 
43   41   45 


69   78   73 
48   43   50 


57   58   60 
42   44   45 


69   75   77 
47   46   50 


79   76   72 
45   63   50 


51   56   47 


80  76  70 
40  55  50 

77  81  78 
45  48  53 

78  82  77 
44  52  52 

76  78  64 
44  51  50 

81  78  74 

42  53  50 

64  65  56 

43  54  32 

77  75  62 
42  58  47 


80   65   55  I  55 

55   44   47   48 


70   74   74)  78   76   64 
38   48   44 


78   80   79 
41   53   51 


40 

38 

42 

61 

70 

73 

40 

40 

41 

56 

69 

75 

45 

43 

46 

70 

80 

89 

41 

47 

42 

60 

65 

76 

41 

38 

42 

69 

81 

88 

50 

50 

52 

70 

80 

H6 

48   46   45   47 


59   79   87  i  86 
49   45   46!  48 


61 
44 

63 
44 

7a 
50 

60 
47 

64 
42 

78 

47 

61 
48 

75 
45 

83 
47 

61 

50 

79 
43 

fl9 
48 

43 
28 

61 
36 

72 
50 

59 

48 

77 
47 

87 
51 

58 
43 

75 
42 

88 

46 

76   80   76 
46   53   47 


87   90 
55   53 


89   88 

60   50 


91   90 
60   56 


91   91 
55   48 


87   90 
49   46 


88   89 

53   50 


88   85 
58   56 


89   91 
53   52 


88   90 
58   51 


86   85 
60   54 


90   87   83 
62   67   67 


86   78   80 
65   67   67 


89   73   82 
69   67   68 


94   89   75 
57   63   65 


90   85 
60   63 


89   90   90 
55   47   53 


87   85   90 
63   62   65 


85   83 
56   59 


72   76   74 


90   88 
56   50 


87   88 
63   64 


90   80 
58   60 


90   89   91 
58   53   64 


90   83 
59   65 


90   88 
63   60 


85   81 
61   58 


89   87   92 
62   57   60 


70   76 
57   57 


83   92 
54   66 


88   89 
57   50 


67   79   87 
43   47   50 


90   87   84 
59   58   61 


59   63   64 


79.4 
50.7 


79.5 
52.7 


77.0 
49.9 


72.1 
50.2 


77.3 
49.9 


76.6 
49.7 


81.2 
49.0 


80.6 
51.6 


77.5 
53.3 


79.5 

49.3 


70.4 
56.5 


79.3 
52.6 


79.0 
52.2 


79.3 

49.0 


78.6 
52.3 


79.0 
54.6 


77.6 
49.5 


78.5 
50.4 


77.8 
50.1 


78.0 
50.0 


74.1 
48.8 


79.2 
50.1 


63.9 
46.0 


77.2 
50.9 


76.9 
46.8 


76.8 
48.1 


75.6 
50.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1963 


RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SOMERSET 
VERNON 

WATERBURY  I  NNE 
WEST  BURKE 
WOODSTOCK  3  E 


Day  Of  Month 


84  82 
59   49 


81   87 
60   61 


43   47   47 


79   79 

40   41 


85   88 
43   42 


85   84 
60   60 


84   83 
65   67 


81   79 
51   50 


81   82 
55   60 


81   86 
58   60 


85   90 
43   53 


83   85 
56   55 


74   73 
55   60 


75   75 
55   59 


87   80   82   80 


62  |  51 
80 


56   65 
65 


57   38   49 


84   71   76 
61   47   55 


76   78 
47   54 


76   80 
46   56 


57   59   53 


65   65 
50   55 


71   66 
37   38 


71   60 
48   39 


82   64 
65   43 


69   66 
40   40 


74   65 
32   33 


58   74 
51   51 


76   70   57 


76   65 
46   55 


71   75 
60   56 


79   78 
48   55 


75   73 
48   53 


71   79 

39   40 


78   78 
46   53 


64  73  76 

49  45  46 

71  72  77 

53  54  56 

71  75  78 

45  47  48 

52  63  70 

41  35  39 

57  70  78 

45  47  50 

62  69  74 

43  45  46 

70  68  75 

43  41  42 


78   68 
59   52 


79   74   70 
51   66   5  3 


82   82   77 
45   47   51 


70   75   70 
39   49   42 


81   81 
55   52 


78 

56   49 


80   78 
39   50 


52   53   55 


SO   88 
53   60 


78   90 
48   49 


60   72 

39   41 


73   82 
45   48 


71   77 

45   49 


61   75 
45   44 


27   28   29   30   31 


56   62   59 


90   88 
67   68 


91   91 
60   52 


80   81 
51   51 


91   92 

57   53 


87   88 
60   57 


85   88 
45   48 


90   90 
55   49 


59   67   69 


89   86   90 
65   64   66 


90   85   91 
61   56   67 


82   82   76 
53   56   60 


92   89   76 
60   61   66 


87   85   82 
63   60   62 


85   86   86 

49   50   55 


91   88   80 
60   62   62 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION    AND    DEPTH 


CONNECTICUT 
1    INCH 


KINGSTON,    RHODE    ISLAND 
4    INCHES 

8    INCHES 

12    INCHES 

24    INCHES 

BURLINGTON    U    OF    VT . ,    VT 

1    INCH 

4    INCHES 

8    INCHES 

12    INCHES 


MAX 
MIN 


Day  of  month 


72    (.72 
66 


8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


STOP.RS,    CONN. 
KINGSTON,    R.     I. 


SLOPE    OF   GROUND,       DOWNHILL    LESS    THAN    3    PERCENT    TO    THE    NORTHEAST.       SOIL    TYPE,       WOODBRIDGE    LOAM 

SOD.       INSTRUMENTATION,       3    LEVEL    BRISTOL    TEMPERATURE    RECORDER.       MAX    AND   MIN    FOR    24    HOURS    ENDING    AT    MIDNIGHT 


GROUND    COVER,       GRASS 
tl    MIDNIGHT. 

KENTUCKY    BLUEGRASS,    CLIPPED   TO    2    INCHES. 


SI  OPE    OF   GROUND,       LEVEL         SOIL    TYPE,       BRI DGEHAMPTON    SILT    LOAM.       GROUND    COVER. 

?n1?RuSenTATI0N,       4  AND    8    ?NCH    DEPTH   -   THERMOCOUPLE    WITH    BENDIX-FRIEZ    RECORDER.       12    AND    24    INCH   DEPTH   -   STANDARD   SOIL 

THERMOMETERS.      MAX    AND    MIN    FOR    24   HOURS    ENDING    AT    MIDNIGHT. 


BURLINGTON    U   OF   VT.,    VT . 


SLOPE  OF  GROUND,  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPE,  MELROSE,  FIND  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER.      MAX    AND   MIN    FOR    24    HOURS    ENDING    AT    MIDNIGHT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1963 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

NEW   HAMPSHIRE 
MOUNT    WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-? 

o  o  * 
s-     < 

COVENTRY,    CONN. 

EVAP 

- 

.26 

.21 

.15 

.20 

.21 

.13 

.09 

2* 

.18 

.02 

.00 

.  10 

.20 

.00 

.02 

.21 

.20 

.22 

.26 

.09 

.22 

27 

.26 

.24 

.24 

21 

.23 

.29 

.04 

B  5.16 

CARIBOU    WB    AIRPORT,     ME. 

EVAP 

- 

.28 

.  33 

.09 

.  11 

.00 

2  5 

.28 

.33 

.14 

.30 

.22 

.27 

.27 

.29 

.28 

.15 

.34 

.00 

29 

in 

17 

15 

17 

.30 

?R 

B  6.93 

82 

48 

52 

;o 

77 

y3 

161 

181 

133 

32 

58 

56 

39 

55 

54 

64 

51 

104 

129 

97 

105 

?9 

R? 

48 

91 

81 

73 

n 

II 

II 

n 

bl 

lb 

79 

78 

79 

84 

79 

76 

75 

83 

81 

7? 

66 

71 

84 

85 

86 

87 

83 

48 

54 

bO 

48 

50 

56 

40 

43 

51 

51 

53 

51 

53 

54 

57 

52 

56 

60 

48 

52 

53 

63 

55 

64 

55 

53 

60 

53.6 

NEW  GLOUCESTER,    ME. 

EVAP 

.28 

.27 

.27 

.20 

.21 

.21 

.17 

.22 

.23 

.16 

.27 

.11 

.00 

.26 

.22 

.16 

.09 

.20 

.30 

?R 

?1 

19 

23 

?4 

.37 

6.72 

45 

31 

34 

31 

39 

47 

52 

63 

30 

13 

31 

21 

28 

21 

26 

62 

58 

110 

64 

Bfi 

59 

76 

84 

53 

83 

90 

93 

»■-) 

82 

85 

n 

71 

n 

66 

84 

83 

74 

77 

83 

85 

86 

a? 

73 

7? 

8? 

an 

89 

92 

82.2 
56.3 

56 

bi 

bb 

bl 

53 

54 

48 

48 

52 

52 

55 

55 

55 

54 

57 

55 

57 

58 

49 

50 

51 

61 

63 

64 

64 

60 

60 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 

.19 

.24 

.20 

.13 

.17 

.21 

.20 

.17 

.17 

.18 

.08 

.01 

.05 

.13 

.  11 

.02 

.14 

.17 

.23 

24 

12 

,?? 

?4 

25 

74 

?8 

.  25 

.26 

5.16 
967 

42 

43 

54 

f>3 

50 

50 

38 

21 

4 

30 

7 

15 

30 

18 

17 

27 

31 

76 

56 

62 

24 

20 

27 

30 

34 

13 

7 

LAKEPORT    2,    N.    H. 

EVAP 

.26 

.23 

.30 

.32 

.19 

.19 

.19 

.24 

.21 

.15 

.25 

.05 

.00 

.25 

.23 

.10 

.14 

.15 

.31 

,?4 

17 

.22 

?n 

27 

?R 

.38 

29 

.20 

6.45 
675 

15 

15 

25 

25 

25 

35 

60 

15 

2b 

15 

0 

15 

20 

15 

0 

5 

30 

I  "5 

90 

70 

Rn 

?r> 

? 

13 

86 

85 

By 

83 

84 

83 

II 

It 

73 

58 

52 

78 

82 

61 

71 

81 

80 

84 

76 

73 

64 

BO 

90 

88 

93 

9? 

90 

61 

bO 

bl 

4b 

5b 

49 

4b 

49 

47 

51 

52 

45 

49 

52 

50 

58 

58 

44 

48 

53 

55 

61 

60 

63 

60 

64 

53.6 

MASSABESIC    LAKE,    N.    H. 

EVAP 

.22 

.25 

.22 

.24 

.23 

.23 

.21 

.19 

.19 

.20 

.09 

.01 

.10 

.26 

.10 

.12 

.15 

.23 

,19 

?? 

21 

?? 

?1 

24 

?ft 

76 

.27 

.23 

18 

31 

28 

53 

43 

32 

18 

25 

16 

31 

47 

19 

71 

20 

31 

17 

24 

39 

50 

24 

8 

19 

11 

20 

16 

8 

6 

784 

KINGSTON,     R.     I. 

EVAP 

.43 

.24 

.03 

.16 

.03 

.35 

.05 

.30 

.23 

.08 

.02 

.11 

.0,7 

.17 

.06 

.15 

.  14 

.3? 

10 

?? 

1? 

33 

14 

.36 

1? 

.26 

5.37 
2023 

17 

8/ 

lib 

10b 

103 

57    152 

99 

11 

9 

59 

30 

81 

81 

43 

74 

59 

73 

126 

129 

76 

43 

39 

51 

64 

39 

53 

31 

MAX   ANO   MIN    IN   DAILY  EVAPORATION   TABLE    REFER    TO  EXTREMES   OF    TEMPERATURE    OF   WATER    IN   PAN   AS   RECORDED   DURING    THE    24   HOURS   ENDING   AT 


TIME    OF    OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

8  5  2 
°  «  s 

<2  is 

a 

Station 

> 
a 
& 

|1| 

<D"-  '3 
O    OJ    > 

S  B  £ 

a, -c  a 

8 

s 

> 

< 

1     a 
11 

o      1 
9  "o  S 

a     J 

O  ■£ 

J5  £ 
13  "5 

aJs 

5 
< 

O  t- 
O  V) 

< 

O  1- 
O  (/) 

Q- 

O  »- 
O  t/i 

a 

O  h- 
o  i/i 

r- 

o 

H 

o 
jf 
o 

1 

O 

Oi 
Oi 

A 

0> 
Oi 

T 

o 
p 

t- 

3 

a,    5  -2 
2    o  2 

BLOCK    ISLAND    WB    AIRPORT,     R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

66 

- 

4 

3 

4 

0 

0 

0 

11 

5.8 

BLUE    HILL    WB,    MASS. 

ssw 

20 

12.2 

43 

w 

22 

83 

79 

53 

70 

2 

7 

6 

0 

0 

0 

15 

63 

_ 

BOSTON   WB    AIRPORT,    MASS. 

ssw 

13 

12.7 

32 

w 

22 

71 

67 

47 

58 

8 

6 

3 

2 

0 

0 

19 

69 

6.1 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN, 

wsw 

13 

11.1 

28++ 

NW 

21 

85 

80 

61 

68 

8 

4 

1 

1 

1 

0 

15 

_ 

5.8 

BURLINGTON   WB    AIRPORT,    VT . 

s 

19 

7.4 

25 

s 

20 

83 

73 

52 

64 

6 

3 

5 

1 

0 

0 

15 

65 

6.8 

CARIBOU    WB    AIRPORT,     ME. 

wsw 

11 

10.2 

44++ 

NNW 

30 

79 

74 

48 

57 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

_ 

6.8 

CONCORD    WB    AIRPORT,     N.H. 

s 

11 

6.7 

26 

W 

22  + 

86 

74 

43 

57 

3 

6 

2 

1 

0 

0 

12 

66 

6.1 

HARTFORD    WB    AIRPORT,     CONN. 

s 

18 

6.8 

24 

W 

22 

88 

82 

53 

65 

3 

3 

6 

2 

0 

15 

60 

6.7 

MOUNT    WASHINGTON,     N.H. 

w 

45 

23.3 

90S 

W 

22 

87 

80 

75 

83 

2 

3 

6 

3 

0 

15 

50 

6.7 

NANTUCKET    WB    AIRPORT,     MASS. 

wsw 

18 

11.2 

30 

NW 

16 

90 

81 

69 

84 

5 

3 

3 

0 

0 

12 

67 

6.4 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

6.5 

23 

sw 

22 

- 

79 

63 

- 

5 

9 

2 

0 

1 

18 

63 

5.9 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

" 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

8 

2 

2 

0 

14 

- 

_ 

PORTLAND   WB    AIRPORT,    ME. 

s 

13 

8.2 

33 

NW 

27 

87 

77 

53 

71 

7 

2 

3 

2 

0 

0 

14 

62 

6.0 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.I. 

WNW 

11 

10.0 

24++ 

NW 

28  + 

81 

75 

52 

65 

2 

3 

5 

2 

1 

0 

13 

60 

5.7 

WORCESTER    WB    AIRPORT,    MASS. 

W 

20 

8.6 

28++ 

W 

22 

72 

69 

49 

62 

3 

4 

6 

1 

0 

0 

14 

- 

6.1 

»      PEAK   GUST 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CONNECTICUT 

NOVEMBER  1962 
PUTMAN  WATER  WORKS 

DECEMBER  1962 
PUTMAN  WATER  WORKS 

APRIL  1963 
BURLINGTON 

MAY  1963 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAINE 

OCTOBER  1962 
WEST  ENFIELD 

NOVEMBER  1962 
WEST  ENFIELD 

JANUARY  1963 

GRAND  LAKE  STREAM 
HOULTON 

APRIL  1963 

NEW  GLOUCESTER 

MAY  1963 

HOULTON 
MASSACHUSETTS 
DECEMBER  1962 

AMHERST 
LOWELL 

MAY  1963 

CUMMINGTON  HILL 
WALPOLE 

NEW  HAMPSHIRE 
MARCH  1963 

COLEBROOK 

APRIL  1963 
MOUNT  SUNAPEE 
VERMONT 

APRIL  1962 
SAINT  JOHNSBURY 

MAY  1962 
SAINT  JOHNSBURY 

JUNE  1962 
SAINT  JOHNSBURY 

SEPTEMBER  1962 
MORRISVILLE  2 

OCTOBER  1962 
MORRISVILLE  2 

NOVEMBER  1962 
MORRISVILLE  2 

DECEMBER  1962 
MORRISVILLE  2 

JANUARY  1963 
ENOSBURG  FALLS 

MARCH  1963 
ENOSBURG  FALLS 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Temperature 


<  2 


•   E 
5    E 


30.2 
25.9 


34.4 
34.8 


9.9 
7.5 


9.B 
19.9 


20.1 
16.7 


22.1 
27.4 


M  M  M 

69.2         40.7         55.0 


7^ 

4 

29 

0 

31 

6 

40 

7 

51 

.3 

M 

37 

.0 

23 

.2 

6.2 
2.6 


1386 
1491 


Precipitation 


0       1    27 


13         429      0 


1323 
1158 


t  z 


4.51 
2.32 


1.70 
.70 


0 
4      0 


3.30 
3.17 


.87 
1.38 


No.  of  Days 


.91    19 
.97    11 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

CONNECTICUT 

AUGUST  1962 
PAUCHAUG  FOREST 

SEPTEMBER  1962 
PAUCHAUG  FOREST 

OCTOBER  1962 
PAUCHAUG  FOREST 

NOVEMBER  1962 


12  3 


7        8        9 


10    I    11    I    12 


.46       .67       T 


Day  o(  Month 
13  I   14  I  15 


16       17       18 


19      20       21 


22       23       24 


■70       .14       .04 


25      26       27 


28       29       30 


.11    1.16       .09 


•40       .14       T 


0ECEMBER  1962 
PUTMAN  WATER  WORKS 

JANUARY  1963 
PUTNAM  LAKE 

APRIL  196  3 

8AKERSVILLE 
8ARKHAMSTED 
BURLINGTON 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 


MAY  1963 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
MAINE 
JANUARY  1963 


2.15   .03   .28 


APRIL  1963 

NEW  GLOUCESTER 

MAY  1963 

HOULTON 

MASSACHUSETTS 

DECEMBER  1962 

AMHERST 
CHESTER  2 
LOWELL 

JANUARY  1963 


■26   .30   T 


3.30 

5  3.87 

3.17 


.34  .70 
.51  1.87 
1.06  1.38 


.08   T     .18P  .05 


.04   .03   T 


.49   .35   .19 


CUMMINGTON  HILL 

FRANKLIN 

WALPOLE 

NEW  HAMPSHIRE 
JUNE  1962 
SOUTH  WEARE 

DECEMBER  1962 
DIXVILLE  NOTCH 

JANUARY  1963 
DUBLIN 

MARCH  1963 
COLEBROOK 

APRIL  1963 
MOUNT  SUNAPEE 

MAY  1963 
SOUTH  LYNDE80RO 
VERMONT 

APRIL  1962 
SAINT  JOHNSBURY 

MAY  1962 
SAINT  JOHNSBURY 

JUNE  1962 
SAINT  JOHNSBURY 

SEPTEMBER  1962 
MORRISVILLE  2 

OCTOBER  1962 
MORRISVILLE  2 


.20       .16       .05 


.38       .14       .21 


.151       .01       .50 


.16       .21       .45 


■  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

Station 

NOVEMBER  1962 
M0RR1SV1LLE  2 

DECEMBER  1962 
MORRISVILLE  2 

JANUARY  1963 
ENOSBURG  FALLS 

MARCH  1963 
ENOSBURG  FALL5 

APRIL  1963 
OILMAN 


12       3 


4        5        6 


10      11      12 


Day  of  Month 

13   I    U   I    15 


.15       .05       .05 


16       17       18 


T  T  T 


19      20      21 


25      26       27 


28       29       30 


See  reference  noies  following  Station  Index 
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CONNECTICUT 
NOVEMBER  1962 


PUTMAN  WATER  WORKS 

DECEMBER  1962 
PUTM1N  WATER  WORKS 

APRIL  1963 
BURLINGTON 

MAY  1963 
NORWICH  PUS  UTIL  PLANT 


MAINE 
OCTOBER  1962 


WEST  ENFIELD 

NOVEMBER  1962 
WEST  ENFIELD 

JANUARY  1963 
GRAND  LAKE  STREAM 
MOULT ON 

APRIL  1963 
NEW  GLOUCESTER 

MAY  1963 
HOULTON 


MASSACHUSETTS 
DECEMBER  1962 


AMHERST 
LOWELL 

MAY  1963 
CUMMINGTON  HILL 
WALPOLE 


NEW  HAMPSHI9E 
MARCH  1963 


COLE8ROOK 

APRIL  1963 
MOUNT  SUNAPEE 


VERMONT 
APRIL  1962 


SAINT  JOHNSBURY 

MAY  1962 
SAINT  JOHNSBURY 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


5*   44   49   49   39   53   55   57 
25   29   3?   22   26   17   2*   29 


62   52   51 
<>2   44   25 


38   38   45 !  47   50   48 


MAX   6*   52   51   55   45   5*   47   44   36   39   29   29   24   22   22  j  30   30   2g 

MIN   17   28   26   20   40   43   32   31   25   24   15    4    0   13    0   13    o    2 


63   62   75 


53   60   54 
36   25   26 


61   60   64   73   79 

49   42   35   42   53   47 


34   36   40 
10   26   27 


35   39   33 
17   33   20 


39   38   37 
28   34   32 


26   25   27 


31   35   34 
16   25   20 


60   66   56 
30   29   24 


69   75   77 
43   54   60 


40   35   48 
22   17   30 


49   47   47 
40   33   26 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 

30   31   j 


41   45   51 
16   22   15 


59   59   65 
17   18   17 


48.9 
26.3 


40   41   27   36   37   39   33   43   31   37   35   38   30   37.8 

7   13  -  3   12    7   20   12   24   21   7    1-1-8   13.7 


5  7   44   50   62 
31   33   37   32 


86   71 
64   39 


45   38 
35   32 


65   48   72 
48   38   32 


72   67 
32   40 


52   49 
28   36 


44   42 
30   41 


82   80 
39   48 


36   46   53   54   52   56 
21   22   28  ,  25   30   29 


61  j  62   66   60 

33   34   38   43 


65   67   67 
32   46   49 


74   76   75 
42   45   53 


38   35   32 
12   22   27 


35   34 
19   23 


13  -13  -12  i-  2 


36   38   40 
20   26   30 


38   38   36 
33   32   21 


61   59   47 
38   41   38 


47   57 
15   21 


50   64 
33   32 


40 

28 


39   35   20 

25   15    8   14 


25   33   26 


33   36   41 
28   28   21 


75   70   74   68   54   44 
38   42   40   38   39   3 


70   77   74 
50   50   44 


22 
13-21-3 


30   22   19 


49   45 
31   33 


27   27 
9-2 


20   20 
-19  -  3 


37   31   27 
31   25   13 


85  |  72 
57  I  42 


52   46   43 
23   26   25 


61   59 

38   46 


43   36 
28   30 


60   51   59 
33   31   26 


60   62   66 


68   62   65 
26   47   43 I 


22   22 

0-2 


22   23   20 


67   67 

30   42 


68   75   70 
32   33   49 


25  22      25 


25 
11 


66   71   70 
47   47   48 


74   76   60 
35   41   40 


37   36   31 


15   15   32 


30   39   34 


5   11  -  5  -13 


50   48 
33   28 


54   40 
33   3 


36   25   26   30   42   47 


51   56   56 
31   32   38 


68   84   91 
50   50   54 


49   46   42 


43   24   22 


37   37   25 


51   72   73 
45   46   39 


63   52 

32   34 


10   11   12 


58   61   66 
22   26   23 


91   89   69 
57   54   53 


71   74   60 
51   48   34 


51 
25 


42   41   36 
22   31  22 


30 
6-2 


68   45   42 
35   35   31 


63   55   65 


29   36   30 


67   65   46 
44   35   31 


72   61   64 
49   45   28 


43   40   49 


50   54   56 
36   30   30 


65   67   69 

37   39   37 


49   46   34 
23   22   30 


37   41   50 


29   15 
-  4  -12 


42   52   54 
33   37   39 


70   74   76 


23   38   28 


67   64   68       60.5 
34   32   36       34.1 


69   70   73   77   70.1 
41   41   60   51   45.6 


42   42   39   44 
31   34   22   24 


42 
25 


64   54   45 


63   59   42 

30   40   28 


69   76   74 


62   67   61 
37   39   44 


48   54   51 


13   13   24   15 
2-4    5-10 


56   58 
36   37 


80   75   65   76 
47   45   53 


85   22   28   15 


35   32 
8-3 


42.4 
22.5 


63.4 
38.6 


70   66   64 
46   47   50 

73 


69   69   731  72 

35   36   33   38   53   59   51 


26   36   17 


68 
32 


70   65 
39   39 


59   51   62 
15   16   20 


51   55   65 

30   30   30 


87   85   49 
45   48   40 


77   79   87   87 
32   37   47   47 


48.2 
29.0 


56.3 
31.6 


68.7 
40.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 
DELAYED    DATA 

Continued 

Day  Of  Month 

0 
Oi 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  i 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

JUNE   1962 

SAINT    JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

83 

57 

77 
55 

70 

48 

60 
39 

79 
52 

69 
54 

76 
43 

76 
44 

82 

38 

81      82 
49       66 

74 
54 

89 
49 

87      89 
44      49 

89       89 
51        51 

85 
50 

77 

50 

67 
58 

78 
47 

83 
51 

80 
62 

77 
60 

79 
59 

79 
51 

77 
45 

83 

43 

89 
65 

89 
54 

80.5 
51.3 

SEPTEMBER    1962 

MORRISVILLE   2 

MAX 
HIN 

66 

41 

66 

34 

67 

34 

65 
52 

58 
48 

58 
46 

66 
48 

60 

47 

OCTOBER    1962 

MORRISVILLE   2 

MAX 
MIN 

63 

47 

6B 
38 

76 
36 

72 

45 

64 
52 

54 
48 

53 

47 

56 

47 

54 

48 

52      56 
45       38 

68 
43 

62 
37 

52      60 
26      23 

63       63 
40       55 

59 

34 

75 
24 

71 
36 

65 

41 

53 
32 

58 
37 

45 
33 

41 
28 

38 
24 

44 
28 

48 
33 

50 
28 

38 
23 

39'     56.8 
32!     37.0 

NOVEMBER    1962 

MORRISVILLE    2 

MAX 
MIN 

»1 

37 

42 
26 

44 
25 

38 

32 

35 
29 

33 
27 

43 
14 

54 
28 

53 
33 

50      47 
32      33 

37 
21 

35 

It 

33      34 
25      22 

38       36 
23      23 

35 
30 

33 

10 

38 
15 

40 
24 

42 
36 

40 
30 

36 
24 

20 

38 
7 

46 
10 

49 
13 

53 
15 

52 
17 

1    41.2 
|     23.2 

DECEMBER    1962 

MORRISVILLE    2 

MAX 
MIN 

52 
20 

SO 
20 

47 
23 

55 
35 

47 
28 

48 
35 

46 
30 

42 
29 

38 
26 

34      26 
23      16 

23 

-    7 

14 
-    9 

17       14 
5-8 

21       22 

1    -    3 

24 

-    1 

33 
IS 

37 
-    3 

8 
-20 

22 

-   1 

28 

11 

34 
9 

25 

-  e 

37 
2C 

25 

-10 

26 
2 

27 

-    4 

2E 
-12 

5 

-13 

30.8 

8.1 

JANUARY    1963 

ENOSBURG   FALLS 

MAX 

MIN 

7 
-    3 

21 

2 

29 
19 

30 
15 

32 

11 

33 
15 

35 

24 

36 
27 

36 
28 

42      34 
30      17 

25 
15 

36 

17 

20       18 
-4         2 

16       27 
-23         2 

35 
9 

4C 

is 

46 

IS 

37 

e 

22 

-    7 

24 

4 

7 
-    9 

12 

-   i 

22 

-    - 

22 
5 

IS 

2: 
-2: 

24      18 
11    -21 

26.6 

6.5 

MARCH    1963 

ENOSBURG   FALLS 

MAX 
MIN 

29 

34 
-   9 

36 
-21 

39 
IB 

42 
28 

40 
25 

33 
23 

40 
2 

36 

5 

33      24 

-5-4 

37 
16 

37 

18 

37      35 
24-4 

43      4: 
-    9       2! 

40 
21 

35       3? 
23      1! 

42 
22 

3< 

1< 

37 

4 

55 

7 

50      69      55 
29       33       37 

42      48       58       52 
33       12       43       25 

41.3 
14.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

MAINE 

APRIL    1963 
NEW   GLOUCESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

142 

150 

51 

79 

.12 

101 

54 

38 

.12 
98 
57 
40 

.09 
67 
56 
43 

.19 
87 
59 
38 

.24 

121 
68 

40 

T 

MAX    AND   MIN    IN    DAILY   EVAPORATION    TABLE    REFER    TO   EXTREMES    OF    TEMPERATURE    OF    WATER    IN    PAN   AS    RECORDED    DURING    THE    24    HOURS    ENDING   AT    TIME    OF    OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 
DECEMBER    1962 
AMHERST 

VERMONT 
APRIL    1962 
SAINT    JOHNSBURY 

MAY    1962 
SAINT    JOHNSBURY 

JANUARY    1963 
ENOSBURG   FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

35 

35 

35 

35 

33 

32 

T 
31 

29 

28 

2.0 
30 

2.0 

31 

30 

T 
T 

2.0 
29 

2.5 

3.0 
30 

1.0 
28 

T 
24 

T 
22 

22 

22 

4.0 
24 

2.0 
22 

22 

21 

.2 
19 

.4 
18 

12 

9 

5 

3 

T 

T 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 


NEW  ENGLAND 


CONNECTICUT 
October  1962 
October  1962 

MAINE 

August  1948 
February  1963 

MASSACHUSETTS 
November  1946 
December  1962 
January  1963 


January  1963 

NEW  HAMPSHIRE 
December  1962 

January  1963 
March  1963 
March  1963 

March  1963 

April  1963 
VERMONT 
November  1955 

November  1955 

January  1963 


Climatological  Data  Table 
Dally  Precipitation  Table 


Station  Index 
Climatological  Data  Table 


Station  Index 

Daily  Precipitation  Table 

Climatological  Data  Table 


Norwich  Pub.  Utll.  Pit. 
Norwich  Pub.  Util.  Pit. 

Rockland  1  w 
Caribou  WB  Airport 

Rockport  1  ESE 
Franklin  Falls  Dam 
Hingham 


Total  Precipitation  5.63  inches. 

Correct  as  follows:   1st,  0:   2d,  0-   3d  o 
Monthly  Total,  5.63  Inches.  '   ' 


4th,  0; 


Daily  Precipitation  Table     Hingham 

Daily  Precipitation  Table     Mac  Dowell  Dam 

Daily  Precipitation  Table  Marlow 

Daily  Precipitation  Table  Marlow 

Climatological  Data  Table  Peterborough  2  s 

Daily  Precipitation  Table  Petersborough  2  S 

Daily  Precipitation  Table  Marlow 


Station  Index 
Station  Index 


Danville 
Waitsfield  2  WSW 


Tab"0"1  lDdeX  and  Data        Morrisville  ENE 


SNOW  ON  GROUND 


Beginning  August  1,  1948  Longitude  should  be  69°  07' 
Elevation  should  be  70  feet. 
Lowest  Temperature   -25°  on  4th. 


Beginning  November  1946  Longitude  should  be  70°  36'. 

Correct  as  follows:   1.18  inches  on  7th. 

Correct  as  follows:   Total  Precipitation,  3.17  inches- 
Greatest  Day  of  Precipitation  and  date,  1.00  inch  on  27th- 
Number  of  Days  with  Precipitation  0.50  or  more,  3-  1  00  or 
more,  1 . 

Precipitation  on  27th  1.00  inch:   Monthly  Total  3.17  inches. 


Correct  as  follows:   1.30  inches  on  6th- 
Total  5.24  inches. 

Delete  record  for  entire  month. 

Delete  record  for  entire  month. 

Correct  as  follows:   Total  Precipitation,  D3.27  inches 
Number  of  Days  with  Precipitation,  0.50  or  more,  missing. 

SotaTV?  WUOWS:   17th'  *'  18th'  V  -56  inch;   M°nthly 
lotai,  D  J. 27  inches. 

Delete  record  for  entire  month. 


Beginning  November  1,  1955  Latitude  should  be  44°  25' 
Elevation  should  be  1390  feet.  ' 

Beginning  November  1,  1955  elevation  should  be  820  feet. 

Sote  PUsiiSned  " HMnIT1S:llle  ENE  Sh0uld  be  M°r«sville  2. 
19^2  Daftf  J  Dat^/°o  0ct°ber.  November  and  December 
lybj  Data  for  Morrisville  2. 

NEW  ENGLAND 
CORRECTED  DATA 


Station 

Day  of  month 

■* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANNON  MOUNTAIN,  N.  H. 

1957 
JANUARY 

8 

8 

8 

11 

11 

11 

16 

17 

FEBRUARY 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

17 

18 

20 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

17 

18 

18 

17 

18 

18 

17 

18 

15 

10 

8 

8 

MARCH 

13 

13 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

19 

21 

21 

20 

20 

19 

17 

16 

17 

19 

19 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

APRIL 

18 

DECEMBER 

5 

6 

1 

1 

T 

3 

13 

9 

9 

10 

11 

12 

10 

T 

CANNON  MOUNTAIN,  N.  H. 

1958 

JANUARY 

11 

9 

9 

9 

9 

8 

10 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

22 

21 

24 

26 

28 

28 

28 

30 

40 

40 

39 

39 

39 

49 

55 

61 

62 

FEBRUARY 

63 

63 

65 

65 

66 

75 

80 

81 

81 

81 

86 

86 

86 

96 

110 

110 

110 

110 

108 

110 

113 

108 

117 

115 

113 

111 

MARCH 

112 

112 

112 

114 

114 

113 

114 

114 

113 

113 

112 

112 

110 

110 

lie 

119 

119 

118 

118 

118 

121 

124 

132 

128 

130 

128 

126 

125 

123 

120 

120 

APRIL 

120 

122 

125 

125 

124 

128 

129 

130 

131 

131 

130 

137 

137 

137 

136 

136 

131 

122 

115 

109 

102 

98 

93 

85 

81 

80 

80 

85 

83 

82 

MAY 

75 

72 

68 

65 

63 

58 

56 

53 

50 

49 

44 

42 

42 

41 

39 

37 

29 

24 

16 

11 

8 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NOVEMBER 

T 

2 

3 

1 

T 

4 

5 

DECEMBER 

5 

5 

4 

8 

6 

10 

10 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

19 

18 

21 

21 

23 

28 

27 

26 

29 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

27 

27 

CANNON  MOUNTAIN,  N.  H. 

1959 

JANUARY 

27 

30 

31 

31 

33 

34 

35 

35 

34 

34 

35 

36 

38 

38 

36 

36 

35 

35 

35 

36 

38 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

FEBRUARY 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

35 

34 

36 

45 

44 

45 

44 

50 

49 

49 

50 

53 

53 

54 

54 

55 

59 

58 

57 

57 

56 

MARCH 

56 

56 

56 

61 

60 

59 

59 

59 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

61 

61 

59 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

63 

65 

64 

64 

63 

APRIL 

63 

61 

61 

60 

59 

58 

60 

57 

56 

55 

55 

55 

54 

52 

51 

49 

48 

47 

45 

45 

44 

42 

40 

37 

33 

31 

30 

31 

30 

28 

MAY 

27 

26 

26 

24 

21 

15 

10 

8 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NOVEMBER 

T 

T 

T 

DECEMBER 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

4 

4 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

12 

18 

18 

19 

CANNON  MOUNTAIN,  N.  H. 

1960 

JANUARY 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

30 

31 

29 

29 

35 

34 

35 

35 

34 

34 

35 

36 

37 

39 

38 

38 

38 

FEBRUARY 

38 

40 

43 

43 

43 

41 

42 

46 

48 

48 

45 

46 

46 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

47 

49 

49 

49 

52 

52 

50 

51 

51 

52 

MARCH 

52 

52 

52 

61 

65 

65 

66 

75 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

77 

78 

77 

79 

78 

80 

80 

81 

81 

79 

78 

75 

67 

56 

APRIL 

51 

45 

44 

38 

36 

38 

38 

38 

39 

39 

36 

35 

34 

32 

25 

22 

18 

16 

15 

14 

11 

7 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OCTOBER 

T 

T 

T 

6 

6 

5 

5 

4 

NOVEMBER 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

DECEMBER 

4 

3 

3 

3 

6 

4 

5 

5 

12 

12 

11 

11 

11 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

CANNON  MOUNTAIN,  N.  H. 

1961 

FEBRUARY 

24 

24 

24 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

26 

28 

30 

29 

29 

30 

27 

27 

27 

27 

27 

19 

16 

15 

15 

15 

MARCH 

15 

21 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

27 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

29 

28 

28 

29 

29 

27 

24 

25 

26 

28 

APRIL 

24 

30 

33 

32 

32 

34 

37 

40 

39 

43 

52 

53 

54 

60 

59 

59 

60 

61 

61 

60 

57 

55 

54 

53 

51 

51 

51 

45 

45 

48 

NOVEMBER 

1 

6 

a 

9 

9 

DECEMBER 

9 

9 

9 

9 

6 

6 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

13 

23 

24 

24 

26 

26 

25 

24 

24 

31 

31 

31 

31 

CANNON  MOUNTAIN,  N.  H. 

1962 

JANUARY 

31 

31 

32 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

38 

37 

FEBRUARY 

32 

32 

34 

34 

34 

36 

36 

36 

36 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

38 

40 

40 

43 

46 

46 

47 

47 

57 

57 

56 

56 

57 

MARCH 

58 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

58 

68 

68 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

62 

62 

62 

64 

64 

63 

61 

57 

APRIL 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

52 

50 

52 

52 

52 

51 

51 

54 

54 

54 

55 

55 

54 

52 

48 

43 

42 

42 

42 

38 

27 

18 

4 

T 

T 

OCTOBER 

3 

4 

3 

3 

3 

1 

NOVEMBER 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

8 

8 

8 

7 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

DECEMBER 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

17 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

23 

26 

CANNON  MOUNTAIN,  N.  H. 

1963 

JANUARY 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

29 

35 

33 

33 

33 

33 

36 

36 

39 

38 

38 

39 

47 

47 

45 

50 

49 

49 

49 

49 

FEBRUARY 

49 

49 

49 

49 

52 

52 

55 

52 

52 

52 

52 

54 

57 

57 

61 

61 

62 

62 

61 

64 

69 

69 

69 

72 

71 

71 

71 

71 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


AN SON  I  A 

3AKERSV1LLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

CANDLEWOOD  LAKE 

COCKAPONSET  RANGER  STj 

COLCHESTER 

COLLINSV1LLE  I  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  8RAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  OAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MILFORO 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  W6  AIRPORT 
NEWINGTON  ■ 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAU6  FOREST 


ROCK 


RIVER  DAM 


ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  OAM 
STORRS 

thomaston  oam 
torrington 

trap  falls  reservoir 
waterbury  radio  wbry 
wepawaug  reservoir 
westbrook 

west  hartford 
west  hartland 
whigville  reservoir 
wigwam  reservoir 
wolcott  reservoir 
woodbury  3  w 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 


l'.CL 


FORT 
FORT 


IELD 


JONESBORO 

WISTON 
LONG  FALLS  DAM 
HIAS 

MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
I  OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
OQUOSSOC 
ORONO 
ORONO  2 
PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  3  SW 

RUMFOPD 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANOOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SQUA  PAN  OAM 

NS  FALLS 
TELOS  OAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


EW  HAVEN 
[TCHFIELD 
EW  LONDON 
ITCHFIELD 
ART  FORD 
AIRFIELD 
INDHAM 
.ITCHFIELD 
HARTFORD 
URFIELD 

IDDLESEX 

HARTFORD 
OLLAND 
ITCHFIELD 
AIRFIELD 
IEW  HAVEN 
AIRFIELD 
.ITCHFIELD 
IEW  LONDON 

HARTFORD 

HARTFORD 

HARTFORD 

NEW  LONDON 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

TOLLAND 

IDDLESEX 
NEW  HAVEN 

IDOLESEX 


b  1  2  b 
5  2  7  3 
5285 
5445 
5510 


RTFORD 

TCHFIELD 

W  HAVEN 

IEW  HAVEN 


131  NEW  LONDON 


WINDHAM 

FIELD 
tTOLLAND 

(litchfielo 

FIELD 

'  Ilitchfielo 
:IELD 


TOLLAND 
7970  fAIRFIELO 
5    FAIRFIELD 
8136    TOLLAND 

o  Ilitchfield 

B436  LITCHFIELD 


BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

SRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 
INGTON 


IELD 


9067   MIDDLESEX 

JHARTFORD 

HARTFORD 

.RTFORD 

LITCHFIELO 


D273  kENNEBEC 
0275  kENNEBEC 
0355    PENOBSCOT 


0480   WALDO 
0600   (SOMERSET 
OMERSET 
ROOSTOOK 
UMBEPLANl 
lUMBE1 
1175   [AROOSTOOK 


AND 


OOSTOOK 
ENOBSCOT 
INCOLN 


628 


ASHINGTON 
ISCATAQUIS 
2620  HANCOCK 
2700  FRANKLIN 
2765  FRANKLIN 

868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
CENNEBEC 
OXFORD 

3261  Washington 

ISCATAQUIS 
ROOSTOOK 
UM8ERLAND 
3892  [AROOSTOOK 
3897  ^ROOSTOOK 
".086  SOMERSET 

41S3  Washington 
4566  Androscoggin 


487: 


ASH INGTON 

4927  (SOMERSET 
5261 

PENOBSCOT 
5309  (PENOBSCOT 
5460  iSOMERSET 

PENOBSCOT 


6427 


LIN 


penobscot 
6<.3s  penobscot 
penobscot 

6900  Cumberland 
6905  cumberland 
6937  ^roostook 


'XFORO 
7330  bxFORD 
7335    DXFORD 

AROOSTOOK 


)    PISCATAQU 
.     SOMERSET 
!    OXFORD 
(ENNE8EC 


>    YORK 

)    PENOBSCOT 

,     WASHINGTON 


41 

20 

73  05 

41 

50 

73  02 

37 

72  06 

72  57 

41 

bO 

72  44 

41 

10 

73  08 

71  57 

41 

39 

73  29 

41 

48 

72  56 

41 

29 

73  28 

41  56 

41  38 

41  24 

41  46 


41    20 
41    23 

41     07 


41    23 
41    48 

41     42 


41  45 

42  00 
41  44 

7    41  40 


9   44    19 

11    44    48 

44    23 


46    37 
44    56 

44     08 


45    28 

"5    50 

43    51 


72  59 

73  15 
73    22 


72  11 
72  29 
72    11 


72  55 
72  05 
72    53 


73  25 
72  04 
71    51 


72    49 

72  18 

73  33 
73    10 

72  15 

73  03 
73  07 
73  09 
73  02 
73  02 
72    26 

72  47 
72    58 

72  57 

73  OB 


67  48 
67  50 
70  16 
67  39 
70  14 
70  12 

67  28 

69  53 

70  55 

68  42 


43  42 
45  15 
45  09 


70  37 

66  39 

67  24 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ANSON1A  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J*  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CQ.J 
WATER  BUREAU  HARTFORD  i 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CoJ 

ST.  PARK  +  FOREST  COMMJ 


NEW  HAVEN  WATER  COMPANY] 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  J 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 
GROTON  PUBLIC  UTIL. 

ENG.  DEPT.  HARTFORD  | 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAl 


-'EWE  I 


.TER  CO. 


:  DEPT. 


ONDON  I 
MANCHESTER  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAI 
FRANK  P.  0  NtlLL 

conn.  agr.  Exp.  stati< 


iateR  company: 
iater  company^ 

'  +  POWER  CO. 


WATER  COMPANY 


LIGHT 


ER  COMPANY1 
POWER  CO. 


ROCKV 
CONN.  I 

RIDGEFIELO  WATER  SUPPL* 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CQ 
BUR.  ENG.  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WILLIAM  W.  SYMONDS 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  -f  POWER  COi 
U.  OF  CONN.  AGR.  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO.   J 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO, 
RADIO  STATION  WBRV 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY! 
JAMES  RINTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD  | 
WATER  BUREAU  HARTFORD  ; 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  . 
WATERBURY  WATER  COMPANV 


PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCr 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 


CENTRAL  MAINE  PWR. 
KENNEBECK  WTR.  PWR 
HAROLD  MAC  ILROY, 
ANDREW  J.  SANBORN 
U.S.  NAVY 

U.S.  WEATHER  SUREA 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
RAYMOND  R.  PALMER 


HICKS 


WALTER  i 
MRS.  ELMER  ■ 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELO 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  D1STRIC 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO 
STATE  FISH  HATCHERY 

MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 


AGENCY 


MING 


FED. 
WILL 
CENTRAL  MAINE  POWER  < 

VING  C.  MASON 

ION  WATER  POWER  CO. 

CENTRAL  MAINE  POWER  < 

I  JORDAN 

MADISON  MILLS 

!  POWER  CO 
GREAT  NORTHERN  PAPER 
0.  AVIATION  AGENCY 
LAMONTAGNE 

TION  AGENCY 


:L0  COPP 
UNIVERSITY 


hi  HE 


STATION 


MASSACHUSETTS 


■  ADAMS 
I  AMHERST 
ASHBURNI 


.  BEDFORD 
BEECMWOOD 
BELCHERTOWI 


STON  WB  AIRPORT 


CHESTERFIELD 


HAVERHILL 
.  HEATH 
|  HINGHAM 
I  HODGES  V1LLAG1 

HOLYOKE 

HOOSAC  tunnel 
\   HUBBARDSTON 
'  HYANNIS  2  NNE 


MANSFIELD 
MENDON 
MIDDLEBOPO 
MIDDLETON 


KET  W9  AIRPORT 


IELD 


PLAIfi 

PLYMOUTI 
PROVINCETOWN  1 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  Al 
SANOWICH 
SEGREGANSET 


SHEL6URNE  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 


STA 


TURNERS  FA 

WALPOLE 

WARE 

WASHINGTOI 

2 

WEST  8RIMI 

!(■' 

WEST  CUMM 

HS 

WESTFIELO 

WEST  MEOW, 

WESTON 

WEST  OTIS 

WESTOVER  F 

IE 

D 

W  1  NCHENDON 

WORCESTER 

A 

WORCESTER 

NEW  HAMPSh 

CAMPTON 


a  In 


NORTHERN  PAPEI 

R  W.  HOLMES 
AL  MAINE  POWER 

iRD  FALLS  POWER 
iRO  FALLS  POWER 
LE  JANDREAU 


AINE  POWER  CO. 


HYDRO  ELEC  CO 
DALYN  BENNETT 
ATER  POWER  CO 


CENTER  HARBOR 
.REMONT 

:ar  brook 

colebrook 
concord  wb  airport 

CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 


DURHAM 
|  EAST  DEERING 
ERROL 
FABYAN 
FIRST  CONN  LAKE 


GREENVILLE 

HANOVER 

HILLSBORO  2    W 

HUDSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA  All 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 
IANCHESTER 
HARLOW 
MASSABES1C  LAKI 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASH1NGT' 
NASHUA  2  NNW 


COUNTY 


BERKSHIRE 
IAMPSHIRE 
'ORCESTER 
UDDLESEX 
WORCESTER 
IDDLESEX 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
10RFOLK 


WORCESTER 
'LYMOUTH 
LYMOUTH 
WORCESTER 


WORCESTER 


1. 561 


2107  worcester 
2369  Middlesex 
2451  plymouth 

2501  DUKES 
2642  BRISTOL 

2806  worcester 
Middlesex 

2997  NORFOLK 
3052  WORCESTER 

3270  ^IDDLESEX 

3401 


3*7: 


ESSEX 


RANKLIN 
YMOUTH 

3659  Worcester 

iampden 
3713  Berkshire 

'orcester 
arnstable 

13876  lESSEX 
'3985  HAMPSHIRE 
0105    ESSEX 

14313  Middlesex 

14449  BRISTOL 

[4667  Worcester 
[4711  plymouth 


.  Worcester 

.  NORFOLK 
.  Hampshire 
'.   plymouth 


25  HAMPSHIRE 
YMOUTH 
BARNSTABLE 
6699  WORCESTER 
IDDLESEX 
LYMOUTH 
ESSEX 


is  ■  a  i 


.  BE* 


HIRE 


6977 
'124  E 

190 


LESEX 

HAMPDEN 

■(ORCESTER 

WORCESTER 


316  NORFOLK 


MPDEN 

WORCESTER 
WORCESTER 

WORCESTER- 


3530 


GRAFTON 
COOS 

I  MACK 
CARROLL 
COOS 
CHESHIRE 

TRAFFORO 
1LLSBORO 

COOS 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

GRAFTON 


3656  HILLSBORO 
3850  JGRAFTON 

SBORO 
SBORO 
399  CHESHIRE 
i  BELKNAP 


2  Igrafton 
5013  ^hillsboro 
illsboro 


51! 


5211 


)    CHESHIRE 


LSBORO 
5400  tOOS 
5412     ILLSBORO 
5629    MERRIMACK 
5639    COOS 
5712  HILLSBORO 


42  22 
42    21 

41  57 

42  03 
42  07 
42    15 

41     40 


42  40 

42  14 

42  07 

42  12 


42  36 
42  10 
41    15 


42  50 
42  28 
42  07 
42  11 
42  24 
42  01 
42  27 
42  32 
42    26 

42    31 


1  47 

2  39 
4   42    32 


42  07 

I   42  27 

I   42  28 

42  17 


42  07 
42  08 
42    23 

42    10 

42  12 
42  42 
42  16 
42    18 


71    53 

71  28 

72  02 

71  17 

70  49 

72  21 
72    07 

71  07 


72  08 
71  35 
70    40 

70  31 

71  10 
71  46 
71  25 
71  25 
71    59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 

70  55 

71  53 

72  36 


43  52 

44  10 
43    43 


70  56 
70  55 
72    21 


72  17 
71  08 
70  55 
70  36 
70   52 

70  30 

71  07 


72    < 

72  05 

73  25 

71  06 

72  35 


73  09 
72  16 
72    58 

72  42 
71    26 

71  19 

73  09 

72  33 

72  05 
71  52 
71    49 


71  38 
71     42 

71  28 

72  21 
71  36 
71  30 
71  30 
71    07 

71  20 

72  04 


43  26 
43  25 
43    34 


43    42 
43    07 

1Q   42    47 
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NEW  ENGLAND  POWER  CO 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
CORPS  Of  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


i  90  MIC  "It 


8A 

LOF 


72  17 
71  56 

71  26 


71  40 
71  59 

71  28 

72  12 


J.S.  WEAT 

HER  BUREA 

1ETR0.  D] 

ST.  WTR. 

COMM. 

MASS.  COf 

SECTIONAL 

INST 

:iTY  ENGINEER 

:orps  OF 

[NG1NEERS 

CLOSED 

J/30/62 

J.S.  COAS 

I  GUARD 

resource; 

HETRO.  Dl 

COMMh 

METRO.  01 

ST.  WTR. 

COMM  4 

U  S  CORPS 

OF  ENGR 

IRS.  MAR' 

E.  DAVI 

CRANBERR' 

EXP.  STATION 

MRS.  EL12ABETH  B. 

HOUGH 

RICHARD  I 

.  8RIGHAM 

DEPT.PU8I 

1C  WORKS 

METRO.  D 

ST.  WTR. 

COMM. 

MASS. WTR 

RESOURCES  COM* 

RESOURCES  COMC 

MASS. WTR 

RESOURCE 

COMM 

IASS.I 
F.  ROBE  I 


RESOURCES  COMM 
KILl 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HARMON  E.  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWER  CO 
MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  +  VNYRD.  ELEC. 


CO. 


MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
DANVERS  WATER  WORKS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  ENGINEER 


RESOURCES  COMM" 
ST.  WTR.  COMM* 
RESOURCES  COM»| 


MASS. I 

METRO 

MASS. I 

JOHN  I 

METRO.  DIST.  WTR.  COMMJ 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM! 

DIR.  HARVARD  FOREST 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO, 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC. 


U.S.  COAST  GUARD 

M.    A.  WINSOR 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

NEW  ENGLAND  POWER  CO.  ! 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL 
DAVID  A.  HUNTER 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 


CORPS  Of  ENGINEERS 
w.  MASS.  ELEC.  CO. 

PARKER  N.  CHICK 
WARE  WATER  WORKS 
MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 
INA  E.  LAMB 

CLOSED  5-15-63 
MASS. WTR. RESOURCES  COM!- 


R. RESOURCES  COMC 

R  FORCE 

R. RESOURCES  COMi- 
ATHER  BUREAU 


JAMES  LEONARD 
BROWN  PAPER  COMPANY 
RUSSELL  E.  MAGUIRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.M. 

ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
LA  SALETTE  SEMINARY 
CONN.  VALLEY  ELEC.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MERLE  8. WRIGHT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 


UNIV 


SIT 


6IL8ER 


RODNE 

G.  E.  CAMPBE' 

DWIGMT  A.  DANFOR 

NEW  ENGLAND  POWEI 

MASS. wTR. RESOURCES  COM* 

j.  southmato 
:ps  of  engineers 
arthur  g.  brown 

I  K.  BROWN 

GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N 


MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.M 


HARRIET 


TER  WORK. 


1260.  7*|  TA 
6262  ■ 

i4d  up 


MANCHES 

WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
RICHARD  D.  PARKER 
KT.  WASH.  OBS.  CORP. 
PENNICHUCK  WATER  WORKS 
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NEWPORT 

NORTHWOOO 

TTER  BROOK  DAM 
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SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE 
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TAMWORTH  2 
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WARREN 

WATERVILLE    VALLEY 
WEST    hENNIKER 
WEST    RUMNEY 


"H1TEFIEL 
WINCHES 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOOO STOCK 
YORK   pond 

RHODE 


EP 


SLOCK    ISLAND    MB    AP 
GREENVILLE 

MN&STON 
NEWPORT 

NEWPORT    WATER    WORKS 
PROVIDENCE    W3    AIRPORT 
WOONSOCKET 


8ALL  MOUNTAIN 
8ELLQWS  FALLS 
BENNINGTON  2 
BETHEL  4  N 


CANA*N 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 

DANVILLE 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 


S»  [CHESHIRE 

i86io  Carroll 

18655  CHESHIRE 
SS8-  jGRAFTON 
8960  GRAFTON 
&291    f 


TON 


ofcoCKINGH 
6    tARROLL 
0    3RAFTON 
9966    COOS 


IEWPORT 
PROVIDENCE 
1NGTON 


0*99  hi 
0563  BE 


PORT 

>ROVIDENCE 
'ROVIDENCE 


INDHAM 
NDHAM 

NGTON 


3RANGE 
ADDISON 

:aleoonia 


45    22 

4S  12 
*2  57 
42    51 
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41     *4 
41     59 


71  11 

72  10 
Tl  09 
T2    14 

71  57 
71  15 
Tl  23 
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TO    4T 


71 

)0 

7] 

»1 

71 

51 

71 

37 
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23 

3    07 

T2 

47 
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3  53 
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72 

Tl 
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13 
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36 
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73 

09 
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71 

3? 

3    23 
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3f. 
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OBSERVER 


N.H.  FISH  ♦  GAME  OEPT. 
H.  P.  SHEPARD 
MARY  R.  STRACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORI  SON 
GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
WILLARD  F.  WIGGETT 
DEPT.  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 


PLAINt 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  DAMON 

MRS.  MARION  w.  ■■>'.:'• 
N.H.  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  EN 


REN.  ■< 


PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
CARL  D.  GRuPE 
HERMAN  E.  BAKER 
ROBERT  A.  81ERWEILER 
FRED  S.  BROWN 


NM 


1SH  I 


TCHEf 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL  W.  BOHN£ 
VICTOR  R.  PERKINS 
GEORGE  L.  COOPER 
UNIVERSITY  Of  VERMONT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

P.  E.  FEARON 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO 
MRS.  RE8A  CUSHMAN 
CENT. VT. PUBLIC- SERV. CO 
DAVID  HASTINGS 
STUART  T.  WITHERELL 
OTIS  F.  BRICKETT 
RUFUS  S.  GILBERT 
L.  H.  POMEROY 
GILMAN  PAPER  COMPANY 


STATION 


VERMONT 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS 
HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 
MANCHESTER  DEPOT 
MAYS  MILL 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

.  MONTPELIEP  FAA  AIRP' 

|  MORRISVILLE 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTMFIELD 

NORTH  HARTLAND  DAM 

NORTH  SPRINGFIELD  Di 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 


5EARSBUPG  MOUNTAI 

SEARS8URG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 
STOCKBRlDGE 

TOWNSHEND  dam 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WA1TSFIELD  2  WSW 

WARDSBORO 

WATER8URY    1    NNE 

WEST    BURKE 


PUTNAM   WATER    WORKS 

MAINE 
NEW   GLOUCESTER 

MASSACHUSETTS 
CHESTER    2 
CUMMINGTON   HILL 
WEST    CUMMINGTON 


6995 


LAMmi 


.AMOILLE 

INDHAM 
ORLEANS 
CALEDONIA 

ASHINGTON 

INDSOR 

INDSOR 

ENNINGTON 

INOSOR 

INDSOR 


7-HOUS ATON I C ,  B-HUDSON , 


ENNINGTON 
INDSOR 

UTLAND 

'fiiML  |N 
7054  [CALEDONIA 
DDISON 
ENNINGTON 
INDHAM 
INDHAM 
INDHAM 

3RANGE 
INDSOR 
INDHAM 
INDSOR 

3RANGE 
INDHAM 
ASHINGTON 
INDHAM 
ASHINGTON 

CALEDONIA 

INOHAM 


■WMPDEN 
■•AMSHIRE 
HAMPSHIRE 


43    11 

72    37 

44    56 

44    17 

72    56 

43    11 
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42  18 
42  28 
42  29 


72  49 

72  38 

72  12 

72  07 

72  40 

72  21 

72  30 

72  54 

T2  44 

72  34 

72  56 
72  49 

72  58 

73  10 

72  01 

73  06 
73  00 
72  55 
72  57 


72  59 
72  56 

72  58 
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98C 

8T5    12* 
90C       8A 

I45C 
650       8A 

280 

SP 

501 

BA 

650 
610 
190 

7A 

8A 

344 

690 

5P 

AVERY  H.  PARK 
OR  IN  HARRIS 
MAUDE  SHATTUCK 
PAUL  TODTSCHINDER 
CENT. VT. PUB.  SVC.  CORP. 
MRS.  GLADYS  E.  MAY 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
GREEN  MTN.  POWER  CORP. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ER  *  LIGHT  OEPT. 

K  BROADCASTING  CORP. 


AGR.  RESEARCH 


WIL 


BAY, 


CORPS  OF  ENGIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PAUL  R.  OSTERTAG 
MRS.  EMILIE  MOORE 

ROWLEE 

NEW    ENGLANO    POWER    CO. 
JAMES    E.    MANNING 
GEORGE    L.    KIRK 

Raymond  c.   sweeny 

S  MUSEUM 

PUBLIC  SERV.C< 
GEORGE  8RIGGS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 


.  isa6el  whitney 
Raymond  la  Rock 
corps  of  engineers 
edith  spaulding 
corps  of  engineers 
england  power  o 


HfNI 


EDI 


PER 


PUTNAM   WATER    WORKS 


CHARLES   E.    6RAGOON 

DAVID    W.    PARRETT 
PHILIP    OATER 
CLOSED    5-15-63 
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REFERENCE   NOTES 
"reau'ofrice  m"  Joi  Cllmatologiet    for   Southern   New  England    (Connecticut    and   Rhode    Inland)    at    Weatlv 


Additional  Information 
Massachusetts)  at  Heath 
Buroau  Airport    Station,    Windsor   Locks,    Connecticut,    or   to  any    Weather   & 

Figures   and   letters   following    the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distanc 

Delayed  data   and  corrections   will   be  carried   only    In   the   June   and  December    Issue 

Monthly    and  seasonal   snowfall    and   heating  degree  days    for   the  12  months    ending  w 

Stations    appearing    in    the    Index,    but    for  which  data  are  not    listed    In    the   tables 

Divisions,    as   used   in    "Cllmatologlcal   Data"  Table  and   on   the  maps      became  effect 
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on   ground    In    the   "Snowfall    and   Snow  on  Ground"  Table    is   at    observation    time  for   all    except    Heath 
ie  Station    Index   the    letters   C,   G.    H,    J,    and    s   in   the   "Special"   column  under   the  heading    "Observe 
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S      Storage  Precipitation   Station.      Precipitation  measurements,    i 
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dicate 
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and  are  published  later  in  " 
l/or  snow  on  ground  In  that  mo. 
published    in    the   July   or  Augu; 
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he  following: 
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In    the  December    is; 


REFERENCE   NOTES 


No  record    in   the    "Cllmatologlcal    Data"  Table   and   the  "Daily   Temperature"  Table 
Interpolated   values    for   monthly    precipitation    totals   may    be    found    In    the    annua 
In    the   "Supplemental    Data"  Table;    "Daily   Preclpltati 


-     Ho 

Tt      Mount    Washington, 


in.    New  Hampsh 


Mount    Mansfield,    Vermont 


■   Table;    "Snowfall    and    Snow   on  Ground"   Table;    and    the 
extremes   for   the  State  i 


•  taouH     ine1u!ieHdi0n?    E"**"    '^    '^^       TblS    St8tlOD     ls    0Ot    equipped    . 
Amount    included    in    following   measurement,    time    distribution   unknown 

#  Thermometers    are   generally   exposed    In    a   shelter    located  a   few  feet    abo^ 
the  roof    of    a    building. 

//     Gage   ls   equipped  with   a   windshield. 

AR      This    entry    in    time   of    observation   column    In    Station    Index    neon«    .ft«r    , 
B     Adjusted   to  a   full   month. 

D      Water    equivalent    of    snowfall    wholly    or    partly    estimated      using    a    ratio 

M     One   or  more  days   of   record  missing;    if    average  value    ls'entered,    less   1 

carried    for   this  station,    have   been   adjusted   to  represent    the  value   fo. 

—  recording   gage.       (These   amounts    are  essentially   accurate   I 
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ne    superintendent    of    Documents,    Government    Printing   Offi. 

ning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations  ex1 
■  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  Governmei 
e      1961      annual    issue   of    Local   Cllmatologlcal   Data   for    tl 


hlngtoo    M°lrrJLYcffKATHER   REVIEW,    MONTHLY    CLIMATOLOGICAL   DATA-NATIONAL   SUMMARY ,    and    STORM    DATA,    all    of    i 

etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  public 
ting  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.  Similar  li 
ective  stations,    obtained  as    Indicated   above,    price  15  cenl 

nflyahm^riPtl0V?Cl;'de8   th*  Annual    Summary.)      Checks   and  money   orders   should   be  made  payable   to  the     ] 
ou'°    Pe  aenT    IO  tps   Superintendent   of   Documents,   Government    Printing  Office,    Washington  25,    D.    C. 
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NEW  ENGLAND  -  JULY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       101°    on   the   29+  at   Fitchburg   2    S,    Mass.,    and   on   the   27th   at 
Manchester,    N.H. 

Lowest  Temperature:       35°    on   the   6th   at    Somerset,    Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:       7.74   inches   at    St.    Francis,    Me. 

Least  Total  Precipitation:     0.50   inch   at    Newfane,    Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:       3.28   inches   on   the   31st   at   Woodbury   3   W,    Conn. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 
SOUTHERN  NEW  ENGLAND 


Temperature:     July  averaged  near  to  a  little  above  nor- 
mal in  Southern  New  England;  but  was  a  month  of  sharp 
contrasts.     In  most  sections  the  cold  period  from  July  4 
to  12  included  one  of  the  coldest  weeks  for  any  July  and 
in  some  areas,  away  from  the  hills,  the  interval  from 
July  24  to  30  recorded  some  of  the  longest  runs  of  days 
with  90°  and  above  temperatures  during  the  present  cen- 
tury.   At  Hartford,  the  mean  temperature  for  the  period 
July  5-12  averaged  only  65.  2",  which  was  8°  below  nor- 
mal for  the  period.      New  minimum  records  for  the  day 
were  set  on  July  9,   10,  and  11.     On  the  other  hand,    the 
temperature  reached  90°  or  higher  on  10  days,  the 
fourth  greatest  number  during  any  month  since  1905. 
New  maximum  records  for  the  day  were  established  at 
Hartford  on  July  1,   2,   25,  and  27. 

Precipitation:     July  precipitation  averaged  5  -  7-1/2 
inches  in  the  west  and  2-1/2  -  4-1/2  inches  in  the  east 
except  3-1/2  -  4-1/2  inches  along  the  coast.     The  driest 
areas  were  in  Tolland,  New  London,  and  western  Wind- 
ham counties,   and  the  wettest  in  Litchfield,   New  Haven, 
western  Middlesex,   eastern  Fairfield,  and  southwestern 
Hartford  counties  where  showers  yielding  1  to  2  inches 
between  the  evening  of  July  19  and  the  morning  of  July  20, 
were  followed  by  especially  heavy  rains  on  the  morning 
of  July  21  when  yields  of  2  -  4-1/2  inches  were  common 
in  the  area  bounded  by  Shepaug  Dam,   Canton,  Walling- 
ford,   Prospect,  and  Woodbury,  and  substantial  amounts 
were  scattered  as  far  south  as  the  coast.     At  Bridgeport 
2.  25  inches  were  recorded  in  60  minutes,  and  Waterbury 


was  deluged  by  over  4  inches  in  3  hours.     While  street 
and  basement  floodings,   lightning  strikes,  and  power  out- 
ages were  common'in  many  sections,  greatest  damage 
occurred  in  Watertown  and  Oakville  where  flash  floods, 
especially  on  Steele  Brook,  caused  the  evacuation  of  over 
50  families  and  severe  damage  to  homes,  factories,  and 
roads. 

Unusual  Storms:      Besides  the  drenching  rains  which  oc- 
curred on  the  21st,   several  smaller  but  nevertheless  in- 
teresting storms   occurred  in  July.       On  the  afternoon  of 
the  5th  one-inch  hail  caused  moderate  damage  to  fruit  and 
vegetable  crops  in  Wallingford.    At  about  the  same  time 
a  small  waterspout  developed  over  Long  Island  Sound  off 
Bridgeport  but  caused  no  damage.      During  the  late  after- 
noon of  July   19  a  small  tornado  followed  a  path  toward 
the  E  and  then  ENE  from  2  miles  WSW  of  Higganum  to 
Moodus  Reservoir.     Witnessed  by  several  people,  the 
small  funnel  made  intermittent  contact  with  the  surface, 
twisted  off  a  110  foot  steel  meteorological  tower  at  mid- 
height,   ripped  power  lines,  damaged  roofs,  and  downed 
several  large  trees. 


Joseph  J.   Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,   Connecticut 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRA1NARD  FLD 

HARTFORD  WB  AiRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SQUA-PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

COR  INN A 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 


84.0 
79.1 
83.9 
77.7 


80. 9M 

80.4 

82.3 

81.8 

82.9 

81.1 

83.8 

//R 

84.1 

R 

84.7 

R 

83.6 

81.0 

83.0 

84.8 

R 

83.4 

81.7 

83.7 

82 

.0 

81 

8 

80 

9 

84 

0 

83 

9 

82 

2M 

76. 

8 

81. 

5 

78. 

1 

78.2 

78.0 

60.9 

78.4 

79.0 

77.8 

77.5 

77.7 

79.5 

79.8 

76.7 

78.8 

79.6 

77.9 

78.5 

79. 3M 

78.3 

77. 4M 


82.1 

80.5 

83. 3M 

82.2 

79.0 

82.9 

82.5 

81. 4M 

84.2 

82.5 

82.1 

81.1 

80.2 

81.3 

82.1 

83.5 

81.3 

81.5 

82.0 


60.1 

58.0 

56.6 

57. 6M 

58.4 

58.8 


58.6 
58.0 
54.5 
59.9 
59.5 
61.1 
58.3 
60.3 
59.7 
62.2 
58.1 
60.6 
60.1 


64.0 
61.3 
62.8 
62.5 
58.3 
58. 4M 


56.6 
56.0 
56.8 
56.3 
55.2 
56.0 
58.8 
58.6 
57.9 
56.8 
52.1 
59.3 
58.7 
52.7 
57.3 
57.9 
56.5 
53.5 
53.3 
56.1 
54.4 


60.1 

60.0 

59. 5M 

56.6 

58.8 

57.0 

56.6 

57. 5M 

56.9 

61.2 

59.0 

57.5 

56.1 

56.7 

58.0 

59.2 

56.9 

55.1 

58.3 


71.5 

69.6 

71.0 

67.2 

69. 3M 

69.4 

70.6 

69.6 


73.0 
71.6 
71.9 
73.3 
71.1 
70. 3M 

71.9 


66.7 

68.8 

67.5 

67.3 

66.6 

68.5 

66.6 

68.8 

67.9 

67.2 

64.9 

69.4 

69.3 

64.7 

68.1 

68.6 

67.2 

66.0 

66.  3M 

67.2 

65. 9M 

67.4 


71.1 

70.3 

71.  4M 

69.4 

68.9 

70.0 

69.6 

69. 5M 

70.6 

71.9 

70.6 

69.3 

68.2 

69.0 

70.1 

71.4 

69.1 

68.3 

70.2 

69.9 


1.4 
0.7 


1.2 

0.9 


1.9 
2.5 
1.2 


l.B 
1.6 


29 
26 

26  + 
25 
25 
26 

26  + 
*5  + 
29  + 

3 
26  + 
26 
28  + 

26  + 
2  8 
26 
29 
29 

27  + 
29 
27 


26  + 
26 
28 

27  + 
26+ 
26 

28  + 

27  + 
26 
26 
28 

28  + 
26 

2 

2 
26  + 
28  + 
27 
29 


Precipitation 


E  2 

M 


5.38 
6.61 
4.08 
4.48 
3.83 
6.00 
5.63 

5.14 


5.78 
3.63 
4.45 
5.01 
4.03 
3.89 
2.78 
4.04 
5.11 
3.69 
4.35 
3.60 
2.97 

4.10 


5.22 
3.21 
3.52 
4.56 
4.79 
3.65 

4.16 


4.14 
4.35 
3.66 
5.91 
3.88 
2.28 
4.11 
3.23 
6.22 
5.73 
3.83 
3.33 
3.01 
4.87 
7.44 
4.35 
3.85 
7.74 
4.53 
4.09 
5.16 

4.56 


3.61 
2.90 
2.67 
2.65 
4.45 
2.77 
2.38 
2.17 
1.77 
1.23 
3.01 
3.36 
4.59 
3.27 
2.81 
4.28 
2.44 
2.35 
3.46 

2.96 


1.94 

.11 


1.45 
.09 


.03 
2.63 


1.76 

2.16 

.17 

.28 


.89 

1.06 


1.85 
1.97 
1.06 
1.26 
1.05 
1.84 
1.70 


2.44 
1.62 
1.69 
1.67 
1.13 
1.36 
1.10 
1.87 
1.51 
2.17 
1.79 
1.46 
.73 


2.61 
1.58 
.89 
1.70 
1.58 
1.38 


1.02 

1.08 

.81 

1.25 

1.37 

.78 

.87 

.86 

2.30 

1.46 

2.16 

1.12 

1.02 

1.64 

1.52 

1.13 

1.10 

1.30 

1.17 

1.02 

.85 


1.13 

1.12 
.97 
.81 

1.03 
.87 
.77 
.45 
.71 
.78 

1.27 


1.68 

.97 

.76 

1.00 

1.35 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No.  of  Dayi 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    133    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
JULY    1963 


Temperature 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

D  I V I S I  ON 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KN1GHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 

DIVISION 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 


>  J 
<  S. 


77.4 
82.0 
79.5 
81.0 
73.6 
79.3 
76.2 
80.8 
81.2 
80.5 
78.8 
85.7 


S  E 

>  J 
<  S 


57.7 
58.2 
60.1 
59.2 
54.2 
58.5 
54.5 
60.6 
61.6 
57.3 
58.3 
58.5 


80 

5 

57.6 

69.1 

78 

3 

58.4 

6B.4 

80 

7 

57.3 

69.0 

8  2 

1 

57.6 

69.9 

79 

5 

55.9 

67.7 

8  0 

7 

56.8 

68.8 

81 

,1 

55.7 

68.4 

82.7 

81.0 

84.9 

83.4 

B2.3 

83.2 

84.0 

81.7 

81.9 

86.5 

86.5 

87.0 

85.0 

86.0 

84.3 

83.7 

84.4 

84.5 

85.1 

81.7 

84. 3M 

87.6 

82.1 

79.4 


83 

84, 

81. 4M 

81.2 

78.6 

82.5 

84.2 

82.3 

84.1 

73.9 

83.9 

84.4 

82.7 

82.7 

78.7 

80.2 

83.5 

82.2 


78.9 
82.8 
78. 4M 
79. 7M 
75.2 
83.3 
80. 9M 


67.6 
70.1 
69.8 
70.1 
63.9 
68.9 
65.4 
70.7 
71.4 
68.9 
68.6 
72.1 

69.0 


65.7 

59.5 

63. OM 

62.6 

62.1 

64.5 

61.6 

60.2 

61.7 

61.7 

66.7 

63.1 

62.3 

60.5 

62.8 

62.6 

65.8 

60.5 


55.2 

57.2 

54. 9M 

51.9 

53.2 

52.3 

54. 8M 


71.1 

68.4 

72.0 

70.3 

71.9 

71.2 

74.1 

72.5 

70.4 

74.3 

74.5 

75.4 

74.3 

73.5 

71.6 

71.2 

72.6 

70.6 

71.4 

70.3 

71. 6M 

74.7 

70.5 

70.0 

72.0 


67.1 
70.0 
66. 7M 
65. 8M 
64.2 
67.8 
67. 9M 


1.6 

2.0 
1.3 
1.6 
2.0 

0.1 

1.3 


0.9 
0.9 


0.3 
3.3 
1.6 


0.1 
1.3 


3.5 
0.5 


99 

26 

93 

29+ 

98 

26+ 

95 

26  + 

97 

26 

95 

27+ 

96 

25+ 

96 

29  . 

93 

2 

101 

29+ 

100 

27 

100 

26 

98 

26 

99 

28  + 

99 

2 

97 

29+ 

96 

1 

99 

27 

99 

26 

94 

26+ 

98 

2 

100 

26 

94 

27+ 

91 

27+ 

No.  of  Days 


1  10 
9  10 


63 
40 
72 
83 
104 
60 
54 


Precipitation 


2.74 
2.56 
2.05 
1.43 
2.47 
2.98 
2.92 

2.45 


1.92 
1.31 
1.70 
1.91 
2.33 
2.92 
1.92 
1.33 
3.34 
1.25 
2.71 
2.57 
2.75 
4.25 
2.63 
1.23 
2.96 
2.35 
1.69 
2.08 

1.51 
1.29 
1.88 


1.72 
3.11 
2.23 
2.70 
1.94 
2.86 
2.84 
2.32 
2.17 
2.58 
1.99 
4.86 
3.13 
3.40 
2.56 
2.35 
2.07 
5.39 

2.79 


3.99 
3.65 
3.98 
3.91 
5.60 
.76 
3.31 


1  . 

2.19 

2.42 
1.39 
1.68 


1.36 
2.31 

2.21 
.68 

1.01 
.77 
.84 

2.78 

1.03 


1.73 
1.75 
1.43 


1.16 
.16 


.79 

.13 

.25 

1.94 


1.95 
.06 


.83 

.48 

1.43 

.80 

.45 

.73 

.72 

.97 

.98 

1.14 

.86 

2.68 


.75 

.49 

.72 

.80 

.72 

.90 

.41 

.51 

1.00 

.36 

1.47 

1.93 

1.66 

2.59 

1.17 

.4S 

1.26 

.74 

1.07 

.72 


.40    21 

1.04 


.51 
1.03 
1.09 
1.08 
1.22 
1.16 
1.30 
1.84 

.60 


1.77 
2.82 
1.42 
1.41 
1.68 
1.11 
1.17 
2.56 


1.40 
1.33 
1.16 
1.65 
1.11 
.20 
.68 


0  O 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
JULY    1963 


Temperature 


tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


SOUTHERN 

BLACKWATER  OAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  AP 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


55.3 
73.6 


64.0 

83.4 

65.3 

84.4 

85.3 

82. OM 

85.8 

84.1 

85.5 

84.3 

83.6 

85.6 

82.9 

80.3 

85.3 

84.3 

81.7 

82.6 

82.6 

82.9 

85.0 

85.6 

81.4 

82.0 


76.1 
81.8 
81.2 
78.5 
81.6 


81.2 
80.9 
81.6 
81.7 
80.1 
77.7 
83.1 
66.4 
79.9 
79.5 
80.6 
83.8 
79.3 
79.8 


83.7 
82.3 
84.7 
79.9 
82.4 
82.3 


85.1 
84.6 
80.2 
74.3 
84.3 
84. 3M 


43.5 
55.5 


58.0 

55.0 

58.9 

55.1 

57.2 

54.  5M 

58.5 

58.1 

54.8 

60.4 

56.0 

59.5 

56.7 

58.0 

57.5 

58.7 

56.2 

54.0 

57.1 

55.4 

55.7 

58.3 

59.9 

54.3 


62.7 
59.9 
60.3 
59.6 
63.9 


55.2 

51.4 

57.3 

57.2 

57.0 

54.8 

56.5 

50. 3M 

57.1 

52.9 

54.4 

57.8 

57.1 

52.1 


57.1 
58.3 
59.6 
54.4 
59.4 
63.3 


58.6 
54.0 
55.7 
51.5 
58.7 
54. 4M 


49.4 
64.6 


71.0 

69.2 

72.1 

69.8 

71.3 

68. 3M 

72.2 

71.1 

70.2 

72.4 

69.8 

72.6 

69.8 

69.2 

71.4 

71.5 

69.0 

68.3 

69.9 

69.2 

70.4 

72.0 

70.7 

68.2 

70.4 


69.4 
70.9 
70.8 
69.1 
72.8 

70.6 


68.2 

66.2 

69.5 

69.5 

68.6 

66.3 

69.8 

58.  4M 

68.5 

66.2 

67.5 

70.8 

68.2 

66.0 

68.1 


70.4 
70.3 
72.2 
67.2 
70.9 
72.8 

70.6 


71.9 
69.3 
6S.0 
62.9 

71.5 
69. 4M 

68.8 


0.3 
1.2 


2.0 
1.9 

0.4 


1.4 
0.7 


0.1 
1.5 


0.2 
1.1 


1.2 

0.3 
1.1 
1.3 


478 
92 


50 
76 
41 
36 
49 
60 
37 
219 
53 
90 
■56 
29 
53 
84 


19 
43 
51 
123 
20 
41 


No.  of  Dayi 


Precipitation 


6.93 
4.12 


.90 
2.85 
2.94 
2.79 
2.59 
1.18 
1.46 
1.21 
2.45 
2.01 

.58 
1.82 
3.02 
1.11 
1.83 
3.29 
1.72 
2.24 
2.39 

.63 
1.59 
2.79 
2.33 
2.77 

2.02 


3.13 
2.94 
4.69 
3.69 
3.35 

3.56 


3.86 
.96 
6.03 
3.14 
2.85 
3.23 
3.20 
5.75 
2.73 
3.76 
2.78 
3.40 
3.13 
4.61 

3.36 


1.29 
2.79 
1.79 
3.38 
.95 
4.32 

2.42 


1.31 
2.02 
2.25 
2.72 
.93 
.91 

1.69 


EZ 


2.19 
2.97 
1.25 


.44 

1.85 

.44 

.71 


2.37 
2.34 
2.13 
1.58 
2.85 
3.24 


1.33 
1.38 


.28 
.62 

2.40 

1.25 
.74 
.84 
.40 
.43 

1.76 
.64 
.16 
.63 

1.69 
.28 
.86 
.95 

1.03 
.79 

1.21 
.24 
.52 

1.63 
.96 

1.38 


2.20 
1.36 
2.55 
2.77 
1.29 


.87 
.35 

2.09 
.71 

1.07 

1.28 
.97 

1.55 
.62 
.86 
.85 

1.02 
.91 

1.58 


•  44 
.86 
.51 

1.25 
.27 

1.25 


.60 
.56 
.44 
1.05 
.32 
.21 


J    I 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  o 

O  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


~ 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1  | 

2    | 

3 

4   | 

5    | 

6 

7  | 

8 

9 

10    11    12 

13      14 

15 

16  J 

17 

18 

19  1  20  | 

21 

22  |  23  |  24 

25      26      27 

28  |  29  | 

30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON  I A 

6.03 

■  89 

.05 

.40 

T 

.18 

.60 

2,00 

1.22 

.47 

•  22 

8AKERSVILLE 

5.52 

.40 

1.46 

•  05 

.59 

.76 

1.91 

.15 

.19 

.01 

BALTIC 

2.47 

.10 

.35 

.25 

.30   .44 

.03 

BARKHAMSTED 

5.27 

•  49 

1.83 

T 

.46 

.14 

.89 

1.07 

.30 

.09 

BRIDGEPORT  WB  AP       R 

5.22 

.10 

T 

.04 

.15 

•20   -22 

T 

T 

.82   .68 

2.61 

T 

.40 

BROOKLYN 

2. SO 

.11 

1.45 

.05 

.04 

.15 

.05 

.09   .48 

.04 

.34 

BULLS  BRIDGE  DAM 

5.38 

.59 

.03 

1.85 

.07 

.03 

.39 

.51 

.33 

1.31   .06 

.17 

.04 

BURLINGTON 

5.78 

.39 

1.33 

.07 

.71 

.02 

.35 

2.44 

.06   T 

.4  1 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

5.01 

.15 

.20 

.15 

•  13 

.10 

.20 

T 

2.33 

.02 

T     T 

.25 

.48 

COLCHESTER 

3.63 

.61 

T 

.45 

.03 

.30 

.15 

1.62 

.02 

.45 

COLLINSVILLE  1  S 

5.05 

.40 

1.33 

.06 

.62 

.04 

.62 

.96 

1.00 

COVENTRY 

0.45 

.57 

T 

1.69 

.18 

T 

.13 

.11 

.76 

.06 

T 

.95 

T 

CREAM  HILL 

6.61 

.39 

.04 

1.97 

1.20 

.23 

.38 

.25   .99 

.88 

.02 

.26 

DANBURY 

5.01 

.28 

T 

.67 

.35 

.12 

.26  1.67 

.22 

.06 

.78 

.58 

DAWSON  LAKE 

4.77 

.99 

.04 

.51 

.02 

.11 

.86 

1.86 

.33 

.05 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

4.32 

.43 

.32 

.76 

.35 

1.67 

.57 

T  •'  .22 

FALLS  VILLAGE 

4.08 

.56 

.01 

1.06 

•  03 

.39 

.09 

.66 

.73 

.16   .01 

.18 

GROTON 

3.21 

.19 

06 

•  43 

.02   .07 

.36   .50 

T 

.58 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

4.03 

.97 

.05 

T 

1.13 

.54 

.01 

.05 

.39   .22 

.20 

.47 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

3.89 

.55 

T 

T 

T 

1.36 

T     .29 

.01 

.04 

.41   .37 

.46 

T 

.40 

LAKE  KONOMOC 

3.31 

.18 

•  09 

.52 

.08 

.03 

.12 

1.29 

•  12 

.08 

.BO 

MANCHESTER 

4.26 

.04 

1.22 

••lo 

T 

.14 

.16 

.78 

.03 

.03 

.74 

•  02 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

2.78 

.20 

.02 

1.10 

.06 

.10 

.15 

.65 

.05 

.25 

.20 

MIDDLETOWN  4  W 

4.04 

.20 

.33 

.85 

.03 

•  40 

1.87 

.05 

•  31 

MILFORD 

4.47 

.54 

.16 

.44 

.33 

1.36 

.05 

1.24 

.24 

.11 

MOUNT  CARMEL 

5.11 

.58 

.10 

.52 

.27 

.80 

.17  1.51 

.85 

•  31 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT   R 

3.52 

.25 

.03 

.06 

T 

.19 

.13   .36 

.89   .89 

.21 

.49 

NORFOLK  2  SW 

4.48 

.21 

T 

T 

1.08 

■  02 

.04 

.79 

T 

.07 

1.26 

.48 

.37   .02 

.14 

T 

NORTH  8RANF0RD 

5.44 

.38 

.16 

.16 

.22 

.31 

2.15 

.07 

.11 

.71 

.17 

NORTH  GUILFORD 

4.91 

.83 

.23 

.14 

.10 

•  12 

.29 

2.11 

.05 

.95 

.07 

NORWALK  GAS  PLANT 

4.56 

.32 

.15 

.07 

.15 

.35 

1.70 

.09 

1.32   T 

.41 

T 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

3.69 

.11 

.63 

.08 

.18 

2.17 

.52 

PAUCHAUG  FOREST 

2.75 

.10 

.62 

.18 

.01 

1.19 

.05 

•  06 

.52 

PROSPECT 

6.67 

.19 

.76 

.19 

.75 

1.89 

.41 

2.23   .01 

.24 

PUTNAM  LAKE 

5.91 

.69 

.15 

.05 

.09 

.84 

.04 

1.67 

.10 

.60 

1.66 

PUTMAN  WATER  WORKS     R 

4.35 

.36 

.05 

1.06 

.04 

.10 

.22 

.11   .62 

1.79 

ROCKY  RIVER  DAM 

4.94 

.29 

.06 

.91 

.06 

.10 

.34 

.12 

.05 

1.15 

1.13   .01 

•  61 

.11 

ROUND  POND 

3.85 

.53 

.35 

.01 

.10 

.45 

1.89   .03 

.29 

.20 

SALISBURY 

3.83 

.11 

.01 

T 

1.05 

.09 

.17 

.02 

.76 

.88 

.07   .02 

•  65 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

3.79 

.40 

.25 

.51 

.34 

1.66 

.26 

.02 

.11 

•  24 

SHEPAUG  DAM 

6.00 

.49 

.54 

.05 

1.42 

.09 

.78 

.14   .24 

1.84 

•  41 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

4.49 

.44 

.72 

■  06 

.02 

.48 

.01 

1.23 

.56 

.13   .01 

T 

.61 

STAFFORD  SPRINGS 

2.68 

.11 

.05 

1.12 

T 

.17 

.05 

.17 

T 

.75 

.09 

T 

.17 

STAMFORD  5  N 

4.79 

•  37 

.17 

.54 

.01 

1.56 

1.00 

.77 

.35 

STEVENSON  DAM 

4.58 

.55 

•  05 

.32 

.07 

.10 

.85 

2.15 

.06 

.16 

.22 

.05 

STORRS 

3.60 

.15 

.07 

1.46 

.03 

.09 

.19 

.64 

.06 

.91 

TORRINGTON 

5.04 

.11 

.03 

1.42 

.05 

.03 

.76 

.62 

1.79 

.23 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

6.43 

.88 

.22 

.50 

.68 

2.04 

1.78 

.33 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

2.97 

.28 

.08 

.07 

.03 

.73 

T 

.71 

.17 

T 

.12 

•  43 

T 

.35 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

7.09 

.83 

.03 

.32 

.02 

.27 

.61 

2.33 

.17 

2.02 

.04 

.45 

WESTBROOK 

3.65 

.24 

.06 

•  41 

.55 

.03   .21 

.08 

.02 

1.38 

.02 

.65 

WEST  HARTFORD 

4.37 

1.20 

1.20 

.09 

T 

.35 

.06 

.42 

.70 

.11   T 

.23 

.01 

WEST  HARTLAND 

4.96 

.08 

1.24 

.74 

.75 

1.18 

.82 

.15 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

6.34 

.90 

1.36 

.01 

.75 

T 

.27 

2.5  0 

.52   .01 

.02 

.20 

WIGWAM  RESERVOIR 

5.63 

.75 

.25 

.85 

.70 

.10 

.43 

1.70 

.40 

.45 

WOLCOTT  RESERVOIR 

7.53 

.01 

.23 

•  30 

.79 

.12 

.05 

.72 

.01 

1.26 

2.75 

.86   .02 

.31 

.08 

WOODBURY  3  W 

6.91 

.06 

T 

.65 

.13 

.32 

.78 

.98 

3.28 

.23   .01 

.47 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

3.61 

.78 

T 

T 

T 

T 

1.13 

■  02 

.09 

.03 

.12 

.37 

T 

1.07 

BANGOR  DOW  FIELD 

2.90 

1.12 

T 

T 

.02 

.29 

T 

.48 

T 

.01   T 

.41 

T 

.11 

T     .15 

.01 

.30 

BAR  HARBOR 

2.46 

T 

.06 

.04 

.02 

.03 

.31 

T 

.18 

.83 

T     .03 

.24 

T 

T 

T 

.02   T 

.67 

.03 

BELFAST 

1.98 

.20 

.04 

.25 

.35 

.48 

.04 

.47 

.05 

•  02 

.03 

.05 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

3.91 

.15 

•  04 

.21 

.05 

1.86 

.46 

.01 

•  04 

•  17 

.03 

.03 

.40 

.46 

BRASSUA  DAM 

4.14 

.36 

.27 

.65 

.03 

.04 

.12 

.18 

1.02 

.27 

.08 

.14   T 

•  45 

.01 

.04 

.48 

BRIDGEWATER 

4.35 

.65 

.82 

T 

.02 

T 

.31 

1.08 

T 

T 

.39 

.28 

T     T 

.46 

.34 

BRIDGTON  1  NNW 

2.67 

.08 

.03 

.72 

.97 

.31 

.08 

.13 

.03 

.32 

T 

T 

BRUNSWICK 

1.98 

T 

T 

T 

.04 

T 

1.43 

T 

.26 

.06 

.05 

.10 

T 

.04 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

3.66 

.70 

.62 

T 

.05 

.13 

.81 

■  39 

.04 

T 

.02 

•  39 

.05   T 

T 

.28   T 

.18 

CORINNA 

2.65 

.81 

.33 

.04 

.10 

.54 

.21 

.12 

•  09 

.41 

DAMARISCOTTA  MILLS 

2.23 

.20 

.80 

.40 

T 

.60 

.13 

.10 

EASTPORT               R 

2.08 

.45 

.23 

.02 

.13 

.19 

.01 

.34 

T 

.07 

.39   .01 

T 

T 

.24 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

4.45 

.53 

.70 

.02 

.01 

.70 

.18 

.18 

.03 

•  03 

.98   .03 

1.03 

.01 

ELLSWORTH 

3.01 

.02 

.05 

.02 

.36 

.03 

•  67 

.02 

.58 

.02 

.30 

.06 

.06 

.09 

' 

FARMINGTON 

2.77 

.42 

.12 

.01 

.62 

•  87 

T 

.03 

.01 

.02 

.01 

.05 

.03 

.60 

.01 

FORT  FAIRFIELD 

3. SI 

.33 

.73 

.75 

.56 

.01 

•  01 

1.18 

.02 

.51 

.53 

.06 

.30 

.39   T 

.94 

•  40 

FORT  KENT 

5.91 

.67 

1.25 

.03 

.41 

1.22 

.02 

.36 

.05 

.03 

.34 

.59 

GARDINER 

2.38 

.75 

T 

.77 

.41 

.04 

.28 

T 

.03 

!l7 

GILEAD 

4.01 

.28 

.25 

.06 

.S3 

.70 

1.50 

T 

.15 

.04 

.03 

GRAND  LAKE  STREAM 

2.17 

.12 

.12 

.45 

.35 

T 

.21 

T 

T 

T 

.36 

.13 

.43 
.62 

.35 
.02 
.53 

GREENVILLE 

3.88 

.32 

.51 

.06 

.03 

.01 

•  04 

•  05 

1.37 

.21 

.38 

.14 

.14 

T 

T 

HAYNESVILLE 

2.28 

.02 

.05 

.78 

T 

.05 

.30 

.68 

T 

T 

T 

T 

•  05 

HIRAM  2  S 

1.77 

.07 

•  02 

.05 

.71 

.05 

.12 

.17 

.07 

T 

.26 

T         T 

•  23 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

4.11 

.87 

•  34 

.02 

.51 

.03 

.27 

.32 

.24 

T 

•  16 

.05 

.57 

•  20 

T 

HOULTON 

3.23 

.86 

.36 

T 

.31 

.20 

.45 

T 

.20 

T 

.43   .20 

.20 
.38 

JACKMAN 

6.22 

.22 

.33 

.81 

.08 

.20 

•  10 

.06 

.23 

2.30 

.04 

.12 

.19 

.61 

.09 

.34 

*  i 

JONESBORO 

2.12 

.04 

.72 

.02 

.11 

.17 

.53 

.02   T 

.22 

.03 

.12 

.02 

T 

.03 
.12 

.10 

LEWISTON 

1.23 

T 

.02 

.78 

.07 

T     .04 

.04 

•  06 

■  14 

.02 

.01 

.57 

LONG  FALLS  DAM 

5.73 

.07 

.45 

.87 

.06 

.33 

1.24 

T 

1.46 

.03 

.09 

•42        .02 

MACHIAS 

2.07 

.02 

.20 

.40 

T 

.20 

.08 

.49 

•  02 

.08 

.11 

•  01 

.19 

T 

.27 

T 

MADISON 

3.01 

.47 

.40 

.02 

T 

1.27 

.62 

.03 

.12 

•  08 

.67 
.16 
.21 

MIDDLE  DAM 

3.83 

.25 

.02 

.04 

.04 

2.16 

.08 

.09 

.10 

.03 

.14 

.10 

T 

T 

T 

.09 

.02 

MILLINOCKET 

3.33 

.23 

.01 

.69 

.02 

.30 

1.12 

.63 

.11 

.02 

T 

•  0 

MILL1NOCKET  FAA  AP 

3.01 

.09 

.63 

.10 

.01 

T 

.06 

1.02 

.31 

.46 

.09 

T 

•  03 

MOOSE HE  AD 

3.51 

.23 

.14 

.61 

.06 

.03 

.06 

■  21 

1.13 

.28 

.01 

.17 

.03 

T 

.64 

.57 
.17 

.55 

NEW  GLOUCESTER 

1.75 

.03 

.01 

.97 

.25 

.10 

.01 

.08 

.24 

•  01 

.02 

.05 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

3.36 

.15 

.05 

.01 

.51 

T 

1.07 

.03 

T     .01 

.47 

.02 

•  06 

.24 

.08 

T 
.53 

OOUOSSOC 
ORONO 

4.87 
4.59 

.04 

T 

.49 

.03 

.05 

•  02 

T 
T 

.71 
1.12 

1.64 
.74 

T 

.02 

.40 

.80 

.05 

•  13 

.02   T 

.31 
•  31 

•  16 
.43 

.72 

PATTEN 

7.44 

1.52 

.35 

1.25 

.03 

.04 

•  01 

.06 

.82 

.73 

.10 

.12 

.80 

T 

.42   .10 

T 

.92   .15 

.02 

.06 
.3? 

PORTLAND 

2.24 

T 

.04 

.05 

T 

.98 

.43 

.24 

•  14 

.  34 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

2.51 

T 

•  03 

.04 

T 

1.14 

.43 

.10 

•  37 

■  34 

T 

.01 

PRESOUE  ISLE 

4.35 

.05 

1.13 

.79 

.05 

.01 

T 

.69 

.55 

.03 

T 

.06 

•46   .12 

RIPOGENUS  DAM 

3.85 

.12 

.02 

.80 

.02 

.04 

.02 

•  28 

1.10 

.16 

.04 

•  05 

.55 

.10 

•  10 

' 

ROCKLAND 

2.48 

.17 

.07 

T 

.37 

.86 

•  03 

.43 

.05 

.07 

T 

•  39 

.01 
.02 

1.15 

RUMFORD  1  S 

3.27 

.16 

.03 

T 

.21 

1.54 

.03 

.33 

T 

•  09 

.16 

.35 

.36 

RUMFORD  POWER  PLANT 

2.81 

.09 

.03 

.13 

1.66 

.13 

.29 

T 

•  1C 

.20 

.  14 

.03 

T 

.54 

.20 

•  52 

ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 

7.74 
4.95 

.24 

.73 

.85 

.46 

T 
.02 

.55 

.57 

1.30 
.62 

.23 

.33 
.69 

•  03 

T 

•  07 

.12 

•41   .30 
2.68 

.05 

SOUA-PAN  DAM 

4.53 

.01 

•  43 

.59 

•  25 

.01 

.12 

.01 

.25 

1.17 

.05   T 

.12 

.01 

.02 

.27   .11 

.72 

.04 

.07 

.35 

TELOS  DAM 

4.09 

.16 

.61 

.06 

T 

.31 

.33 

1.02 

.22 

.05 

T 

.13   .03 

•  33 

.59 
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DAILY  PRECIPITATION 


UPPER  0AM 
VAN  BUREN  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH6URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 
8EECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BOVLSTON 
BROCKTON 
8UFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 

FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HINGHAM 

HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  W6  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEW  SALEM 

NORTHBRIDGE 

PELHAM 

PEMBROKE 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
0UAB8IN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WARE 

WASHINGTON  2 
WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 
WORCESTER  W8  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  OAM 
BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 
FABYAN 
FIRST  CONN  LAKE 


3.32 

3.16 
4.20 

2.44 
2.33 


2.36 
3.34 
2.16 
2.70 


2.71 
1.76 
1.27 


2.57 
2.57 

2.21 
2.84 

2.23 
2,05 
1.75 
2.32 
2.75 

1.43 


2.53 
2.58 
1.99 


Day  of  Month 


3.99 
3.65 
3.98 


•02   .03   .40 


.26   T    1.33 


.62 

.40 

.91 

.?? 

.60 

T            .18 

.0? 

8        9 


.10  1.20   .21 

.26   .79   .50 

.69   .32 

.01   .76   .03 
.02  1.00 


10    11    12 


.50 
1.66 
2.59 


.7* 

.47  1.02 

»    1.25 


.13  ,31> 
.75  1.32 
.18 


.07  1.40  1.07 
1.06  1.33 
.75  1 


13      14       15 


.26   .08 

.03 

I     .06 

.17   .05 


16   17   18 


19   20  .21 


22   23   24 


28   29  I  30 


.12   .01   T 
•  0< 
.5 

.03   T 


.04   .01   .02 


T     .01 
T     T 


.03   T 
.01   .02   .03 


2.82 
1.42 
.05 
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DAILY  PRECIPITATION 


■a 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1  |  2  |  3 

4  | 

5 

E 

7 

8 

9 

10   11  '  12 

13  j  14 

15 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25  1  26  |  27 

28   29   30 

31 

FITZWILLIAH 

1.69 

T 

1.49 

T 

.10 

.10 

T 

FRANKLIN 

1.46 

.08 

.40 

.27 

.221 

.13 

.03 

.25 

.08 

FRANKLIN  FALLS  DAM      R 

1.15 

.01 

.02 

•  04. 

.35 

.421 

.04 

.01 

.08 

.07 

.03   .08 

GILMANTON 

1.9* 

.25 

.10 

.10 

.48 

.55 

.24 

•  12 

.10 

GRAFTON 

.76 

.20 

.09 

.03 

.11 

T 

.06 

.ll| 

.03 

T 

.06 

.02   .05 

GREENVILLE 

1.35 

.03 

.32 

•  42 

.15 

T 

T 

.05 

T 

.04 

.07 

.27 

HANOVER 

1.21 

.01   .04 

.13 

.12 

.10 

.03 

.43 

.01 

.02 

.21 

.09 

•  02  . 

KEENE 

2.45 

.08 

.13 

.03 

.32 

.04 

.01 

.03 

T 

1.76 

.03 

LAKEPORT 

2.01 

.01 

.02 

T 

.07 

.38 

.33 

.01 

.64 

.35 

.02 

T     .18 

LAKEPORT  2 

1.84 

.01 

.05 

.38 

.32 

T 

.58 

.03 

T 

.33 

.10 

.04  . 

LANCASTER 

3.31 

.44 

T 

.22 

.03 

.02 

.68 

.59 

.29 

.29 

• 

* 

.23 

.32 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

.58 

.03 

T 

.07 

.01 

.02 

.10 

T 

T 

.06 

.16        .13 

LINCOLN 

3.96 

.33 

.16 

.07 

1.13 

1.19 

.33 

.24 

.06 

.08        .27 

.10 

MAC  DOWELL  DAM          R 

2.56 

.35 

.12 

1.56 

.33 

.05 

.06 

.02 

.02 

T     .05 

MANCHESTER 

1.82 

.02 

.01 

.23 

.63 

.11 

.01 

.23 

.02 

.01 

T     .55 

MARLOW 

.70 

T 

.30 

T 

.30 

.05 

.05 

MASSABESIC  LAKE 

3.02 

.03 

.02 

T 

1.69 

.13 

.39 

.15 

.10 

.01 

•  03 

T 

.31   .16 

MILAN  7  N 

3.01 

•  46 

.13 

.69 

.52 

.32 

.12 

.08   .15 

.24 

.30 

MILFORD 

1.39 

.05 

T 

T 

.86 

.05 

.04 

.09 

.01 

.03 

.05 

T 

.09 

.10 

MOUNT  SUNAPEE 

1.11 

.12   .28 

.07 

.04 

.20 

.17 

.20        .03 

MOUNT  WASHINGTON       //R 

6.93 

•25   .28 

1.26 

.12 

1.00 

1.33 

.32 

.38 

.16 

.57 

.06 

T 

.62 

T     .58 

NASHUA   2  NNW 

1.83 

.39 

.86 

.07 

.02 

.01 

T 

•  46 

NEWPORT 

1.38 

.04 

.05 

T 

.04 

.02 

.02 

T 

.38 

.02 

T 

.73 

.04   .04 

NORTHWOOD 

3.29 

T 

T 

.95 

.11 

.54 

.43 

.30 

.60 

.28        .08 

OTTER  BROOK  OAM 

.81 

.03 

.03 

.05 

.47 

.04 

T 

.01 

.05 

.01 

.07 

.05 

PETERBORO   2  S 

1.72 

.14 

1.03 

.05 

.17 

•  09 

.10 

.04 

T 

.05        .05 

T 

PINKHAM  NOTCH 

4.12 

.62 

.13 

.54 

.01 

.02 

1.38 

.45 

T 

.26 

.08 

.28 

.02   .26   .02 

.04   .01 

PLYMOUTH 

2.24 

.05 

.18 

.79 

.21 

.02 

.18 

.52 

.13 

.11 

.03  . 

PORTSMOUTH 

2.39 

.03 

1.21 

.36 

.03 

.08 

.05 

.44   .19 

SOUTH  OANBURY 

1.66 

.04 

.10 

.16 

.11 

.01 

.45 

.43 

.33   .03 

SOUTH  LYNDEBORO 

1.71 

.86 

.30 

•  16 

.21 

.08 

.10 

SOUTH  WEARE 

1.65 

.06 

.60 

•  61 

T 

.28 

.09 

T 

.31 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

.63 

.05 

.10 

.05 

.04 

.04 

.24 

.02 

.01 

T 

•  06 

TAMWORTH  2 

1.59 

T 

T 

.11 

.02 

.52 

.18 

.06 

.19 

.20 

.03 

.21 

T 

T     .07 

WALPOLE  2 

•  91 

.20 

.11 

.02 

T 

.05 

.02 

T 

.04 

T 

T 

.39   .08 

WEST  HENNIKER 

.90 

.02 

.72 

.08 

•  03 

.02 

.03 

WEST  RUMNEY 

2.33 

•  04 

.06 

•  04 

.25 

.51 

.12 

.07 

.21 

.11 

.21 

.71 

WHITEFIELD 

3.44 

.72 

T 

.25 

T 

.65 

.62 

.04 

.03 

.23 

•  36 

.16        .01 

•  32 

.03  . 

WINOHAM 

2.79 

.02 

1.63 

.16 

•  19 

.04 

T 

.57   .18 

WOLFEBORO 

2.33 

.03 

.02 

.03 

.39 

.10 

.20 

.07 

.96 

.08 

•  37 

T     .04 

WOODSTOCK 

2.77 

.19 

T 

.16 

.07 

1.38 

.08 

T 

.10 

.36 

.21 

T 

T 

.11 

.05   T 

.06   T 

YORK  POND 

3.69 

.20 

.03 

.34 

•  01 

•  66 

.71 

.11 

.06 

.30 

.99 

.27 

.01  . 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

3.13 

.08 

.10 

.13 

T 

T     .12 

T 

.11 

.34 

T     .05 

2.20 

GREENVILLE 

2.94 

.12 

.03 

1.36 

T 

T 

.13 

•  58 

•  72 

KINGSTON 

4.69 

.04 

.09 

.60 

.02 

.01 

.13 

.03 

1.19 

T 

T     .01 

2*55 

NEWPORT 

3.69 

.03 

.05 

.25 

.01 

.15 

.43 

2.77 
1.29 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

3.35 

.10 

.32 

.95 

T 

T     .11 

•  06 

.06 

•  46 

T     T 

WOONSOCKET 

3.85 

.27 

.04 

.68 

.17 

•  20 

.89 

.01 

.45 

.01 

.24 

.89  . 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

1.31 

.01 

.10 

•  26 

.06 

.02 

.01 

.09 

.06 

.03 

.02 

.60 

.05 

BENNINGTON  2  NNW 

1.29 

.03 

T 

.44 

.04 

.02 

T 

.25 

T 

.14 

.04 

T 

T 

.33 

BETHEL  4  N 

1.18 

T 

T 

.03 

.12 

.02 

.06 

.01 

.25 

T 

.19 

.07        .04 

•  35 

•  04  . 

BLOOMFIELD 

3.66 

.08 

.28 

.04 

•  02 

.61 

.51 

T 

.15 

.05 

.09 

.31 

.07 

.12 

.33 

.12   .01 

.87 
T     .29   .86 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

2.79 

T     .02 

.02 

.03 

•  36 

.79 

T 

T 

.10 

.31 

T 

.01 

CANAAN 

3.75 

T     .45 

• 

.20 

, 

, 

.54 

1.33 

.11 

.07   .07 

.25 

.01 

.67 

.05  . 

CAVENDISH 

2.02 

•  56 

T 

.10 

.02 

.08 

T 

.26 

.06 

.41 

.02 

.02 

T 

.31 

.18 
.35 

CHELSEA 

.96 

T 

.02 

.02 

.09 

.16 

.14 

T 

.06 

T 

.09 

•  03 

T 

.03  . 
.04  . 

CHITTENDEN 

2.39 

.08 

.02 

.6a 

.02 

.14 

.02 

.03 

.21 

.03 

.29 

.01 

.83 

CORNWALL 

1.79 

T 

.07 

.08 

.27 

.22 

•  18 

.13 

.29        .51 

DANVILLE 

3.75 

.15 

.20 

.44 

.32 

.05 

.07 

.03 

.46 

1.03 

1.00 
.52 

2.09 

DORSET  1  S 

3.3S 

.57 

.47 

.29 

.10 

1.25 

.18 

EN0S8URG  FALLS 

6.03 

.41 

.26 

1.19 

T 

.27 

.42 

.28 

•  44 

.10 

.oe 

•  49 

GILMAN 

4.05 

.54 

.26 

.43 

1.70 

.09 

.18 

.19 

•  06 

.13        .02 

.43 
1.07 

.02  • 
.02  . 

HUNTINGTON  CENTER 

3.40 

.02 

.04 

.12 

.17 

.47 

.02 

.03 

.33 

1.11 

T 

MANCHESTER  CENTER 

2.08 

.24 

.21 

•  22 

.09 

T 

.35 

.09 

.47 

.02 

.03 

.36 

MAYS  MILL 

2.40 

.62        .02 

•  16 

.19 

.01 

.52 

.40 

.09 

.02 

.14 

.2' 

MC  INDOE  FALLS 

3.14 

.02 

.11 

.04 

.71 

.62 

.37 

.08 

.43 

.28 

.02   .02 

.43 

•  01  • 

MIDDLESEX 

2.85 

.20 

.01 

.05 

.08 

•  35 

.08 

.18 

.0* 

.36 

.43 

T          T 

1 .07 
.30  1.28 

MONTPEL IER  FAA  AP 

3.23 

.05   T 

T 

.05 

.50 

.51 

T 

.02 

.21 

•  31 

M0RR1SVILLE  2 

3.20 

.30 

.04 

•  88 

.08 

.05 

•  44 

.32 

.91 
1.5! 

.13 

.12  . 

MOUNT  MANSFIELD 

5.75 

.19 

.12 

.04 

.04 

1.42 

.36 

T 

.09 

.47 

.41 

.76 

.28 

T 

NEWFANE 

.50 

.07 

T 

.02 

T 

.03 

.20 

T 

.05 

NEWPORT 

2.73 

.45 

.29 

.09 

.62 

.22 

.10 

•  3C 

.05 

.02 

.13   .46 

NORTH  DANVILLE 

3.76 

.37 

.29 

.04 

.34 

.56 

.13 

.11 

.16 

.23 

.03 

•ss 

.05   .86 

NORTHFIELD 

2.78 

.18 

.40 

.21 

.05 

•  SC 

.30 

.2! 

.8! 
.85 

PERU 

3.88 

.16 

.06 

.12 

.17 

.44 

1.39 

.04 

T 

.65 

.01  I 

PLYMOUTH  UNION 

2.55 

.02 

.34 

•  04 

.02 

.22 

.28 

.04 

•  34 

•  03 

.11 

.53   .03 

.02   .4* 
.25 
.31 

READING  HILL 

.86 

.17 

.07 

.05 

.17 

.03 

.1, 

REAOSBORO  1  SSE 

2.25 

.39        .03 

•  26 

.24 

.05 

.44 

T 

.41 

.05 

.01 

ROCHESTER 

2.53 

.11 

.08 

.14 

.07 

.26 

.06 

.2C 

.41 

l.Oi 

.21 
.40  1*1' 

t   i.o; 

.61   .T 

.10  • 

RUTLAND 

.95 

.13 

T 

T 

.1C 

T 

.11 

T     .27 

SAINT  ALBANS  BAY 

4.32 

T 

T 

.04 

.10 

.30 

.03 

.23 

.10 

.73 

1.25 

.04  . 
.01  • 

SAINT  JOHNSBURY 

3.40 

.22 

.28 

•  01 

.06 

.48 

.56 

.32 

.12 

.01 

•  2' 

.01 

SALISBURY 

2.47 

.04        .01 

.26 

.08 

.02 

.21 

.06 

.34 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

2.81 

.05 

.86 

.29 

.80 

.06 

.05 

.25 

.4- 

.41 
.31 
.1< 
.31 

SEARSBURG  STATION 

2.08 

.06 

.02 

.44 

•  23 

.02 

.60 

.02 

.13 

■  07 

T 

.03 

SOMERSET 

2.72 

.06 

.13 

.12 

•  05 

T 

1.05 

.09 

.05 

•  04 

•  0 

.82 

SOUTH  LONDONDERRY 

1.60 

T 

.06 

.17 

.10 

.22 

.73 

.0' 

.09 

SOUTH  NEWBURY 

2.43 

.02 

.11 

.06 

.02 

.38 

.18 

.52 

•  84 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

.89 

T 

T 

T 

T 

.12 

T 

T 

.65 

T 

.0 

T 

.0' 
•  1( 
.7 
.  3< 
.04   .81 

. 

VERNON 

.93 

.02 

.11 

.32 

•  12 

•  23 

•  03 

.01  . 

WAITSFIELD  2  WSW 

3.61 

T 

.06 

.25 

.01 

.75 

.16 

.38 

.03 

•  49 

.6 

.03 

WARDS60R0 

1.53 

.01 

.08 

.12 

.07 

T 

.37 

.08 

.08 

.05 

•  0 

.08 

•  28 

.01  . 

WATERBURY  1  NNE 

3.13 

T 

T 

.09 

.04 

.22 

.10 

T 

.30 

.05 

•  9] 

.03 

T 

.42   .04   .01 

WEST  BURKE 

4.61 

.03 

.48 

.04 

.23 

1.58 

.06 

.04 

.65 

.0 

>   .28   .11   .4. 

.6 
.4. 
.2 

. 

WHITINGHAM  3  W 

2.81 

.05        .01 

.54 

.24 

.05 

.53 

.02 

.87 

.07 

T 

.01 

WOODSTOCK  3  E 

.91 

.04 

.04 

.19 

T 

.11 

.02 

•  18 

•  02 

.1 

) 
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CONNECTICUT 
ANSON  I  A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BRIOGEPORT  WB  AP 
BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  ST 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 
EASTON  LAKE  RESERVOIR 
FALLS  VILLAGE 
GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MILFORD 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLAN 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
PUTMAN  WATER  WORKS 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season   of    1962   -    1963 


August 


September 


October 


1.0 

1.7 


2.3 

2.0 
4.7 
1.0 
2.5 
5.5 


T 
1.3 


2.1 
3.0 
2.0 
8.0 


6.5 

8.0 

14.1 

6.9 


7.8 
14 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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January 


6.8 
20 


February 


6.8 

17 


13.8 

9.5 
28 

29.5 

28 

13.0 
28 


13.6 

7.9 
16 

9.3 
12 

14.0 

13.3 

16.5 
31 

10.5 
12 


8.4 
21 


14.5 
28 


27 
10.4 


4.3 
3 


8.5 
20 


21.2 
31 


7.3 
28 


10.0 
17 


April 


May 


NEW   ENGLAND 


21.6 

*0.1 
54.3 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


NEW    ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ROCKY  RIVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROUND  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.2 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SALISBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.3 

17.0 

17.0 
31 

26.7 
28 

13.0 
25 

T 

79.0 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

SHEPAUG  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

2.4 

13.6 

10.8 

21.7 

13.7 

.6 

65.3 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

3.5 

10.0 

7.5 

12.5 

13.5 

T 

48.0 

STAFFORD  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.9 

4.9 

13.0 

1C.4 

31 

10.6 
28 

16.0 
26 

.3 

T 

57.1 

STAMFORD  5  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.6 

T 

10.5 

9.5 

8 

6.5 

8.0 
6 

T 

T 

37.0 

STEVENSON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STORRS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

4.3 

6.0 

5.5 

9.0 

11.0 

.3 

37.6 

TORRINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

18.0 

10.5 

17.0 
28 

13.0 

1.0 

62.0 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

5.5 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

WATERBURY  RADIO  wbry 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6.0 

11.4 

6.5 

31 

- 

11.0 
19 

T 

- 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

" 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

6.5 

4.0 
5 

7.0 
9 

6.0 
5 

T 

24.0 

WEST  HARTFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

" 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

WEST  HARTLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

" 

- 

.6 

" 

- 

- 

" 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1.8 

13.5 

10.2 

15.0 

14.0 

55.0 

WIGWAM  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1.5 

10.2 

7.5 

16.8 

13.2 

T 

50.7 

WOLCOTT  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.2 

5.5 

16.5 

10.2 

19.5 

13.5 

.7 

68.1 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

4.4 

10.0 

9.5 
28 

19.5 

28 

14.0 
26 

T 

T 

61.4 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

1.2 

- 

26.7 

31 

28.5 
28 

22.8 
31 

4.0 
10 

6.1 
2 

- 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.8 

24.6 

47.5 

28.9 
31 

38.1 
28 

25.8 

31 

4.0 
15 

5.2 
1 

181.9 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.8 

34.1 

22.8 

31 

27.4 
28 

22.3 

31 

T 
9 

6.0 

1 

128.4 

BELFAST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

14.0 

" 

8.0 
31 

30.0 
28 

18.0 
31 

T 
6 

T 

- 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.3 

7.0 

30.3 

37.6 
31 

32.4 
28 

21.8 
31 

5.8 

5.5 

156.7 

BRIDGEWATER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 

2.5 

53.0 

34.0 
31 

24.5 

28 

27.0 

31 

8.5 
15 

158.5 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

19.5 

31.5 
31 

18.0 
28 

23.5 

31 

T 

2.0 

1 

97.5 

BRUNSWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

2.0 

18.5 

20.0 

31 

24.0 
26 

21.3 
28 

T 

2.0 

88.8 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 

3.9 

37.4 

30.7 
31 

30.6 
28 

23.0 

31 

10.9 
25 

T 

147.5 

CLAYTON  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.2 

16.6 

" 

31 

28 

- 

- 

" 

* 

~ 

CORINNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.7 

3.0 

25.0 

24.1 
31 

14.8 
28 

15.5 

31 

3.1 
16 

4.0 
1 

100.2 

DAMARISCOTTA  MILLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2.0 

22.0 

17.0 
31 

28.0 
28 

21.0 
31 

T 
7 

2.0 

1 

95.0 

EASTPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

2.0 

28.3 

15.0 
31 

24.8 
28 

18.5 

31 

2.8 
9 

2.2 

93.6 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 

4.0 

" 

" 

25.5 

28 

22.0 

31 

3.0 
21 

6.0 
1 

■ 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

10.0 

24.0 

21.5 
31 

26.0 

28 

25.5 

31 

2.0 

7 

4.0 
2 

115.0 

FARMINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 

T 

20.0 

33.0 
31 

22.6 

28 

31.0 
31 

3.0 

7.0 
1 

123.6 

l 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


NEW  ENGLAND 


FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAO 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

NEW  GLOUCESTER 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OQUOSSOC 

ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORO  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SOUTH  ANDOVER 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

THE  FORKS 

UPPER  DAM 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


October 


6.0 
17.9 
6.0 
2.0 
7.9 


3.6 


11.0 
1.5 
9.0 


5.0 

7.3 
5.0 


9.0 

3.4 
5.3 
7.5 


4.0  14.5 

3.8 
2.0 


11.3 


44.0 
17.1 
38.0 
36.5 


68.5 
17.7 
23.5 
20.9 


January 


31 
29.1 


26.6 
31 


30.5 
31 


28.5 
31 


18.7 

31 


February 


29.6 

31 


18.4 
31 


30.4 

31 


36.3 
31 


20.0 
31 


18.0 
31 


35.0 
31 


18.8 
28 

30.5 
22.0 

28 

27.2 
26 

28.0 


20.3 
28 


29.0 
28 


31.0 

21.1 

26.5 

25.7 
26 


26.1 
28 


22.6 

28 


20.3 
28 


24.3 
28 


22.0 
28 


22.0 
28 


27.5 
28 


March 


18.4 
31 

26.0 

37.5 

31 

25.7 
31 

18.0 
31 

23.4 

31 

20.2 

31 

26.5 

31 


18.5 
19.8 
23.0 


21.0 
31 


April 


16.8 
31 

31.3 

31 

26.0 


26.7 
31 


22.0 
31 


23.0 
31 


2.0 

T 
22 

7.2 


6.3 
23 


May 


3.7 
14 


2.7 
18 


1.7 
16 

10.4 
14 

2.0 


11.2 

7.0 
2.0 


5.5 

10 


6.0 
30 

1.0 


2.7 
1 


4.3 

1.5 


5.2 
2 


7.0 
22 


141.6 
126.0 
120.0 
125.9 


143.5 


120.5 
125.6 

109.4 


80.1 
129.9 
191.5 

85.6 
131.2 
115.3 
136.0 

93.5 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


NEW  ENGLAND 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 
ADAMS 
AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

CHATHAM  LTSTA 

CHESTER  2 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


9.0 
2.0 


2.0 

3.0 


2.2 

15.0 
10.0 


3.5 

2.0 


2.0 
1.6 
2.3 


1.3 
2.0 


January 


February 


14.6 

13.5 

6.1 

5.3 


21.0 
17.9 


14.0 

16.5 

6.6 


7.1 

7.0 

20.7 

12.6 


27.5 
31 

15.0 
31 

32.8 

31 


21.0 
28 


31 
16.0 


13.3 

18.0 
31 

8.0 
18 

6.5 


9.8 
31 


17.0 
31 


12.0 
31 


4.5 
2 


3.7 
2 

12.1 
31 

7.8 

5.8 

17.4 

12.4 

12.4 

5.8 

7.8 
23 


26.5 
28 


16.5 
28 


30.0 
28 


32.0 
28 


19.0 
26 


24.8 
28 


19.5 
28 


14.8 
28 


24.5 
28 


8.4 
28 


4.6 
13 


12.5 
26 


25.5 
28 


15.0 
28 


18.9 
28 


23.5 
31 


20.0 
31 


14.5 
26 

19.5 

31 

19.3 

16.0 

31 

16.1 

20 

13.2 

13.3 

17.5 
30 

17.5 

22 

13.6 

8 

16.6 


April 


16.0 
30 


14.5 
31 

18.0 
23 

8.2 
5 

6.3 
5 

21.6 
17.3 
17.5 
20.4 
19.1 
16.7 
9.5 


15.0 
19 


May 


3.0 

1 

T 

2.0 

1 

4.0 


2.0 
1 


Total 


111.5 

70.2 
134.3 
143.0 


66.9 
30.7 
66.5 
45.4 

61.8 
77.0 
46.4 
30.9 
63.5 
47.7 
51.3 


21.6 
72.9 

43.0 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


i INGHAM 


HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

HUBBARDSTON 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  BAM 

LAURENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIOOLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

N0RTHBRID6E 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCE  TOWN  1  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SOUTH  EGREMONT 

SPOT  POND 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


1*0 
2.5 


1.0 

T 


2.6 
1.0 


1.0 
2.0 


6.3 

7.0 

3.1 

11.1 

17.0 

7.0 

6.8 

12.0 

11.0 

6.8 


15.3 
8.2 
7.9 
7.0 
5.0 
6.0 


January 


25.0 
31 


5.3 

7.1 


7.9 

16 

15.1 

5.2 

20.5 


11.5 

31 


23.4 

31 


11.5 
28 


19.0 
4.2 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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February 


5.8 

24 


10.4 
28 


29.5 
28 

21.0 


19.0 
28 


8.0 
12.7 
4.3 


8.5 
23 


13.5 

7.1 
24 

25.4 


32.5 
28 


12.6 
28 


3.0 

1 


6.9 

4 

T 


20.3 
28 

21.0 

5.7 


11.9 
20 


21.0 
31 

17.0 


14.0 
31 


15.5 
16 


15.0 

14.5 
14 

18.5 


14.8 
27 

16.5 
8.5 


18.9 
23 

5.0 

5 

14.0 

8 

16.7 

8 

8.0 
2 

6.5 

16.3 

14.0 
25 

15.0 
19.0 


April 


May 


3.0 
1 

1.0 


NEW    ENGLAND 


36.9 
61.0 
42.4 


29.7 
31.1 
53.2 
28.0 


67.7 
52.9 
21.6 
31.5 

35.8 


67.3 
78.5 
37.0 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


NEW  ENGLAND 


SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WARE 

WASHINGTON  2 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WINCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 
COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 

EAST  DEERING 
ERROL 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


August 


September 


2.0 

4.7 


2.4 
3.0 


1.3 
1.7 

2.0 
1.0 


2.3 
2.5 


9.0 
9.0 
9.0 


3.0 
17.6 

3.0 


19.5 

21.0 

7.0 

25.5 

17.5 

14.0 

6.5 

4.5 


January 


16.0 
le.o 


12.7 
24.5 
26.0 
23.3 


10.3 
23 


19.5 
31 


7.8 
14 


26.0 
31 


6.2 
16 


11.0 
31 


11.7 
26 


29.0 
31 


28.= 
31 

19.1 
31 

30.8 
31 

34.3 

31 

40.6 
31 

19.3 
31 

36.3 
31 


15.3 
31 


20.0 
31 


22.0 
31 


35.9 
31 


February 


12.5 
20 


21.5 
28 


22.5 
28 


7.5 
27 


40.5 
28 


24.8 
28 


9.8 
28 


7.0 

28 


15.1 
28 


48.3 
28 


14.0 
28 


33.0 
28 


21.0 
28 


23.0 
28 


15.8 
28 


28 
34.6 


44.5 
28 


28.0 
28 


12.5 
15 


18.3 
30 


22.0 
31 

18.2 

31 

11.5 

19.3 

16 

12.0 
24 

14.1 

11.8 

24 

12.0 


15.3 
26 


April 


22.4 
28 

26.4 
31 

20.0 
28 

23.5 

28 

24.0 
28 

20.0 
31 

18.0 
28 

15.1 
31 

20.5 

28 

21.2 

31 

42.0 
31 

25.2 

18.8 
31 

9.0 
31 

13.9 
29 

39.0 
31 

18.5 

31 

15.8 
31 

16.2 
26 

18.3 
31 


16.0 
31 


3.5 

1 


6.5 
10 


1.0 
2 


May 


7.7 
30 


5.1 
25 


2.0 
1 


1.0 
1 

6.5 


65.4 
88.1 
26.8 
70.5 
72.0 
43.2 


57.6 
73.1 
75.7 


68.2 
99.2 


57.6 
140.5 
113.6 
92.9 
58.2 
88.5 

140.7 
193.4 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season 

3f  1962  - 

1963 

NEW  ENGLAND 

Station 

July 

August 

Septembe 

October 

Novembe 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1.0 

18.6 

24.3 

31 

16.5 

28 

18.0 

78.4 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1.0 

17.7 

21.8 
31 

18.5 
28 

19.6 

31 

T 
7 

78.6 

GILMANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.5 

1.1 

18.0 

32.5 

19.0 

15.0 

1.3 

90.4 

GRAFTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

4.7 

18.3 

32.1 
31 

21.5 
28 

20.3 
31 

1.5 
16 

.5 

99.4 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

18.0 

31 

25.4 
28 

21.5 

1.0 

- 

HANOVER 

snowfall 

1  IN  ON  GD 

T 

5.7 

17.9 

28.8 
31 

18.6 
28 

22.7 
28 

T 

T 

93.7 

KEENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

1.7 

19.0 

19.6 

31 

18.1 
28 

15.1 
20 

T 

73.6 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.1 

3.1 

16.5 

23.0 
31 

22.5 

28 

20.6 
31 

.6 
6 

.3 

87.7 

LAKEPORT  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.8 

14.6 

25.5 

23.3 

18.5 

T 

T 

83.7 

LANCASTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

3.5 

22.5 

23.5 
31 

23.5 
28 

24.0 
31 

T 
11 

1.0 

100.0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 

17.4 

31 

28 

31 

T 

T 

- 

LINCOLN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

22.0 

35.5 

31 

25.5 

28 

24.5 

31 

1 

108.5 

MAC  DOWELL  DAM 

Snowfall 

1  IN  ON  GD 

3.0 

1.5 

20.4 

24.4 

31 

26.0 
28 

17.1 
31 

1.0 
5 

93.4 

MANCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

12.1 

9.8 

10.2 

9.9 

43.5 

MARLOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.2 

- 

31 

28 

28 

- 

T 

- 

MASSABESIC  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

31 

28 

25 

- 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

8.5 

16.0 

30.0 
31 

25.0 
28 

25.5 

31 

4.0 
18 

7.0 
3 

124.0 

MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

1.1 

15.9 

11.7 
31 

16.8 
28 

14.9 
30 

T 

60.7 

MOUNT  SUNAPEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

3.0 

17.3 

31.3 
31 

24.2 

28 

24.2 

31 

11 

.5 

1 

- 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

1.0 

24.7 

36.9 

40.5 

31.0 
31 

46.0 
28 

39.7 

31 

27.9 
30 

3.5 

7 

T 

251.3 

NASHUA   2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

.3 

12.9 

11.2 
31 

14.4 
28 

14.4 
27 

54.7 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

2.5 

15.5 

24.0 

31 

17.0 
28 

21.0 

31 

1.0 
5 

T 

81.3 

NORTHWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

1.0 

8.0 

31 

28 

30 

- 

T 

- 

OTTER  BROOK  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

18.1 

22.3 

31 

25.0 
28 

15.7 
31 

T 
1 

83.6 

PETERBORO   2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

1.2 

19.1 

20.0 
31 

26.5 
28 

18.0 
31 

1.1 

4 

T 

90.9 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

7.0 

36.0 

44.5 

31 

37.0 
28 

43.5 

31 

9.5 
22 

4.0 

1 

184.5 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

20.0 

31.0 
31 

22.0 
28 

22.0 

31 

.5 
5 

T 

96.5 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

.8 

6.8 

8.5 

13.2 

18.8 

T 

48.1 

SOUTH  DANBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

2.0 

" 

27.0 

26.0 

16.0 

1.0 

- 

SOUTH  LYNDEBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

.5 

15.0 

13.5 
31 

24.5 

28 

16.5 

.5 

1 

72.5 

SOUTH  WE  ARE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

1.0 

12.5 

15.5 
31 

23.5 
28 

14.8 

T 

T 

70.3 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

19.4 

25.5 

31 

18.8 
28 

16.1 
31 

3 

81.8 

TAMWORTH  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

2.4 

21.5 

30.0 
31 

23.3 

28 

23.8 

31 

1.0 
2 

T 

102.5 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 

20.5 

25.5 
31 

15.5 
28 

16.0 

30 

79.0 

WEST  HENNIKER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

" 

31 

28 

31 

T 
2 

- 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

4.0 

25.5 

37.0 
31 

24.0 
28 

31.5 
31 

3.5 

1.0 

130.5 

WHITEFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

.5 

21.8 

33.0 

19.9 
28 

20.5 

1.0 

2.0 

101.2 

WINDHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 

10.3 

12.3 
31 

11.0 
28 

17.8 
26 

T 

52.9 

WOLFEBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

19.0 

26.0 

31 

19.7 
28 

20.8 

" 

.3 

.3 

89.8 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


NEW    ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

3.5 

25.0 

33.0 
31 

25.0 
28 

29.8 
31 

.6 
12 

1.0 

118.9 

YORK  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.1 

a. 3 

23.0 

27.7 
31 

25.2 

28 

20.0 
31 

6.5 

5.0 

120.8 

RHODE  ISLAND 

BLOCK. ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

7.2 

5.2 
1 

2.5 

1 

3.0 
1 

.5 

18.7 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

6.0 

- 

5 

- 

" 

- 

KINGSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.2 

3.4 

4.9 
5 

5.2 

7 

5.5 
5 

20.2 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.5 

1.0 

- 

" 

2.0 

T 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.6 

1.7 

6.6 

5.3 
6 

5.2 

5 

9.4 

7 

T 

29.8 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

3.0 

6.8 

7.6 
6 

6.8 
27 

13.9 

11 

40.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

16.8 

25.5 
31 

14.8 

28 

17.5 
26 

- 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

19.0 

28.0 
31 

17.0 
28 

12.0 
26 

T 

2.0 
1 

81.0 

BETHEL  *  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

5.5 

26.7 

29.0 
31 

19.0 
28 

32.3 

31 

.5 

9 

T 

113.5 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 

2.0 

36.2 

29.5 

31 

27.4 

28 

19.1 
31 

2.6 

18 

4.0 

129.8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

4.3 

16.8 

12.8 
31 

15.8 
28 

21.5 

27 

1.3 

T 

72.6 

CANAAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

5.0 

25.0 

26.5 

31 

30.3 

18.5 

3.6 

3.0 

113.4 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

27.9 

35.4 
31 

18.2 
28 

29.9 

31 

2.5 
13 

.5 

117.9 

CHELSEA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

24.0 

27.0 
31 

16.0 
28 

27.0 
31 

1.0 
6 

T 

98.0 

CHITTENDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

3.3 

26.0 

29.5 

31 

25.0 
28 

18.0 
31 

1.0 
4 

T 

103.8 

CORNWALL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

3.0 

22.0 

32.0 

13 

16.0 
28 

28.0 

103.0 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

22.6 

28.5 
5 

18.0 
28 

14.5 

3.5 

90.1 

ENOS8URG  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 

4.0 

25.0 

31 

26.0 
26 

15.0 
29 

9.0 

1.5 

- 

OILMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

29.1 

17.3 

6.5 

1.0 

1.0 

- 

HUNTINGTON  CENTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

~ 

MANCHESTER  CENTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

24.5 

24.0 
31 

26.0 
28 

13.1 
31 

3.0 
1 

1.0 
1 

94.6 

MAYS  MILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

27.0 

27.7 
31 

22.5 

28 

17.0 

1.0 

97.7 

MC  INDOE  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

4.5 

17.4 

25.3 

31 

22.0 
28 

24.0 
31 

1.0 

6 

.5 

95.0 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.  5 

3.3 

30.2 

32.6 

31 

25.8 
28 

29.7 

31 

2.0 

7 

T 

128.1 

MONTPELIER  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.1 

6.2 

- 

25.4 
31 

25.1 

28 

22.3 

31 

2.1 

7 

T 

" 

MORRISVILLE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

6.0 

4.0 

27.0 

32.0 
31 

42.0 
26 

28.0 
31 

T 
7 

1.0 

" 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.0 

16.0 

33.0 

40.5 
31 

25.0 
28 

29.5 

31 

15.7 
29 

2.5 
16 

173.2 

NEWFANE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

23.5 

25.5 

31 

16.5 
28 

26.0 

31 

1.0 
6 

95.0 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

3.3 

30.7 

25.6 

31 

30.4 
28 

20.0 
31 

1.8 

11 

1.5 
1 

118.3 

NORTH  DANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

" 

- 

" 

- 

~ 

~ 

" 

" 

NORTHFIELO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

" 

" 

" 

- 

- 

" 

- 

1.0 

~ 

~ 

PERU 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.7 

- 

24.0 

45.0 
31 

26.0 
28 

29.0 

31 

6.0 

10 

- 

" 

PLYMOUTH  UNION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

12.0 

32.3 

37.2 

31 

32.2 

28 

32.5 

31 

5.0 
13 

2.0 
1 

156.2 

READING  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

7.0 

31.0 

34.0 

23.5 

30.5 

6.0 

1.0 

135.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-    146   - 


l^LBBM 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


REA0S80R0  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELD  2  WSW 

WARDSBORO 

WATER8URY    1    NNE 

WEST    BURKE 

WHIT  INGHAM   3    W 

WOODSTOCK   3   ENE 


SNOWFALL 
1     IN   ON    GO 


SNOWFALL 
1     IN    ON   GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON   GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN   ON   GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON   GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON   GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1    IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1    IN    ON   GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1     IN    ON   GD 


SNOWFALL 
1    IN    ON   GD 


July 


August 


September 


2.0 
5.0 


November 


5.4 
6.3 
3.5 
9.0 
3.0 
1.0 
7.0 
5.0 
6.3 
1.0 
4.8 


December 


28.7 
23.0 
20.2 


21.5 
18.  0 
16.8 
32.0 
26.5 
♦  4.  6 


January 


26.5 
31 


32.0 
31 


16.0 
27 


25.4 
30 


39.4 
31 


39.8 
31 


25.0 
31 


30.0 
31 


20.5 
31 


35.0 
31 


52.3 
5 

23.1 

34.8 
31 

36.5 
29 


February 


31.3 
28 


19.9 
28 

27.5 
28 

24.3 
28 


38.1 
28 


17.0 
28 


17.0 
28 

24.0 
28 

22.5 

28 

40.7 
28 

33.5 

16 

33.4 
28 

20.5 

28 


22.5 

31 


31.4 
31 


30.8 
31 


30.0 
31 


31.0 
30 


15.0 
28 


28.5 
31 


27.0 

31 

36.1 


27.0 
30 


25.4 
31 


31.5 
31 


NOTE:       COUNT   OF    DAYS   WITH   SNOWFALL   OF    1    INCH   OR   MORE   ON   GROUND   W«S    BEGUN   WITH   DATA   FOR   JANUARY    1963 


April 


2.6 

9 
5.0 


7.5 
18 


8.0 
27 


5.0 
9 

3.0 
9 

12.3 


2.0 
13 


May 


T 
2.0 


2.0 
1 


1.4 

1 

T 


NEW    ENGLAND 


Total 


123.8 
100.5 
77.9 


132.7 
164.5 
157.1 
123.5 

101.0 
70.3 
133.5 
126.0 
199.3 

136.4 
116.0 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Station 


BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.I. 
BLUE    HILL   WB,    MASS.     " 
BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 
BRIDGEPORT   WB   AIRPORT,    CONN. 
BURLINGTON   WB    AIRPORT,    VT . 
CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME. 
CONCORD    WB    AIRPORT,     N.    H. 
HARTFORD    WB   AIRPORT,    CONN. 
MOUNT    WASHINGTON,    N.H. 
NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 
NEW   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 
PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 
PORTLAND    WB   AIRPORT,    ME. 
PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.I. 
WORCESTER    WB   AIRPORT,    MASS. 


Wind  direction 


SSW 
SSW 
WSW 
S 
WSW 
NW 


*       TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 
1      PEAK   GUST 


S  Jj^-3 

o   ■   > 


15 
10 


Wind        speed 
m.  p.  h 


11.4 

12.3 

10.7 

7.0 

9.3 

5.6 

6.8 

23.0 

11.4 

6.3 

.7.0 
9.9 


36++ 

27 

38++ 

25 

26 


a 

"o  S 


SSW 

sw 


humidity   averages  - 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


NEW   ENGLAND 
JULY   1963 


a  -    ° 

S!3 


5.8 
5.5 
6.0 
6.8 
5.7 
6.0 
7.7 
7.5 
5.5 

6.1 
5.7 


See  relerence  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1963 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  W8  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIODLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRASSUA  DAM 

8RIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 


Day  Of  Month 


97   81 
71   61 


95   79 
63   64 


91   92 

66   65 


93   60 
66   65 


91   92 
59   66 


89   8* 
71   61 


95   84 
66   65 


78   80 
58   60 


78   80   76 
56   50   44 


74 
54 


73   77 
50   49 


79   78 
50   47 


49   53   51 


76   81   76 
55   56   48 


95 

64 

92 
62 

76 

54 

77 
47 

87 
68 

83 
63 

76 

55 

80 
56 

95 
66 

81 
59 

77 
55 

78 
52 

95 
70 

82 
59 

77 
59 

79 
55 

93   96 
64   67 


91   90 
68   66 


94   82 
65   66 


91   82 
70  61 


85   90 
62   59 


96   96 
69   68 


97   93 
69   69 


94   87 
65   65 


90   86 
63   61 


90   91 
64   63 


95   85 
65   64 


92   88 
68   66 


94   92 
65   65 


89   85 
64   66 


92   92 

65   64 


83   80 
62   56 


71   83 
56   57 


78   84 
60   62 


85   85   87 
61   64   62 


90   86 
55   61 


94   88 
64   65 


87   86 
62   58 


73   69 
51   53 


83   80 
53   58 


77   73 
55   56 


76   76 
49   47 


74   75   73 
50   54   47 


76   74 
53   52 


80   83 
52   51 


13  14  is    ie 


75  74 

53  56 

75  78 

53  55 

80  79 

48  49 


75   71 
57   53 


72 
53 


83   75   76 
54   56   49 


73   59   69 

48   48   49 


69 
56 


88   71 
62   54 


54 

87   88   84 
65   61   61 


77   72 
58   61 


80   78 
50   61 


75   78 
52   51 


78   76 
48   61 


73   77 
45   59 


74   71 
56   58 


75 
60 


78   75 
55   58 


81   75 
56   57 


73 
45 

73 
46 

76  80   76 

48   59   46 

74   75   76 
52   60   46 

77  78   72 
50   62   44 


65   74   73 
46   52   47 


77   73 
54   62 


69   75 
48   57 


78   79 
59   61 


80   79 
49   64 


79   75 
49   60 


75   71 
50   59 


73   75 
49   60 


79   74 
69   47 


76   73 
52   60 


78   74 
65   59 


77   77 
50   59 


80   75 
58   61 


81   84 
51   53 


71   79 
51   55 


78   79 
49   46 


80   78 
42   46 


75   78 
52   57 


81   82 
52   54 


80   84 
48   53 


78   78 
54   60 


83   83 
52   55 


81   82 
52   55 


70   81 
47   51 


72   77 
52   55 


76 
53 

61 
55 

74 
54 

73 
51 

BO 
56 

72 
52 

62 

57 

75 
55 

75 
48 

80 
58 

71 
52 

68 
53 

71 

53 

68 
45 

76 
56 

75 
50 

71 
56 

71 

50 

74 
49 

79 
57 

65 
51 

67 
55 

57 
51 

68 
45 

70 

47 

72 

44 

70 
54 

73 

54 

76 
46 

80 
52 

77 

50 

63 
56 

75 
50 

71 
49 

79 

52 

73 
51 

64 

57 

70 
53 

73 
51 

77 

54 

71 

50 

58 

55 

70 
55 

73 
50 

77 
55 

75 

46 

68 
54 

74 
54 

76 
44 

81 
52 

79   78 
50   53 


77   75 
56   58 


68   75 
48   51 


74   81 
55   57 


77   80 
52   58 


81   82 
48   55 


76   81 
49   52 


72   75 
50   52 


82   81 
51   53 


77   76 
54   56 


81   81 
50   52 


78   80 
50   52 


76   75 
62   61 


80   77 
59  60 


79   80 
51   51 


80   76 
55   62 


75   79 
51   59 


77   72 
59   60 


79   76 
57   63 


83   82 
57   61 


77   76 
61   62 


81   78 
58   61 


82   81 
60   60 


81   82 
54   61 


77   78 
56   64 


79   74 
60   65 


77   77 
63   63 


78   79 
54   59 


79   78 
59   66 


80   82 
61   65 


82   81 
54   62 


80   78 
57   66 


78   75 
55   62 


78   78 
54  62 


79   79 
58   60 


78   76 
53   63 


82   82 
58   63 


18   19   20   21   22   23   24   25 


77   77 
60   58 


74   73 
62   61 


76   70 
55   56 


78   73 
61   58 


84   75 
60   59 


81   74 
56   61 


78   77 
64   58 


70   74 
61   61 


80   66 
61   60 


79   75 
61   66 


84   87 
66   68 


85   88 
56   64 


80   84 
57   59 


85   88 
55   60 


81   83 
52   60 


80   83 
59   62 


85   89 
59   64 


84   87 
56   63 


85   83 
62   66 


86   89 
60   66 


82   85 
56   64 


82   83 
59   63 


85   87 
59   65 


81   84 
63   69 


75   77 
54   61 


86   86 
62   65 


83   87 
62   66 


86   85 
57   62 


81   84 
54   61 


76   83 
58   64 


85   88 
57   62 


80   85 
59   62 


84   87 
58   65 


82   83 
57   64 


80   82 
57   62 


81   82 
58   62 


82   83 
63   63 


79   80 
64   63 


84   84 
64   61 


68   70 
58   62 


91  78  73 

70  68  66 

91  80  61 

65  65  64 

91  90  76 

66  63  63 

90  85  78 

65  64  65 

77  88  78 

61  64  63 


81   82   78 
62   61   65 


74   77 
58   56 


81   82   82 
61   58   54 


93   78   77 
66   65   64 


90   79   79 
63   64   65 


91   75 
68   66 


92   81 
66   63 


93   81   79 
69   65   63 


94   91   81 
65   65   65 


67  65  63 

88  78  72 

68  67  63 

88  84  74 

64  61  61 

93  96  79 

69  67 

93  94 

69  66  66 


64   64   65 


87   81 
63   62 


89   88   77 
65   64   63 


94   86   78 
65   58   66 


89   88   78 
70   64   64 


91   88   76 
66   64   63 


90   86 
64   66 


90   85   78 
66   64   63 


87  84  74 
68  64  60 

88  81  76 
66  64  61 

86  82  69 

59  61  58 

89  90  82 
64  61  57 

75  78  80 

59  54  56 

81  83  81 

62  61  56 


80   78 
60   55 


87   85 
64   55 


73   76 
64   64 


72   83 
62   58 


75   70 
60   60 


74   81 
55   61 


73   70 
57   59 


70   78 
61   59 


71   80 
62   57 


77   83 
60   58 


73   76 
64   62 


73   83 
63   64 


77   72 
62   62 


75   70 
61   58 


71   60 
60   60 


74   76 
61   62 


73   66 
57   56 


77   73 
62   61 


79   74 
65   64 


70   75 
65   60 


73   80 
59   57 


76   78 
60   52 


74   77 
61   57 


73   76 
61   61 


74   80 
61   60 


72   75 
61   58 


72   78 
60   60 


27   28   29   30   31 


93  91 
69   71 


93   93 
62   66 


91   94 
65   68 


93   92 
60   62 


89   88 
68   67 


95   94 
64   66 


92   93 
66   67 


94   94 
67   68 


93 

61   62 


89   90 
66   66 


95 

63   65 


86   89 
67   69 


87   87 
62   64 


92   92 
66   69 


95   96 
67   62 


96   93 
62   63 


90   88 
62   64 


61   62   65 


92   93 

61   64 


91   91 
67   67 


93   92 
63   66 


90   93 
62   62 


92   90 
63   65 


84   92 
56   58 


82   90 
59   58 


72   83 
56   55 


81   83 
57   59  ! 


82   88 
50   56 


83   93 
59   59 


77   83 

60   60 


82   85 
56   61 


85   93 
56   57 


96   96 
68   71 


92   96   94 
67   65   69 


82   94   92 
61   62   73 


90   97 
55   62 


82   81 
65   59 


91   91   83 

65   68   61   53 


93   92   87   76 
67   69   69   55 


91   89 
64   68 


90   90 
50   63 


92   90 
64   68 


94   91 
67   69 


82   82 
68   58 


89   80 
70   48 


60   78 
65   54 


62   84 
70   55 


79   82 
68   52 


64   81 
62   57 


82   83 
61   55 


94   9* 
70   72 


94   94 
63   66 


90   90 
68   70 


93   90 
66   67 


85   86 
64   67 


83   84 
61   58 


92   82 

70   52 


88   79 
68   53 


84   80 
70   52 


84   79 
64   58 


86   74 
64   51 


90   84 
71   5* 


90   85 
71   56 


89   83 
69   51 


62   78 
64   52 


90 
68 


92   92 
67   69 


86   77 
67   52 


63   81 
69   53 


85   80 
66   57 


82   82 
69   55 


84   82 
70   50 


90   80 
67   53 


93   83 
68   59 


88   79 
69   61 


92   88   75   77 
77   59   63   59 


85   86   86  1  85 
60   66   65   66 


91   60 
61   66 


69   88 
62   66 


94   95 
51   63 


94   95 
67   67 


93   93   92 
56   67   67 


97   97 
60   62 


91  88  85  75 

66  65  64  53 

96  91  87  83 

67  70  69 

93  SO  80  83 

68  68  60  56 


93   89   80 

67   55   60 


80   82.2 
52   56.6 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


0»MARISCOTTA  HILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERV1LLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAH 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

J AC KHAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

NEW  GLOUCESTER 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  | 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

DayOI  Month 


NEW  ENGLAND 
JULV  1963 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


ee     83 

63   60 


76   63 
53   51 


84   87 
64   62 


83   74 
61   59 


90   91 
64   60 


80   86 
51   61 


90   91 
59   58 


87   84 
59   60 


85   89 
60   60 


85   89 
62   62 


80   68 
68   52 


77   71 
60   53 


92  I  80 
63  i  53 


81   65 
61   44 


73   70 

55   50 


75   71 
53   52 


72   70 
52   51 


74   72 
54   47 


65   75 

53   45 


70   67 
54   51 


69   63 
48   50 


47   48   53 


74   79   82 
50   55   55 


65   77   76 
51   55   52 


74  j  76   81 
54  |  50   54 


97   97 
61   59 


88   89 
61   64 


89   90 
62   63 


87   88 
65   62 


74   81 
55   55 


92   95 
67   63 


90   88 
63   60 


86   92 
66   62 


87   86 
62   56 


85   85 
62   65 


84   90 
65   65 


85   92 

60   61 


85   86 
65   63 


87   88 
60   56 


80   81 
60   59 


84   87 
59   58 


84   90 
64   63 


89   90 
61   62 


80   89 
55   63 


90   85 
62   60 


83   80 
62   58 


94   95 
66   63 


95   96 
68   62 


90   82 
53   55 


96   98 
64   62 


84   90 
56   60 


87   79 
51   53 


91   91 
64   63 


76 
63 


65   73 
52   51 


7X   68 

50   50 


77   70 
5  3   44 


71   70 
53   51 


71   69 

50   51 


69   65 
54   50 


65   75 

53   45 


75   71 

58   56 


61   70 

49   47 


74   71 

54   50 


59   68 

46   45 


65   67 
56   50 


70   69 
56   50 


72   74 

50   46 


60   68 
45   43 


71   76 
50   44 


68   72 
56   49 


75   72 

50   45 


72   70 

53   46 


60   69 
50   48 


76   62 
55   52 


66   67 
55   54 


76   67 
47   52 


72   72   75 

49   48   49 


68   57 
53   53 


74  65  74 

45  55  55 

77  66  76 

43  54  53 


80   73 
55   62 


75   68 
54   54 


80   80 
57   62 


n 

■.9 


81   75 
59   53 


76   80   79 
61   62   63 


55   63   58   57 


88   81 
60   62 


73   78   85 
46   50   48 


79   83 
52   46 


84   86   78 
54   61   59 


75  81  82 

59  53  5* 

86   85   78!  74  73  72 

52   55   60;  63  58  53 

82   75   77[  83  84  82 

55   63   58!  53  55  54 


19   20   21 


•7   83   70 
64   63   62 

72   75   71 


59   71 

55   51 


70  62  62 

52  50  51 

69  63  67 

52  56  54 

72  75  64 
46  51  51 

73  63  76 
52  57  56 

67  69  59 

50  54  49 

73  68  75 

48  57  55 


76   81 
54   54 


78   84 
55   55 


75   78 
52   56 


70   74 
45   55 


69   71 
49   53 


72   80 
52   57 


68   69   74 
47   48   49 


86   76 
61   60 


53   58   58 


81   73 
62   60 


56  61   59 

86  80   68 

61  63   62 

85  83 

58  62 


81 

60 


80   80 
62   55 


86 
54 


76   78 
64   57 


79   73 
58   58 


56   56 
76   80 


70  62   66 

50   42  !  43 


84   82 
53   54 


69   73   61 
55   56   54 


76   61   74 


64   69 
42   49 


79  79  68 

55  54  51 

70  64  70 

48  48  52 

74  63  73 

55  57  57 

74  62  72 

46  58  50 

70 


49 


67   70 
54   54 


74  70 
53   49 


73   69 
52   49 


74   71 
56   49 


60   72 
45   47 


78   79 
53   46 


64   74 
47   42 


69   71 
50   43 


75   75 
55   48 


74   64 

48   55 


74   62   74 
47   51   50 


75   80   83 
49   58   54 


72   71 
52   57 


66   67   72 
43   47   44 


71   79 
43   53 


75   75   82 
48   49   52 


79   80 
57   57 


76   63 

47   52 


69   69 

46   51 


80   70 
48   58 


69   71 

49   48 


70   75 
56   56 


72   77 
46   51 


75   77 
47   53 


69   71 
47   53 


69   78 
50   55 


80   64 
55   57 


81   75 
65   61 


80  78  82 

50  46  56 

84  84  74 

59  63  61 


86   77 
58   62 


81   80 
57   61 


83 
56 

79 

50   55 


82   76 
52   60 


85   82 
65   61 


82   74 
60   61 


73 
58 

74  74 
63   61 

82   74 
56 

70 


77 
58 


70   75   T2 
60   60   54 


80   82 
57   58 


68   7* 
58   61 


82   81   76 
66   57   57 


89  89  77 

62  62  58 

81  87  84 

60  57  60 

75  75  73 

56  56  54 

88  83  74 

60  59  62 

81  83 


83  80  76 

59  52  55 

83  80  77 

51  54  56 

88  86  75 


78   82 
58   58 


22   23   24 


77   79   88 
37   58   58 


67   75   80 
54   52   55 


75   80   88 
57   57   55 


27   28   29   30   31 


89   96   95 
60   66   68 


74   96 
52   60 


92   92   90 
60   69   67 


78  I  84 
59   62 


89   87 
67   68 


76 


62   64   66 


83   7J 
66   57 


76   78 
66   56 


83   85 
64   66 


79   86   83 
52   53   62 


79   82 

62   60   57 


78   81 
55   58 


79   84 
55   55 


83   89 
51   57 


85   93 
59   55 


78   82   86 
60   59   61 


82   80 
59   58 


73 
49 


75   79 
58   57 


80   77 
59   57 


57 


77   81 
58   63 


82   83 
62   58 


72   75 
51   52 


79   80   80 
59   60   5* 


74   79 
45   52 


78   83   85 
47   50   51 


69   75   78 

43   49   47 


56 


76   78 
61   60 


86  83 

60  60 

82  85 

54  56 

79  70 

52  58 

83 


56 


75   73 
58   59 


85   77 
56   62 


70   75 


75   80   84 
49   53   53 


85   83 
55   63 

85 


53 


87   83 
55   58 


81   82   78 
58   58   59 


78   7* 
58   62 


84   83   85 
63   64  63 


»2 
57 


78 

59   52 


80   80 
58   57 


85  81  76 

64  59  59 

80  79  80 

56  53  58 

78  63  79 

63  58  62 

84  78  77 

63  56  62 


86   82 
67   63 


87   84   77 
62   58   99 


78   79   78 
55   53   57 


80   91 
56   56 


85   85 
53   58 


75   73   77 
54   52   53 


81   85 
60   59 


78   68 
59   58 


80   84 
59   58 


93   96 
63   62 


92   91 
66   70 


96   93   96 
60   64   70 


91   89 
70   78 


92   91 
72   70 


87   87 
60   68 


96   97 
69   69 


94   95 
62   63 


88   87 
69   67 


96   91 
64   65 


95 
62 


90   89 
65   61 


62   54 


93   90   79   75 
65   67   60   50 


93    87 

67   59 


90   88 
72   68 


90   88 
68   68 


88   60 
62   70 


96   70 
57   57 


91   87 
70   66 


94   92 
63   62 


86   80 
56   56 


79   82   92 
60   56   56 


75   77   79 
53   55   S3 


89 
56 


90   96   95 


93   94 
65   65 


72   82 


71   7(   71 


64  74 

57  57 

83  83 

59  59 

79  80 

55  55 

7") 
60 


81   83 
55   56 


84   85 
56   60 


84   81   77 


74   73 
57   52 


86   89 
57   57 


76   79 
59   49 


73   77 
58   54 


70   75 
63   58 


80   68 
63   61 


77   75 
56   59 


77   60 
57   56 


88   79 
66   65 


52 


84   78 
58   62 


55   54 
86   85 


89   87 
59   57 


74   88 
59   56 


77   83   87 

57   56   62 


74   71   83 


63   90 
57   57 


76   62   77 
52   54   97 


84   83 
99   58 


73   78 
59   50 


84   91 
56   59 


83   88 
50   53 


63   93 
59   53 


73   79   85 
52   50   54 


86   89 
59      63 


96   95 
70   72 


93   91 

67   68 


88   90   66   79 
72   63   69   95 


95   94   81   79 
65  67   78   57 


66   88   73 
60   64  49 


94   91 
68   68 


58 


«  7)  71 
68   60   55 


92   94 
72   67 


99   90 
68   66 


86   87 
60   59 


92   89   82   72 
66  63   66   53 


92   90   74   74 
69   58   58   52 


77   77 
57   52 


87   86 
70   61 


»4   87   85   S3 
63  67   56   55 


78   64 
50   51 


83   93 
58   59 


86 
60 

90 
66 

90 
68 

82 
62 

96 
64 

94 

66 

94 
64 

94 
66 

92 
63 

95 
64 

94 
69 

»2 

62 

85 
53 

87 
54 

91 
65 

96 
66 

96 
64 

95 
66 

87 
51 

93 
57 

93 
63 

S6 
57 

90 
61 

86 
66 

84 
54 

1* 

92 
63 

99 

92 
65 

90   88 
70   66 


88   91 
66   65 


96   85 
66   63 


92   93 
64  66 


64  63  61 

90  92  83 

69  66  69 

96  93  66 

64  66  68 

92  90  90 

62  67  66 

85  91  90 

69>  64  65 


84   79 
99   90 


64  63   63   54 

95   92   65   81 
65   64   66   68   66   66   54 


61.0 
59.2 


73.6 
94.2 


79.0 
98.8 


79.3 
98.5 


82,9 
57.0 


76.2 
56.3 


82.5 
94.6 


81.4 
57.5 


78.0 
55.2 


80.9 
94.0 


78.4 

56.8 


79.0 
98.6 


77.6 
97.9 


74.2 
94.9 


82.9 

61.2 


77.5 
94.8 


82.1 

59.8 


77.7 
52.1 


79.9 
59.3 


7>9.e 
58.7 


80.8 

44.6 


61.1 
57.9 


76.7 
52.7 


86.2 
54.1 


78.8 
57.3 


81.2 
61.6 


60.9 
57.3 


79.6 
57.9 


77.9 
54.5 


78.8 
56.3 


81.3 

54.7 


82.1 
58.0 


78.9 
53.5 


85.7 
58.5 


79.3 
53.3 


78.3 
54.1 


7T.4 
54.4 


83.9 

59.2 


See  Reference  Notes  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JULY    1963 


Station 


WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CAMP  WELLFLEET 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

H INGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCE  TOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


93   94   85 
63   61   55 


92   85   87 
56   62   60 


88   87   74 
58   63   60 


88   89 
63   62 


93   94 
64   66 


86   92 
60   61 


97   97 
65   64 


93   94 
61   61 


94   95 
69   70 


98   98 
71   68 


95   94 
65   64 


88   95 
63   64 


93   96 
69   68 


86   94 
68   71 


84   88 
66   71 


88   93 
65   64 


90   85 
68   70 


81   90 
66   67 


95   92 
70   72 


92   98 
68   78 


96   99 
67   66 


99   98 
70   65 


97   97 
68   64 


86   90 
70   63 


92   90 
66   65 


87   92 
62   62 


97   96 
69   66 


99   98 
67   65 


95   96 
67   62 


85   77 
65   64 


69   73   71 
55   53   46 


77   72   76 
48   45   50 


78   64   76 
52   55   49 


MAX 

98 

91 

MIN 

77 

72 

MAX 

89 

92 

MIN 

62 

60 

MAX 

93 

97 

MIN 

70 

67 

MAX 

94 

90 

MIN 

67 

68 

MAX 

98 

99 

MIN 

65 

63 

MAX 

84 

96 

MIN 

63 

66 

73   68 
55   58 


76   73 
56   58 


77   72 
51   53 


77   77 
57   52 


72   72 
58   57 


73   75 
55   57 


76   77 
61   63 


86   77 
56   54 


81   75 
53   53 


86   73 
60   60 


80   73 
60   60 


80   74 
58   58 


71   70 
49   49 


78   75 
56   57 


74   75 
59   59 


83   77 
58   58 


75   76 
59   63 


85   77 
56   56 


84   77 
58   58 


78   80 
59   61 


75   78 
59   60 


74   73 
54   54 


80   78 
57   50 


76   74 
54   58 


75   76 
59   61 


77   78 
59   57 


70   72 
61   60 


79   81 
61   62 


73   73 
49   47 


85   78 
57   61 


85   77 
54   62 


75   75 
54   49 


84   75 
57   60 


74   64   72 
45   57   50 


72   74   60 
45   52   54 


73   72 
53   54 


71  75  74 

49  56  47 

79  71  72 

53  61  42 


70   77 
49   57 


80   74 
49   59 


78   72   72 
49   59   39 


79   71 
58   59 


79   70 
60   63 


80   75 
46   59 


75   79 
51   58 


75   78 
57   60 


79   74 
54   60 


72   77 
54   58 


69   74 
51   55 


73   78 
50   59 


79   73 
52   62 


76   77 
55   58 


79   73 
58   63 


74   81 
52   60 


75   83 
55   59 


80   75 
54   61 


82   72 
49   61 


72   76   80 
44   48   42 


74   75   78 

45   45   44 


73   77   83 
56   57   55 


77   75 
45   63 


73   78 
50   60 


80   76 
57   63 


82   73 
55   61 


47   61   49 


70   69 
55   62 


82   74 
62   66 


81   77 
54   62 


76   73   74 
50   62   55 


71   78 
48   49 


78   83 
50   53 


69   77 
41   47 


80   84 
50   54 


78   83 
43   49 


80   80 
54   58 


78   82 
60   63 


80   82 
47   56 


71   81 
47   55 


69   79 
57   61 


78   82 
56   59 


68   78 
55   59 


68   75 
52   55 


72   81 
47   52 


79   81 
52   62 


66   77 
56   56 


80   80 
58   61 


71   83 
53   57 


72   85 
54   57 


83   86 
55   60 


81   84 
50   59 


70   78 
50   50 


79   78 
44   53 


80   68 
46   57 


72   78 

48   50 


80   85 
55   59 


83   85 
54   59 


79   61 
53   59 


72   73 
55   59 


81   80 
60   65 


81   77   78 
56   60   59 


82   83   73 
46   58   59 


90   91   74 
59   62   58 


88   89 
48   62 


4V 
81 

48 
83 

55 

61 

78 

79 

52 

62 

80 

84 

48 

56 

69 

80 

48 

59 

82   81 
58   65 


80   80 
53   60 


85   82 
57   61 


83   80 
56   60 


79   79 
63   58 


77   83 
64   63 


82   80 
59   63 


81   80 
56   63 


80   80 
61   63 


82   81 
60   59 


82   76 
60   62 


78   78 
57   59 


83   82 
56   62 


83   80 
63   65 


77   76 
60   63 


81   80 
64   66 


86   85 
58   61 


86   85 
59   65 


83   80 
61   66 


82   83 
59   68 


82   82 

55   59 


80   75 
60   65 


86   82 
56   60 


84   82 
63   66 


84   83 
62   65 


80   78 
56   65 


74   70 
62   61 


83   80 
67   63 


81   76 
55   60 


80   83 
61   64 


80   75 
62   65 


32   82 
56   62 


79   81 
60   63 


81   83   8* 
57   61   57 


69   77   86 

58   5?   48 


68   8S   84 
60   62   57 


76   80 
59   61 


83   87   91 
56   64   6* 


85   88   9* 
62   45   45 


81   85 
57   61 


83   85   92 

63   64   69 


85   86 
59   62 


85   81   70 
63   63   63 


80   85   84 
58   58   60 


73   81   90 
68   60   55 


T)   »  M 
57   57   57 


79   86   84 


59   60   62   60   57   56 


81 
57 

83 
63 

85 
64 

79 
61 

86 
66 

82 
66 

81 
64 

84 
68 

92 
70 

79 
63 

80 
66 

82 
68 

73 
57 

77 
60 

82 
62 

79 
58 

82 
63 

8* 
63 

87 
64 

85 
65 

87 
67 

76 
65 

81 
65 

77 
65 

85 
65 

86 
67 

92 

78 

84 
61 

87 
65 

98 
66 

85 
62 

86 
66 

90 
65 

87 
63 

90 
66 

98 
67 

85 
62 

85 
65 

95 

66 

76 
56 

80 
60 

84 
61 

84 
65 

58 

92 
65 

78 
54 

82 
58 

86 
62 

90   94 
62   59 


81   65   88 
62   65   63 


73   78 
64   66 


82   91 
69   70 


79   84   87 
58   62   63 


8? 
64 


79   77 
64   64 


85   78 
60   59 


81   75 
63   62 


85   79 
61   62 


75   74 
61   62 


74   74 
65   63 


90   76 
62   63 


90   81 
63   64 


89   74 
64   62 

86   77 


65 


89   90   80 


90   88   78 


93   93   92 
65   65   62 


92   94   96 
59   63   52 


95   90   98 
60   61   65 


94   91 
63   66 


86   62 

M   54 


93   93   92   82 

66   66   69   58 


99   88 

68   57   57 


81.3 

54.9 


81.5 

55.1 


82.0 
58.3 


74   76 
66   64 


89   76 
67   65 


75   75 
66   66 


91   81 
63   62 


92   81 
64   63 


86   78 
66   64 


83   74 
64   63 


87   78 
61   62 


92   75 
65   62 


88   78 
64   64 


85   77 
65   65 


82   77 
55   53 


88   77 
69   59 


67   63   62 


78   79 
60   57 


74   82 
60   59 


77   73 
59   59 


69   81 
62   58 


75   82 
61   60 


68   73 
68   59 


69   74 
64   63 


70   73 
61   60 


78   71 
61   60 


78   75 
63   61 


76   76 
64   62 


74   69 
62   62 


76   72 
68   58 


74   72 
61   66 


72   69 
64   62 


70   75 
63   63 


92   91 
58   61 


93   99   93 


92   93 
62   59 


95   95   94 


47   95 
78   71 


96   97 
76   76 


95 
62 


90   91   87 
62   66   66 


93   91   79 
65   68   69 


91   93   92 
62   67   70 


94   66 
71   62 


95   98 
71   69 


83 
61 


88.5 

57.6 


82.7 
59.4 


(1.6 

55.8 


94   95 

64   65 


92   94 
69   78 


94   94 
72   72 


78   73   72 


89   90 
69   70 


88 
62 


89 

68   69 


95   90 
71   68 


93   93   90 
65   69   69 


84.9 
59.1 


83.4 
57.1 


82.3 

61.4 


83.6 
65.7 


84.4 
59.5 


94   93 
72   70 


92   98 
79   70 


94   96 

75   73 


88   88 

67   67 


96   91 
64   66 


91   85 
70   72 


79 
60 

93 


82 

60 


78 
58 


83.2 

59.2 


81.4 
63.8 


81.7 
63.2 


78.3 

38.4 


93   89   83 


61  61   60 

76  70   82 

64  62   58 

74  82 

65  62 


100  101 
71 


97  101 
72   72 


97 
71 


99  108 
71   71 


97 
71 


98   95 
71   71 


96   89 
75   7* 


67   75 
63   60 


76   75 
60   58 


73   82 
63   62 


72   78 
62   60 


65   68   68 


92   92 
61   62 


90   91 
67   67 


90   92   9* 
64   66   60 


94   94   84 
68   71   68 


93   91 

66   66 

89   81 


81.9 
58.9 


81.2 
42.6 


78.6 
42.1 


82.5 

44.5 


84.5 
42.1 


84.5 

62.5 


67.0 
43.8 


84.2 
41.4 


80.7 
57.3 


90   89 
78   70 


69 


79   85   86 
59   59   64 


68   66   70 
59   62   63 


75 

76 

74 

71 

68 

67 

66 

64 

76 

T3 

74 

80 

61 

60 

60 

59 

89 

77 

70 

68 

64 

63 

63 

62 

86 

81 

75 

80 

65 

58 

62 

6  2 

30 

76 

64 

79 

64 

63 

62 

57 

90 

75 

75 

70 

67 

65 

63 

63 

87   91 
60 


98 

71  70 

99  97 

71  69 

95  96 

78  70 

75  77 

65  65 

94  99 

70  72 

91  89 

61  63 


92    n 

66   48 


94   87 
74   72 


82.3 

48.2 


82.1 
37.4 


85.0 
43.6 


99   98 
71   71 


95   92   91 

71   73   73 


75   74 
47   65 


96   87   87 
74  75   48 


89   88 
66   48 


92  94  95 

66  70  71 

92  94  95 

65  67  68 


96   97 
67   66 


95   95 
64   64 


94   92   89 

71   71   69 


86   SO 
70   68 


96   95   86 
68   74   59 


93   87 
70   69 


84 
5* 

77 


84.1 
41.7 


73.9 
41.7 


83.9 
44.7 


79.5 
55.9 


82.7 
42.3 


84.3 

58.8 


62.7 
40.5 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JULY    1963 


Station 


ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHEL8URNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  W8  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 


BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 


D«y  Ol  Month 


MAX   87 
MIN   63 


MAX   89 
MIN.  62 


MAX |  96 
MIN   69 


89   86 
63   68 


92   85 
65   69 


92   89 

73   63 


94   95 
65   62 


91   88 
60   62 


95   81 
69   58 


9*   80 
67   57 


92   83 
69   59 


97   96 
62   66 


96   80 
65   60 


93   83 
62   67 


98   84 
65   69 


97   99 
64   66 


92   79 
65   62 


91   76 

73   54 


88   89 
66   63 


94   95 
62   65 


92  96  96 

60  58  62 

98  97  86 

63  62  58 

97  97  88 

62  58  57 

97 
61 

91 

63 

87  93  85 

68  56  54 

85  84  88 

58  59  59 


97   95 
60   68 


92   84 
62   60 


97   91 
65   65 


94   87 
56   59 


95   77 
64   60 


96   79 
68   56 


93   90 
59   59 


95   73 
64   54 


97   97 
65   66 


90   92 
70   64 


70   54 
52   32 


78   69 
57   54 


74   77   74 
59   62   53 


78   82   74 
62   63   56 


77   74   71 
54   58   48 


73   75 
53   52 


78   79 
56   51 


74   75   73 
51   53   42 


75   76   74 
57   55   46 


81   76   75 
56   58   40 


76   74   75 
50   53   46 


77   74   73 
54   51   44 


76   76   76 
52   56   43 


80   76   80 
55   55   61 


76   76   74 
56   52   46 


70   70   67 
52   54   52 


64   69   67 

46   50   44 


51   52   45 


77   69 
53   40 


82   78   74 
56   51   45 


62  69  65 
46  52  45 

67  58  61 

43  43  44 

72  76  74 

55  56  49 

70  73  69 

49  48  38 

72  74  71 

54  55  46 

76  78  7* 

53  54  43 

70  76  73 

54  58  53 

63  71  69 
48  54  45 

70  72  73 
53  49  43 

86  75  77 

56  58  50 

71  75  72 
53  49  44 

74  66  70 

51  52  46 

39  42  40 

31  34  33 


72   66 
55   58 


71   68 
54   60 


71   77 
62   64 


73   82 
53   58 


74   73 
48   59 


79   75 
59   59 


76   70 
48   54 


80   74 
50   62 


74   77 
49   58 


81   75 
53   54 


78   72 
48   61 


80   75 
48   61 


84   82 
67   69 


77   72 
51   60 


76   68 
56   53 


11   12   13   14   15  16   17   18   19 


68   69 

40   43 


72   66 
54   42 


75   68 
53   49 


69   71 
44   43 


79   69 
57   44 


76   77 
52   45 


68   76 
59   45 


67 

45 
76 

60 

49 

68 

71 

58 

40 

67 

67 

55 

47 

67 

67 

52 

44 

68 

76 

58 

46 

71 

71 

56 

39 

77 

71 

57 

50 

74 

77 

55 

37 

69 

76 

55 

49 

78 

68 

58 

47 

77 

71 

55 

46 

80 

70 

54 

48 

69 

75 

59 

43 

74 

71 

57 

45 

46 

47 

36 

32 

74   75 
58   60 


76   78 
55   61 


77   79 
47   55 


76   81 
47   49 


81   82 
55   44 


78   83 
47   48 


79   80 
50   58 


70   81 
45   49 


81   84 
51   54 


79   81 
47   53 


80   83 
48   53 


82   87 
49   54 


78   79 
48   53 


76   79 
54   57 


68   72 
43   47 


70   73 
47   51 


66   66 

43   47 


43 

47 

50 

73 
41 

73 
47 

81 
47 

72 
43 

80 
46 

86 
53 

74 
40 

80 
46 

86 
50 

72 
46 

82 
44 

84 
49 

69 
39 

77 
43 

83 
48 

68 
38 

72 

48 

82 
42 

61 

42 

66 

45 

72 
45 

74 

44 

80 

48 

88 
51 

70 
3  7 

77 
40 

85 
40 

71 

48 

75 
50 

86 

54 

72 

39 

82 
45 

84 
,48 

71 

49 

80 
52 

90 
56 

67 
43 

73 
50 

83 
48 

70 
44 

75 

45 

86 
50 

72 
48 

72 
49 

82 
50 

72 
44 

78 

46 

83 
51 

69 
44 

68 

50 

75 
51 

53 
37 

51 
38 

60 
42 

75   72 
57   62 


75   74 
59   63 


62   82 
67   66 


84   84   83 
59   63   55 


80   78   78 
56   62 


84   79 
54   60 


79   81 
60   60 


85 
61 


81   73 
56   64 


82   80 
54   64 


85   83   83 


80   78 
58   60 


79   73 
60   56 


87   80 
60   60 


83   75 
58   56 


85   80 
62   59 


84   78   83 
64   63   67 


85   79 
64   64 


86   89   91 

69   69   70 


86   86   81 
54   61   59 


80   80 
63   60 


79   81 
61   58 


86   81 
65   59 


80   77 
60   57 


64   78 
66   60 


79   82 
61   59 


80   73 
57   59 


82   79 
60   62 


85   81 
62   60 


85   90 
60   62 


62   63   64 


82   79 
54   59 


51   51 
43   43 


84   88   93 
58   64   66 


85   88   95 
60   65   66 


83   84   89 
57   66   63 


82   89 
63   66 


78   82 
53   57 


81   83 
55   56 


75   78 
53   56 


82   87 
57   58 


89 

61 


85   85 
53   58 


84   88   89 
57   56   58 


80   84 
52   53 


56   33   55 


83   89   89 
61   60   63 


77   80   84 
58   53   55 


82   87   88 
61   53   60 


79   83 
59   60 


76   72 
64   63 


82   71 
62   62 


94   76   78 
72   67   6* 


80   83 

53   60   62   67 


87   92 
66   71 


87   79 
62   62 


80   73 
68   62 


87   80 
66   64 


78   74 
61   62 


75   72 
66   64 


89   79 
60   61 


82   77 
62   63 


80   74 
63   61 


87   80 
63   62 


89   80   77 
68   66   63 


77   72 
62   62 


80   60 
61   54 


81   80 
60   54 


87 

60 


87   86   86 
62   57   62 


86 
58 


88   86   76 
60   62   62 


86   86 
62   56 


91   81   79 
58   57   59 


86   86 
66   62 


86   85 
62   59 


22   23   24 


69   70   80 
62   60   60 


67   75   83 
63   60   60 


25   26   27   28  I  29   30   31 


74   68 
66   65 


75   82   81 
60   58   58 


74   82   90 
45   63   64 


92   94 
70   73 


96   96 

70   72 


90   90 
74   74 


74   82 
57   57 


56 
45 


70   73   87 
63   61   57 


75   75 
61   58 


78   85   94 
62   58   58 


69   75   89 
63   61   53 


76   81 
63   61 


80   88 
61   58 


69   76   88 
59   59   62 


83   86 
55   56 


83   79   88 


79   82 
55   56 


88  97  95 
60  60  61 

89  90  88 
58  58  61 


95  95  94 

63  55  71 

90  91  89 

58  58  61 

93  95  93 
65  66  67 

94  97  99 
57  61  59 

98  99  96 

57  57  58 


99  100 
67   69 


93   94 
62   62 


91   91 
70   72 


80   85 
58   55 


80   83 
55   54 


83   93 
61   57 


86   89 
56   51 


82   94 
60   52 


80   92 
57   52 


50   53   50 


77   77 
54   53 


87   94 
58   58 


86   92 
55   50 


87   93 
60   39 


84   93 
58   53 


83   92 
60   60 


84   87 
58   53 


88   93 
59  37 


Tt      79 
60   54 


79   92 

60   54 


57   63 

47   48 


88   86 
61   60 


93   95   94 
62   63   62 


59   63   64 


93   97 
63   64 


98   99   97 
67   65   5* 


97   98 
65   60 


98   96 
61   61 


93   93   93 

60   61   59 


95   91 
57   56 


84   87   86 
60   60   60 


97   95 
64   63 


96   95   94 

58   57   56 


96   96 
62   63 


97   98   96 
59   59   56 


95   93 
68   66 


91   90 
60   61 


96   97 

60   61 


98  101 
67   67 


93   97 
63   62 


90   92 
65   67 


82  64  84 

72  70  59 

86  86  84 

71  68  61 


92   84 
74   67 


93   97   94 
62   62   67 


89   88   84   78 
63   66   65   31 


78.7 
62.8 


80.2 
62.6 


83.3 
63.6 


83.7 
58.7 


80.7 
56.8 


6T   67   62 
55   55   53 


90   75 
65   63 


89   82 
70   62 


97   94 
66   66 


95   80 
69   61 


91   82 
68   67 


92   83 
70   70 


95 
70 


83  I  84.4 
60   60.7 


80   81.1 
50   53.7 


82   82.2 
55   60.5 


9? 
69 


88   86 
61   64 


93   95 
63   64 


95   97 
64   69 


89   70 
62   47 


95   83 

69   52 


91   76 
67   67 


88   86 
61   97 


98   96   87   83 


88   86 
66   50 


83 
59 


90   92   75   74 
66   60   60 


96   94 
63   68 


96   96 
64   68 


99   99 
67   67 


90   90 
70   67 


69 
56 


87   68 
63   48 


87   85 

69   51 


88   81 
68   42 


85   82 

64   49 


80   83 
64   58 


89   77 
65   40 


77   83 

57   «T 


92   87 
71   57 


90   71 
67   55 


57   53 
37   33 


84.5 
56.6 


85.1 
57.7 


81.7 
58.8 


87.6 
61.8 


82.1 

58.9 


79.4 
60.5 


76.9 
55.2 


82.8 
57.2 


78.4 
54.9 


84.0 
58.0 


S3. 4 
55.0 


85.3 
58.9 


84.4 
55.1 


85.3 

57.2 


82.0 
54.5 


79.7 
51.9 


75.2 
33.2 


85.8 
58.5 


(3.3 
52.3 


84.1 
56.1 


85.5 

54.8 


84.  3 
66.4 


80.9 

54.8 


85.6 
56.0 


85.6 
59.3 


82.4 
56.7 


80.3 
56.0 


55.3 

43.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JULY    1963 


Day 

Ot  Month 

• 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

96 
62 

98 
63 

85 

56 

75 
53 

76 
53 

74 
43 

80 
48 

71 
60 

72 

42 

71 
45 

82 
46 

85 
52 

84 
58 

81 
62 

82 
59 

83 
56 

89 
61 

93 

60 

90 
64 

■2 
63 

78 
62 

7* 
62 

82 

61 

97 
56 

98 
66 

99 
62 

98 
60 

99 
63 

96 
72 

85 
59 

87 
54 

89.3 

97.9 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

94 
66 

96 

61 

89 
58 

73 
53 

76 
51 

72 

51 

80 

48 

67 
56 

76 
47 

80 
50 

83 
48 

86 

54 

83 
59 

83 

60 

80 
57 

83 
60 

87 
61 

89 
60 

86 
65 

»2 
59 

77 
60 

75 

60 

80 
57 

93 

54 

96 
69 

99 

68 

93 
69 

97 
69 

93 

67 

83 
66 

99 
53 

84.3 

58.7 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

92 
63 

93 
65 

87 

63 

70 
52 

71 
55 

70 
41 

76 
48 

70 
57 

72 

37 

70 
38 

77 
43 

82 

50 

81 
55 

71 
56 

75 
58 

80 
53 

85 
59 

90 
58 

85 
61 

81 
56 

74 
58 

75 
59 

80 
60 

91 
56 

94 
63 

99 
64 

93 
63 

9* 
64 

91 

68 

86 
68 

83 

«* 

SI. 7 
96.2 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

63 
67 

86 

65 

81 
52 

60 

45 

65 
52 

61 
50 

61 

40 

59 

53 

63 
46 

62 

44 

71 
47 

73 
51 

75 
53 

70 
60 

65 

55 

71 
58 

76 
61 

78 
56 

79 
64 

71 
50 

71 

58 

73 
59 

77 
54 

82 
55 

86 
55 

85 
64 

84 
66 

86 
66 

84 
63 

71 
59 

75 
58 

73.6 
99.5 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

69 
60 

93 
59 

93 
62 

78 
52 

69 
52 

75 

45 

69 

42 

74 
47 

71 

41 

71 
40 

73 
45 

78 
48 

85 
53 

86 
56 

61 
57 

78 
53 

80 
51 

84 
55 

87 
61 

85 
56 

85 
58 

83 
59 

79 
56 

85 
58 

90 
61 

94 
60 

93 
59 

90 
V) 

93 
63 

90 
55 

79 
51 

82.6 
94.  S 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

95 
62 

99 
58 

87 
59 

74 
55 

75 
53 

73 

46 

75 

48 

64 
56 

74 

48 

70 
48 

79 
48 

81 
53 

79 
55 

77 
60 

82 
60 

84 
60 

87 
59 

84 
60 

87 
60 

79 
62 

73 
65 

71 
60 

77 
58 

91 
52 

93 
62 

96 
63 

99 
63 

98 
62 

92 
62 

86 

60 

82 
53 

82.6 
97. 1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

67 
63 

93 

63 

93 

61 

80 
53 

72 
51 

72 

43 

70 
48 

77 
57 

71 

37 

73 
40 

72 
46 

78 
49 

83 
55 

84 

63 

80 
57 

79 
52 

62 
57 

87 
58 

90 
60 

87 
57 

80 
60 

77 
61 

79 
53 

82 
53 

93 
61 

95 

60 

96 

58 

93 
61 

93 

69 

91 
66 

82 

49 

82.9 
99.4 

TAMWORTH  2 

MAX 
MIN 

98 
61 

96 
59 

91 

69 

72 
54 

77 
55 

76 
43 

77 
42 

67 

57 

74 

4b 

73 
39 

79 
44 

86 

46 

87 
53 

65 

63 

75 
59 

81 
57 

85 

SO 

87 
5* 

87 
63 

87 
58 

87 

57 

80 
62 

S5 
56 

99 

53 

98 
63 

97 
60 

95 
59 

96 
60 

99 
48 

89 
65 

93 
53 

89. 0 
99.7 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

97 
63 

98 

69 

90 
66 

75 
52 

77 
47 

75 

49 

80 

47 

74 
58 

77 

45 

72 
47 

80 
47 

66 

51 

63 
56 

82 

61 

83 

60 

85 
57 

89 
60 

92 

60 

90 
66 

82 
63 

77 
59 

79 
62 

79 
61 

95 

5? 

96 
64 

100 
62 

98 
61 

98 
69 

94 
70 

87 
71 

86 
53 

83.6 
96.3 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 

64 

86 
62 

68 
52 

73 
57 

68 
52 

77 
48 

65 
58 

71 
49 

71 
45 

79 
54 

63 
54 

84 
60 

78 
63 

77 

58 

80 
62 

82 
59 

B6 

50 

84 
64 

83 
60 

76 
64 

78 
59 

81 
56 

88 
58 

93 
69 

92 
70 

90 
6« 

91 
67 

92 
71 

83 
66 

90 
57 

81.4 
99.9 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

92 
98 

96 
56 

79 
57 

70 
49 

74 
53 

68 
46 

74 
49 

68 
55 

72 

44 

76 
42 

79 
48 

64 

47 

87 
57 

79 
61 

75 
57 

76 
55 

80 
50 

86 
54 

84 
61 

82 
55 

79 
61 

80 
55 

84 
54 

90 
54 

95 
59 

94 
60 

91 
57 

94 
57 

93 
62 

61 
63 

79 
47 

82.  6 
94.3 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP 

MAX 
MIN 

85 
68 

80 
66 

77 
60 

74 
58 

75 
56 

72 
56 

74 
57 

72 
59 

68 
55 

66 

57 

75 
58 

74 
62 

72 
63 

73 
62 

74 

64 

79 
64 

79 
64 

80 
67 

85 
66 

72 
64 

71 
65 

69 
65 

69 

61 

77 
61 

78 
66 

81 
67 

88 
66 

87 
78 

80 
71 

78 
64 

75 
61 

74.1 
62.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
68 

82 
59 

75 
51 

76 
56 

76 

50 

78 
52 

74 
59 

73 

48 

65 
50 

79 
52 

81 
54 

80 
56 

79 

61 

79 
58 

84 
59 

85 
62 

91 
64 

89 
68 

77 
63 

72 

63 

68 
60 

73 
60 

89 
58 

93 
69 

99 
67 

93 

68 

93 

68 

89 
*9 

91 
64 

62 
56 

91.8 
99.9 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

9* 
65 

92 

67 

82 
67 

80 
51 

76 
52 

75 
43 

77 
49 

72 
63 

73 
49 

69 

51 

77 
49 

77 
61 

77 
62 

76 
64 

78 
61 

63 
57 

82 
62 

87 
64 

89 
66 

88 
66 

72 

65 

71 
63 

74 
63 

83 
58 

89 
63 

♦1 
65 

92 
64 

91 
64 

66 
68 

94 
69 

80 
54 

SI. 2 

60.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

90 
46 

89 
69 

84 
66 

80 
56 

76 
61 

76 
54 

75 
54 

72 
64 

70 
56 

68 
50 

74 
54 

74 
41 

75 
42 

73 
44 

72 
41 

76 
61 

79 
61 

80 
67 

89 
67 

77 
67 

73 
65 

71 
64 

74 
63 

78 
72 

82 
65 

82 
67 

89 
S7 

89 
68 

80 
69 

92 
67 

91 
59 

7S.5 

99.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

70 

90 
73 

82 
62 

75 
58 

75 
61 

75 

53 

78 

57 

71 
61 

7* 

54 

68 

54 

78 
56 

76 
61 

77 
64 

78 
61 

80 
64 

85 
64 

83 
67 

9? 
69 

91 

70 

75 
66 

74 
65 

69 

64 

76 
64 

66 
62 

♦1 
67 

95 
70 

93 
71 

93 
72 

91 
72 

63 
65 

82 
63 

S1.4 
43.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

92 
66 

95 
65 

95 

66 

81 
56 

75 
57 

76 

46 

73 
50 

77 
59 

75 
41 

76 
45 

78 
50 

77 
53 

85 
55 

38 
64 

81 
60 

80 
56 

86 
60 

90 
60 

90 

64 

87 
61 

82 

6? 

64 

S3 

60 

87 

58 

99 
61 

♦7 
63 

96 
62 

99 
63 

99 

68 

9? 

64 

80 
53 

89. 1 
9«.4 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

94 
62 

94 
63 

85 
61 

73 
52 

72 
56 

75 
41 

77 

51 

76 
62 

75 
41 

70 
41 

78 
51 

87 
49 

86 

57 

83 
62 

77 

61 

81 
57 

86 
60 

91 

61 

65 
60 

79 
56 

80 
62 

82 
58 

65 
56 

9? 
56 

94 
63 

94 
60 

91 
62 

93 
63 

♦4 
67 

84 
65 

82 
51 

83.7 
97.1 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 
61 

94 
60 

65 

48 

71 
53 

70 
49 

73 
43 

72 
56 

65 

45 

68 

43 

75 
48 

83 
48 

84 
50 

78 
60 

73 

57 

73 
62 

60 
52 

81 
56 

82 
57 

87 
55 

85 
54 

82 
56 

64 
57 

89 
59 

92 
61 

91 
61 

89 
60 

90 
61 

90 
60 

90 
62 

75 
46 

SI. 2 
99.2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
69 

96 
68 

73 

57 

72 
56 

76 
52 

75 

49 

71 
52 

70 
52 

67 

45 

68 
54 

78 
51 

85 
52 

89 

61 

84 
66 

74 
64 

78 
60 

84 
55 

62 
62 

83 
61 

84 
95 

82 
63 

82 
58 

S5 
99 

93 

58 

97 
65 

94 
63 

99 

65 

93 

68 

97 
47 

70 
52 

60 
47 

82.3 
96.3 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

93 
60 

95 
60 

95 
59 

73 

53 

73 
52 

7* 
38 

76 
48 

77 
56 

74 
38 

70 

42 

76 
46 

85 
50 

87 

55 

83 
60 

76 

58 

62 
50 

86 
5* 

90 

57 

M 
58 

83 
55 

81 
62 

81 

60 

86 
56 

91 
52 

99 
56 

95 

57 

93 
56 

99 
96 

96 
64 

9! 
65 

82 

37 

S4.4 

94. S 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

90 
58 

91 
56 

92 

58 

72 
50 

69 
51 

72 
41 

60 
40 

72 
52 

75 
45 

62 
48 

68 
43 

76 
43 

83 
48 

65 
54 

79 

75 
51 

77 
46 

8? 
50 

84 
58 

83 
51 

85 
50 

81 
53 

81 

5* 

86 
49 

90 
59 

93 
56 

91 

55 

91 

66 

93 

60 

93 
64 

75 
40 

80.9 
91.4 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

93 
67 

92 
70 

89 
60 

72 

54 

77 
54 

74 

46 

75 

46 

75 
59 

69 
46 

71 
55 

80 

53 

86 

55 

88 
63 

82 
65 

77 

60 

83 

60 

89 
54 

86 

64 

86 
64 

83 
62 

86 
62 

87 
57 

89 
58 

96 

60 

97 

66 

96 

65 

99 
66 

96 

70 

94 
71 

78 
65 

85 
44 

84.7 
99.6 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
61 

71 

62 

71 
53 

70 
53 

74 

40 

72 
47 

73 
60 

68 
38 

69 

40 

72 
48 

85 
47 

63 
56 

80 
49 

72 
56 

79 
56 

84 
58 

88 
60 

82 
59 

73 
58 

70 
61 

SO 
54 

84 
56 

69 
56 

93 
94 

93 
58 

90 
56 

90 
61 

62 
69 

79 
60 

80 
45 

79.9 
94.4 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 
69 

79 

58 

67 
51 

71 
54 

70 
49 

73 
46 

66 

54 

64 
45 

68 
53 

79 
49 

85 
48 

89 

55 

83 

64 

79 

61 

76 
63 

81 
56 

85 
61 

82 
61 

84 
55 

S3 

62 

84 
55 

86 
55 

90 

56 

93 
62 

91 
61 

92 
62 

92 

69 

94 
66 

80 
61 

78 
46 

81.6 
97.3 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

91 
63 

92 

62 

95 
62 

75 
52 

69 
51 

74 
50 

68 
49 

74 
51 

73 

48 

68 

50 

69 
51 

75 
52 

83 
55 

84 
59 

60 
60 

77 
56 

79 
56 

82 
58 

62 
62 

83 
58 

8* 
59 

80 
59 

62 
60 

85 
60 

90 
'61 

94 
63 

92 
63 

92 
62 

93 
66 

93 
67 

7* 
46 

81.7 
37.2 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 

64 

93 
62 

70 
51 

66 

54 

71 
49 

72 

47 

71 
55 

70 

45 

65 
53 

66 

51 

74 
53 

83 
53 

85 
58 

78 
61 

70 
57 

77 
55 

81 
56 

83 

60 

81 
55 

92 
61 

78 
60 

82 

56 

85 
59 

90 
61 

92 
63 

90 
61 

93 

62 

90 
69 

93 

65 

71 
4? 

SS.l 

97.0 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
64 

89 
62 

76 

52 

67 
49 

70 
51 

66 
47 

69 
46 

67 
49 

65 

47 

65 
52 

73 
47 

60 

50 

81 
52 

78 
60 

71 

59 

74 
58 

78 
51 

82 

58 

80 

61 

80 
53 

80 
57 

81 
57 

83 
56 

86 
54 

86 
60 

88 
60 

86 
60 

66 
61 

90 
62 

70 
56 

74 
47 

77.7 
94.8 

MORRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

92 
65 

94 
63 

89 
59 

68 
51 

72 
56 

71 

46 

72 
47 

70 
58 

66 
44 

67 
52 

76 
50 

85 
49 

87 
52 

85 
60 

79 

60 

78 
63 

83 
53 

85 

60 

89 
61 

86 
54 

8? 
62 

85 

56 

87 
56 

92 
59 

94 
61 

93 

60 

92 
62 

93 
69 

95 
4* 

89 
43 

80 
46 

83.1 
94.5 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

77 
56 

75 
59 

74 
33 

46 
30 

55 

55 

40 

56 

46 

52 

40 

49 

35 

50 
43 

61 

47 

68 
52 

70 
58 

65 

54 

61 
49 

59 
51 

67 
52 

66 
56 

67 
53 

69 
52 

68 
99 

68 
55 

72 
94 

79 

56 

79 
66 

76 
97 

76 
50 

77 
99 

78 
64 

73 

45 

71 
43 

44.4 
50.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

89 
68 

92 
66 

69 
53 

67 
50 

70 
51 

68 
50 

73 
47 

64 
47 

65 

46 

68 
52 

74 
49 

85 
50 

87 
56 

81 
62 

73 

59 

77 
62 

80 
57 

82 
59 

83 
63 

82 
56 

S3 

61 

85 
55 

83 
58 

90 

59 

92 
65 

91 

63 

91 
64 

91 
68 

91 
68 

72 
9* 

77 

50 

79.9 
57.1 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

92 
64 

96 
63 

70 
50 

64 
46 

68 

46 

67 

44 

68 
42 

68 

47 

64 
43 

65 
46 

74 
44 

82 
46 

88 
52 

78 
58 

73 

56 

76 
58 

82 
51 

86 
56 

82 
59 

86 
52 

80 

54 

80 
52 

86 
54 

90 
54 

94 
62 

92 
61 

90 
60 

94 
69 

90 
64 

68 
50 

7-3 
48 

T9.9 
52.9 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

89 
62 

87 
60 

72 

56 

66 
50 

71 
52 

72 

44 

69 
44 

74 
53 

72 
47 

69 
52 

67 
46 

78 
46 

84 
52 

85 

57 

80 

58 

74 
55 

75 
50 

83 

57 

84 
56 

83 
53 

84 
62 

83 
5* 

84 
93 

85 
52 

90 
65 

94 
59 

99 
56 

92 
61 

92 
62 

»4 
64 

71 
43 

80.6 
94  .4 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

87 
61 

91 
62 

92 
61 

72 
52 

72 
54 

68 
41 

70 
48 

74 
51 

72 

40 

68 
44 

69 

48 

78 
50 

81 
54 

83 
57 

77 

57 

75 
58 

79 
59 

84 
60 

86 
58 

82 
59 

77 

61 

75 
59 

76 
58 

81 
55 

87 
59 

92 
59 

92 
62 

90 
61 

91 
64 

91 
65 

n 

51 

80.2 
99.7 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

98 

68 

98 
70 

77 
62 

73 
58 

77 
60 

76 

60 

79 
58 

65 
45 

65 
42 

70 
51 

78 
62 

83 
51 

83 
53 

81 
59 

73 
61 

80 
60 

83 
58 

80 
63 

86 
64 

81 
58 

81 
64 

80 
58 

83 
58 

89 

58 

93 
64 

92 
64 

91 
63 

91 
69 

92 

68 

84 
67 

79 
48 

62. 4 
99.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-     152    - 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 
JULY    1963 

Station 

Day  Of  Month 

g> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

SAINT    ALBANS   BAY 

MAX 
M1N 

93 
66 

95 

74 

89 
58 

74 
56 

74 
57 

74 
54 

74 
53 

65 

51 

69 

51 

69 

58 

78 
57 

85 
60 

87 
66 

84  79 
69      65 

78  82 
65      61 

81 

f,6 

82 
69 

83 
62 

82 
65 

81 
63 

86 
65 

91 

66 

92 

73 

91 
71 

9? 
73 

92 

77 

93 

70 

77 
64 

7A. 
6* 

82.3 
63.3 

SAINT    JOHNS8URY 

MAX 
MIN 

92 

6* 

96 
63 

95 
62 

68 
56 

73 
58 

72 

48 

72 

48 

76 
58 

68 
48 

68 

49 

74 
51 

85 
51 

87 
53 

84  80 
62      60 

76  83 
61      55 

n 

58 

84 
63 

87 
56 

66 
62 

81 
56 

86 
59 

1? 
SB 

96 

62 

95 
65 

63 

9* 
63 

94 
66 

93 

66 

B0 
47 

83.8 
97.8 

SOMERSET 

MAX 

MIN 

82 
56 

83 
61 

86 
56 

67 
47 

64 
50 

62 

35 

64 
44 

68 
51 

67 
38 

61 

37 

62 

42 

70 
41 

74 
49 

80  74 
56      55 

65  71 
55      53 

77 
56 

83 
58 

78 
5* 

71 
58 

71 
55 

72 
56 

76 
50 

81 
54 

87 
54 

64 

83 
57 

86 

60 

86 
6? 

67 

4* 

74.3 
51.5 

VERNON 

MAX 
MIN 

90 

95 
65 

95 

65 

80 
56 

76 
59 

73 
48 

74 
51 

78 
59 

75 
42 

74 
44 

75 
50 

79 
54 

83 
56 

84  80 
64      61 

80  85 
55      61 

no 

60 

93 

64 

89 
62 

B3 
61 

76 
62 

79 
58 

85 
58 

92 
63 

97 
64 

99 
f./ 

♦7 
63 

95 
67 

92 

70 

6  0 

84.3 

WATERBURY    1    NNE 

MAX 
MIN 

88 
65 

90 
64 

89 
62 

66 

50 

66 

54 

70 
50 

69 

48 

69 
57 

67 
45 

66 
52 

69 

51 

74 
53 

83 
55 

84       72 

60      58 

70  77 
60      54 

82 

68 

82 
65 

82 
55 

R4 
61 

8a 

57 

81 
57 

91 
57 

90 
58 

93 
63 

90 
6] 

♦2 
64 

♦2 
65 

91 
63 

64 
47 

79.3 
57.1 

WEST    8URKE 

MAX 

MIN 

89 

60 

89 
59 

94 
58 

60 

48 

64 
49 

70 
43 

67 

43 

70 
55 

70 
42 

66 

43 

68 

44 

76 

44 

83 
45 

87  81 
54      56 

74  75 
58       49 

81 

50 

83 
56 

81 
51 

85 
54 

80 
52 

83 
54 

85 
63 

88 
55 

92 

58 

90 
67 

89 

59 

91 
62 

92 
62 

72 

79.8 

WOODSTOCK    3    E 

MAX 

MIN 

90 
61 

93 
62 

95 

63 

76 

51 

7, 

42 

46 

76 

76 

44 

72 
45 

70 
47 

76 

50 

85 
53 

87 
59 

78  81 
52       52 

86 
58 

89 
59 

85 
56 

A5 

58 

81 
56 

66 

n 

58 

96 

59 

96 

6fl 

60 

93 

93 
66 

78 
45 

84.3 
54.4 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 


CLEAR   BROOK,    N.    H. 


Obser  - 
ration 
date 


1962 
JULY      31 
AUG. 
OCT. 
OCT.       31 
NOV. 


Amount 

since 
last  obs. 


1963 
JAN. 
JAN. 
FEB. 
MAR. 
APR. 
MAY 
JULY 
JULY 


6.10 
3.90 
4.30 


3.10 
3.  15 
3.00 
3.60 
4.2  5 
3.50 
3.05 
5.25 


Snow  on 
ground 


Station 


WATERVILLE    VALLEY,    N.    H. 


Obser  —    [  Amount 
vation  since 

date  last  obs. 


1962 

JULY  3 

AUG.  3 
OCT. 

OCT.  3 

NOV.  3 

1963 

JAN. 

JAN.  3 

FEB.  2 

MAR.  2 

APR.  3' 

MAY  3 
JULY 

JULY  3 


3.90 
4.30 
8.30 
3.50 


3.60 

4.10 
3.15 


Snow  on 
ground 


Station 


Obser  - 
vabon 
date 


Amount 
since 
last  obs. 


Snow  on 
ground 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TIME 

Day  of  month 

e 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

B 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

ST0RRS,    CONN. 

1    INCH 

MAX 

MIN 

82 
72 

85 

79 

81 
67 

74 
70 

74 
66 

74 

64 

74 
64 

74 
64 

74 
63 

65 

64 

74 
64 

74 
65 

73 
66 

73 
69 

74 

68 

78 
68 

63 
71 

82 
73 

84 
74 

76 

74 

76 
72 

73 

70 

76 

68 

82 
74 

84 
72 

84 
74 

84 
76 

83 
76 

84 
76 

82 
73 

62 
70 

78.1 
69.9 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

83 

75 

85 
77 

82 
72 

76 
72 

74 
72 

74 
70 

74 
70 

74 
69 

73 

68 

72 

69 

74 
68 

75 
70 

76 
70 

74 
72 

74 
70 

78 
72 

82 
74 

82 
76 

82 
78 

80 
77 

78 
76 

76 
74 

78 
72 

81 
74 

84 
76 

84 
78 

84 
79 

85 
79 

84 
80 

82 
79 

82 
76 

78.8 
73.7 

8    INCHES 
KINGSTON,    R.     I. 

MAX 
MIN 

70 

69 

73 

70 

72 
69 

69 
68 

68 
66 

67 

64 

66 
64 

66 
64 

66 
63 

66 
64 

66 
63 

66 
64 

67 

66 

69 
67 

68 
66 

69 
67 

73 
68 

73 
71 

74 
72 

74 
72 

72 
70 

70 
68 

70 
67 

72 

70 

74 
70 

76 
72 

76 
74 

77 
74 

76 
74 

76 
74 

75 
70 

70.8 
68.4 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

78 
69 

76 
71 

76 
71 

71 

68 

69 
65 

70 
67 

71 
64 

71 
62 

71 

68 

68 
64 

69 
67 

70 
65 

72 

66 

72 
63 

72 

68 

73 
66 

75 
69 

75 
69. 

76 
71 

72 
70 

71 

70 

71 
68 

70 
67 

74 
67 

76 
68 

78 
70 

79 
71 

79 
72 

77 
73 

75 
71 

75 
69 

73.4 

68.0 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

71 

69 

71 

69 

71 

69 

71 
69 

69 
68 

68 

65 

68 
66 

67 
67 

68 
65 

67 
66 

67 
65 

68 

66 

69 
67 

70 
69 

70 
69 

70 
68 

72 

70 

73 
71 

74 
71 

72 
71 

71 
70 

70 
70 

70 

68 

71 
68 

73 

70 

74 
72 

77 
72 

76 
73 

75 
74 

74 
73 

74 
71 

71.0 
69.1 

12    INCHES 

5   PM 

67 

69 

69 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

66 

67 

67 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

68 

69 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

68.2 

24    INCHES 
BURLINGTON  U   OF   VT.,    VT. 

5   PM 

64 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

66.2 

1    INCH 

MAX 
MIN 

96 

72 

90 
73 

75 
65 

70 
63 

75 
63 

77 
62 

68 
63 

72 

65 

66 

60 

69 
63 

73 

63 

77 
62 

80 
67 

78 
69 

70 
66 

72 

65 

80 
64 

78 
67 

77 

66 

79 
64 

81 
69 

86 
65 

62 
65 

84 
66 

86 

69 

87 
70 

87 
70 

90 
72 

89 
73 

74 
67 

77 
61 

78.9 
66.1 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

93 

72 

83 
73 

78 
68 

68 
65 

72 
64 

72 

64 

68 
65 

69 
66 

66 
63 

68 
64 

70 
64 

73 
64 

75 
68 

75 
70 

70 
67 

70 

66 

75 

65 

75 
68 

74 
67 

74 
66 

76 
69 

83 
67 

78 
67 

77 
68 

78 
70 

79 
71 

79 
71 

80 
73 

80 
73 

76 
70 

74 
65 

75.1 
67.5 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

84 
70 

76 
70 

75 
69 

69 
66 

68 
65 

68 

65 

68 
65 

68 

66 

66 
63 

66 

64 

67 
63 

69 

64 

70 
66 

70 
68 

69 
67 

68 
66 

70 
65 

73 
67 

70 
67 

70 
66 

71 

68 

77 
67 

76 
67 

72 
68 

73 
69 

74 
70 

74 
71 

75 
72 

75 
72 

75 
71 

71 
67 

71.5 
67.2 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

73 

68 

73 

69 

74 
69 

69 
66 

66 
65 

66 
65 

67 
65 

67 
65 

66 
63 

65 
63 

65 
63 

67 
63 

67 
64 

69 
67 

68 
66 

66 
65 

67 

65 

73 
66 

67 
66 

68 
66 

68 
67 

75 
67 

75 

67 

69 
67 

70 
67 

70 
68 

71 
69 

72 
69 

72 

70 

72 
70 

70 
67 

69.3 
66.4 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
-  SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPEi 
GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 


WOOOBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER, 


"  !L?P!  ?Fr   GR0UN1>'   LEVEL.   SOIL  TYPE,   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS   CLIPPED  TO 
DEPTNH^STAnSIr^TLATH^MOmItE^.8  ,NCH  DEP™  -  "*»««"«  «TH  BENDIX-FRIEZ  R^STaTS,  S'SS 

-  SLOPE  OF  GROUND,   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.   SOIL  TYPE,   MELROSE   FINE  SANDY  LOAM   GROUNO  rnuFB 
TlSMETER.BLUEGRASS-   INSTRUMENTATI0N-   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  ^0  £  BROwS  ELECTEE  pStIn- 


Se«  Reference  Nolei  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season ol    1962   -   1963 


NEW   ENGLAND 


Normals 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

July-June 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

2 

11 

125 

342 

705 

1114 

1152 

1111 

811 

484 

255 

35 

61*7 

5*17 

BULLS  BRIDGE  DAM 

11 

17 

202 

419 

834 

1264 

1290 

1257 

883 

554 

245 

60 

7036 

BURLINGTON 

19 

41 

217 

444 

821 

1242 

1331 

1280 

900 

524 

267 

70 

7136 

COLCHESTER 

35 

47 

214 

42  8 

780 

1237 

1243 

1174 

868 

545 

359 

63 

6993 

COVENTRY 

73 

80 

291 

533 

868 

1281 

1353 

1266 

639 

382 

126 

CREAM  HILL 

12 

39 

210 

441 

847 

1274 

1306 

1263 

936 

579 

287 

63 

7257 

6759 

DANBURY 

9 

21 

180 

388 

795 

1205 

1226 

1173 

836 

518 

242 

41 

6634 

FALLS  VILLAGE 

16 

26 

215 

451 

862 

1277 

1297 

1282 

912 

593 

255 

50 

723* 

6687 

GROTON 

19 

23 

171 

388 

729 

1152 

1160 

1105 

841 

547 

318 

63 

6516 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

18 

29 

201 

449 

829 

1260 

1239 

1176 

859 

532 

257 

52 

6901 

5958 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

3 

20 

179 

42  8 

819 

1310 

1277 

1209 

890 

494 

222 

43 

6894 

6235 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

43 

46 

244 

487 

825 

1237 

1309 

1242 

913 

591 

320 

74 

7331 

MIDDLETOWN  4  W 

25 

46 

215 

438 

805 

1226 

1263 

1184 

890 

532 

285 

70 

6979 

5972 

MOUNT  CARMEl 

9 

23 

162 

376 

739 

1158 

1190 

1137 

635 

252 

46 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

4 

15 

132 

356 

707 

1144 

1158 

1110 

821 

496 

272 

46 

6261 

5897 

NORFOLK  2  SW 

64 

76 

297 

582 

958 

1371 

1475 

1436 

1066 

694 

387 

132 

8538 

NORWALK  GAS  PLANT 

5 

16 

154 

361 

724 

1102 

1212 

1133 

808 

464 

255 

35 

6269 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

7 

22 

699 

1108 

1160 

1116 

797 

500 

234 

40 

PROSPECT 

2000 

PUTNAM 

30 

38 

215 

464 

PUTMAN  WATER  WORKS 

816 

1207 

1222 

1166 

882 

568 

277 

54 

SALISBURY 

40 

248 

457 

868 

1285 

1314 

1274 

921 

562 

281 

71 

SHEPAUG  DAM 

30 

48 

234 

438 

823 

1247 

1326 

1279 

917 

566 

28* 

79 

7271 

STAMFORD  5  N 

4 

19 

188 

366 

742 

1141 

1182 

1111 

809 

467 

270 

32 

6331 

STORRS 

25 

30 

180 

397 

759 

1200 

1215 

1158 

876 

512 

265 

54 

6671 

6578 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

14 

34 

182 

387 

783 

1183 

1213 

1176 

849 

477 

237 

46 

6581 

WESTBROOK 

37 

192 

408 

761 

1161 

1165 

1126 

859 

54T 

306 

60 

WIGWAM  RESERVOIR 

15 

39 

206 

397 

778 

1165 

1253 

1231 

900 

539 

276 

57 

6856 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

65 

39 

255 

542 

877 

1298 

1345 

1377 

1047 

680 

325 

63 

7913 

BANGOR  DOW  FIELD 

87 

59 

292 

579 

936 

1338 

1403 

1450 

1128 

712 

385 

6* 

8433 

BAR  HARBOR 

88 

53 

251 

460 

834 

1191 

1221 

1245 

1005 

655 

384 

109 

7*96 

7280 

BELFAST 

49 

23 

228 

491 

858 

1257 

1290 

1360 

1043 

655 

363 

63 

7680 

BRASSUA  DAM 

190 

118 

382 

685 

1087 

1469 

1661 

1667 

1361 

886 

530 

119 

10155 

BRIDGEWATER 

142 

96 

424 

683 

1067 

1508 

1588 

1586 

1373 

839 

467 

BR  IDG  TON  1  NNW 

41 

25 

222 

486 

863 

1328 

1321 

1305 

977 

630 

269 

51 

7518 

BRUNSWICK 

33 

52 

205 

492 

834 

1234 

1260 

1315 

984 

544 

409 

109 

7*71 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

151 

115 

400 

695 

1062 

1497 

1597 

1649 

1390 

864 

461 

134 

10035 

9767 

CLAYTON  LAKE 

203 

169 

402 

744 

1178 

1586 

1673 

1750 

CORINNA 

96 

54 

303 

577 

946 

1392 

I486 

1487 

1149 

731 

356 

8* 

8661 

DAMARISCOTTA  MILLS 

62 

32 

231 

511 

847 

1262 

1296 

1296 

1011 

664 

3*3 

77 

7632 

EASTPORT 

215 

129 

283 

495 

797 

1192 

1158 

1266 

1035 

737 

473 

182 

798* 

8016 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

116 

76 

331 

602 

953 

1378 

ELLSWORTH 

104 

58 

266 

520 

869 

1261 

1288 

1391 

1086 

730 

427 

116 

8118 

FARMINGTON 

100 

61 

317 

634 

976 

1395 

1530 

1509 

1153 

741 

388 

86 

8890 

7898 

FORT  KENT 

119 

93 

353 

681 

1122 

1533 

1660 

1631 

1397 

823 

♦76 

119 

10027 

GARDINER 

73 

47 

273 

568 

897 

1338 

1393 

1449 

1110 

718 

372 

89 

8327 

75*3 

GRAND  LAKE  STREAM 

148 

83 

309 

607 

931 

1344 

1386 

1449 

1182 

783 

♦51 

11* 

8787 

GREENVILLE 

ISO 

116 

377 

683 

1029 

1466 

1578 

1601 

1291 

860 

498 

113 

9792 

927* 

HAYNESVILLE 

151 

99 

383 

661 

1016 

1473 

1546 

1639 

1348 

859 

166 

HIRAM  2  S 

63 

41 

282 

587 

930 

1348 

1419 

1438 

1064 

717 

361 

85 

8333 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

152 

90 

371 

665 

1039 

1452 

1499 

1554 

1338 

854 

*56 

122 

9592 

HOULTON 

132 

88 

356 

664 

1048 

1442 

1491 

1564 

1308 

838 

♦  29 

11* 

9*7* 

8766 

JACKMAN 

141 

78 

364 

635 

1025 

1439 

1551 

1554 

1232 

826 

4  34 

99 

9378 

JONESBORO 

144 

93 

289 

564 

887 

1269 

1310 

1400 

1175 

778 

481 

1** 

853* 

LEWISTON 

37 

22 

206 

506 

841 

1241 

1336 

1357 

1008 

640 

303 

*8 

75*5 

7*02 

LONG  FALLS  DAM 

189 

135 

376 

675 

1071 

1454 

1607 

1577 

1283 

874 

*97 

113 

9851 

MADISON 

83 

32 

263 

563 

906 

1345 

1426 

1460 

1110 

705 

328 

72 

8293 

80*7 

MIDDLE  DAM 

175 

119 

390 

70  3 

1064 

1506 

1613 

1615 

1292 

871 

517 

16* 

10029 

MILLINOCKET 

116 

84 

322 

625 

1004 

1436 

1543 

1591 

1258 

814 

♦33 

61 

9307 

8395 

MILLINOCKET  FAA  AP 

126 

80 

356 

635 

1010 

1443 

1474 

1548 

1249 

795 

♦21 

65 

9222 

NEW  GLOUCESTER 

3*9 

77 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

131 

67 

348 

634 

1002 

1397 

1482 

1588 

1260 

788 

428 

115 

92*0 

7770 

OOUOSSOC 

194 

131 

392 

718 

1080 

1498 

1594 

1602 

1287 

888 

536 

170 

10090 

ORONO 

153 

125 

395 

648 

1019 

1401 

1416 

1479 

1171 

607 

453 

129 

9196 

PATTEN 

170 

113 

624 

PORTLAND 

28 

20 

180 

455 

808 

1183 

1222 

1233 

921 

590 

308 

60 

7008 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

68 

52 

272 

529 

859 

1266 

1277 

1327 

1019 

673 

379 

108 

7829 

7511 

PRESQUE  ISLE 

127 

92 

354 

664 

1049 

1476 

1526 

1577 

1337 

841 

4*8 

120 

9611 

RIPOGENUS  DAM 

156 

121 

386 

684 

1081 

1522 

1601 

1638 

1333 

905 

518 

113 

10058 

914* 

ROCKLAND 

85 

49 

240 

501 

828 

1196 

1218 

1290 

1028 

633 

399 

105 

7572 

RUMFORD  3  SW 

107 

586 

931 

1374 

1455 

1466 

917 

741 

378 

77 

RUMFORD  POWER  PLANT 

76 

39 

285 

574 

904 

1325 

1408 

1416 

1048 

709 

3*9 

71 

8206 

7»*1 

ST  FRANCIS 

190 

161 

412 

746 

1170 

1582 

1722 

1718 

1546 

907 

5*9 

178 

10881 

SANFORD  2  NNW 

38 

27 

232 

493 

836 

1253 

1196 

947 

576 

228 

51 

SOUA  PAN  DAM 

205 

151 

432 

728 

1126 

1531 

1676 

1755 

1509 

885 

530 

179 

10707 

TELOS  DAM 

1115 

1523 

1676 

1745 

1506 

961 

557 

151 

WATERVILLE  PUMP  STA 

48 

19 

2  36 

514 

867 

1272 

1360 

1405 

1031 

652 

28* 

*7 

7735 

7*70 

WEST  BUXTON  2  NNW 

75 

54 

284 

579 

895 

1328 

1366 

1413 

1060 

713 

364 

95 

8226 

WEST  ENFIELD 

968 

1383 

1466 

1582 

1228 

780 

**1 

9* 

WOODLAND 

127 

42 

276 

571 

888 

1328 

1336 

1468 

1190 

7*9 

39* 

71 

8*40 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

58 

59 

269 

535 

927 

1339 

1443 

1423 

1014 

663 

3*0 

103 

8173 

7255 

AMHERST 

18 

36 

2  32 

481 

842 

1323 

1353 

1298 

971 

600 

27* 

6* 

7*92 

6512 

BARRE  FALLS  DAM 

67 

61 

290 

583 

889 

1333 

1420 

1356 

1018 

681 

370 

129 

8199 

BEDFORD 

36 

38 

207 

460 

805 

1239 

1214 

1209 

910 

575 

269 

76 

7036 

BIPCH  HILL  DAM 

55 

54 

263 

524 

366 

1328 

1376 

1347 

992 

645 

305 

81 

7836 

BLUE  HILL  WB 

29 

30 

169 

42  0 

773 

1179 

1202 

1184 

892 

554 

256 

80 

6768 

6368 

BOSTON  WB  AIRPORT 

6 

13 

105 

330 

691 

1078 

1094 

1087 

798 

477 

196 

38 

5913 

563* 

BROCKTON 

26 

36 

170 

426 

761 

1142 

1131 

1087 

825 

522 

262 

52 

64*0 

BUFFUMVILLE  DAM 

36 

47 

235 

500 

831 

1279 

1369 

1282 

958 

603 

316 

7* 

7330 

CHESTNUT  HILL 

14 

19 

143 

361 

716 

1098 

1128 

1072 

791 

477 

196 

»7 

6062 

5591 

CLINTON 

20 

27 

200 

452 

805 

1204 

1318 

1294 

946 

583 

261 

60 

7172 

6443 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol    1962    -    '963 


cummingTon  hill 
east  brimfield  dam 
east  wareham 
epgartown 
fall  river 

fitchburg  2  s 
fram ingham 
haverhill 

H INGHAM 
HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 
KNIGHTV1LLE  DAM 
LAWRENCE 
LOWELL 
MI0DLET0N 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTH  EGREMONT 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIDGE 
TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

COLEBPOOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

OURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA   2  NNW 
NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  AP 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 


NEW  ENGLAND 


July 


August 


152 
52 


152 
31 
73 
51 
78 

152 

217 

35 

110 


111 
180 


102 

0 

330 


September 


90 
136 


134 
72 


224 
182 
132 
111 

185 
165 
121 
190 
291 

169 
298 
146 


298 
138 
133 

206 
218 

178 
154 

107 

278 
264 
170 
282 
202 

294 

203 
210 
335 
195 

177 
209 
217 
189 


313 

302 
340 
282 
289 

346 
2  34 
381 
224 
299 

362 

406 
209 
336 
240 

220 
228 
306 
294 
203 

241 
294 
839 
243 
248 

278 
386 
323 
275 
318 

269 

204 
245 
266 


106 
195 
190 


240 
235 
0 
296 
289 

374 
225 
294 
255 
279 


282 
328 


October 


501 
442 
385 
364 

452 
410 
371 
424 
523 

396 

562 
387 


346 
280 
541 
345 
357 

459 
471 
42  5 
403 
312 

531 
482 
417 
530 
459 

573 

482 
473 
606 
433 

409 
469 
48  3 

460 


601 
617 
660 
559 
599 

672 
519 
597 
488 
552 

654 
72  3 
500 
605 
342 

504 
529 
609 
565 
490 

518 
562 
1107 
509 
493 

531 
660 
605 
555 
582 

555 
478 
523 
571 


344 
459 
397 


505 
488 
662 
571 
554 

652 

489 
531 
569 
577 

568 
614 
553 
940 


841 
767 
668 
712 

798 
787 
738 
764 
946 

708 
931 
730 
775 
748 

641 
627 
895 
690 
673 

804 
762 

744 
735 
603 


1008 
980 

1023 
888 
912 

1077 
360 
937 
810 
916 

1054 
1112 
874 
971 
938 

870 
862 
1043 
967 
821 

850 
971 
1322 
835 
822 

899 
1041 
933 
908 
907 

897 
792 
876 
911 


645 
784 
732 
666 
717 


885 
899 
996 
997 
962 

1043 
914 
912 
991 
983 

1007 
1029 
977 
1198 


1287 
1127 
1019 
1102 

1197 

1210 
1140 
1148 
1363 

1076 
1351 
1150 
1158 
1141 

970 
1010 
1346 
1064 
1014 

1212 

1151 
1117 
1125 
967 


906 

1322 

872 

1306 

766 

1238 

899 

1318 

787 

1178 

904 

1367 

832 

1285 

805 

1227 

974 

1369 

765 

1183 

760 

1205 

8  56 

1333 

825 

1258 

1429 
1345 
1399 
1322 
1390 


1312 
1361 
1227 
1328 

1463 
1548 
1313 
1427 
1395 

1333 
1291 
1463 
1419 
1230 

1282 
1372 
1808 
1275 
1240 

1312 
1434 
1349 
1282 
1379 

1348 
1228 
1302 
1369 


1047 
1199 
1134 
1049 
1125 


1363 
1296 
1428 
1386 
1410 

1529 
1325 
1331 
1408 
1461 

1474 
1483 
1404 
1664 


January 


1383 
1152 
1120 
1108 

1290 
1258 
1169 
1137 
1483 

1096 
1450 
1186 
1215 
1179 

1020 
1042 
1366 
1059 
1037 

1196 
1193 
1120 
1133 
996 

1380 
1354 
1247 
1341 
1146 

1458 
1352 
1210 
1497 
1187 

1181 
1323 

1310 


1452 
1491 
1479 

1462 
1550 


1363 
1424 
1254 
1384 

1508 
1697 
1397 
1506 
1429 

1394 
1365 
1553 
1477 
1360 

1271 
1404 
1844 
1289 
1301 

1361 
1491 
1485 
1276 
1511 

1396 
1236 
1357 
1458 


February 


1073 
1216 
1129 


1431 
1385 
1472 
1491 

1494 

1602 
1404 
1454 
1495 
1517 

1540 
1520 
1464 
1707 


1317 
1108 
1068 
1064 

1234 
1189 
1131 
1099 
1428 

1054 
1434 
1155 
1147 
1130 

1016 
98  7 
1329 
1019 
1030 

1168 
1118 
1124 
1089 
975 

1361 
1316 
1185 
1300 
1104 

1406 
1279 
1161 
1513 
1141 

1154 
1253 
1257 


1420 
1466 
1517 
1363 
1461 


1287 
1424 
1231 
1315 

1509 
1704 
1324 
1426 
1373 

1301 
1339 
1553 
1408 
1299 

1255 
1359 
1863 
1260 
1237 

1304 
1444 
1434 
1268 
1430 


1339 
1208 
1345 
1427 


1071 
1173 
1083 


1378 
1342 
1472 
1514 
1398 

1564 
1414 
1350 
1514 
1530 

1520 
1477 
1431 
1717 


985 
838 
838 
792 

914 

868 
832 
832 

1025 

817 
1029 
859 
858 
884 

837 
728 
988 
766 
821 

903 
857 
853 
810 
751 


April 


1089 
1087 
1147 
1021 
1069 


966 
1034 
949 
979 

1136 

1397 

976 

1084 

1023 

960 
971 
1143 
1077 
977 

984 
1047 
1603 
955 
965 

987 
1141 
1096 
1010 
1054 

1006 

900 

1001 

1053 


836 
779 
805 


1022 
953 

1144 
1204 
1043 

1218 
1025 
1024 
1091 
1159 

1179 
1192 
1084 
1382 


612 
579 
579 
495 

564 
519 
473 
531 
685 

583 
66  3 
505 
52  7 
533 

611 
418 
675 
506 
551 

585 
568 
562 
526 
488 


May 


977 

629 

928 

610 

841 

513 

951 

650 

8  36 

562 

1012 

645 

946 

602 

886 

632 

1068 

707 

857 

551 

831 

521 

938 

580 

953 

599 

754 
741 
807 
673 
710 


639 
702 
597 
677 

818 
913 
622 
739 
663 

636 
642 
749 
713 
602 

629 

785 
1345 
632 
602 

654 

833 
704 
672 
661 

661 
571 
679 
697 


585 
548 
555 
506 
493 


650 
633 
761 
731 
693 

814 

605 
660 
732 
740 

726 

765 

702 

1099 


304 
302 
357 
234 

238 
213 
160 
234 
351 

267 
336 
192 
213 
220 

375 
207 
372 
222 
288 

288 
313 
299 
232 
220 

318 
303 
233 
301 
295 

333 
286 
311 


217 
291 
290 


384 
374 
400 
333 

380 


291 
353 

289 
362 

462 
538 
306 
398 
318 

293 
257 
384 
378 
293 

293 
373 
966 
305 
267 

327 
473 
396 
372 
374 

293 
257 
282 
344 


384 
278 
304 
338 
2  52 


324 
320 
337 
385 
339 

477 
277 
346 
362 
410 

380 
439 
327 
662 


See  reteience  notes  following  Station  Index. 
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173 
184 


127 
71 


87 
118 
537 


109 
143 
106 
101 
113 

82 

58 
72 


84 
82 

156 
59 
94 
88 

101 

101 
151 


7602 
6628 
6289 
6042 

6977 
6716 
6169 
6485 
8296 


78 

6308 

104 

8288 

36 

6369 

48 

49 

6335 

95 

6088 

28 

5412 

115 

8058 

45 

5868 

59 

6008 

84 

6981 

7* 

6804 

77 

6553 

56 

6304 

38 

5463 

78 

7884 

88 

7641 

51 

6681 

91 

7768 

65 

6701 

92 

8205 

61 

7363 

86 

7093 

54 

6666 

47 

6578 

85 

7360 

Normale 
July-June 


9170 
8100 
8576 


7602 
8432 
7231 
8081 

9383 
10575 
7617 
8804 
8059 

7655 
7597 
9057 
8500 
7399 

7498 
8420 
14377 
7464 
7322 

7939 
9360 
8591 
7640 
8465 


7011 
7762 
8283 


6229 
6497 
6196 


7938 
7686 
6305 
6784 
8385 

9684 
7796 
8127 
8613 
8875 

8901 
9176 


6117 

5786 

6332 
3991 
5649 


6316 
6103 


6001 
5479 
7576 
5624 


5658 
7257 
6067 


6969 
6534 


6590 
8335 


9977 

7394 


7691 
7070 


13617 
6913 


5714 
6168 
5954 


8458 

7739 
7953 

8472 
7265 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED 

Season  of 

1962   -   1963 

NEW    ENGLAND 

Normals 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

July-June 

NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 

92 
122 

55 
83 

292 

381 

591 
662 

1000 
1043 

1*17 
1501 

1507 
1524 

1478 
1514 

1163 
1152 

757 
870 
783 

411 
503 
425 

103 
151 
130 

8866 

9506 

8549 
8171 

NORTHFIELD 

63 

314 
237 

566 
489 

942 
887 

1467 

1462 

1066 

701 

380 

115 

8510 

READSBORO    1    SSE 
RUTLAND 

1257 

1365 

1318 

985 

638 

282 

84 

7286 

SAINT    ALBANS   BAY 

26 

18 

193 
238 
450 
239 
291 

47  3 
531 
682 

504 
593 

893 
954 

1069 
861 

1001 

1286 
1396 

1485 
1331 
1395 

1424 
1435 

1446 
1422 

1127 
1062 

657 
685 

287 
315 

48 
68 

7878 
8189 

7853 

SAINT    JOHNSBURY 
SOMERSET 
VERNON 
WATFR8URY    1    NNE 

51 

210 

35 

91 

188 

42 

1576 
1435 
1466 

1516 
1392 
1446 

1213 
1006 
1095 

846 
625 

716 

517 
322 

376 

218 

84 
110 

9970 
7876 

9161 

WEST    BURKE 
WOODSTOCK    3    ENE 

203 
64 

114 
58 

356 

316 

658 
601 

1059 
987 

1538 
1481 

1607 
1560 

1590 
1473 

1264 
1137 

861 
764 

512 
379 

155 
97 

9917 
8917 

7841 

EVAPORATION  AND  \ 

vn 

sID 

NEW    ENSLAND 
JULY    1963 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2°I 

COVENTRY,    CONN. 
CARIBOU   WB  AIRPORT,    ME. 

EVAP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

.15 
23 
89 
61 

.22 

.26 
78 
90 
65 

.33 

.28 

76 
63 

.34 

.15 

71 
67 

.25 

.24 

75 
66 

.17 

.08 

76 
52 

.16 

.10 

77 
55 

.24 

.13 

77 
57 

.12 

.08 

74 
55 

.19 

.16 

83 
54 

.09 

.25 

64 
56 

.18 

.40 

90 
59 

.15 

.15 

88 
61 

.14 

.22 

66 
64 

.10 

.10 
117 
60 
62 

.17 

.10 
96 
76 
63 

.19 

.10 

84 
73 
52 

.19 

.10 
46 
77 
58 

.20 

.18 
50 
88 
64 

.25 

.20 
41 
85 
62 

.10 

.11 
41 
80 
62 

.07 

.14 
27 
85 
60 

.07 

.23 
32 
91 

64 

.15 

.28 
77 
8ft 
64 

.20 

.28 
ft5 
90 
63 

.22 

.29 

76 
90 
67 

.22 

.40 
90 
88 
68 

.22 

.21 

50 
91 

68 

.24 

.28 
62 
91 

70 

.25 

.25 
116 
86 
67 

.20 

.25 

99 
76 
57 

5.74 

6.15 

82.9 
61.5 

NEW   GLOUCESTER,    ME. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
48 
89 
M 

.27 
54 
92 
66 

.27 
58 
93 
67 

.35 
94 
85 
53 

.16 
84 
68 
53 

.19 
62 

76 
54 

.19 
56 
73 
55 

.24 
57 
78 
57 

.07 
61 
61 
55 

.24 
52 
64 
55 

.14 

72 
55 

.23 
52 

85 
60 

.27 
47 
87 
61 

.25 

56 
88 
62 

.11 
71 
79 

60 

.12 

50 
78 
59 

.23 

38 
87 
61 

.23 

50 
87 
66 

.13 
60 
86 
67 

.28 
53 
90 
67 

.19 
32 
88 
67 

.07 
26 
72 
61 

.16 
37 
61 
62 

.24 
41 
88 
61 

.30 
43 
93 
63 

.29 

50 
95 
70 

.35 

49 
96 
70 

.35 
55 

92 
69 

.29 
52 

94 
69 

.24 
70 
93 
71 

.29 
68 
88 
57 

6.93 
1648 
84.5 
61.8 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 
WIND 

.12 
14 

.23 
1? 

.28 
51 

.29 
58 

.23 
51 

.16 

39 

.16 
12 

.11 
45 

.06 
37 

.20 
20 

.03 
8 

.18 
33 

.18 
23 

.19 

30 

.15 
53 

.17 
44 

.24 
28 

.17 
16 

.16 
34 

.24 
36 

.05 

6 

.13 
36 

.08 
55 

.06 
23 

.17 
22 

.19 
10 

.19 
12 

.19 
19 

.23 
33 

.28 
67 

.17 
43 

5.29 
976 

LAKEP0RT    2,    N.    H. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 
0 
93 
67 

.30 
10 
91 
67 

.32 

45 
82 
55 

.29 
45 

69 
49 

.15 
40 
74 
53 

.19 
20 
71 
49 

.19 
10 
77 
51 

.11 
20 
64 
55 

.01 

30 
81 
49 

.24 
0 
74 
SI 

.13 
10 

80 
53 

.20 
0 
91 
57 

.23 
5 

67 
61 

.29 
13 

75 
61 

.10 
32 
76 
57 

.21 

65 
84 
57 

.20 
7 
88 
59 

.36 
3 

86 
63 

.00 

7 

85 

64 

.25 
2 

90 
62 

.18 

1 

79 

63 

.12 
5 

64 
61 

.23 
9 

87 
59 

.36 

1 

90 

59 

.20 
5 

92 

66 

.29 
0 

97 

66 

.37 

2 

92 

67 

.35 

6 
95 
67 

.18 
5 
89 
71 

.15 
25 

82 

58 

.29 
35 
82 
53 

6.63 

460 
83.5 
59.0 

MASSABES1C    LAKE,    N.    H. 

EVAP 
WIND 

.25 
10 

.28 
1ft 

.28 

30 

.21 

40 

.18 
32 

.15 
11 

.14 
6 

.15 
15 

.22 
11 

.14 
4 

.12 
2 

.21 

19 

.19 
15 

.20 
24 

.12 
32 

.19 
26 

.15 

6 

.13 

2 

.22 
25 

.15 
2 

.13 

19 

.14 
41 

.17 
23 

.18 
11 

.20 

7 

.25 

7 

.26 
11 

.22 
11 

.18 

8 

.20 
18 

.25 
21 

5.66 
505 

KINGSTON,    R.     I. 

EVAP 

.21 

19 

.29 
51 

.26 
92 

.33 

118 

.31 
65 

.15 
29 

.25 
61 

.11 
65 

.17 
54 

.12 
19 

.07 
56 

.18 
74 

.26 
32 

.06 
69 

.22 

144 

.24 
60 

.16 
44 

.25 

46 

.26 
93 

.22 

43" 

.07 
42 

.02 
73 

.18 

86 

.12 

48 

.23 

50 

.05 

50 

.26 
4C 

.24 
43 

.20 
69 

120 

.21 

41 

B   5.94 
1916 

ESSEX   JUNCTION,    VT . 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
32 
96 
72 

.30 
33 
98 
72 

.35 
62 
94 
68 

.18 

102 

69 

53 

.09 
46 
67 
53 

.30 
59 
82 

54 

.23 
55 
81 
58 

.04 
49 
81 
57 

.08 
25 
71 
54 

.09 
28 
66 
55 

.09 
22 
73 
57 

.15 
38 
87 
60 

.29 

40 
93 
64 

.31 
67 
92 
67 

.26 
96 

86 
64 

.04 
36 
70 
64 

.12 
2f 
81 
63 

.30 
41 
91 
64 

.09 
32 
80 
67 

.20 
16 
91 
65 

.22 
25 

94 
66 

.25 

25 
92 
65 

.17 

88 
65 

.24 

96 
65 

.24 

97 

69 

.26 

99 

70 

.29    .25 

98      91 
70      72 

.28 

97 
73 

.38 
73 
94 
6C 

.12 
32 
77 
55 

6.46 

B   1372 

86.5 

63.5 

MAX   AND   MIN    IN   At 

OVE   1 

ABL 

■    REf 

ER   1 

0   E) 

CTRE* 

IES   ( 

)F    T 

:mpei 

tATU 

(E   0 

"   WA1 

ER 

N    ?l 

kN  A! 

RE( 

:ord 

■0    D 

JRIKK 

;  TH 

:  24 

HOOI 

tS   ENDING   AT 

TIME   OF 

OBSERVATION 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  m 

onth 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW    HAMPSHIRE 
MOUNT    WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


■■■■■■■■■i 


CANPLFWC-"ir>   isxt 

COCKAPON^FT    RANGER    STA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE    1    S 

COVENTRY 

C»EAM    HltL 

OANBURY 

DAWSON    LAKE 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 


BRIDGEWATER    M    C    J 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE    0AM 
CHARLES    RIVER    VILLAGE 


HOULTON 

JACKMAN 

JONESBOPO 

LFWJSTON 

LONG    FALLS    DAM 

MACHIAS 

MAO I  SON 

MIDDLE    DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET    FA 

MOOSEHEAO 

NEW  GLOUCESTEc 
OLD  TOWN  FAA  A 
oouossor 

ORONO  2 
PATTEN 


2868 
2878 
3046 
3110 
3261 
3353 
3651 
3900 
3892 


m 


NO  WB  AIRPORT 


AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 
OXFORD 
WASHINGTON 
PISCATAQUIS 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
389?  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4193  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4781  SOMERSET 
4878  WASHINGTON 
4927  SOMERSFT 
5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 


6427  FRANKLIN 
6430  PENOBSCOT 
6435  PENOBSCOT 
65BSJ  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
6937  AROOSTOOK 
7174  PISCATAQUIS 

7250  KNOX 


67  00 

40 

7P 

7P 

69  17 

540 

5P 

*H 

68  26 

24 

6P 

7^ 

70  28 

1170 

70  09 

390 

7*1 

71 

7<s 

67  46  ! 

300 

J 

68  36 

530, 

IP 

69  47 

140 

ss 

SS 

JAMES  A, 
JOSEPH  H 
GARDINER 
RUMFORD 


SCHOFIELD 


TCHER 


11  45  50 
13  43  51 
13  46  07 


9  45  13    70  12 


WILLI 


FISH  H 
WINNIE  P.  SAWYER 
IRGINIA  ALDRICH 

AL  MAINE  POWER  I 
AVIATION  AGENCY 
AM  CUMMING 


67  2  8 

69  53 

70  55 


FORD 


2    NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH    ANDOVER 
SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

50UA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS    DAM 


WATERVILLE    PUMP    STA 
WEST    BUXTON    2    NNW 
WEST    FNFIELO 
WOODLAND 


7325   I 
7330  ( 

7335    Oxl 
7407;    AROOSTOOK 
7479    YORK 
10.27    SOMERSET 
7940   OXFORD 
8301,    HANCOCK 

839flj    AROOSTOOK 
8641    OXFORD 
86881    PISCATAQUIS 
8721     SOMERSET 
8942   OXFORD 
8965    AROOSTOOK 
1    KENNEBEC 
YORK 
9360!    PENOBSCOT 
9891    WASHINGTON 


1 

45 

39 

68  42 

11  45 

39 

68  41 

9  45 

35 

69  43 

1 

43 

56 

70  16 

1 

57 

68  40  ' 

: 

44 

5fl 

70  47  j 

i: 

5? 

68  42 

i: 

53 

01 

68  27 

43 

40 

70  15 

4 

l? 

43 

70  19 

46 

39 

68  00 

n 

45 

53 

69  11 

44 

06 

69  07 

06 

69  07 

l 

44 

3? 

70  33 

i 

44 

33 
33 

70  33 

70  33 

11 

68  53 

43 

28 

70  47 

" 

46 

69  43 

44 

35 

70  44 

* 

44 

14 

68  18 

15 
1  3 

46 

33 

68  20 
70  59 

1  1 

46 

69  OB 

45 

21 

69  59 

15 

♦7 

5? 
10 

70  52 
67  57 

33 

69  39 

43 

4? 

70  37 

11 

45 

6R  39 

U 

45 

09 

67  24 

1160      7  A;      7A: 


405   MID  MID 


8A  0/ 

84 

ID  Mil 

HI 

4f 

: 

51 

51 

II 

1C 
5F 

MIC 
5P 

<        HJ 

at 

8A 

H 

6F 

6P 

c 

IC 

C 

IE 

6A 

M10 
5P 
74 

c 
c 

7* 

7A 

c 

7  A 

7* 

6A 

7A 

7A 

SP 

5P 

IC 
7A 

7A 

"IP 
74 
7* 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 
IRVING   C.    MASON 
UNION    WATER    POWER    CO. 
CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 
WILLIAM    JORDAN 
MADISON    MILLS 
UNION    WATER    POWER    CO. 
GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 
FED.    AVIATION    AGENCY 
H.    LAMONTAGNE 

CHARLES    E    BRAGDON 
FED.    AVIATION    AGENCY 
ARLO    COPP 

UNIVERSITY   OF    MAINE 
HAROLD    HAMLIN 
ARTHUR    L    CROUSE 
CITY    OF    PORTLAND 
U.S.   WEATHER   BUREAU 
MAINE    EXP.    ST'Tirw 
GREAT    NORTHE 


I  VER 


WEST    MEDWAY 

WESTON 
|    WEST    OTIS 

WF5TOVER    FIELD 

WINCHENDON 
■    WORCESTER    WB    AIRPORT 
|    WORCESTFP 

NFW    MAMPSHIPF 


CENTER 


IAR60P 


'ER    CO 


HOLME  S 
CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 
APMAND    VIOLFTTE 
RUMFORD    FALLS    POWER    C 
RUMFORD   FALLS   POWER   C 
TREFFLE    JANDREAU 
SANFORD    WATER    DISTRIC 
CENTRAL   MAINE   POWER   0 
ERWIN    F.    MILLER 
NATIONAL    PARK    SERVICE 

MAINE    PUB    SERVICE    CO. 
PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.I 
BANGOR    HYDRO    ELEC    CO 
MADALYN    BENNETT 
UNION    WATER    POWER    CO. 
GORDON    L    DILMORE 

ENNEBEC    WATER    DISTRICT 
CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 
FRANK    J    CORRIVEAU 
RUSSFLL    J.    DOW 


CLAREMONT 
1    CLEAR    BROOK 
i   COLEBROOK 

CONCOPP    WB    AIRP< 

CONWAY    1    N 

DIXVILLF    NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

FAST  DFCRING 


FIPST  C^NN  LAK1 


HILLSROPi  2  W 
HOPKINTON  0AM 
HUDSON 
JEFFERSON 
KEENE 


RT 


COUNTY 


BERKSHIRF 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 


0666  WORCESTER 

0736J  NORFOLK 

0770  SUFFOLK 

080]i  WORCESTER 

0940  PLYMOUTH 

0860  PLYMOUTH 

0999  WORCESTER 

13231  NORFOLK 

1376i  BARNSTABLF 

1430  HAMPDFN 

14  36;  HAMPSHIRE 

14471  SUFFOLK 

15*1  WORCESTER 

177*  HAMPSHIRE 

210-d  WORCESTER 

I  2369  MIDDLESEX 

1  24311  PLYMOUTH 

j  23011  DUKES 

j  2642  BRISTOL 

2806  WORCESTER 

2975  MIOOLESFX 

1  2997  NORFOLK 
|  3052]  WORCESTEP 
j  327Q  MIDDLESEX 
|  3401  WORCESTER 

3471  BARNSTABLE 
!  3505  ESSEX 
i  35491  FRANKLIN 
3624  PLYMOUTH 
3659  WORCESTER 
3702  HAMPDEN 

3713'  BERKSHIRE 
3772  WORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
3876  ESSEX 
3985  HAMPSHIRE 
41051  ESSEX 
4313  MIDDLESEX 
4449  BRISTOL 
4667  WORCESTER 
I  4711,  PLYMOUTH 

4744J  FSSFX 
'  47601  WOPCESTER 
I  31S9  NANTUCKET 

5246;  BRISTOL 
,  528?  ESSEX 
:  53061  FRANKLIN 
.  5514  WORCESTER 
1  600t  NORFOLK 
I  6251  HAMPSHIRE 

6262  PLYMOUTH 

]  631l!  BERKSHIRE 
6322  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 
6425|  HAMPSHIRE 
6486  PLYMOUTH 
6681  BARNSTABLE 
6699  WORCESTER 
6783  MIDDLESEX 
6938  PLYMOUTH 

I  6977;  ESSEX 

7124  ESSEX 

7190|  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 
7370  FRANKLIN 
76?T  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
8r>30  MIDDLESEX 
804&  HAMPDEN 
B1541  WORCESTER 
8159J  WORCESTER 

8181  BERKSHIRE 

8367  BRISTOL 

8573  WORCESTER 

8380  FRANKLIN 

8755  NORFOLK 

8793  HAMPSHIRE 

8843  BERKSHIRE 

.  9093  HAMPDFN 

9136  HAMPSHIRE 

9191  HAMPDEN 

9316  NORFOLK 
9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
9770  WORCESTER 
9923  WORCESTER 
9928  WORCESTER 


'  0675,  GRAFTON 
0690  COOS 
0703  GRAFTON 

I  0741  MERRIMACK 
0910  MERRIMACK 

!  0998  GRAFTON 
1099  GRAFTON 
1187  GRAFTON 

'  1339  BELKNAP 

1552,  SULLIVAN 

1  1390  GRAFTON 

I  1647;  COOS 

!  1683  MERRIMACK 

j  1732  CARROLL 

!  2023^  COOS 

i  2136  CHESHIRE 
2174J  STRAFFORD 
2284J  HILLSBORO 

I  2842,  COOS 


3024  CHESHIRF 
3177  MERRIMACK 
3182  MERRIMACK 
3359  BELKNAP 
3330  GRAFTON 
656]  HILLSBORO 
esq  GRAFTON 

HILLSBORO 

MERRIMACK 
4234J  HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 
44751   BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

4568|   GRAFTON 

4656    GRAFTON 


2    24        72   51 


42  03 
42  35 
42  36 
42    21 


42    36 

42    10 

41    IS 


3  42   08 

4  42    23 
3    42    10 

5  42    12 

3  42    42 

4  42    16 
4    42    18 


71  31 
70  04 
70    56 

70  55 

72  21 

71  41 

71  13 

72  24 
70    49 

73  04 

72  U 

73  18 
72   55 


72  17 
71  08 
70  55 
70   36 

70    52 

70  30 

71  07 


73   25 

71  06 

72  35 


73 

71 

18 
04 

72 

13 

72 

33 

71 

15 

7? 

13  1 

73 

09  | 

72 

72 

58 

72 

"  1 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


210   6P   6P 


162C   7P   7P 


B4C   6P   6P 
83C       7A 

603   8Pj   BP 


OBSLHVKH 


METRO.  DIST.  WTR.  COt«M, 
CORPS  OF  FNGINEEB5 
NORTHEA5T  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM) 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  9/30/62 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 

METRO.  DIST.  WTR. 
METRO.  DIST.  WTR. 
PHILIP  DATER 
U  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  E.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATION 
MRS.  ELI2ABETH  B.  HOUGH 
RICHARD  C.  BRIGHAM 
DEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 


MASS. WTR. RESOURCES  COMI 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI 
MASS. WTR. RESOURCES  COM) 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WIR. RESOURCES  COMM 
EARL  F.  SMITH 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
F.  ROBERT  SKILL1NG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HARMON  E  FREEMAN 

NEW  ENGLAND  POWER  CO.  ' 
MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  +  VNYRO.  ELEC.  CO. 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP,  LOCKS  *  CANALS 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
HAROLO  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM. 

OANVFRS  WATER  WORKS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGINEER 

MASS.WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM) 
JOHN  fl  ANDERSON 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
DIR.  HARVARD  FOREST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO, 
CAPE  +  VNYRO.  ELEC.  CO 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
R.  E.  LAUT2TNHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
REV.  R.  M.  BARKER 

U.S.  COAST  GUARD 

W.  A.  WINSOR 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

NEW  ENGLAND  POWER  CO, 

CHESTER  R.  SPIELVOGEL 


COMM. 


VIO  i 
,  METRO,  OIST. 
U.S.  ARMORY 
METRO.  DIST. 
NUN2I0  LANCI, 


NESBITT  H.  BANGS 
TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  MASS.  ELEC,  CO. 

PARKER  N.  CHICK 
WARE  WATER  WORKS 
MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 


H   FRANCIS  D.  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 
H   MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

U.S.  AIR  FORCE 
H  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLIFFORD  L.  DAVIS 


JAMES  LEONARD 

BROWN  PAPER  COMPANY 
■  RUSSELL  E.  MAGUIRE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUTH  S.  MOORE 
',    PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

ERASTUS  DOLE 
I  AUSTIN  MACAULAY 

LA  SALETTE  SEMINARY 

CONN.  VALLEY  ELEC.  CO, 
ii  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  MERLE  B  WRIGHT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JOE  B.  DODGE 

GERTRUDE  E.  NASH 

DUBLIN  SCHOOLt  INC. 

UNIVERSITY  OF  N.H. 

RODNEY  L.  GILBERT 


G.  E, 


CLL 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DWIGHT  a,  danforth 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS, WTR. RESOURCES  COM* 
F.  J,  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G.  BROWN 
PHILLIP  K.  BROWN 
GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 

PUBLIC  SERV,  CO.  N.H. 
U  S  CORPS  OF  ENGINEEP5 
PUBLIC  SERV,  CO.  N.H. 

INACTIVE   6/61 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  BC 
LESLIE  N,  BLAISDELL 
HERMAN  L,  TITUS 
FED.  AVIATION  AGENC 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


LINCOLN 

MAC  DOWELL  OAM 

MANCHESTFR 

MARLOW 

MASSA8ES1C  LAKE 

MILAN  7  N 

MILF6RD 

MOUNT  SUNAPFF 

NT  WASHINGTON 
NASHUA  2  NNW 

NFW  DU"HA"  3  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  B»OOK  DAM 
PETER60R0  2  S 
KHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 

.YMOUTH 
PORTSMOUTH 

ITH  DANBURY 

SOUTH  LYNDEBO»0 

SOUTH  WPA»F 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WALPOLF  7 

WARREN 

WATERVtLLE  VALLEY 

WEST  HENNIKFR 

WEST  RUMNEY 


WOLFEBORO 
,  WOODSTOCK 

YORK  PONfl 

PHOr>F  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT  WATER  WORKS 
'■    PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
:  WOONSOCKET 

VERMONT 


BFTHEL  4  N 
BLODMFIFL^ 
■  BURLINGTON  U  OF  VT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


4732 
5013 
5D72 
5150 
3211 

5*00 

5*12 


GRAFTON 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

CHESHIRE 

HILLSBORO 

COOS 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

563SJ  COOS 

5712  HILLSBORO 

790  STRAFFORD 
i  5B6e|  SULLIVAN 

63681  ROCKINGHAM 
,  655(1  CHESHIRE 
1  66971  HILLSBORO 
I  681H  COOS 

6B56  COOS 
1  694*  GRAFTON 

69Bq  ROCKINGHAM 

79671  MERRJMACK 

I  8081,  HILLSBORO 
9)Ot.  HILLSBORO 
8502  SULLIVAN 
85391  CHESHIRE 


i  9618  COOS 

9726  CHESHIRE 

9740  ROCKINGHAM 

9866  CARROLL 

994CI  GRAFTON 

9966  COOS 


0896,  NEWPORT 

3306  PROVIDENCE 

4266J  WASHINGTON 

5215  NEWPORT 

5225  NEWPORT 

6698  PPOVIDFNCE 

:  9423  PROVIDENCE 


0277  WINDHAM 
0499,  WINDHAM 
0563  BENNINGTON 
0661  WINDSOR 
D69d  FSSEX 
,  1076  CHITTENDEN 
1081  CHITTENDEN 
1213  ESSEX 
1243  WINDSOR 


42  54 

43  00 
43  07 
42  59 


5  4?  46 

42  47 

43  36 


41  10 

j  41  53 

41  29 

|  *1  31 

41  3D 

i  41  59 


5!  43  07 

3  43  08 

Si  42  35 

3  43  53 

5  44  46 

2|  44  28 


71  40 
71  59 

71  2B 

72  12 
71  24 
71  13 

71  39 

72  05 


71  23 
71  42 

70  47 

71  53 

71  47 

71  43 

72  05 
72  19 

71  16 

72  26 
71  53 
71  30 
71  31 
71  51 

71  37 

72  23 
71  19 
71  14 
71  41 
71  20 


71  19 

71  18 

71  26 

71  29 


73  13 

72  38 
71  3* 

73  12 

73  09 

71  32 

72  36 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


900 

570      5P 


MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
RICHARD  D.  PARKER 
MT.  WASH.  OBS.  CORP*    | 
PENN1CHUCK  WATER  WORKS  l 


COUNTY 


CHELSEA 
I  CHITTENDEN 
CORINTH 


FISH 


GAME  DEPT. 


H.  P.  SHEPARD 
MARY  R.  STRACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORISON 
GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
W1LLARD  F.  WIGGETT 
DEPT.  PUBLIC  WOOKS 
EDNA  F.  POWERS 


KILLIA 


iINE 


CORPS    OF    ENGINI 
S    F    DAMON 

MPS.    MARION    W.    ANDROS      : 
N.H.    FISH   HATCHERY 
S    CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS*    MARY    A.    FRENCH 
ELVA    M.    CHIVELL 

PUBLIC    SERV.   CO.    N.H* 

CARL    D.    GRURE 

HERMAN   E.   BAKER 

ROBERT   A.   BIERWEILFR        i 

FRED    S.    BROWN 

U.S.  NATL  FISH  HATCHFRV 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J.  STEERE 
AGR1.  EXP.  STATION 
CITY  OF  NEWPORT 
NEWPORT  WATER  WORKS 
BUREAU 


OILMAN 
GRAFTON 
H1GHGATE  FALLS 

HUNTINGTON  CENTER 
MANCHFSTFR  CENTER 
MANCHESTFR  DFPOT 
MAYS  MILL 
I  MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 
,  MONTPEL !F»  FAA  A  I 
I  MORRISV1LLE 
|  MORRISVILLE  2 
.  MOUNT  MANSFIELD 

i  NEWFANE 
I  NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 


ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 


FDWIl 


MAff»AI 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

NFW  ENGLANO  POWER  CO. 
PAUL  W.  BOHNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
GEORGE  L.  COOPER 
UNIVERSITY  OF  VERMONT 
U.S.  WEATHE"  BUPEAU 


P.  E.  FEARON 
CENT. VT. PUBLIC  SEP 


.CO 


5EAI 

I  SFARSBURG  STAT 

i  SOMERSET 
SOUTH  LONDONOE 
SOUTH  NEWBURY 


UNION  VILLAGE  DAM 

WAITSFIFLD  2  WSW 

WATFPBHRY  1  NNF 
WEST  BURKE 
WHIT  INGHAM  3  W 

WOODSTOCK  3  E 
NEW  STATIONS 
NEW  HAMPSHIRE 


ESSEX  JUNCTION  1  N 

MASSACHUSETTS 
CAMP  WELLFLEET 


1360  ORANGE 
1433  RUTLANO 
ORANGE 
ADDISON 
CALEDONIA 
BENNINGTON 
FRANKLIN 
33*l|  ESSEX 

WINDHAM 
FRANKLIN 

4052J  CHITTENOEN 
BENNINGTON 
BENNINGTON 
30291  WINDHAM 
304*J  CALEDONIA 
5132J  WASHINGTON 
32781  WASHINGTON 
536<J  LAMOILLE 
337*  LAMOILLE 
3*1S  LAMOILLE 

5492  WINDHAM 
5542  ORLEANS 
;  5632|  CALEDONIA 
573*  WASHINGTON 
57681  WINDSOR 
3982  WINDSOR 
6335  BENNINGTON 
6446:  WINDSOR 
6746  WINDSOR 
6761,  BENNINGTON 

689 

699' 

70261  FRANKLI 
I  705*,  CALEDONIA 
7098  ADDISON 
7142  BFNNINGTON 
7152  WINDHAM 
7401  WINDHAM 
7617  WINDHAM 
7646  ORANGE 

803T  WINDSOR 
8428  WINDHAM 
8512  WINDSOR 
8536  ORANGE 
8600  WINDHAM 
8644  WASHINGTON 
8747  WINDHAM 
8815i  WASHINGTON 
9099  CALEDONIA 
9735  WINDHAM 

9984  WINDSOR 


U471  BARNSTABLE 


WINDSOR 

5  RUTLAND 


OBSERVER 


MRS.  REBA  ( 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

DAVID  HASTINGS 

STUART  T.  WITHERELL 

OTIS  F.  BRICKETT 

RUFUS  S.  GILBERT 

L.  H.  POMEROY 

GILMAN    PAPER    COMPANY 

AVERY 


OP  IN 


BIS 


MAUDE 

PAUL    TODTSCHINOER 

CENT. VT, PUB.    SVC.    i 

MRS.    GLADYS   E.    MAY 

NEW   ENGLAND   POWER   < 

GREEN   MTN.    POWER   CORP. 

FED.    AVIATION    AGENCY 

WATER    +    LIGHT    DEPT. 

HOWARD    N    TERRILL 

WCAX    BROAOCASTING    CORP. 

MISS    MARY   E.    8EATTIE 
MILTON  W.    DREW 
AGR.    RESEARCH    SERVICE 
WILLIAM    A.     BRYAN 

CORPS   OF   ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 
PAUL   R.   OSTERTAG 
MRS.    EMILIE    MOORE 
T.    F,    ROWLEF 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

JAMES    E.    MANNING 
GEORGE   L.    KIRK 
RAYMOND    C.    SWEENY 
FAIRBANKS  MUSEUM 
CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO. 
NEW   ENGLAND   POWER  CO. 
NEW  ENGLAND   POWER   CO. 
NEW    ENGLANO    POWER    CO. 
RAY   I 


ISABEL 


HITNEY 


RAYMOND 

LA    ROCK 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

EDITH    SP 

tULOING 

CORPS   OF 

ENGINEERS 

NEW   ENGL 

*ND   POWER   CO 

PERKINS 

MRS.    EDI 

rn  Plimpton 

RADIO    ST 

a  ION   WDEV 

GILMAN    k 

.    FORD 

NEW    ENGLAND    POWER    CO 

CENT.VT. 

PUBLIC    SERV. 

WILLIAM   P.    HALL 

CAPE    COO    NATL    SEASHORE 


5-CONNECTICUTj 
17-THAMES. 
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NEW  ENGLAND  -  AUGUST  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        92°  on  the  7th  at  Franklin,   N.    H. 

Lowest  Temperature:         30°  on  the  26+  at  St.   Francis,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:      9.  79  inches  at  Patten,   Me. 

Least  Total  Precipitation:  1.  00  inch  at  Baltic,   Conn. 

Greatest  One-Day  Precipitation:         3.  65  inches  on  the  8th  at  Belchertown,  Mass. 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 
NORTHERN  AND  CENTRAL  NEW  ENGLAND 


Temperature:     Excepting  near  normal  in  extreme  south- 
eastern Massachusetts,    August  was  quite  cool  and  espe- 
cially cold  in  northern  New  England.    At  both  Burlington, 
Vt. ,  and  Portland,  Me.  ,  this  was  the   coldest  August 
since  1912.     In  the  Central  Massachusetts  Division,  Au- 
gust was  the  16th  in  a  string  of  months  without  any  aver- 
aging above  normal.     The  average  deficit  there  for  the 
period  beginning  with  May  1962   is  2.  5°.     In  the  Western 
Massachusetts  Division  this  is  the  14th  month  of  a  string 
in  which  only  one  month  was  warmer  thannormal.  Freez- 
ing temperatures  were  recorded  at  one  or  more  stations 
in  both  Maine   and  New  Hampshire,  with  a  few  reports  of 
33°  to  35°  also  in  Massachusetts  and  Vermont.    The  mer- 
cury failed  to  reach  90°  in  August  at  most  stations  in  this 
section.     None  in  Maine  or  Vermont  reached  this  mark. 

Precipitation:      Rainfall  was  spotty.      Division    averages 
varied  from  more  than  twice  the  normal  (Northern  Maine) 
to  less  than  five-eighths  of  normal  (Central  Massachu- 
setts).   August  was  the  tenth  consecutive  dry  month  in 
one  division  (Western  Massachusetts),  where  the    ten- 


month  deficit  amounted  to  8.  46  inches.     Many  previous 
months  were  also  dry,  with  a  net  deficit  of  16.  36  inches 
for  the  18  months  beginning  with  March  1962.    At  Con- 
cord, N.   H. ,  August  was  the  tenth  consecutive  dry 
month,  a  new  record  run  length.     Concord's  ten-month 
total  was  only  70  percent  of  normal.    At  Hanover,  N.   H. 
August  was  also  the  tenth  dry  month,  with  only  67  per- 
cent of  normal  for  the  period.     Turners  Falls,  Mass. , 
reported  only  67  percent  of  normal  in  the  same  period. 
In  some  parts  of  southern  New  Hampshire  particularly, 
wells  were  becoming  low. 


Robert  E.   Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,   Connecticut 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA-PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

DIVISION 

COASTAL 
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BAR  HARBOR 
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79.1 

74.8 

78.5 

71.8 

75. 8M 

76.4 

77.3 
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79.5 

79.8 

81.0 

79.9 

76.2 

79.8 

81.1 

79.  7M 

77.6 

79.6 


78.3 
78.5 
78.5 
80.3 
79.4 
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71. 4M 
69.1 
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68.1 
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69.9 
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70.3 
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69.0 
69. 4M 
69.9 
69.6 
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72.8 

72.3 

75. 2M 

73.6 

70.9 

73.7 

74.5 

72.3 

76.2 

73.9 

74.2 

72.2 

69.8 

71.6 

72.1 

76. 2M 

73.8 

72.5 

73.3 


71.0 
75.3 


54.6 

56.3 

54.0 

52.4 

51. 8M 

55.1 

55.2 


54.5 

54.8 

49.3 

56.8 

53.6 

56.7 

52.3 

57.4 

57.2 

58.7 

51. 9M 

56.7 

55.8 


61.3 

58.3 
60.5 
58.9 
55.1 
55.4 


49.8 

48.4 

49.4 

48.6 

48.9 

47.  3M 

50.8 

50.6 

48.7 

47.1 

51.9 

51.6 

46.5 

49.5 

50.6 

48.8 

43. 9M 

44.9 

48.7 

46.5 


54.7 

54.2 

54.  3M 

51.2 

52.7 

50.5 

52.3 

52.5 

52.3 

56.1 

53.5 

51.4 

49.5 

50.5 

52.0 

54.0 

51.6 

49.8 

52.1 


54.1 
54.5 


66.9 

65.6 

66.3 

62.1 

63. 8M 

65.8 

66.3 

65.3 


65.3 

67.0 

63.4 

68.2 

66.7 

68.9 

66.1 

66.8 

68.5 

69.9 

65. 8M 

67.2 

67.7 

67.0 


69.8 
68.4 
69.5 
69.6 
67.3 
67.3 


59.1 
60.0 
59.0 
59.1 
59.0 
59. 4M 
60.0 
60.0 
58.6 
57.6 
61.4 
60.8 
56.9 
59.9 
60.5 
58.9 
56. 7M 
57.4 
59.2 
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63.8 
63.3 

64.  8M 
62.4 
61.8 
62.1 
63.4 
62.4 
64.3 
65.0 
63.9 
61.8 
59.7 
61.1 
62.1 

65.  1M 
62.7 
61.2 
62.7 

62.8 


62.6 
64.9 
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2.9 
2.2 


4.4 
1.3 


2.5 
1.1 


3.6 

4.0 


3.5 
5.9 


4.7 
3.9 


3.6 
2.6 

4.7 


4.2 
3.2 


3.8 
4.2 


84  22 

eel  22 


50 

26 

46 

26 

51 

26+ 

47 

26 

43 

26 

40 

26 

40 

17 

35 

23 

39 

23 

38 

26+ 

36 

17 

34 

18 

37 

26 

40 

26  + 

38 

17 

35 

26 

39 

26 

37 

26 

37 

26 

38 

16 

39 

26+ 

40 

26+ 

30 

26+ 

33 

26+ 

38 

26 

35 

17 

47 

26+ 

43 

26 

45 

17 

38 

17 

38 

17 

38 

17 

40 

26 

42 

17 

39 

26 

47 

17 

41 

17 

37 

26 

38 

26+ 

40 

17 

41 

17 

40 

26 

40 

26 

38 

26+ 

42 

17 

43 
41 

17 

26 

38 

110 

72 


187 
157 
189 
181 
189 
181 
161 
163 
204 
229 
134 
144 
248 
165 
146 
194 
251 
233 
183 


83 

88 

65 

106 

115 

120 

82 

103 

81 

53 

78 

117 

168 

146 

119 

61 

102 

132 

95 


Precipitation 


2.52 
2.94 
1.97 
3.29 
2.95 
1.96 
1.61 

2.46 


1.54 
2.39 
1.33 
2.50 
1.31 
1.59 
1.63 
1.93 
2.34 
2.01 
2.97 
1.70 
2.53 

1.98 


1.81 
2.71 
2.08 
1.53 
3.07 
2.07 

2.21 


5.12 

7. 

6.35 

7.92 

6.89 

9.20 

9.75 

4.67 

3.97 

5.11 

7.84 

8.15 

5, 

9.79 

7.00 

6.74 

7.60 

6.64 

7.11 

8.03 

7.06 


4.61 
3.93 
4.41 
6.15 
5.43 
4.89 
4.33 
4.48 
3.23 
5.71 
6.90 
4.26 
4.26 
4.62 
4.32 
4.47 
5.15 
7.20 
5.26 

4.93 


3.40 
3.74 


1.17 
1.84 


2.56 
2.42 


2.64 
2.16 


1.83 

2.6 

3.35 

1.32 

1.6 
4.11 


3.69 
2.90 


1.83 
1.43 

.18 
2.95 
4.27 
1.54 


1.45 
1.52 


2.24 
2.01 


1.01 
1.02 
.48 
1.15 
.79 
.95 
.60 


.38 
.41 
.50 
.62 
.76 


.58 
.90 
.67 
.69 
.52 
.62 


.73 
.87 
.62 
.69 
.86 
.51 


1.81 
2.29 
1.18 
1.49 
1.99 
3.08 
2.23 
2.09 
1.32 
1.10 
1.48 
1.51 
1.55 
2.72 
1.60 
1.20 
1.30 
1.52 
2.17 
1.31 


.92 

.90 
1.05 
2.31 
2.25 
1.12 

.87 
1.11 

.51 
2.00 
1.53 
1.17 

.93 
1.17 

.86 
1.59 
1.00 
1.93 
1.30 


1.93 
1.50 


5    I 


2    1 
2\  1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 


BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

DIV.ISION 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 

DIVISION 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAf* 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 


S  •- 

*  3 
<  s 


<  s 


72.7 
73.0 
69.* 
73.5 
72.  4 
72.2 
74.7 
74.0 
72.4 
78.0 


74.7 
73.0 
74.5 
76.3 
73.6 
75.3 
75.1 


78.1 
76.1 
79.4 
77.7 
77.4 
79.2 
79.3 
77.5 
77.5 
81.6 
81.7 
81.4 
79.8 
81.3 
79.7 
77.5 
80.3 
78.8 
80.1 
78.0 
80.3 
82.9 
75.4 


79.2 
80.0 
80.2 
78.1 
77.2 
79.5 
79.2 
77.9 
79.1 
74.0 
81.7 
80.0 
78.4 
78.9 
74.0 
76.2 
79.8 
78.6 


71.7 

72.5 

70.3 

69. 4M 

69.7 

67. 3M 

75.1 

70. 8M 

48.4 

65.7 


54.7 
54.7 
52.9 
54.4 
50.9 
55.4 
56.5 
51.8 
55.0 
52.4 


51.5 
53.2 
51.8 
50.7 
51.4 
52.2 
51.2 


52.3 
50.0 
53.9 
52.4 
57.5 
53.6 
60.3 
58.0 
53.2 
55.3 
57.4 
58.9 
59.0 
57.7 
53.8 
51.3 
57.8 
50.2 
53.3 
53.9 
54.5 
53.8 
56.1 


61.6 
55.1 
60.6 
58.9 
59.4 
60.9 
56.8 
58.0 
56.6 
61.3 
63.7 
59.6 
59.3 
56.2 
58.3 
58.2 
62.0 
55.8 


50.5 

50.1 

50.3 

47. 4M 

47.4 

47. 6M 

48.3 

M 
38.5 
49.8 


63.7 
63.9 
61.2 
64.0 
61.7 
63.8 
65.6 
62.9 
63.7 
65.2 

63.6 


63.1 
63.1 
63.2 
63.5 
62.5 
63.8 
63.2 

63.2 


65.2 
63.1 
66.7 
65.1 
67.5 
66.4 
69.8 
67.8 
65.4 
68.5 
69.6 
70.2 
69.4 
69.5 
66.8 
64.4 
69.1 
64.5 
66.7 
66.0 
67.4 
68.4 
65.8 

67.1 


70.4 
67.6 
70.4 
68.5 
68.3 
70.2 
68.0 
68.0 
67.9 
67. T 
72.7 
69.8 
68.9 
67.6 
66.2 
67.2 
70.9 
67.2 

68.8 


61.1 

61.3 

60.3 

58. 4M 

58.6 

57. 5M 

61.7 

M 
43.5 
57.8 


4.0 
3.4 
3.7 
2.4 
3.4 


2 

1 

1.6 

1.0 
2.1 

3.5 
3.1 


2.0 
2.5 


1.3 
1.0 


0.1 
1.5 

0.9 


2.6 

1.1 


3.0 
5.0 


4.2 
3.7 


22 
23  + 
7+ 

22  + 
22 

23  + 
7 

23+ 
2*.+ 
23  + 

7 
21 

9 
22+ 
22  + 


26 

26 

26 

26 

25 

26 

2  6 

26  + 

26 

11 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

25 

26+ 

19 

26 

26 

26 

25 


68 

71 

117 
63 

111 
82 
35 
94 
67 
50 


95 
93 
86 

100 
77 
80 


133 
147 
162 
209 
208 
247 
123 

659 
222 


Precipitation 


4.87 
3.50 
4.32 
2.93 
3.58 
6.61 
3.62 
3.25 
3.00 
3.76 

3.88 


2.79 

2.66 

2.92 

2 

2.99 

1.98 

3.18 

2.70 


2.54 
2.41 
2.56 
2.20 
3.53 
1.68 
1.73 
2.10 
1.55 
2.31 
2.28 
2.18 
2.28 
2.96 
2.60 
1.99 
2.89 
2.41 
1.78 
2.70 
2.80 
2.22 
2.65 

2.36 


1.67 
3.27 
4.12 
4.45 
2.93 
2.61 
2.82 
1.90 
2.40 
4.80 
3.43 
3.34 
2.41 
2.09 
1.63 
1.47 
4.83 
2.70 

2.95 


4.77 
5.93 
3.84 

4.85 
7.10 
4.52 
5.61 
12.77 
4.89 

5.19 


1.46 
.37 


.64 

.57 

.91 

2.07 

.97 


2.08 
2.00 

.94 
1.63 
.75 
.92 
.56 

1.54 
1.50 


1.93 
1.59 


1.99 
.45 


.16 
1.66 


.84 

1.12 

.66 

.92 


1.66 
.90 


2.91 
.31 


39    26  83      0       0       0       0         3.10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.72 

1.10 

1. 

1, 

1.28 

2.16 

.86 

.66 

.76 

.81 


.58 
.64 
.65 
.55 
.82 
.58 
.77 


.99 
.80 
.49 
.75 

1.15 
.50 
.33 
.80 
.38 
.95 
.53 
.53 
.43 

1.04 
.64 
.49 


.41 

1.19 

1.95 

2.29 

2.14 

1.48 

.58 

.75 

.49 


2.00 

1.32 

.69 

.68 

1.09 

.48 

.43 

1.93 

1.03 


1.08 

1.47 

.84 

1.02 
1.68 
1.43 

.80 
2.01 

.81 


10 
9 


11 

11 

10 

7 

10 


13 

11 

10 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1963 


Temperature 
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x 
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rV 
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D>  0 

u 
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X 

o 
Q 
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□ 

a 

o 

f 

a 

1 
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6 
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o 
0 

a 

1 
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o 
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s 

a 

0 

S 

0 
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Ki 
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CAMPTON 

71. ON 

49.  4M 

60.2V 

86 

23 

36 

26 

134 

0 

0 

0 

0 

4.83 

1.84 

14 

.0 

0 

LO 

. 

1 

CONCORD  WB  AIRPORT             R 

78.6 

52.5 

65.6 

-  1.8 

89 

22 

38 

26 

57 

0 

0 

0 

0 

2.74 

-   .22 

.64 

29 

.0 

0 

8 

1 

0 

CONWAY  1  N 

74.6 

50.3 

62.5 

88 

7 

36 

26 

106 

0 

0 

0 

0 

5.63 

.90 

14 

.0 

0 

13 

4 

0 

DURHAM 

79.5 

51.6 

65.6 

-  1.1 

89 

7 

39 

28+ 

56 

0 

0 

0 

0 

3.39 

.17 

.94 

2 

.0 

0 

8 

2 

0 

EAST  DEERING 

76.0 

49.7 

62.9 

85 

22  + 

36 

26 

98 

0 

0 

0 

0 

3.55 

.91 

7 

.0 

0 

10 

2 

0 

FRANKLIN 

79.7 

53.6 

66.7 

-  1.2 

92 

7 

39 

26 

43 

1 

0 

0 

0 

3.80 

.81 

.70 

14 

.0 

0 

9 

4 

0 

HANOVER 

76.7 

53.3 

65.0 

-  2.2 

88 

7 

42 

26 

69 

0 

c 

0 

0 

2.21 

-   .86 

.35 

29 

.0 

0 

8 

0 

0 

KEENE 

79.6 

52.4 

66.0 

-  1.8 

89 

7+ 

37 

26 

46 

0 

0 

0 

0 

3.23 

.02 

.78 

8 

.0 

0 

10 

2 

0 

LAKEPORT 

76.0 

55.3 

65.7 

87 

6 

45 

26 

58 

0 

0 

0 

0 

5.10 

2.07 

8 

.0 

0 

10 

2 

1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

75.5 

50.5 

63.0 

87 

3 

36 

26 

112 

0 

0 

0 

0 

1.97 

.43 

29 

.0 

0 

8 

0 

0 

MANCHESTER 

80.0 

52.9 

66.5 

-  1.3 

91 

23 

42 

18 

44 

1 

0 

0 

0 

3.00 

-   .43 

1.01 

2 

.0 

0 

9 

2 

1 

MASSABESIC  LAKE 

77.6 

52.8 

65.2 

88 

22  + 

39 

26 

64 

0 

0 

0 

0 

2.50 

.98 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

MOUNT  SUNAPEE 

73.6 

52.4 

63.0 

83 

23  + 

43 

28+ 

104 

0 

0 

0 

0 

3.50 

1.27 

14 

.0 

0 

9 

2 

1 

NASHUA   2  NNW 

79.3 

53.1 

66.2 

-  1.9 

89 

22 

38 

26 

41 

0 

0 

0 

0 

1.97 

-  1.40 

.40 

2 

.0 

0 

'i 

0 

0 

NORTHWOOD 

77. 5M 

53. OM 

65. 3M 

87 

22  + 

44 

17 

50 

0 

0 

0 

0 

4.30 

1.04 

2 

.0 

0 

8 

3 

1 

PETERBORO   2  S 

76.* 

50.9 

63.7 

86 

7+ 

36 

26 

84 

0 

0 

0 

0 

5.04 

1.50 

2 

.0 

0 

10 

2 

2 

PLYMOUTH 

76.0 

51.2 

63.6 

85 

7  + 

38 

26 

98 

0 

0 

0 

0 

4.39 

1.10 

18 

.0 

0 

9 

3 

1 

PORTSMOUTH 

76.1 

51.9 

64.0 

88 

7 

40 

26 

69 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.45 

29 

.0 

0 

9 

0 

0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM            R 

76.5 

51.4 

64.0 

87 

8 

39 

26 

88 

0 

0 

0 

0 

3.82 

.69 

30 

.0 

0 

11 

3 

0 

TAMWORTH  2 

77.3 

51.1 

64.2 

88 

7 

38 

26+ 

84 

0 

0 

0 

0 

5.98 

1.54 

2 

.0 

0 

10 

4 

2 

WINDHAM 

80.1 

53.4 

66.8 

89 

22  + 

40 

26 

43 

0 

0 

0 

0 

2.37 

•  50 

2 

.0 

0 

9 

1 

0 

WOLFEBORO 

74.5 

55.0 

64.8 

86 

7 

45 

17+ 

66 

0 

0 

0 

0 

4.68 

1.42 

7 

.0 

0 

!  2 

2 

1 

WOODSTOCK 

73.9 

49.9 

61.9 

87 

7 

36 

26 

122 

0 

0 

0 

0 

4.47 

.84 

14 

.0 

0 

12 

3 

0 

DIVISION 

64.5 

-  2.7 

3.65 

.47 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP             R 

74.6 

61.2 

67.9 

-  1.7 

81 

4 

53 

26 

9 

0 

0 

0 

0 

4.96 

1.10 

3.09 

13 

.0 

0 

5 

2 

2 

GREENVILLE 

78.8 

56.0 

67.4 

85 

23+ 

46 

27+ 

24 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.0 

0 

0 

KINGSTON 

78.1 

56.6 

67.4 

-  1.5 

83 

23+ 

38 

26 

29 

0 

0 

0 

0 

2.81 

-  1.69 

1.05 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 

NEWPORT 

76.4 

61.1 

68.8 

85 

4 

50 

26 

12 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.94 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT         R 

79.3 

59.5 

69.4 

-  1.1 

86 

22 

47 

26 

8 

0 

0 

0 

0 

1.56 

-  2.40 

.63 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

68.2 

-  2.0 

3.01 

-  1.13 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

M 

M 

M 

81 

6 

39 

26 

0 

0 

0 

0 

6.59 

2.94 

1.18 

24 

.0 

0 

14 

6 

1 

CHELSEA 

73.1 

44.3 

58.7 

-  5.9 

84 

23 

33 

26 

205 

0 

0 

0 

0 

2.70 

-   .43 

1.00 

14 

.0 

0 

6 

1 

1 

ENOSBURG  FALLS 

74.1 

51.4 

62.8 

85 

21 

39 

19 

109 

0 

0 

0 

0 

9.65 

1.54 

14 

.0 

0 

17 

7 

2 

MC  INDOE  FALLS 

73.1 

51.6 

62.4 

83 

23+ 

43 

26 

118 

0 

0 

0 

0 

4.50 

1.18 

3 

.0 

0 

10 

3 

2 

MIDDLESEX 

72.4 

51.0 

61.7 

83 

4 

42 

19 

132 

0 

0 

0 

0 

2.81 

1.18 

14 

.0 

0 

7 

1 

1 

MONTPELIER  FAA  AP 

70.6 

49.2 

59.9 

81 

21 

37 

11 

165 

0 

0 

0 

0 

2.13 

.78 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

MORRISVILLE  2 

75.3 

52.6 

64.0 

88 

22 

39 

19 

95 

0 

0 

0 

0 

4.53 

.67 

31 

.0 

0 

12 

2 

0 

MOUNT  MANSFIELD 

59.5 

46.3 

52.9 

69 

21 

37 

25 

367 

0 

0 

0 

0 

9.76 

1.09 

4 

.0 

0 

17 

9 

2 

NEWPORT 

71.9 

50.4 

61.2 

-  4.1 

82 

9 

41 

26 

143 

0 

0 

0 

0 

7.49 

4.12 

1.42 

4 

.0 

0 

15 

6 

2 

NORTH  DANVILLE 

68.6 

47.4 

56.0 

81 

7 

37 

28+ 

220 

0 

0 

0 

0 

5.01 

.90 

13 

.0 

0 

12 

4 

0 

NORTHFIELD 

73.2 

49.1 

61.2 

-  3.8 

85 

4 

36 

2  8+ 

151 

0 

0 

0 

0 

2.39 

-   .65 

1.40 

14 

.0 

0 

5 

1 

1 

SAINT  JOHNSBURY 

74.4 

52.2 

63.3 

-  3.8 

85 

22 

40 

26 

105 

0 

0 

0 

0 

4.52 

1.25 

1.08 

14 

.0 

0 

12 

3 

1 

WATERBURY  1  NNE 

72.5 

51.7 

62.1 

83 

4 

41 

19 

115 

0 

0 

0 

0 

4.36 

1.28 

14 

.0 

0 

1  1 

2 

1 

WEST  BURKE 

71.7 

45.1 

58.4 

81 

8+ 

33 

27+ 

207 

0 

0 

0 

0 

5.87 

2.54 

1.24 

14 

.0 

0 

13 

5 

1 

DIVISION 

61.1 

-  4.0 

4.81 

1.44 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

76.7 

52.3 

64.5 

86 

7 

40 

19 

57 

0 

0 

0 

0 

4.46 

.81 

24 

.0 

0 

13 

2 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT         R 

73.2 

51.7 

62.5 

-  5.7 

84 

3 

40 

19 

118 

0 

0 

0 

0 

5.11 

1.74 

.76 

7 

.0 

0 

13 

4 

0 

CORNWALL 

76.3 

54.0 

65.2 

-  3.8 

89 

3 

42 

19+ 

65 

0 

0 

0 

0 

4.37 

.89 

8 

.0 

0 

12 

3 

0 

DORSET  1  S 

74.8 

49.5 

62.2 

84 

7 

39 

26+ 

104 

0 

0 

0 

0 

4.32 

1.13 

14 

.0 

0 

10 

2 

1 

SAINT  ALBANS  BAY 

73.9 

57.9 

65.9 

84 

3 

49 

25 

43 

0 

0 

0 

0 

6.84 

1.48 

31 

.0 

0 

16 

i- 

1 

DIVISION 

64.1 

-  3.5 

5.02 

1.63 

.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 

77.4 

52.0 

64.7 

89 

23 

40 

26 

77 

0 

0 

0 

0 

4.21 

1.05 

1.09 

2 

.0 

0 

9 

2 

1 

CAVENDISH 

77.7 

49.0 

63.4 

-  2.3 

87 

7 

35 

26+ 

93 

0 

0 

0 

0 

2.70 

-   .45 

.63 

14 

.0 

0 

9 

1 

0 

READSBORO  1  SSE 

74.1 

50.0 

62.1 

84 

8 

39 

19 

114 

0 

0 

0 

0 

4.14 

.36 

.94 

2 

.0 

0 

11 

2 

0 

SOMERSET 

68.3 

44.9 

56.6 

-  4.0 

79 

8 

34 

26+ 

255 

0 

0 

0 

0 

4.85 

.99 

1.01 

2 

.0 

0 

13 

3 

1 

VERNON 

78.5 

52.4 

65.5 

89 

23 

42 

26 

54 

0 

0 

0 

0 

2.70 

-   .98 

.46 

2 

.0 

0 

9 

0 

0 

WOODSTOCK  3  E 

75. 8M 

49.  4M 

62.  6M 

-  3.7 

86 

8 

38 

26 

109 

0 

0 

0 

0 

2.73 

-   .45 

1.11 

14 

.0 

0 

1 

1 

DIVISION 

62.5 

-  2.9 

3.56 

.20 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 

ANSON I A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BRIOGEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 


1  S 


COLLINSVILLE 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
DAN8URY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRA1NARO  FLD// 

HARTFORD  W8  AIRPORT 

LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
M10DLETOWN  4  W 
M1LFORD 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PU&  UTIL  PLANT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 
TORR1NGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 
WH1GVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARM1NGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

GARDINER 
G1LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEW1STON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 
MIDDLE  DAM 
M1LL1NOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAO 

NEW  GLOUCESTER 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT   , 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  1  S 
RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 

SOUA-PAN  DAM 
TELOS  OAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


Day  of  Month 


2.08 

2.73 

1.00 

3.41 

1.81 

2.22 

2.52 

1.54 

2.43 

2.39 

1.67 

1.33 

2.94 

2.50 

2.05 

2.29 

1.97 

2.71 

1.31 

1.59 

2.23 

1.13 

1.63 

1.93 

1.66 

2.34 

2. OS 

3.29 

2.70 

3.09 

1.53 

2.01 

1.63 

2.16 

2.97 

2.62 

2.38 

2.95 
2.32 

.07 
1.01 
•  26 


1.91 
2.07 
1.69 

3.21 
1.73 
1.61 


7.64 
4.41 
4.87 


6.89 
9.20 
3.23 


6 

15 

k 

90 

6 

61 

4 

26 

S 

64 

4 

It 

9 

79 

3 

62 

3 

25 

7 

00 

6 

74 

3 

00 

4 

62 

4 

32 

7 

fcO 

3 

7t 

4 

07 

6 

.64 

7 

.11 

4 

•96 

8 

.03 

.16 

.67   .13 


.20   .02 

.06 

.09   .01 


.08   .04 

.01 


.20 

1.05 
1.72 


1.06   .22   T 


13    14    15 


1.38 

•  53 

.33 

.10 

.48 

1.24 

.98 

.04 

.81 

T 

•  54 

1.17 

.33 

.04 

.10 

.57 

.93 

16      17      18 


19      20      21 


22       23      24 


.02  1.93 
1.50 

1.04   .90 


.13 

.40 
.35 


25      26       27      28       29      30 


1.03  2.09   T 


.01   .03 
.04 


.28 

1.17 

.07 

.30 

.86 

1.00 

.06 

.it 

•  40 

.02 

.20 

.02 

.20  1.18 
.02  1.28 


.47 
.80 
1.03 


1.10 
1.99   .19 

.62  1.23 


.32  1.00 
1.44 

.ee  1.51 

.02  1.93 

.07  .29 
.41  1.17 
.10  1.55 
.43  .74 
1.61 

.66   .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


WATERVILLE  PUMP  STA 
NEST  BUXTON  2  NNH 
WEST  ENFIELD 
NEST  FORKS 
WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASMSURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAN 

BEDFORD 
BEECHWOOD 
BELCHERTONN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  MB 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

CUMHINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTONN 

FALL  RIVER 
F1TCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROT ON 

HAROWICK. 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HINGHAM 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBAROSTON 
HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

M1DDLEBORO 

M1DDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
NORWOOD 
PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHEL8URNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WARE 

WASHINGTON  2 
NEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DIXV1LLE  NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 

EAST  DEERING 


4.47 
5.15 

7.20 
4.62 
5.26 


2.56 

2.94 

6.46 

2.20 

3.93 

1.67 

2.30 

3.27 

i.6a 

4.12 

2.53 

2.70 

3.6* 

1.73 

2.10 

2.66 

1.55 

1.4a 

4.45 

2.93 

2. SI 

2.31 

2.28 

2.24 

1.61 

1.57 

3.04 

2.59 

2.18 

2.96 

2.82 

3.28 

2.92 

2.96 

1.90 

2.11 

2.40 

2.28 

2.96 

3.93 

3.71 

2.40 

1.97 

4.80 

3.43 

Day  of  Month 


3.17 

2.89 

2.10 

2.40 

3.14 

3.09 

3.39 

2.10 

2.99 

2.64 

3.34 

2.41 

3.25 

2.60 

2.09 

1.63 

1.47 

4.83 

1.71 

1.99 

1.98 

1.98 

1.73 

2.89 

3.21 

3.18 

2.70 

2.41 

1.78 

2.70 

2.70 

2.86 

2.8C 

2.22 

3.25 

3.80 

2.65 

4.77 

5.93 

3.84 

3.10 

4.56 

4.83 

4.75 

3.40 

2.87 

2.74 

5.63 

7.58 

3.20 

3.39 

3.55 

.22 
.34 

.03 


.48       .04       .04 


8        9 


3.65      .01 


.65       .72 

.05 
.05      .01 


.33 

.36 

•  08 

.62 

T 

•  11 

.55 

.13 

.01       .19 

.15      .03 

.14 


13      14      15 


.22  1.59 

.25  .68 

.02  1.93 

.13  .72 

.01  1.30 


.22  1.19 
.08  .34 
7         1.95 


.04      .14      .06 


.28      .25 
2.00      I 
1.32    1.11 


16       17       18 


22      23       24 


25      26      27 


.53 
.15 
.15 
.25 


.12 
.12 

.54 


.18 
1.33 
.72 


1.00 

1.29 
.23    1.07 


.22 

.02 


.07 

T 

1.25 


.57      .10 
■30    1.00 


.64       T 

.10      .10      .10 


.06 

.01 
.05 


'  7  .02 
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Continued 


Day  of  Month 


ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON  4  S 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABES1C  LAKE 

MILAN  7  N 

HILFORD 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON      // 

NASHUA   2  NNW 

NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 

VERMONT 

BELLOW5  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  A  N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 
CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
G1LMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPEHER  FAA  AP 

MORR1SVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELD  2  WSW 
WARDSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WHITINGHAM  3  W 

WOODSTOCK  3  E 


2.50 
5.62 
1.72 


.40   .33   .12 


1.90   .44 


1.09 
.26 

.10 


3.S2 
4.50 

2.B1 


5.94 

.76 

3.93 

.49 

4.85 

1.01 

3.S4 

.46 

3.6, 

.26 

2.4C 

.15 

2.7C 

.46 

3. S3 

.06 

?.h_ 

.42 

4.31 

.05 

5.81 

.05 

3.6f 

.75 

2.7: 

.19 

1.43   .03 


3.02 
.01   I 


.26  .09 
.63 
1.25 


10      11      12 


.12 

.14  1.00 


.17 
.14 


13      14      15 


16      17      18 


19   i   20       21 


22      23      24 


09    1 

.37 

01 

.19 

04 

.10 

09    1 

•  52 

20 

•as 

19   .02   .33   *09 


.26 

•  04 

.08 

.06 

•  06 

.18 

.0' 

.04 

.37 

.13 

.43  1.03   .80 


.89 
.13 

.02 
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DAILY  TEMPERATURES 


■  .1 

AUGUST    1963 


Day  Ol  Monlh 


10   11   12   13   14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  we  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURV 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  *  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTMAN  WATER  WORKS 

SALIS8URY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATER9URY  RADIO  W8RY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 


T8   T8 
63   63 


79  78  70 
55  54  56 

80  79  85 

58  5*  55 

80  79  77 

45  56  50 

73  73  79 

59  57  59 

76  80  84 

60  57  57 

83  76  82 

52  58  58 

80  80  83 

59  64  60 


80   79 
56   59 


81  80  86 

57  63  60 

83  82  78 

50  57  54 

76  75  77 

60  59  59 

78  78  84 
57  58  56 

79  80  82 
62  63  59 

76  72  68 

56  56  54 


82   81   82 
58   63   60 


75   73 
55   57 


80   71   78 
55   57   55 


79   79 
58   55 


81   76 
55   59 


76   78 
56   62 


54   59 
60   75 


56   57   55 


82   68   82 

53   59   58 


42   56   55 


84   78 
69   66 


84   75 
62   61 


78   75 
63   60 


85   86 
64   58 


83   82 
59   55 


84   78 
66   63 


80   78   84 
61   61   51 


s: 

85 

76 

78 

78 

76 

70 

66 

64 

62 

57 

56 

67 

58 

84 

63 

77 

80 

76 

73 

69 

64 

56 

55 

46 

52 

59 

59 

77 

75 

77 

75 

78 

75 

73 

59 

57 

60 

49 

50 

55 

58 

82  ■  61 
57  ;  62 


65  78 
67  64 

85  73 
61  59 

86  78 

66  64 


85   84   77 
62   59   54 


82   82   76 
66   63   58 


66   78 
63   63 


87   76   82 
70   67   62 


77   75 
60   57 


53 

86  87  80 

66  67  59 

87  87  60 

67  61  69 

85  83  86 

61  56  57 


80  75  81 

62  59  53 

80  82  79 

63  62  60 

86  82  84 

55  54  54 

81  62  84 

64  59  61 

85  83  84 

57  59  56 


82   80 
59   61 


68   75 
61   60 


76   76 
62   62 


67   72 
57   57 


71   73 
60   60 


76   66 
57   59 


74   71 
52   58 


77   80 
62   61 


69   75 
58   58 


64   71 
56   60 


71   76 
56   59 


82   64 
53   60 


63   63 
57   51 


80   79 
61   58 


82   62 
63   55 


34   8  3 
66   63 


86   87 
65   60 


82   86 
60   50 


82   84 
63   58 


84   86 
64   60 


81   81 
68   61 


80   77 
60   55 


85   82 
64   61 


86   86 
65   62 


86   85 
62   57 


83   80 
63   56 


81   85 
60   58 


83   84 
64   58 


84   83 
63   55 


82   82 
62   57 


78   76 
48   44 


76   70   74 
58   61   49 


84   84 
61   64 


82   82 

60   64 


77   75 
57   56 


80   78 
58   60 


78   78 
55   59 


83   75 
50   52 


87   83 
59   62 


79   81 
60   64 


83   83 
5  5   62 


75   75 
58   52 


76 

61 

69   67 


52  |  59   55   49 


76   82   76 
58   48   53 


80   79 
60   45 


80   76   79 
61   56   55 


79   81   77 
52   46   49 


80   81   78 
56   51   53 


57   45   49 


82   74   77 
58   49   50 


79   61 
59   53 


81   78   78 
64   57   56 


78   70   75 
57   45   47 


86   79   79 
63   53   55 


73   70 
62   62 


76   73 
54   59 


77   73 
56   51 


76   73 
58   56 


78   79 
55   62 


74   74 
59   62 


77   70 
60   63 


86   82 
63   54 


75   76 
57   47 


65   59   55 


68   68   63 


78   73 
51   52 


77   77 
48   61 


74   76 
43   53 


72   68 
56   56 


78   72 
54   62 


78   73 
47   59 


75   75 
54   53 


78   73 
48   5  0 


81   73 
53   52 


77   79 
47   48 


73   74 
52   61 


78   74 
52   6  3 


78   75 
60   54 


61  76 

62  64 


78   77 
54   45 


47  I  42   55 


74   78 
48   50 


81   80   79 
59   67   52 


84   62   82 
55   54   46 


62   79 
59   49 


78   75   76 
57   46   49 


72   75   72 
54   50   54 


55  51  57 

72  71  72 

58  52  56 

75  75  76 

66  42  54 

78  64  70 

54  48  52 


50   56 
67   67 


72   70 
59   59 


75   72 
53   62 


74   69 
57   60 


74   72 
60   60 


78   74 
59   64 


74 
47 

78   77   70 
59   59   46 


67  68  72 

47  56  53 

70  75  71 

50  57  54 

72  72  72 

48  60  55 

76  73  75 

45  57  54 

68  67  62 

44  50  51 


67   68 
49   49 


68   71   73 
50   58   50 


70   61 
43   52 


71   68 
43   55 


71   69 
51   45 


67 
49 

73 
56 

80 
56 

78 
60 

79 
53 

78 
62 

76 
45 

73 
58 

74 
51 

72 
50 

74 
59 

77 
49 

74 
61 

73 
52 

77 
61 

76 
52 

74 
59 

77 

49 

76 
62 

74 

51 

75 
60 

71 

49 

69 
53 

69 

44 

69 
55 

68 
43 

70 
57 

71 

43 

74 
59 

62 

40 

67 
45 

67 
54 

67 

54 

70 
45 

69 
58 

68 
47 

72 
51 

69 

40 

65 
54 

70 
38 

68 

59  | 

76   80   84 
46   56   59 


76   78   82 
40   59   62 


71  74  79 

48  56  57 

77  80  63 

45  60  61 

75  76  83 

43  57  60 

75  77  81 

49  62  66 

5 


78   81 
44   58 


79   80   85 
46   61   60 


73   79   79 
40   50   61 


69   73   77 
46   60   61 


77   80   83 
46   60   64 


75   77   81 
51   64   67 


62   71   72 
44   49   53 


76   77   80 
49   57   65 


77   79   79 
46   61   62 


76 

78 

8? 

85 

85 

76 

40 

56 

56 

56 

55 

62 

73 

75 

84 

83 

43 

55 

53 

56 

71 

73 

77 

80 

85 

85 

45 

58 

57 

57 

59 

59 

75 

80 

82 

85 

84 

79 

46 

49 

62 

60 

62 

63 

75 

77 

82 

84 

85 

75 

48 

57 

61 

62 

60 

66 

79 

78 

77 

86 

85 

82 

59 

58 

57 

59 

62 

65 

75 

77 

82 

82 

85 

82 

43 

59 

63 

61 

59 

68 

72 

74 

80 

84 

84 

84 

47 

57 

58 

59 

61 

64 

75 
52 

60 
57 

81 
54 

77 
51 

61 
58 

80 
55 

75 
54 

69 
55 

77 
54 

78 
52 

77 
56 

83 
56 

6  0 
48 

72 
45 

71 
52 

77 
43 

75 
43 

78 

58 

75 

49 

68 

57 

83 
54 

74 
48 

62 

57 

79 
54 

76 

46 

73 
49 

76 
55 

76 

43 

68 
49 

80 
46 

86   6  7 
57   61 


82   87 
59   60 


83   87 
61   58 


83   85 
53   52 


83   83 
62   63 


85   85 
55   56 


83   83 
65   63 


90   88 
61   60 


85   86 
56   57 


80   85 
61   62 


87   87 
62   60 


79   85 
64   65 


78   79 
55   55 


82   85 
63   65 


85   87 
63   62 


85  65  63 

60  54  51 

81  65  59 

60  53  51 

84  76  61 

55  53  53 

88  82  65 

55  58  54 

76  68  64 

58  44  49 

70  69  62 


59   56   53 


84   67   68 
57   56   53 


64   64   51 
44   39   48 


83   70   60 
60   53   50 


74   76 
50   58 


76   84 
47   57 


71   75 
46   50 


75   78 
42   50 


74   77 
39   47 


74   77 
46   50 


75   78 
42   46 


77   80 
46   47 


72   76 
38   40 


68   71 
42   46 


75   80 
43   52 


73   76 
51   58 


64   70 
42   44 


72   77 
47   53 


74   76 
43   47 


76   79 
36   40 


79   77 
41   45 


68   73 
43   48 


76   77 
43   44 


73   76 
49   49 


75   77 
41   48 


76   79 
40   49 


72   73 
43   48 


60   69   67 
51   49   51 


67   74   73 
50   41   48 


54   59   68 
46   41   44 


52   69   69 


63  73  69 

50  48  50 

62  75  75 

47  47  50 

52  67  67 


79   74   78   80 
55   67   68   61 


79   74   79 
50   60   56 


73   72 
45   61 


79   69 
52   60 


82   73   79 
47   61   64 


80   78   79 
46   60   61 


78   73   74 


64   64   61 


71   80 
64   65 


83   71 
54   62 


74  76  72  76 

49  62  64  62 

80  73  79  81 

47  63  63  62 

78  74  75  82 

52  67  65  62 


80   77 
58   66 


79   81   74   79 
50   61   64   67 


77   75   81 
54   59   60 

73   77   75 


78.3 
61.3 


79.1 
54.6 


79.2 
54.8 


77.5 
49.3 


74.8 
56.3 


79.5 
56.8 


78.5 
54.0 


78.5 
58.3 


79.8 
53.6 


81.0 
56.7 


79.9 
52.3 


76.2 
57.4 


79.8 
57.2 


78.5 
60.5 


71.8 
52.4 


81.1 
58.7 


46   59   59 


75  1  75.8 
53   51.8 


75   77   72   75 
46   58   62   54 


80   76   78 
47   60   64 


75   72 
59   62 


76   80   79 


46   61   62   58 


74   73 
62   62 


74   72 
60   63 


76   68 
50   56 


75  70  72  66 

50  57  60  57 

66  68  68  67 

51  53  53  56 

73  72  71  70 

50  54  59  57 

69  72  60  70 

41  47  55  56 

72  68  73  70 

40  51  55  53 


75   68 

43  I  49   51 


70 
58 


76.4 
55.1 


79.4 
55.1 


77.6 
56.7 


79.6 
55.8 


79.2 
55.4 


77.3 
55.2 


71.0 
54.1 


68.4 
49.8 


75.2 
54.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1963 


Station 


DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAK 

GREENVILLE 

HATNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

NEW  GLOUCESTER 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

oouossoc 

ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SQUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


68   76 
59   56 


67   73 
53   54 


72   76 
57   56 


73   70 
60   56 


82   64 
55   57 


76   68 
54   57 


71   82 
59   57 


82   74 
54   56 


62   75 
55   55 


76   69 
52   55 


67   83 
60   60 


75   67 
56   57 


74   77 
62   60 


MAX 

MIN 

72 
44 

77 
46 

63 

56 

MAX 
MIN 

78 
45 

78 
62 

82 
59 

MAX 
MIN 

73 
43 

76 
50 

64 
56 

79   71 
55   54 


66   83 
59   58 


70   71 
57   57 


79   63 
59   56 


70   73 
56   57 


76   64 
46   56 


74   66 
56   52 


76   74 
52   58 


67   77 
59   58 


65   77 
58   55 


75   72 
56   57 


68   77 
62   60 


65   68 

54   54 


67   75 
60   59 


82   71 
60   61 


68   73 
59   59 


70   78 
60   59 


73   73 
59   58 


66   73 
59   58 


73   71 
58   51 


82   81 
59   59 


66   68 
60   55 


68   72 
55   60 


75   60 
56   56 


76   74 
60   63 


77   67 
57   59 


79   76 
62   61 


78   68 
55   55 


72   66 
59   59 


65   71 
60   60 


79   74 
59   60 


67   74 
61   58 


76   67 
53   56 


66   66 

56   55 


70   72 
58   58 


77   78 
60   61 


78   77 
61   60 


79   75 
62   60 


68   63 
56   55 


75 
54 

78   79   78 
55   63   58 


82   74 
59   63 


83   82 

60   53 


45   51   52 


79   81 
60   59 


65   79 
59   59 


81 

71 

70 

64 

55 

53 

55 

56 

63 

74 

66 

72 

59 

56 

59 

59 

65 

82 

71 

75 

57 

59 

60 

58 

67 

82 

73 

75 

58 

58 

60 

59 

81 

77 

72 

66 

47 

55 

53 

55 

75 

83 

82 

83 

60 

61 

55 

54 

81 

77 

69 

65 

47 

54 

53 

59 

80 

71 

75 

76 

54 

55 

53 

58 

65   72   82 

58  59   54 

71 

66 

79 
57 

82 
56 

82 
57 

73 
55 

86 
55 

72 

49 

71 

56 

55   59   55 

80   75   84 
62   61   57 

78   78   82 

59  57   54 


80  80  77 

55  61  56 

82  84  80 
62  62  60 

83  83  76 

56  58  60 

73 
52 


75   74 
48   54 


71   64 
49   50 


76   74 
54   52 


74   75 
45   56 


70   73 
43   48 


79 

75 

80 

76 

62 

66 

55 

59 

45 

54 

41 

48 

83 

83 

82 

73 

74 

T* 

57 

61 

54 

60 

45 

51 

84 

83 

77 

73 

69 

7* 

57 

61 

59 

60 

47 

54 

79 

77 

79 

65 

69 

68 

54 

54 

49 

51 

48 

44 

83 

77 

75 

83 

49 

60 

51 

50 

88 

84 

82 

75 

78 

76 

58 

62 

59 

49 

43 

50 

fll 

76 

70 

65 

70 

69 

55 

59 

68 

49 

45 

46 

78 

75 

78 

75 

65 

70 

55 

58 

49 

54 

47 

53 

79 

75 

75 

70 

76 

73 

54 

55 

56 

57 

44 

51 

86 

82 

81 

72 

75 

73 

60 

64 

60 

60 

50 

54 

79 

78 

78 

77 

68 

60 

54 

57 

50 

51 

50 

47 

80 

80 

80 

76 

77 

70 

66 

63 

57 

61 

44 

51 

78 

78 

76 

77 

64 

68 

62 

55 

50 

50 

43 

46 

8? 

81 

81 

76 

67 

72 

55 

61 

58 

58 

48 

53 

70   73 
57   49 


72   73 
56   55 


70  65  68 

46  54  54 

74  74  74 

48  61  46 

72  67  68 

41  49  57 


66   66 
52   51 


70   70   74 
45 

70 


75   69 
53   53 


63   67 
52   49 


72   68   71 
36   56   42 


17 


71   71 

54   47 


69   65 
38   58 


70   70 
43   56 


73   70 
38   45 


72 
44 

64   65   65 
45   38   55 


71   71 
42   59 


70   69   73 
52   42   45 

66 


63   68 
42   36 


76   75 
54   46 


82  78  76 

54  58  56 

78  80  78 
54  56  52 

86  79  74 

63  61  60 

86  80  75 

56  61  56 

80  77  77 

54  61  47 

84  79  76 

54  54  52 

79  79  72 
58  60  58 


82   79   77 


53  44 

83  83 

61  54 

81  78 

56  43 


71   70 
50   50 


70   72 
53   52 


75   73 

44   49 


63   66 

44   47 


75   68 
44   53 


68   68 
46   51 


75   76 
51   54 


74   74 
41   49 


68   68 
44   54 


64   68 
45   51 


74   74 
46   54 


72   72 

44   50 


71   76 
46   51 


63   62 

40   40 


70 

76 

58 

50 

68 

67 

53 

52 

60 

63 

53 

51 

73 

74 

47 

53 

69 

75 

60 

53 

66 

60 

47 

50 

65 

75 

57 

54 

59 

59 

47 

47 

71 

67 

54 

54 

67 

68 

55 

54 

65 

68 

5b 

51 

70 

73 

57 

56 

69   67 
52   34 


74   71   72 
46   41   48 


65   71   63 

43   40   55 


62   65   62 

50   40   52 


76   74 
52   42 


70   72 
54   47 


65   62   63 
50   38   39 


77   73 
50   41 


64   66 
36   42 


70   68   71 

49   40   49 


71   68 
52   48 


43 

68  58  57 
42  46  44 

75  63  65 

44  51  50 

69  65  67 

42  53  50 

65  72  76 
52  55  52 

66  71  75 


52   60   43 


56   62   56 


76 

75 

52 

48 

65 

69 

38 

52 

69 

66 

44 

52 

71 

39 

50 

7* 

74 

47 

53 

75 

70 

43 

50 

66  68  63 

43  45  50 

70  74  73 

62  63  56 

61  63  70 

44  54  50 

58  64  71 

45  55  53 

69  69  59 

40  40  50 

74  73  76 

44  60  51 


69   64 
51 


69   72   60 

38   50   51 


66   69   74 
44   54   48 


72   67 
39   53 


62   63   65 
44   38   41 


64   70   62 
44   38   55 


74   71   74 
54   50   54 


72   71 
48   43 


71   65 
42   55 


65   64   68 
48   40   44 


71   70   72 
53   44   58 


68   68   66 

45   40   47 


67   70   63 
46   41   53 


74  76  73 

49  41  59 

67  66  67 
40  35  42 

65  64  68 

46  40  45 

68  65  67 
45  35  45 

73  70  71 

51  41  60 

71  71  72 


77   65   60 
48   57   57 


77   66   78 
53   55   54 


81   78   80 
55   52   57 


76   68 
52   51 


76   74 
46   43 


76   67   82 
45   56   53 


73   77   61 
52   49   56 


74   70   80 
49   44   52 


69   65 
36   44 


76   68   84 
42   58   57 


75   70 

49   51   57 


73   76 
43   56 


68   80   58 

47   49   54 


76   63 
50   59 


73   72 

47   48 


75   71   80 
47   54   53 


76   67 
50   54 


75   66   81 

55   50   55 


69   73 
51   57 


77   60   80 
50   53   56 


70   70 
43   49 


71   71 
48   51 


85   78   64 
59   57   54 


82   69 

57   54 


78   65   58 

56   57   48 


85   78   63 

56   60   54 


62   82   65 

55   55   51 


72   62   59 
52   39   46 


27   28   29   30   31 


59   72   75 
50   42   48 


69   68 
48   46 


66   70 
44   45 


65   61   72 

50   39   42 


55   65   67 
46   36   46 


77   64 
53   52 


79   77   73 
59   50   51 


72   61 
55   45 


69   62 

40   40 


88   69   74 
56   55   54 


68   68 
53   41 


73   64   60 
57   45   50 


79   87 
56   54 


86   71   66 
61   56   56 


79   75   59 
59   52   50 


80   76   62 
59   56   52 


76   60 
55   50 


81   72   68 
61   4  7   49 


80   84   64 
61   56   54 


56   53   51 


78   77   58 
56   54   52 


60   72   66 
54   49   46 


73   73 

40   45 


57   54   67 
50   46   44 


69   70 
45   41 


67   69 
37   36 


45   39   47 


67   67 
37   47 


67   66 
40   42 


74 

71 

71 

74 

67 

60 

46 

40 

50 

60 

44 

48 

77 

65 

85 

86 

68 

73 

51 

57 

57 

63 

58 

5/ 

77 

64 

84 

86 

67 

73 

46 

56 

51 

56 

57 

56 

75   74 
48   50 


74   72 
47   52 


76   63   80 
46   56   58 


76   67   80 
46   53   51 


76   69   80 
47   53   53 


68   70   73 


77   85 
56   47 


76   74 
42   46 


61   73 
46   44 


75   74 
47   53 


77   72   82 
46   56   56 


72   67   60 

52   39   48 


76   67 
58   41 


73   67 
60   55 


84   64 
57   52 


83   65   63 
59   54   53 


64   66 
31   30 


86   74 
5  9   56 


77   67   66 
57   33   35 


76   67 
55   40 


65   65 
38   36 


85   85   65 
57   57   52 


65   68   74 
55   56   53 


59   57   72 

50   40   44 


60   58   67 
46   41   39 


62   70   72 
52   42   45 


46   35   37 


54   68 
39   43 


55   68   66 
43   37   44 


60   71 
49   54 


56  70  70 

42  37  46 

56  59  67 

45  37  40 

54  64  66 

43  38  46 

53  64  68 


64  76  77 

51  50  55 

63  74  75 

44  44  47 

51  67  67 

46  39  48 

54  56  68 

43  40  43 


50  43  47 

60  72  72 

44  41  43 

62  71  72 

46  43  44 

50  61  69 

38  30  36 


53   53   67 

45   33   35 


52   52   68 
43   39   39 


61   74   80 
52   40   45 


45   40   46 


76   69 
52   56 


67   70 
50   53 


71   66 
50   52 


73   71 
50   53 


73   75 
43   48 


72   71 
42   42 


75   68 
47   52 


69   73 
44   49 


71   61 
37   53 


73   67 
40   47 


76   67 
46   53 


72   66 
46   54 


70   68 
44   53 


76   68 
52   55 


68   71 
40   42 


76   75 
45   54 


67   70 
40   45 


68   74 
45   50 


74   64 
44   54 


72   73 
54   55 


75   70 
44   51 


71   66 
52   58 


69   67 
48 


67   65 
55   54 


73.0 
54.7 


69.4 
52.9 


70.9 
52.7 


73.5 
54.4 


73.7 
50.5 


69.6 
48.6 


74.5 

52.3 


72.3 

52.5 


69.0 
48.9 


71.4 

47.3 


76.2 
52.3 


69.1 
50.8 


60   65 
50   55 


67   70   60   66 
38   44   45   50 


69.3 
50.6 


72.4 
50.9 


73.9 
56.1 


68.4 
48.7 


74.2 
53.5 


68.1 
47.1 


70.8 
51.9 


69.9 
51.6 


72.2 
55.4 


72.2 
51.4 


67.2 
46.5 


69   67 
42   49 


71   65 
43   49 


76   67 
57   60 


74   67 
48   53 


72   68 
45   52 


69   72 
46   48 


71   71 
49   55 


70   70 
3  5   44 


78   67 
45   48 


66   72 
41   43 


69   71 
41   49 


66   71 
38   38 


69   67 
58   57 


67   69 
56   52 


60   70 
51   48 


47   55   59   57 


76   66 
47   51 


69.8 
49.5 


70.3 
49.5 


74.7 
56.5 


74.0 
51.8 


70.3 
50.6 


69.0 
48.8 


72.4 
55.0 


71.6 

50.5 


72.1 
52.0 


69.4 
43.9 


78.0 
52.4 


69.9 
44.9 


69.6 
48.7 


76.2 
54.0 


73.8 
51.6 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
AUGUST    1963 


Day  Oi  Month 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


WEST  ENFIELD 
WOOOLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON  MB  AIRPORT 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CAMP  WELLFLEET 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

H INGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


77   84   73 
49   51   59 


80   7* 
49   56 


79   78 
51   64 


81   80 
46   58 


84   80 
55   60 


74   63   75 

58   57   54 


79   72 
61   52 


82   78   84 
62   61   55 


80   77 
48   63 


81   78 
61   62 


82   75   82 
66   66   63 


83   80   84 
51   62   59 


80 
62  i  65 


82   81   84 
62   64   64 


63   64   60 


77  73  73 

55  58  57 

82  78  78 

52  60  58 

80  80  82 

60  65  63 


79   78 
60   60 


88   86 
57   63 


88   85   84 
58   64   58 


84   80   84 
55   64   62 


80 

74 

74 

81 

52 

56 

56 

59 

79 

78 

81 

8*. 

5  3 

63 

61 

62 

82 

76 

76 

84 

50 

54 

54 

56 

86 

83 

86 

84 

59 

63 

62 

63 

87 

79 

87 

82 

59 

64 

63 

66 

84 

80 

85 

85 

58 

63 

61 

61 

73 

75 

79 

79 

62 

62 

64 

67 

83 

85 

87 

89 

65 

66 

65 

69 

73 

69 

79 

75 

50 

61 

60 

59 

84 

81 

84 

89 

61 

64 

63 

66 

79 

77 

84 

78 

62 

63 

61 

62 

85 

78 

86 

86 

55 

63 

63 

65 

82 

80 

81 

84 

55 

62 

58 

62 

78 

72 

74 

84 

60 

60 

59 

63 

81   76 
57   52 


82   87 
62   58 


78   84 
61   55 


80   84 
60   61 


83   81 
65   66 


84   85 
59   60 


85   78 
61   58 


86   80 
65   64 


82   84 
64   64 


82   79 
63   62 


83   83 
52   52 


83   84   77 
56   58   61 


83  84  80 
54  56  54 

84  83  83 
54  62  59 

83  83  82 

50  59  52 

88  83  87 

57  64  56 

85  84  83 

51  61  55 

82 


76   70 
58   43 


71   75   76 
62   46   49 


85   84 
64   65 


87  81  82 

68  69  63 

85  85  84 

55  63  57 

87  84  84 

54  58  55 

85  86  83 

66  66  63 

86 


84  I  85 
61  I  64 


84   84 
63   67 


SO  i  83 
61  !  60 


75 

56 

67 
56 

80 
58 

82 
61 

81 
60 

75 

57 

83 
53 

85 
60 

80 
63 

84 
62 

83 

60 

82 

68 

88 
69 

80 
63 

83 
63 

80 
64 

80 
64 

86 
63 

85 
66 

84 

65 

81  !  80 
64   65 


83   81 
65   64 


87   84 
62   61 


87   82 
63   62 


86 

89 

64 

63 

60 

85 

63 

60 

78 

71 

60 

54 

82 

82 

63 

63 

80 

72 

62 

52 

63 

86 

64 

62 

84 

89 

64 

61 

83 

83 

63 

60 

77 

80 

64 

66 

85 

86 

69 

66 

68 

80 

59 

53 

85 

81 

62 

62 

83 

84 

64 

62 

83 

86 

63 

58 

85 

80 

61 

60 

78 

80 

63 

63 

91   90 
60   65 


91   90 

59   67 


85   88 
57   58 


86   89 
60  :  62 


89  86  85 

63  68  61 

88  83  86 

56  68  59 

81  84  82 

53  57  56 

84  82  81 

58  69  60 

84  74  84 

54  56  66 

87  86  89 

61  67  61 


89   86   81 

61   68   61 


86   85 
60   66 


78   78 
65   62 


87   86 

68   70 


83   81 
54   61 


88   85 
65   68 


85   82 
64   69 


88   85   85 
56   63   57 


84   85 
56   61 


84   75 
63   66 


74   78 
42   49 


78   74 
45   50 


74   76 
41   49 


78   79 
45   52 


78   73 
40   54  I 


77   75 
57   52 


74   79 
60   58 


80   78 
46   51 


79   80 
45   30 


75   73 
37   58 


77   76 
52   54 


78   77 
60   54 


71   75 
45   51 


79   80 
45   50 


78   78 
52   57 


80   77 
52   52 


78   79 
56   59 


80   83 
46   53 


82   80 
31   36 


77   77 
46   54 


7*   78 
46   49 


75   75 
45   55 


75   76 

44   50 


80   77 
52   56 


83   79 
51   53 


79   77 
54   53 


73   76 
56   60 


79   83 
62   63 


75   72 
43   51 


77   76 
51   56 


76   76 
48   58 


78   77 
45   51 


80   76 
49   51 


74   73 
53   57 


70   69 
54   56 


70 
32 


76   76 
50   53 


75   70 
49   61 


74   73   75 
56   54   49 


75   76   79 
61   59   56 


76   77 
52   56 


76   74 
58   63 


76   74 
56   64 


76   74 
56   56 


69   76 
45   50 


72   75 
42   5  5 


79   76 
46   51 


77   75 
42   60 


79   77 
60   60 


75   76 
47   61 


76   76 
56   63 


74   76 
50   53 


70   67   63 
50   54   44 


52   97   48 


77   75 
58   57 


76   76 

54|  56 


73 
65 

74 
58 

72 
57 

74 
60 

76 

55 

77 

58 

71 
56 

75 
48 

80 
49 

79   77   74 
55   55   50 


76   77 
54   64 


75   76 
52   62 


73   67   63 
52   55   45 


75   77   75 
52   67   55 


72   76 
52   56 


5»   37   53 


77   75 
49   65 


72   73 
64   61 


76  76  79 
67  62  56 

72  66  72 

54  54  48 

77  78  77 
57  64  52 

72  77  75 

54  66  55 

77  75 

50  53 


79   75   75 
54   63   52 


70   70   74 
54   SB   52 


79   76   61 
46   48   52 


71   73   79 
50   50   52 


65  75  67 

43  46  55 

76  70  85 

41  51  52 

68  73  71 

37  50  51 

78  71  87 

45  57  57 


75   83 
57   63 


69 
51 

72 
53 

74 
47 

77 
61 

77 
59 

76 
57 

78 

58 

74 
60 

78 

58 

77 
60 

79 
47 

81 
52 

79 

50 

81 
55 

80 
53 

75 
63 

80 
52 

77 
62 

70 

46 

74 

50 

74 

52 

78 
65 

74 
44 

76 

48 

79 

55 

76 
63 

80 
51 

76 
56 

78 
48 

77 
62 

69 
61 

73 
62 

79 
65 

80 
60 

74 
47 

66 
47 

79 
59 

78 
62 

75 
61 

83 
63 

79 

47 

75 

48 

77 
56 

76 
58 

70 
57 

75 

59 

77   87 
60   64 


78   89 
57   61 


78   76 
46   56 


78   82 
59   62 


74   73 
58   58 


73   71 
46   53 


70   74   74 
42   49   55 


78 
60 

81 
64 

75 
52 

76 
64 

76 
59 

83 
65 

80 
56 

76 
55 

82 
59 

79 
59 

77 
60 

90 
60 

75 

59 

85 
59 

74 
47 

70 
51 

77 

59 

81 
66 

76 

44 

76 

52 

74 
59 

84 
59 

75 

59 

89 
58 

77 

57 

83 
51 

74 
63 

78 
66 

79 

61 

85 
67 

71 
52 

81 
50 

78 
60 

85 
65 

75 

58 

82 
63 

75 
59 

86 
55 

76 
56 

77 
58 

72 
57 

80 
60 

80   84 
50   53 


87   76 
60   61 


85   84 
50   51 


87   70 
62   60 


91   74 
68   62 


87   83 
60   59 


84   87 
57   57 


81   82 
65   63 


84   85 
66   62 


82   84 
64   62 


78   81 
58   61 


81   83 
58   56 


81   75 
65   62 


78   78 
66   6  3 


84 
66 

83 

66 

89 
59 

91 

60 

86 

63 

89 
63 

89 
63 

83 

62 

86 
62 

80 
61 

81 

55 

83 

54 

62 
65 

78 
65 

84 
52 

84 
52 

88 
62 

62 
62 

89 
63 

77 

60 

86 
62 

85 

59 

73 

66 

78 
60 

87 
67 

84 
69 

83 
53 

83 
54 

87 
63 

82 
65 

90 
63 

76 
58 

88 
60 

77 

58 

83 
60 

85 
61 

85 
64 

72 

00 

63   71 
39   43 


73   78 
40   42 


68   72 
35   40 


75   77 
42   43 


70   78 
37   41 


74   76 
49   56 


77   77 
54   58 


76   78 
41   45 


71   74 
41   42 


64   74 
50   56 


73   76 
48   49 


69   74 
50   51 


71   72 
40   41 


72   77 
45   52 


68   74 
48   54 


75   78 
49   53 


80   71   76 


71   77 

46   47 


78   82 
48   51 


75   78 
41   44 


67   71 
42   44 


72   74 
40   50 


68   72 
38   42 


77   81 
46   50 


75   78 
46   43 


71   74 
54   56 


78   83 
58   57 


70   73 
39   42 


73   75 
48   53 


75   76 
46   50 


77   80 
40   43 


70   76 
43   47 


73   74 
51   53 


71   75   69   75 
45   45   54   57 


71   75   74   72 
43   47   54   61 


80   64 
46   60 


72   78 
50   62 


76   65 
48   59 


69   74 
59   58 


76   77 
61   61 


69   72 
60   59 


71   70 
64   61 


77   74 
58   63 


81   68 
53   60 


72   73 
60   64 


79   71 
62   61 


78   67 
58   56 


78   67 
50   59 


73   77 
62   63 


75   72 
50   59 


72   74 
63   65 


83   67 
55   60 


84   70 
58   60 


71   74 
62   63 


72   70 
60   60 


77   63 
48   57 


77   75 
63   56 


80   64 
44   58 


68   75 
61   63 


70   77 
61   62 


74   71 
60   58 


70   71 
63   65 


74   75 
64   66 


64   77 
60   57 


78   72 
60   61 


74   73 
60   63 


80   72 
53   62 


64   65 
60   60 


72.5 
49.8 


74.7 
51.5 


78.1 
52.3 


76.1 
50.0 


79.4 
53.9 


77.4 
57.5 


79.2 
61.6 


80.0 
55.1 


79.2 
53.6 


80.2 
60.6 


79.3 
60.3 


77.5 
58.0 


77.5 
53.2 


78.1 
58.9 


77.2 
59.4 


79.5 
60.9 


81.6 
55.3 


81.7 
57.4 


81.4 
58.9 


79.2 
56.8 


74.5 
51.8 


77.9 
58.0 


76.3 
50.7 


79.8 
59.0 


81.3 
57.7 


74.0 
61.3 


81.7 
63.7 


73.6 
51.4 


80.0 
59.6 


78.4 
59.3 


79.7 
53.8 


78.9 
56.2 


74.0 
58.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    19  63 


Station 


SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

UALPOLE 

WEST  M6DWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 


Day  Of  Month 


73   73 
60   62 


84   84 
64   66 


62   76 
50   53 


76   72 
50   58 


80   81 
60   60 


76   71 
50   58 


81   81 
55   64 


86   80 
48   55 


81   82 
51   63 


81   79 
52   62 


80   83 
64   61 


86   83 
54   58 


78   77 
60   61 


72   78 
58   58 


77 
49 

80  80  66 

44  53  58 

75  77  72 

48  51  60 

84  83  77 

47  61  60 

71  66  70 

46  53  60 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


80   77 
65   58 


83   81 
66   65 


82   76 
51   54 


71   80 
62   52 


78   85 
64   60 


70   81 
59   51 


79   84 
61   59 


82   79 
62   52 


80   88 
64   56 


78   81 
60   58 


81   88 
64   58 


78   74 
60   61 


86   84 
70   68 


88   80 
57   61 


79   79 
63   53 


80   86 
67   60 


SO   81 
61   52 


S3   83 
63   63 


87   87 
57   53 


86   86 
63   53 


83   82 
66   57 


15 


73   76 
54   57 


79   74 
56   60 


75   80 
45   50 


76   72 

43   51 


88   85   91 
63   61   57 


76   62 
59   60 


76   74 
59   55 


56   60   55 


78   85 
64   63 


70   82 
60   58 


76   80 
62   57 


75   84 
60   52 


72   79 
60   59 


76   66 
53   58 


79   87 
63   61 


77   84 
60   53 


79   85 
62   59 


82   86 
62   57 


75   84 
62   62 


75   87 
62   57 


77   66   69 
59   53   59 


86   84   88   88 
65   62   59 


60   78 
55   53 


55   59   5* 


85   86 
66   55 


90   88   90 


86   84   78 
54   54   62 


75   73 
57   57 


86   82 
63   61 


81   79   84 
55   59   50 


61   61   56 


84   82 
60   62 


81   80 
64   63 


65   55 

81   62 
63   62 


77   79 
55   52 


84   80 
60   53 


78   79 
56   51 


88   84 
61   55 


78   80 
59   51 


79   79 
59   49 


84   85 
61   56 


85   83 
57   52 


82   82 
62   53 


83   S3 
59   52 


80   78 
52   52 


78   73 
42   48 


77   77 
48   53 


78   80 
41   47 


60   77 
45   53 


78   76 
44   50 


70  78  77 

56  60  54 

SO  79  78 

62  60  57 

74  75  67 

50  56  48 

73  69  71 

56  45  49 

78  78  77 

59  58  54 

76  66  73 

52  53  48 


75   74 
55   55 


71 

55   50 

74   75 


78   76 

56   45 


76   74 
54   45 


87   88 
62   56 


82   83 
57   48 


85   85 
62   55 


68   86 
62   57 


65   85 
62   60 


76   75   83   62   78   77 


80   78 
60   62 


86   87   85 
64   63   62 


84   81   85 
59   59   56 


76   75 
54   59 


53 

45   43 


77   85 
64   62 


81   77 
63   60 


52   49 
46   44 


85   84 
61   62 


57   55 
45   42 


79   80 
41   51 


84   79 
43   49 


76   72 
55   53 


72   71   69 
51   42   45 


82   69   72 
54   46   51 


78   66   70 
52   44   46 


84   79   79 
55   41   47 


72   66   66 

52   44   50 


78   80   77 
49   43   51 


71   76   73 

57   40   43 


78   78   78 
58   40   39 


74   77   73 
54   38   46 


67   68   66 
51   36   41 


63   82   78 
58   43   50 


75   77   73 
54   34   44 


74   78   76 
57   43   49 


78   80   77 
56   41   53 


73   78   76 
5l   48   51 


74   67   65 


73   77   73 
45   41   48 


80   79   75 
55   43   48 


45   48   42 
34   34   35 


79   81   77 
52   43   50 


75   74   76 
52   63   46 


79   76 

49   60 


72   67 
56   52 


ie 


17 


66   64 
44   52 


70   59 
45   45 


68   64 
44   49 


73   67 

44   49 


60 

39   47 


56  56  61 

79  80  80 

62  60  59 

73  80  75 

45  46  48 

70  75  70 

48  44  58 

76  79  79 

51  50  52 

71  75  66 
47  44  54 

76  78  75 
53  52  52 

77  74  78 

49  44  48 

76  79  71 

50  45  50 

75  77 

47  46 

77  78 

48  45  63 

77  82  77 

49  48  60 

70  75  69 

52   55  52 


70   68 
42   5  3 


67   69 
40   4  3 


66   59   68 
41   52   50 


69   71 
47   57 


59   67   75 

45   55   53 


76   76 
46   60 


65   71 

42   56 


57  58 

36  50 

64  61 

42  47 

72  66 

46  58 

69  63 

40  54 

63  63   74 

46  55   51 

75  66   77 

48  60   45 

66  64   75 

51  53   52 


64   68 
42   50 


72   76 
41   52 


70   70 
39   46 


70   68 
38   54 


77   72   85 
52   58   56 


78   79   84 
54   60   68 


66   78   71 
44   51   51 


71   75   80 
41   47   52 


77   78   85 
56   59   60 


74   71   82 
41   54   49 


78   77   82 
45   59   64 


70   78   73 
38   43   50 


78   76   82 
42   51   54 


78   77   84 
43   58   55 


80   78   87 
44   57   55 


73   72   80 
51   54   57 


70   67   80 
42   54   52 

65   77   75 


87   77 
64   60 


84   72 
70   66 


84   85 
51   55 


86   86 
63   63 


83   85 
52   53 


86   77 
66   59 


52   53   57 


84   65 
55   59 


75   77 
46   52 


67   71 
42   45 


72   74 
40   42 


50   55 
69   68 


67   75   70 
42   53   50 


40   45   49 


72   80 
45   52 


64   64 
46   55 


45  58  46 

70  67  65 

47  55  49 

51  50  41 


73   74   78 
48   54   48 


78 
43 

72 

48 

70 
40 

66 
56 

77 
42 

74 
61 

75 

38 

68 
46 

66 
34 

65 
51 

50 
40 

66 

76 
43 

75 
60 

72 
34 

70 
59 

74 
43 

67 

57 

77 
42 

71 
60 

90   8  3 
60   58 


90   87 
59   57 


83   80 
63   63 


42 

60 

75 

48 

67 
52 

67 

64 

74 
44 

63 

44 

77 
47 

79 
42 

77 
43 

72 
59 

46 

73 
50 

47 
34 

46 
33 

80 

44 

73 
52 

70   86 
5  5   49 


70   85 
56   46 


77   85 
57   48 


74  71  83 

41  55  50 

70  68  78 

35  52  44 


38   42   49 


78   74   86 
43   57   50 


72   67   81 
34   50   45 


71   84 
57   51 


77   74   86 
42   57   50 


69   85 
57   55 


76   71   84 
40   55   47 


73   78   73 
46   46   50 


70   86 
57   49 


63   72   67 
47   54   54 


52   46   51 

35   40   41 


78   72   87 
42   58   52 


81   76 
54   57 


84   87 
54   60 


76   80 
58   57 


83   86 
53   57 


84   86 
52   56 


77   69 
53   50 


89   76 
53   57 


84   72 
49   55 


88   86 
52   59 


85   78 
51   52 


70   72 
57   52 


76   72 
53   50 


88   83 
54   58 


83   76 
48   53 


87   85 
54   59 


88   82 
53   56 


85   74 
59   62 


51 

75  74  76 

49  56  50 

67  71  75 

48  38  41 


70  74  76 

4b  40  44 

73  71  74 

49  38  42 

73  77  80 

48  50  43 

69  75  77 

47  41  43 


77 
37 

76 
36 

79 
41 

80 
42 

71 

49 

75 
52 

69 
40 

69 
46 

63 

38 

73 
45 

61 

41 

67 
43 

66 
39 

73 
48 

36 

42 

72   70 
53   62 


81   75 
58   62 


74   83 
46   48 


77   72 
42   61 


85   71 
60   64 


78   67 
42   59 


79   73 
47   60 


77   80 
44   46 


83   67 
45   61 


77   70 
46   59 


80   72 
44   59 


8  3   80 
45   59 


77   64 
5  5   56 


69   73 
60   58 


75   81 
65   64 


65   81 
56   55 


77   73 
60   51 


80   80 
59   50 


77   74 
60   52 


75   80 
63   60 


65   79 
61   58 


82   78 
63   55 


75   80 
59   61 


75   82 
59   63 


74   85 
56   57 


74   75 
62   54 


67   68 
54   56 


63   64 
54   56 


71   60   68 


76   79   64   75 
40   53   57   58 


76.2 
58.2 


79.8 
62.0 


77.5 
51.3 


75.3 
52.2 


80.3 
57.8 


75.1 
51.2 


78.6 
55.8 


76.8 
50.2 


80.1 
53.3 


78.0 
53.9 


80.3 
54.5 


82.9 
53.8 


75.4 
56.1 


71.7 
50.5 


72.5 
50.1 


70.3 
50.3 


76.9 
51.9 


39   44   54 


77   72   59 


85   83   63 
54   59   53 


50   56   60 


52   59   56 


80  83  80 

60  55  57 

55  51  50 

47  48  30 

89  78  79 

55  58  55 


68   70 
37   41 


63   72   72 
51   36   48 


77   79 
40   44 


66   73   73 


70   71 
32   39 


44   38   39 


75   77 
39   49 


64   71   72 
48   31   44 


74   75 
42   47 


77   79 
37   42 


75   74 
45   51 


58   66   66 


67   72   75 


67   77 

44   44 


66   74   75 
48   39   45 


67   64   69 
47   45   48 


34   40   43 
29   33   36 


72   65   67   65 
39   52   52   54 


81   67   76   78 
42   60   60   54 


76   64   69   77 
46   50   54   57 


78   75   74   80 
39   50   57   59 


66 
59 

74 
58 

76 
58 

76.0 
49.7 

63 
52 

65 

57 

66 
52 

69.7 
47.4 

70 

44 

61 
55 

69 
53 

67.3 
47.6 

77 
55 

77 
59 

77 

59 

79.7 
53.6 

73 

56 

73 
55 

74 
57 

75.1 
48.3 

66 

76 
58 

75 

60 

76.7 
53.3 

80   72   80   78 
40   60   60   55 


80   65   76   73 
39   58   59   48 


65   78 
60   60 


71 
43 

50 
35 

81   66   71   1 
46   60   61   57 


75   62   71 
45   55   53 


46   48   46 
43   43   34 


79.6 
52.4 


76.0 
55.3 


75.5 
50.5 


77.6 
52.8 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1963 


Station 


NORTMWOOO 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  AP 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 
READSBORO  1  SSE 
SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 


MS 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
'    MIN 


Day  Of  Month 


84   84 
58   57 


8       9       10      11 


80   79 
50   58 


73   66 
47   57 


79   81 
51   56 


76   73 
51   58 


83   79 
47   57 


83   79 
43   62 


84   79 
49   64 


80   72 
50   62 


82   74 

45   60 


83  |  81 

59   58 


71   72 
54   55 


78   81 
60   59 


St, 
53 

73 
55 

8^ 
55 

86   82   83 
56   58   56 

84  83   79 
60   62   55 

81   81   87 
58   56   55 

85  84   89 
58   59   59 

80   77   83 
63   62   62 

79   78   85 
57   57   54 


82   83 
60   55 


54   60   53 


71   72   74 


15   16 


79 
61 


78   81   75 
64   63 


85   78   85 


76   80   79 

61   66   61 


79   83 
54   58 


75   85 
61   53 


78   80 
59   62 


78   83 

59   52 


78   75 
46   56 


81   89 
62   59 


78   82 
50   53 


76   84 
62   59 


80   73 
51   62 


77   74 
53   59 


71   79 
60   56 


77   84 
61   61 


59   67 
52   52 


75   81 
62   59 


66   79 
58   52 


77   7S 
57   54 


76   73 
54   54 


77   84 
66   64 


78   83 
61   62 


63   60   60 


82   78   83 
66   59   58 


85   79   81 
68   64   63 


67   64   65 


85  82  80 

59  64  56 

80  72  83 

64  59  51 

78  76  81 


55  58  50 

85  84  83 

58  52  54 

88  79  77 

56  62  58 

85  87  85 

52  60  56 

88  84  83 

53  59  51 


79   75 
46   50 


76   73 
38   49 


66   64 
42   43 


71   76 
39   41 


76   75   77 
51   44   49 


74   77 
43   52 


86   84   79 
62   56   58 


86  83  80 
58  61  57 

87  84  83 
53  57  50 


77   80   79 
64   63   63 


85   85   84 
60   63   57 


82   82   81 
54   68   59 


62   62   63 


63   67   64 


87   82 
55   57 


77   74 
39   45 


79   77 
41   49 


75   73 
45   54 


76   72 
38   47 


75   75 
59   59 


83  77  84 

58  59  56 

83  78  76 

56  52  5J 

80  78  86 

64  58  58 


71 
60 


73   72 
59   58 


82   73 
61   60 


66   56 
51   50 


86   83 
54   61 


78   80 
56   61 


82   76 
64   57 


87   86 
52   58 


83   82 
50   53 


81   83 
63   60 


84   82 
53   59 


81   80 
59   60 


82   81 
58   59 


80   81 
58   60 


76   75 
55   51 


83   SO 
59   60 


66   64 
56   54 


79   78   77 
62   54   51 


66   59   60 


71   73 
47   59 


69   70 
45   55 


53   58 

42   48 


74   75 
44   47 


71   76 
46   55 


74   73 
49   33 


74   68 
40   55 


74   75 
45   61 


68!  74 

45   48 


62   61 

40   59 


85   76   77 


75   80 
56   43 


81   80 
61   55 


81   78 
56   54 


82   82 
55   58 


82   84 
51   56 


80   79 
65   65 


78   80 
49   46 


70   69 
50   46 


80   80 
54   37 


80   68 

50   34 


75   71 
54   49 


73   76 
54   41 


70   70 
49   46 


80   70 
56   45 


64   65 

44   37 


75   70   75 
54   56   49 


59   65   48 


75   74   73 
61   66   55 


61   58   55 


■">      68 
39   60 


59   59 
40   52 


73   74 
40   42 


72   75 
45   51 


72   75 
44   50 


71   70 
38   58 


78   76 
48   61 


75   6  7 
45   5  9 


72   66 
37   54 


72   82 
55   53 


68   65   76 
47   53   50 


79  81  83 

58  59  61 

78  68  82 

46  57  52 

67  75  69 

43  46  49 

83 


24   25   26   27 


74   70 
38   50 


73   72   72 
60   61   59 


76   77   75 
49   50   62 


76   76   76 
50   52   62 


76   75   75 


84   82   80 
58   58   61 


62   53 
41   44 


62   63 

44   40 


61   70 
55   41 


80   74 
56   46 


70   68 
57   56 


82   69 

54   45 


77   68 
49   53 


75   70 
51   54 


67   63 
46   56 


73   62 
42   54 


71   61 
37   41 


74   65 
49   54 


70   68 
45   45 


62   60 

43   52 


71   60 
45   47 


57   59 
42   51 


681  77  76  74 

49j  50  46  46 

73 1  72  79  70 

52  47  57 

70 


78   72   88 
41   58   50 


46   58   55 


75   67   82 
40   54   47 


72   73 
56   62 


77   83 
58   59 


76   81 
59   63 


77   85 
61   65 


77   74 
45   51 


70   82 
56   48 


87   76 
57   57 


85   82 
57   54 


82   75 
56   58 


70   75 
36   42 


65   68   72 
50   38   41 


B3 
52 

86 
54 

80 
60 

67 
55 

85 
57 

71 

55 

89 
53 

83 

58 

80 
62 

81 
59 

75 
62 

68 
55 

83 
50 

71 
55 

66 

52 

75 
66 

80 
67 

75 
57 

85 
62 

85 
60 

80 
51 

83 
63 

83 
59 

81 
66 

77 

65 

81 
63 

80 
66 

65 

75 

77 

74 

45 

40 

45 

44 

72 

66 

72 

74 

50 

39 

44 

43 

66 

73 

75 

78 

50 

38 

48 

42 

69 

77 

80 

81 

4/ 

40 

44 

48 

63 

72 

72 

76 

49 

48 

52 

46 

61 

71 

74 

76 

47   36   45 


65  75  78 

50  58  50 

81   72  74  74 

43   49  58  54 

68   58  59  66 


41   42   56 


68   68   76 
53   55   58 


63 
59 


75 
60 


67   72   76 
55   58   58 


70 
54 

71 
53 

72 
56 

72 
58 

70 
65 

71 
64 

77 

60 

70 

46 

75 
46 

79 
46 

80 
49 

70 
60 

73 
61 

83 

62 

82 
45 

76 
38 

77 

45 

77 
48 

72 
58 

72 
63 

So 
64 

73   75 
47   40 


71   62 
41   53 


55   57 

43   41 


59   59 

44   50 


56   58 
38   50 


70   60 
39   48 


71   69 
50   52 


72   62 
55   53 


70   68 
44   35 


58   60 
42  I  44   56 


71   75 
46   42 


72   67 
50   45 


67   70 
44   41 


66   73 
46   43 


49   57 
38   45 


65   69 
45   44 


86   82 
63   64 


52   56   58 


51   54   56 


74   83 
53   52 


70   83 
5  5   46 


72   72 
38   46 


76   82 

48   57 


70   71 
46   45 


66   76 
53   54 


68   71 
46   41 


72   70 
45   53 


72   74 
45   50 


72   81 
53   51 


69   85 
60   58 


82   80 
55   56 


86   83 
49   51 


82   84 
46   46 


86   79 
61   56 


81   82 
50   51 


80   74 
48   54 


83   83 
53   56 


80   81 
52   56 


80   79 
53   54 


88   84 
60   65 


59 
47 

69 
42 

67 
55 

66 
53 

76 

49 

81 
56 

79 

53 

71 

51 

70 
49 

78 
50 

78 
54 

72 
56 

73 
50 

74 

48 

82 

50 

83 
58 

73 

43 

68 

51 

80 
50 

81 
53 

74 
58 

82 

61 

81 
65 

71 
57 

72 

51 

83 
51 

85 
54 

82 
59 

68   72 
40   42 


69   70 
39   45 


72   71 

43   45 


72   77 
35   43 


68   76 
45   49 


72   74 
39   43 


64   71 

43   44 


66   71 
43   45 


74   71   72   72 
68   64   65   64 


80   73   76   83 
53   61   65   61 


38 

44 

74 
40 

73 
48 

57 
42 

56 

43 

71 

41 

71 
46 

67 
37 

66 

44 

64 
36 

72 
43 

66 

41 

70 
42 

73 
52 

72 
55 

72 

69 

78   82 
47   48 


79   68 
44   60 


73   71 
42   53 


76   64 
42   54 


79   75 
36   53 


70   76 
34   34 


77   72 
43   60 


77   72 
40   58 


76   74 
40   58 


71   75 
47   47 


70   76 
43   45 


74   64 
42   58 


77.5 
53.0 


76.4 
50.9 


76.0 
51.2 


76.1 
51.9 


76.5 
51.4 


77.3 
51.1 


80.1 
53.4 


74.5 
55.0 


73.9 
49.9 


74.6 
61.2 


78.8 
56.0 


78.1 
56.6 


76.4 
61.1 


79.3 
59.5 


76   70 
51   54 


78   71 
56   52 


62   75 
53   51 


73   77 
59   59 


76   70 
56   48 


63   72 
59   55 


63   74 
57   57 


72   70 
58   53 


77   71 
41   57 


62   61 
45   49 


75   62 
42   54 


70   74 
36   48 


75   70 
52   60 


76   76 
44   55 


76   73 
59   55 


58   56 
49   46 


74 
54 

65 
51 

71.9 
50.4 

67 
52 

68 
51 

68.6 
47.4 

64 
56 

74 
52 

73.2 
49.1 

62 
61 

76 

52 

74.1 
50.0 

76 
61 

69 
53 

73.9 
57.9 

70 

57 

75 
57 

74.4 
52.2 

See  Reference  Notea  Following  Station  index 
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73.2 
51.7 


77.7 

49.0 


73.1 
44.3 


76.3 
54.0 


74.8 
49.5 


73.1 
51.6 


72.4 
51.0 


70.6 
49.2 


75.3 
52.6 


59.5 
46.3 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1963 


Continued 

Day  Of  Month 

i 

s 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

73 
40 

74 

47 

66 
51 

77 
55 

70 
55 

66 

48 

74 
46 

79 

50 

75 
51 

73 
51 

65 
35 

72 
38 

65 
42 

65 

49 

59 
42 

64 
47 

63 
38 

70 
44 

58 
34 

68 
39 

62 

48 

74 
49 

76 
47 

76 
50 

64 
45 

58 

34 

64 
39 

68 

36 

71 
40 

59 
55 

68 
46 

68.3 
44.9 

VERNON 

MAX 
MIN 

86 
50 

78 
55 

80 
57 

86 
60 

82 
64 

70 
59 

86 
52 

83 
58 

82 

57 

83 
60 

77 
45 

79 
49 

77 
51 

72 

54 

69 
46 

78 
50 

77 
43 

77 
49 

76 
43 

79 
47 

73 
54 

88 
54 

89 
58 

85 

59 

78 
52 

70 
42 

75 

43 

77 
45 

77 
49 

65 
61 

79 
57 

78.5 

52.4 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

79 

49 

76 
61 

74 
58 

83 
52 

73 
59 

75 
58 

82 
59 

78 
58 

77 
55 

79 

54 

69 
45 

68 

48 

71 

44 

59 
52 

65 
50 

71 
48 

67 
44 

69 
53 

66 
41 

71 
52 

75 

51 

81 
55 

82 

58 

79 
51 

58 
49 

64 
42 

72 
46 

70 
42 

75 
56 

67 

57 

72 

56 

72.5 
51.7 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

76 
41 

BO 
41 

72 
58 

81 
55 

70 
58 

75 
55 

80 
54 

81 
57 

78 

45 

80 
45 

66 

40 

70 
45 

79 
37 

60 
39 

59 

47 

72 

42 

65 
37 

70 
40 

61 
38 

72 
39 

74 
46 

80 
45 

80 
47 

76 
52 

55 
47 

63 
33 

70 
33 

70 
35 

75 
38 

61 
54 

71 
54 

71.7 
45.1 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

82 
47 

82 
59 

77 
55 

85 
55 

— 

76 
55 

83 

86 
58 

83 
54 

81 
52 

40 

76 

73 

43 

62 
49 

61 
47 

73 

47 

70 
41 

75 

40 

75 
45 

72 
48 

81 
52 

83 
56 

82 
58 

67 

38 

71 

45 

73 
39 

78 
46 

63 
57 

75 
53 

75.8 
49.4 

SUPPLEMENTAL   DATA 


BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.I. 
BLUE  HILL  WB,  MASS. 
BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 
BURLIN6T0N  WB  AIRPORT,  VT . 
CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 
CONCORD  WB  AIRPORT,  N.H. 
HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 
MOUNT  WASHINGTON,  N.H. 
NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.I. 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 


Wind  direction 


SB  2 
o.fl  a. 


%     PEAK  6UST 


15 
31 


Wind         speed 
m.  p.  h. 


12.5 
12.4 
11.4 

7.7 
10.1 

5.5 

6.2 
26.4 
11.2 

7.2 

6.8 
9.5 
9.1 


e     n 

si 


2  I 


28 
79* 

42 


26++ 
31++ 


Relati ve    humidity  averages 
percent 


14 

14 


25+ 

91 

14 

86 

14 

97 

13 

89 

14 

- 

- 

- 

25 

91 

24 

85 

14 

85 

Number  of  days  with  precipitation 


19 
67 
73 


6.2 

5.6 
7.5 
7.8 
6.2 
6.7 
8.8 
6.2 
5.7 

6.7 
5.6 
6.0 


See*  Reference  Note.  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1963 


TIME 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

il 

< 

STORKS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 

MIN 

77 
70 

78 

70 

61 
70 

80 

73 

75 
70 

82 

69 

78 
69 

80 
71 

81 

70 

80 
70 

76 
66 

74 
65 

73 
70 

71 
62 

72 
63 

74 
64 

72 

6  8 

73 
62 

74 
66 

72 
66 

79 
69 

78 
68 

80 
70 

78 
67 

72 
63 

72 
62 

74 
62 

74 
63 

68 
67 

73 
67 

76 
68 

75.7 
67.1 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

79 
76 

78 
76 

60 
75 

60 
76 

76 
75 

80 

74 

78 
74 

80 
76 

60 
75 

79 
76 

77 
74 

77 
72 

75 
74 

74 

6  9 

74 
70 

74 
70 

74 
70 

74 
69 

74 
69 

74 
72 

78 
72 

78 
74 

BO 

74 

78 
74 

74 
70 

72 
69 

74 
69 

74 

70 

72 
71 

74 

71 

76 
72 

76.4 
72.5 

e    INCHES 

MAX 

MIN 

73 
70 

73 
70 

74 
70 

74 
71 

72 

70 

74 
69 

73 

70 

74 

70 

74 
70 

74 
70 

72 

68 

70 
67 

70 
68 

6M 
62 

68 
64 

69 
65 

68 
66 

68 
64 

68 
64 

69 

68 

71 
67 

72 
66 

73 
69 

72 
69 

69 
66 

72 
62 

66 
64 

68 
64 

69 
68 

68 
66 

69 
66 

70.9 
67.3 

KINGSTON,  R.  I. 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
66 

75 
62 

75 
68 

75 
71 

72 
69 

75 

68 

74 
68 

75 
71 

74 

69 

75 
70 

71 
68 

72 

66 

70 
68 

72 
67 

70 
64 

71 
64 

73 

65 

71 
67 

70 
63 

6H 
65 

72 

67 

72 

69 

73 
67 

72 
70 

69 
65 

68 

62 

68 
63 

68 
65 

68 
64 

70 
66 

70 
64 

71.6 
66.5 

e   INCHES 

MAX 
MIN 

72 
71 

73 
71 

73 
70 

74 
72 

72 

71 

73 
70 

73 
70 

73 

72 

73 

72 

72 
71 

72 
71 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
67 

70 
67 

69 
67 

70 
69 

69 
66 

69 
67 

71 

66 

71 

70 

71 
69 

70 

68 

69 
67 

68 
66 

68 
65 

67 
67 

69 
67 

69 
66 

68 
65 

70.7 
68.8 

12  INCHES 

5  PM 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

66 

6  8 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68.9 

2*  INCHES 

5  PM 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

68.2 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

79 
63 

75 
66 

78 
65 

72 

68 

75 

65 

77 

66 

74 
67 

75 
66 

75 
64 

71 
63 

67 
56 

73 
62 

64 
61 

64 

60 

67 
59 

69 
60 

65 
60 

64 
61 

65 
52 

69 
59 

79 

60 

72 

63 

72 

64 

69 
60 

65 

5  9 

70 
57 

69 
59 

75 
55 

65 
61 

80 
60 

71 

54 

70.9 
61.1 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
65 

72 
67 

73 
67 

71 
68 

74 
66 

73 

67 

72 
68 

73 
67 

72 

66 

70 
65 

68 

59 

71 
64 

66 
63 

65 
62 

65 
61 

67 

61 

64 
62 

64 
61 

63 
55 

67 
60 

75 
62 

69 
64 

75 
64 

69 
61 

65 
61 

69 

60 

66 
59 

72 

58 

64 
62 

77 
61 

6  9 
6  5 

69.4 
62.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
67 

69 

67 

70 
67 

70 

68 

71 

67 

71 

67 

70 
68 

70 

66 

70 

67 

69 
67 

68 
60 

68 
65 

67 
65 

65 
63 

64 
62 

65 
62 

64 
62 

64 
61 

63 

57 

64 
61 

70 
62 

66 
63 

69 

64 

69 
64 

64 
62 

67 
60 

63 
61 

65 
60 

63 
62 

71 
61 

67 

65 

67.3 
63.7 

12  INCHES 

MAX 

MIN 

69 
67 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

70 
67 

70 
66 

69 
68 

69 
66 

69 
67 

68 

67 

68 
62 

67 
66 

67 
65 

65 

64 

64 
63 

64 
63 

64 

63 

64 
61 

63 
58 

63 
61 

69 

62 

65 
63 

66 
64 

68 
65 

65 
62 

66 
61 

63 
61 

64 
61 

63 

62 

70 
61 

66 
65 

66.6 
64,0 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPE, 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER, 


SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL.   SOIL  TYPE,   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS.  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 

*=2SL-2E  SfSSSi  LE5S  THAN  5  PERCENT  T0  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPE,  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
T IOMETER. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S» 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 

.22 

.10 

.16 

.18 

.19 

.17 

.22 

.17 

.11 

.17 

.25 

.20 

.13 

.15 

.15 

.15 

.19 

.17 

.18 

.16 

.07 

.18 

.16 

.14 

.18 

.  2  S 

.13 

.17 

.20 

.00 

.07 

4.95 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
28 
82 
54 

.23 
33 
83 
61 

.09 
43 
78 
62 

.03 
51 
65 
61 

* 
* 

.17 
95 
85 
59 

.14 
31 

84 
62 

.27 
47 
83 
64 

.19 
41 
83 
63 

.27 
97 
80 
60 

.06 
41 
68 
48 

.19 
61 
73 
55 

.11 
50 

73 
48 

.12 
81 
68 
56 

.12 

200 
67 
51 

.09 

101 

67 

52 

* 

71 
46 

.20 
175 

.22 

101 
78 
50 

.12 
59 
76 
54 

.19 

122 

73 

55 

.17 

85 
73 
56 

.10 
28 
74 
46 

.16 
98 
66 
49 

.02 

201 

51 

45 

.13 

94 
65 
43 

.15 
27 
69 
51 

.10 
47 
76 
49 

.04 
62 
70 
54 

.15 
36 
80 
56 

.05 
32 
76 
58 

4.07 
2167 
68.9 
50.5 

NEW  GLOUCESTER,  ME. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
46 
65 
57 

.24 
47 
82 
59 

.01 
28 
64 
58 

.14 

38 
64 
56 

.32 
21 
75 
63 

.12 

81 
63 

.22 
33 
91 
64 

.16 
49 
87 
64 

.26 
22 
84 
64 

.20 
53 
82 
62 

.29 
75 

79 
54 

.19 
45 
82 
55 

.18 
47 
78 
54 

.00 
57 
63 
55 

.21 
88 
71 
51 

.21 
60 
78 
52 

.21 

42 
79 
53 

.10 
77 
73 

53 

.12 
74 
72 

51 

.20 
51 
81 
53 

.02 
44 
63 
56 

.19 
53 
86 
57 

.20 
30 
92 
64 

.10 
22 
71 
58 

.13 
92 
69 
50 

.12 

104 
66 
48 

.19 
48 
75 
48 

.14 
38 
76 
53 

.19 
38 
83 
57 

.02 
48 
64 
58 

.07 
25 
75 
60 

5.05 
1495 
77.1 
56.5 

KOCHESTER,  MASS. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
20 

.17 
35 

.10 
23 

.18 

25 

.17 

39 

.16 
45 

.16 
20 

.21 

27 

.11 
16 

.15 
39 

.21 
17 

.17 
28 

.17 
26 

.07 
71 

.17 
66 

.20 
38 

.18 
27 

.15 
46 

.14 
35 

.19 

32 

.06 
26 

.15 
20 
86 
64 

.13 
24 
86 
64 

.17 
23 
90 
65 

.12 

37 
61 
51 

.12 
32 
75 
49 

.12 
16 
78 
49 

.13 

5 

81 

55 

.14 
40 
83 

54 

.04 
38 
71 
62 

.05 

9 

74 

64 

4.52 
947 

-AKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
20 
77 
54 

.21 

10 
74 
60 

.06 

5 

86 

59 

.15 

5 

82 

62 

.32 
30 
80 
59 

.13 
15 
83 
59 

.23 

5 

80 

59 

.16 

8 

89 

60 

.25 

2 

84 

60 

.21 

5 

79 

56 

.27 
25 
75 

48 

.10 
10 
79 
50 

.24 
10 
61 
51 

20 
63 
54 

.07 
50 
77 
47 

.26 

40 
75 
51 

.18 
10 
71 
46 

.10 
60 
68 
55 

.28 

30 
76 
45 

.13 
10 
64 
54 

15 

82 
52 

.22 

5 

65 
56 

.17 

0 

71 

61 

.09 
5 

71 
51 

.17 
30 
67 
45 

.10 
55 

71 
42 

.25 

5 

70 

49 

.11 

0 

76 

45 

.21 

2 

59 

55 

43 
76 
55 

2 

75 
58 

8  5.48 

532 

75.0 

53.6 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 
WIND 

.13 

5 

.12 
6 

.15 
12 

.26 

27 

.20 

22 

.17 

6 

.17 
9 

.15 
10 

.18 
21 

.26 
25 

.20 

12 

.19 
16 

.06 
13 

.11 

40 

.20 
33 

.17 
25 

.15 
26 

.18 
35 

.15 
19 

.00 
8 

.16 
24 

.16 
20 

.20 
33 

.19 

27 

.20 
53 

.17 

19 

.16 
16 

.16 
12 

.07 
10 

.07 
12 

.15 
23 

4.89 
621 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

.19 
56 

.17 
57 

.26 

60 

.13 
47 

.12 
52 

.24 

49 

.12 

414 

.22 
74 

.14 
58 

.29 

48 

.17 
19 

.15 
77 

.22 
54 

.25 

154 

.24 
86 

.16 
48 

.17 

62 

.19 
82 

.26 

31 

.00 
63 

.10 
43 

.27 
41 

.02 
25 

.12 

46 

.03 
87 

.13 
43 

.13 
20 

.16 
48 

.09 
75 

.04 
56 

.10 
61 

4.86 
1766 

ESSEX  JUNCTION  1  N,  VT . 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 

44 
87 
58 

.14 
56 
78 
62 

.06 
19 
79 
66 

.26 
64 
89 
67 

.11 
31 
80 
64 

.05 
29 
76 
64 

.21 
37 
92 
67 

.12 
37 
84 
66 

.15 
37 
85 
61 

.22 

54 
86 
59 

.19 
58 
79 
54 

.07 
37 
71 

54 

.19 

41 
82 
54 

56 

60 
55 

.07 
87 
58 
52 

.12 
29 
79 
56 

.17 

50 
78 
67 

.05 
94 
67 
65 

.04 
27 
62 
49 

.12 
44 
73 
53 

.15 
44 
81 
59 

.19 

35 
89 
63 

.20 
41 
88 
63 

.09 
53 
81 
58 

.02 
80 
58 
50 

.15 

62 

70 
51 

.16 

31 
31 
53 

.18 
48 
78 
51 

.14 
54 
79 
53 

.02 
32 

64 

59 

.13 
29 
61 
61 

B  4.14 
1440 
77.3 
58.2 

MAX  AND  MIN  IN  DA 

LY  EV 

APO 

*ATIC 

IN  If 

8LE 

REF 

:R  TC 

EX 

TREME 

S  0 

F  TE 

1PER 

ATURE 

OF 

WAT 

ER  I 

m  PAt 

J  AS 

REC 

ORDE 

>  DUf 

ING 

THE 

24  1 

10UR 

>  ENC 

ING 

AT 

riME 

OF 

JBSEF 

VAT  1 

ON. 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAkERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 
BLOOMF1FL0 
BRtOGFPOPT  WB  AP 
BROOKLYN 
BULLS  BRIDGE  DAM 
LINGTON 

CANDLEWOOP  LAKE 
COC-APONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
DANBURV 
PAWSON  LAKE 
EASTON  LAKE  RESERVOIR 
/ILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  8RAINARD  FLO 

HARTFORTi  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  *  W 

MILFORO 

MOODUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAtIC  RANGER  STA 
1  NEW  HAVFN  WB  AIRPORT 
NFWINGTON 
NORFOLK  2  SH 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  CAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAIICHAMG  FOREST 
PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
PUTMAN  WATER  WORKS 
ROCKVILLE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MFADOW  RFSVR 
STAFFORH  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STfVENSON  OAM 
STORRS 

THOMASTON  DAM 
|  TORRINGTON 

LS  RESERVOIR 


COUNTY 


BBURY 


AD10  I 


WEPAWAUG  RESERVOIR 


WFST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 

WHIGVILLE  RFSERVOIR 
i  WIGWAM  RFSERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 
1  WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

RANGOR  DOW  FJFLD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

B°IPGEWATEP 

BRIOGTON  1  NNW 


r.  |.| 


SCOT- 


EASTPORT 

FAST  SANGERVILLF  ! 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

FA0M1NGT0N 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 


YNES' 


VIL 


ILLE 


MACHIAS 

MADISON 
MIDDLE  OAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSE HE AD 

NEW  GLOUCESTER 

i  TOWN  FAA  AIRPOPT 
OOUOSSOC 
*0»ONO 
ORONO  2 
TTEN 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRFSOUE  ISLE 
RIPOGFNUS  DAM 


OIJMFOOO  1  S 
RUMFORD 

FORD  POWFP  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  OAM 

iN  BURFN  2 

JERV1LLE  PUMP  STA 
WFST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


012O  NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 
025l|  NEW  LONDON 
ITCHFIELO 
ARTFORD 
AIRFIELD 
INDHAH 
096l|  LITCHFIELD 
iARTFORO 

AIRFIELD 
IDDLESEx 

1  i99|  NEW  LONDON 
15  36J  HARTFORD 
'  TOLLAND 
LITCHFIELD 
17621  FAIRFIELD 
179«l  NFW  HAVEN 
AIRFIELD 
ITCHFIELD 

|  NEW  LONDON 
RTFORD 
345l|  HARTFORD 
HARTFORD 
NEW  LONDON 
39991  NEW  LONDON 
4443  HARTFORD 
44BH  TOLLAND 
476T  MIDDLESEX 
,  4790(  NFW  HAVFN 

5Pial  MIDDLESEX 
5077  NEW  HAVEN 
:  5125|  WINDHAM 
527 


NEW  I 

HART1 


5649  LITCHFIELD 
S510J  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
5893  FAIRFIELD 
5910  NEW  LONDON 

613ll  NEW  LONDON 


7109  LITCHFIELD 
71571  FAIRFIELD 
7373]  LITCHFIELD 

74321  HARTFORD 
79461  TOLLAND 
7970  FAIRFIELD 

j  B065I  FAIRFIELD 

1  8139  TOLLAND 
83301  LITCHFIELD 

I  84361  LITCHFIELD 
9488  FAIRFIELD 
8916.  NFW  HAVEN 

|  9007,  NEW  HAVEN 

9067  MIDDLESEX 
9J62!  HARTFORD 
9174  HARTFORD 
9308  HARTFORD 
9568  LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


0273  KFNNFPFC 
02751  KENNEBEC 
035*  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0480  WALDO 
0600  SOMERSET 
0814  SOMFRSFT 
0«33l  AROOSTOOK 
0844|  CUMBERLAND 

0934  CUMBERLAND 

1175  AROOSTOOK 

147?  AROOSTOOK 

1628  PENOBSCOT 

1823  LINCOLN 

2426  WASHINGTON 

2442  PISCATAQUIS 

2620  HANCOCK 

!  2700  FRANKLIN 

2765  FRANKLIN 

i  2868J  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 
3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3651  AROOSTOOK 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

86  SOMERSET 


4183  I 


HINGTt 


41  50 
41  37 
41  56 
41  50 
41  10 
41  47 
41  39 
41  49 

41  29 

41  28 
41  34 
41  48 
41  48 
41  54 


.1  56 

1T|  41  3B 

1  24 

1  46 

171  41  45 

41  33 

41  12 

41  30 

41  25 

41  53 


7 

41    38 

4j  41    20 

4l  41    23 

41    07 

17 

41    32 

17 

41    35 

41    30 

i 

41    05 

V 

41    56 

■ 

41    52 

* 

41    33 

41     IB 

' 

41    59 

i 

41    15 

1 

41    43 

41    39 

1 

■ 

41     08 

41    23 

1 

41    48 

1 

41    42 

41    48 

41    17 

t 

41    35 

t 

4]      Ifl 

41     IB 

41    45 

42   00 

41     40 

41    37 

41    34 

44    19 

9   4* 

1 

44    48 

.ndroscoggin 
4781  somerset 
4878  washington 
4927  somerset 
5261  Oxford 
53041  penobscot 
5309  penobscot 
5460  somerset 

3686  cumberland 
6425  penobscot 

j  642T  FRANKLIN 
I  6430  PENOBSCOT 
!  6435  PENOBSCOT 
6589  PENOBSCOT 
690d  CUMBERLAND 
I  6905  CUMBERLAND 
I  6937]  AROOSTOOK 
717^  PISCATAQUIS 

,  7250  KNOX 
!  7259  KNOX 

7325  OXFORD 

7330  OXFORD 

7339  OXFORD 
7407]  AROOSTOOK 
7479  YORK 
7827.  SOMERSET 
7940,  OXFORD 
9301]  HANCOCK 

ft-3981  AROOSTOOK 

864U  OXFORD 

8698  PISCATAOUIS 

8721]  SOMERSET 

8942  OXFORD 

8965  AROOSTOOK 

915l|  KENNEBEC 
YORK 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 


72  17 
72  56 

72  21 

73  19 
73  28 

72  39 

73  15 
73  22 


72  41 

71  54 

72  11 
72  29 
72  11 

72  43 

73  05 


72  26 
72  55 

72  05 
72  53 


71  56 

72  26 

73  26 
73  32 
73  27 
73  21 


73  07 

73  09 

73  02 

73  02 

72  26 
72  47 
72  38 

72  57 

73  08 

72  56 

73  16 


69  47 
69  48 
68  49 

68  12 

69  00 
69  34 
69  49 


13    69  47 


9  45  35   69  43  | 


43  39 
46  39 
43  53 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


200   6P   6P 


37   9A   8A 


40 
540 


24|  MIO  MIC 


68    2  7 

70C 

5P 

70    15 

6! 

MIC 

70    19 

61 

HIE 

68    00 

60( 

5P- 

A9    11 

965 

84 

69    07 

4C 

6P 

69    07 

7( 

70    33 

69C 

MIC 

70    33 

5051 

70    33 

51( 

68    53 

58( 

6A 

70    47 

28t 

5P 

69    43 

16! 

70    44 
68    IB 

660 
15 

68    20 

610 

74 

70    59 

40C 

69    08 

96C 

7A 

69    59 

641 

70    52 

148' 

67    57 

311 

It 

69    39 

BS 

SP1 

70    37 

151 

MID 

68    39 

161 

71 

67   24 

i*e 

7* 

ANSONIA  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORO 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO 
WATER  BUREAU  HARTFORD 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO 
ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM 
RAYMOND  J.  RU52ALA 
COLLINS  COMPANY 

OF  CONN. 


STATION 


CREAM 
JOSEP 


HIL 


FARM 
SIMKO.  JR. 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE    FALLS    DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOP 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 


!  BRIOGEWATER  M  C  I 

J  BROCKTON 

I  BUFFUMVILLE    DAM 

I  CHARLES    RIVER    VILLAGE 


BRIDGEPORT    HYDRAULIC 


HARTFi 


ELEC. 


GROTON  PUBLIC  UTIL. 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT  | 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  DEPT.  ; 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY! 

FRANK  P.  0  NE1LL 

EXP. 
ST.  PARK  +  FORE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHJLDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMP, 
NEW  HAVEN  WATER 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 

ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM.| 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
PUTMAN  WATER  WORKS 
ROCKVILLE  WTR.  +  AOUE. 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
RIOGFFIFLD  WATFR  SUPPLY- 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  C0| 
BUR.  ENG.  WATER6URY 


WTR.  COMM,  NEW  BRIT, 
WILLIAM  W.  SYMONOS 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  +  POWER 
U.  OF  CONN,  AGR.  DEI 
CORPS  OF  ENGINEE1 
TORRINGTON  WATER 
BRIDGEPORT  HYDR, 


CO. 


RADIO    STATION 


rfBRl 


HAVEN 


20      8P      8P 


450      SP      SP 


70  MIO  Mid 
624    MID   MIO      5PXT 
1000      BA      8A  C 

360      6P1      6P( 


7*1 


WATERBURY  WATER  Ci 
WTR.  COMM.  NEW  BR 
OSCAR  S.  JOHNSON 


PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENC 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARI 
BELFAST  WATER  OISTR 
CENTRAL  MAINE  PwR.  CO 
KENNfBECK  WTR.  PWI 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 

U.S.  NAVY  AEROLOGY  OEPT 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
RAYMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLINGS 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 


CT 


CO. 


SCHOFIELO 


FISH  I 


TCHFR 


11   IN 


INGT. 


HlL 


FAST  BR  IMFIELD  I 
EAST  PEPPERELL 

EAST  WARFHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 
i  FITCHBURG  2  S 
j  FRAMINGHAM 

I  FRANKLIN 

GARDNER 
I  GROTON 
I  HAROWICK 
I  HATCHVILLE 
1  HAVFRHRL 

H INGHAM 
HOPGFS  VILLAGE 
HOLYOKE 


MANSFIELD 

MFNDON 

MIDOLEBORO 


NORTHBRIf>GE 
NORWOOD 
PFLHAM 
PEMBROKE 


wr 


1    FSF 


SALEM    CG    AIR    STATIOI 

SANDWICH 

SEGREG4NSET 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIPGE  3  SW 

SOUTH  EG"FMONT 

SPOT  POND 

SPRINGF IFLO  ARMORY 

STERLING 

STERLING  3  NW 


TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 


MEPWA' 


SAWYER 
MRS  VIRGINIA  ALDRICH 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WILLIAM  CUMMING 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

IRVING  C.  MASON 

UNION  WATER  POWER  CO. 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WILLIAM  JORDAN 

MADI50N  MILLS 
■   UNION  WATER  POWER  CO. 
:  GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

H.  LAMONTAGNE 

CHARLES  E  8RAG00N 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
ARTHUR  L  CROUSE 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ARMANO  V10LFTTE 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 
TREFFLE  JANOREAU 
SANFORO  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  C0.| 
ERW1N  F.  MILLER 
NATIONAL  PARK  SERVICE  \ 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.hJ 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MAOALYN  BENNETT 
UNION  WATER  POWER  CO.   [ 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO.] 
FRANK  J  CORRIVEAU 
RUSSELL  J.  DOW 


I  r  i  - 


WES 
'  WES' 

'  WEST  OTIS 
WFSTOVFR  I 
WINCHENDON 
WORCESTFR  WB 
WORCESTFR 


BENTON 

BFRLIN 

BETHLEHEM 

8LACKWATER 

RRAOFORD 

BRISTOL 


CLARE MONT 
CLEAR  BROOK 

COLEBROOK 
CONCORD  WB  A1RP( 
CONWAY  1  N 
DIXVILLF  NOTCH 

DUBLIN 
j  DURHAM 
.  FAST  DFFRING 
1  ERROL 

EVERETT  OAM 


GRAFTON 
GRFENVILLF 

HANOVFR 

HOPKINTON  DAM 

HUDSON 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANOAFF 

LEBANON  FAA  A 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 


PETERSHAM  3  » 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLAINFI*1.D 


NORFOLK 
SUFFOLK 
WORCESTER 

PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
WORCESTER 
NORFOLK 
BARNSTABLE 
143d  HAMPDFN 
36J  HAMPSHIRE 

1447|  SUFFOLK 
1361  WORCESTER 
177*  HAMPSHIRE 
2107]  WORCESTER 
2369  MIDDLESEX 
2451  PLYMOUTH 
2301  DUKES 
2642)  BRISTOL 
2806  WORCESTER 
2975|  MIDDLESEX 

2997  NORFOLK 
3052  WORCESTER 
3270|  MIDDLESEX 
3401!  WORCESTER 
347l|  BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 
3624:  PLYMOUTH 
3659  WORCESTER 
37P2  HAMPDEN 

3713  BERKSHIRE 
3772!  WORCESTER 
3B2l!  BARNSTABLE 
3B76  ESSEX 

3985  HAMPSHIRE 

41051  ESSEX 
43131  MIDDLESEX 
4449  BRISTOL 

4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 

4744!  FSSFX 

4760  WOPCESTER 

5159  NANTUCKET 

5246  BRISTOL 

5285  FSSEX 

.  5306  FRANKLIN 

5314  WORCESTER 

6PO4  NORFOLK 

6251  HAMPSHIRE 

6262  PLYMOUTH 

631l'  BERKSHIRE 
6*22  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 
1  6429  HAMPSHIRE 

6681  BARNSTABLE 
6699  WORCESTER 
67B3  MIDDLESEX 
6938  PLYMOUTH 
6977  FSSEX 

712*  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 
7370  FPANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 

8046  HAMPOEN 
8154  WORCESTER 
8159  WORCESTER 

8181  BERKSHIRE 
8367  BRISTOL 
8573  WORCESTER 
8380  FRANKLIN 
8755  NORFOLK 
8793  HAMPSHIRE 
8943  BERKSHIRE 
9093  HAMPDFN 
9136  HAMPSHIRE 
9191  HAMPDEN 

9316  NORFOLK 
9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
9770  WORCESTER 
9923  WOPCESTER 
9928  WORCESTER 


0675  GRAFTON 
0690  COOS 
0703  GRAFTON 


1099  GRAFTON 
1187  GRAFTON 
1339  BELKNAP 

1352  SULLIVAN 
1390  GRAFTON 
1647  COOS 
16831  MERRIMACK 
1732  CARROLL 
2023  COOS 
2136;  CHESHIRE 
217*  STRAFFORD 
2284  H1LLSB0R0 
2842J  COOS 

2870  HILLSBORO 

2898  COOS 

2999  COOS 

302*|  CHESHIRE 

3177  MERRIMACK 

3182]  MERRIMACK 

3359  BELKNAP 

3530  GRAFTON 

3656  HILLSBORO 

3830  GRAFTON 

4062  HILLSBORO 
4218  MERRIMACK 
423a]  HILLSBORO 
431*  COOS 
4399  CHESHIRE 
4479  BELKNAP 
4*80  BELKNAP 
45361  COOS 
4568]  GRAFTON 
4636  GRAFTON 


73  06 
72  32 
71  53 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1241       4P 

398;      BA 
1610 


*  42  05  ; 
3  42  35  j 
10   42    36 


4]  42  11 
3!  42  24 
4   42    01 


70  56 

70  55 
72  21 

71  41 

71  13 

72  24 
70  49 


72  11 

73  18  ! 
72    55    I 


44    06 

71   53 

1310 

5P 

5P 

71    10 

1110 

8A 

1 

44    17 

71    41 

isa 

7* 

10 

43    19 

71    43 

BA 

8  A! 

10" 

43    13 

43    36 

71    58 
71    43 

1000 

430 

'1 

71    38 

66C 

» 

3 

44    10 

71    42 

400C 

in 

43    43 

71    28 

660 

420 
1600 

5 

43    23 

72    21 

7A 

44    (14 

71    38 

i 

44    54 

71    30 

1050 

5P 

43    12 

71    30 

33S 

Hit 

44    00 

"'l     07 

47« 

44    32 

71    20 

1580 

6A 

42    55 

72   04 

i*;; 

8A 

1 

43   09 

70   56 

5P 

43   04 

71    49 

79C 

6P 

1 

44    47 

71    08 

1280 

id 

43    06 

71    39 

435 

44    16 

71    27 

162( 

7P 

7P 

1 

71    17 

166( 

7A 

» 

i 

42    46 

72    09 

12K 

43    27 

71    40 

39( 

6P 

71    39 

43( 

43   23 

71    25 

96( 

43   34 

71    37 

84( 

6P 

42    46 

71    48 

B3( 

s 

43    42 

72   17 

603 

8P 

10 

43    07 

71    36 

600 

43    11 

71    45 

44< 

42    47 

71    26 

161 

44   25 

71   26 

1391 

42   33 

72   17 

491 

61 

43    33 

71    26 

361 

Mil 

7A 

43    32 

71   28 

32i 

64 

■ 

44    29 

71    34 

891 

61 

71    34 

961 

9 

43    39 

72   19 

362 

Mil 

ASS. 


STEw 


METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEE 
NORTHEAST  WEA.  S 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM, 
CORPS    OF    ENGINEERS 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM 
MASS.    CORRECTIONAL    INST 
CITY    ENGINEER 
CORPS    OF    ENGINEERS 

CLOSED    9/30/62 
U.S.    COAST    GUARD 
DAVID    W    PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMI 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM 
PHILIP   DATER 
U    S    CORPS  OF    ENGR 
E.    DAI 


CRANBER 


P.    ST, 


,  MRS.  ELIZABETH  8.  HOUGH 

:  RICHARD  C.  BRIGHAM 
DFPT. PUBLIC  WORKS 
MFTRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM, 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
EARL  F.  SMITH 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
F.  ROBERT  SKILLING 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HARMON  E  FREEMAN 

NEW  ENGLANO  POWER  CO. 
MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  *  VNYRD.  ELEC.  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 


LOCK 


ASS.l 


R. RE  SOURCES    COMM 

J.    PARKINSON 

R. RESOURCES  COMM 


D4NVFRS  WATER  WORKS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
JOHN  R  ANDERSON 
MFTRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
01R.  HARVARD  FOREST 

I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CO.1 

,  METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
R.  E.  LAUTZFNHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
REV.  R.  M,  BARKER 


U.S.    COAST    GUARD 

W.    A.    WINSOR 

BRISTOL    CO.    AGR. 

SCHOOL 

NEW   ENGLAND    POWEI 

CO. 

CHESTER    R.     SPIELVOGEL 

DAVIO    A.    HUNTFR 

METRO.    DIST.    WTR 
U.S.    ARMORY 
MFTRO.    DIST.    WTR 

COMM. 

COMM. 

NUNZIO    LANCIANI 

NESB1TT  H.  BANGS 
TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N.  CHICK 
WARE  WATER  WORKS 

GARDNER 


IN 


LAMB 


FRANCIS  D.  DONOVAN 
WESTON  COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
U.S.  AIR  FORCE 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
1  U.S.  WEATHER  BUREAU 
CLIFFORD  L.  DAVIS 


JAMES  LEONARD 

BROWN  PAPER  COMPANY 

RUSSELL  E.  MAGUIRE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUTH  S.  MOORE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

ERASTUS  DOLE 

AUSTIN  MACAULAY 

LA  SALETTE  SEMINARY 

CONN.  VALLEY  ELEC.  CO. 
i,  CORPS  OF  ENGINEERS 

MERLE  B  WRIGHT 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 

JOE  B.  OODGE 

GERTRUDE    E.    NASH 

DUBLIN    SCHOOL.     INC. 

UNIVERSITY    OF    N.H. 

RODNEY   L.    GILBERT 

G.    E.    CAMPBELL 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 
DWIGHT    A.    DANFORTH 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
MASS. WTR. RESOURCES    COM" 
F.    J,    SOUTMMAYO 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ARTHUR    0.    BROWN 
PHILLIP    K.    BROWN 
GREENVILLE   MILLS 
DARTMOUTH   COLLEGE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

INACTIVE      6/61 
MERTON    T.    GOODRICH 
KENNETH    E.    GOULD 
N.H.   WATER   RESOURCES   BD 
LESLIE   N.   8LA1S0ELL 
MERMAN   L.    TITUS 
FED.    AVIATION    AGENCY 


STATION  INDEX 


LINCOLN 

MAC    DOWPLL    DAM 
MANCHESTER 
"ARLOW 

MASSA8ESIC    LAKE 
MILAN    T    N 
MIlEORO 
MOUNT    SUNAPFF 
wounT   WASHINGTON 
IAShUA    ."    NNW 

NEW    WlPMA-    3    NNW 

NEWPORT 

NORTMWOOO 

OTTFO    BROOK     DAM 

PETFRBORO    2    S 

PJNKHAM    NOTCH 

pittsburg  RFSERVOIR 

PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH    OANBURY 

SOUTH   LVNPEBITJO 
1    SOUTH   WFARF 
SUNAPEE 

SURRV    MOUNTAIN    RAM 
TAMWORTH    2 
WALPOLF     7 
NARREN 

WATERVILLE    VALLEY 
WEST    HENNIKE& 
WFST    RUMHEY 

WHITFFIFLP 

WINCHESTER 
WINPHAM 
wolfe BO an 
':    WOODSTOCK 
YORK    PONP 


»HOf>i 


ISLAND 


"LOCK    ISLAND    WP-    AP 

GREENVILLF 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT    WATER    WORKS 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BALL    MOUNTAIN    RAM 
BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NNW 
BETHEL    *    N 
BLOOMFIF[P 
BURLINGTON    U   OF    VT 
BURLINGTON    WB    AIRPORT 
CANAAN 
CAVENOISH 


4T32J    GRAFTON 

90131  HILLSBORO 
sma  HILLS60RO 
51501  CHESHIRE 
*?11    HILLS80RO 

I  54og  coos 

1  3412  HILLSBORO 

5629  MERRIMACK 

5639i  COOS 

5712  HILLSBORO 

9780[  STRAFFORD 

90681  SULLIVAN 

6588  ROCKINGHAM 

699r|  CHESHIRE 

6697]  HILLSBORO 

8818  COOS 

88961  COOS 

6949;  GRAFTON 

6«80l  ROCKINGHAM 

79671  MERRIMACK 

8081  HILLSBORO 
819*  HILLSBORO 
9502  SULLIVAN 
8539  CHESHIRE 
861(1  CARROLL 
88551  CHESHIRE 
8889  GRAFTON 
8960  GRAFTON 
9?91  MERRIMACK 
9474J  GRAFTON 

9618  COOS 
972*;  CHFSH1RE 
9740  ROCKINGHAM 
9866  CARROLL 
99*0  GRAFTON 
9966  COOS 


0R96  NEWPORT 
3"106  PROVIDFNCE 
4266  WASHINGTON 
5215  NEWPORT 
5225  NEWPORT 
669B  ponvlOFNCE 
9423  PROVIDFNCE 


0277  WINPHAM 
0*99  WINPHAM 
05631  BENNINGTON 
0661  WINPSOR 
06901  FSSFK 
1P76.  CHITTENDEN 
1081;  CHITTENPEN 
1213  ESSEX 
12*3  WINDSOR 


5  43  07    72  47 


71  11 

72  10 
71  09 


41 

29 

71 

1? 

♦  1 

31 

71 

19 

41 

30 

71 

18 

43    08 

72   27 

42    55 

73   13 

43    53 

72   38 

71    36 

*4    28 

73   12 

73   09 

*5   00 

71    32 

43   23 

72   36 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


97C       9PJ      9P 
680 
102C 

2000 


MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OE  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  M,  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
RICHARD  0.  PARKER 
MT.  WASH.  06S.  CORP. 
PENNICHUCK  WATER  WORKS 

N.H.  FISH  *  GAME  OEPT. 
H.  P.  SHEPARD 
MARY  R.  STRACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORISON 
GEORGE  HAMILTON 

RESOURCES 


WD  i 


WOKS 


HARRY  W.  HOLT 

MRS.  LEWIS  C.  ILSLEr 

WILLIAM  PLAINE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  DAMON 

MRS.  MARION  W.  ANOROS 

N.H.  FISH  HATCHERY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  MARY  A.  FRENCH 

ELVA  M.   CHIVELL 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

CARL    D.    GRUPE 

HERMAN    E.    BAKER 

ROBERT    A.    BIERWEILFR 

FRED    S.    BROWN 

U.S.  NATL  FISH  MATCHER 


.  WEATHER  BUREAU 
HENRY  J.  STEERE 
GM   AGRI.  EXP.  STATION 
CITY  OF  NEWPORT 
NEWPOR' 


U.S. 
EDWIN 


LEATHER 


RPAH 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLANO  POWER  CO. 
PAUL  W.  BOHNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
GEORGE  L.  COOPER 
UNIVERSITY  OF  VERMONT 
U.S.  WEATHEP  BUREAU 
P.  E.  FEARON 
CENT. VT. PUBLIC  SERV.Cl 


CHFLIFA 

CHITTFNOFN 

CORINTH 

CORNWALL 

OANVILLF 

PORSFT    1    S 

FNOSWURC.    FAI 


MANCHE5TPO    nFPO 
MAYS    MUL 
MC    1NPOF    FALLS 
MIPOLFSFX 
MONTPFL |FR    FAA    . 
MORRISVILLE 
"OOPISVILLE    2 
MOUNT    MANSF1FLO 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 


PLYMOUTH    UNION 
RFARING    HILL 
READSBORO    1    SSE 


SAINT    JOHNSBUfiY 

SALISBURY 

^FARSBUQr-    MOUNT, 

SFARSBURG    STATI< 

SOMERSET 

SOUTH  LONOONPERI 

SOUTH  NEWBURY 

STOCXBRIPGE 

TOWNSHENR  RAM 

TYSON 

UNION    VILLAGE    Oi 

VERNON 

WAITSFIFLO  2  WS* 

WATFPPURY  1  NNF 
WEST  BURKE 
WHIT  INGHAM  3  W 


WEST  FORKS 

MASSACHUSETTS 

|  CAMP  WELLFLEET 

NEW  HAMPSHIRE 

EVERETT  0AM 
HOPKINTON  0AM 
JEFFERSON  *  S 

VERMONT 

ESSEX  JUNCTION  1  N 


ORANGE 

RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

CALEDONIA 

BENNINGTOI 

FRANKLIN 

ESSEX 

WINDHAM 

FRANKLIN 


ITTENDEN 

82]  BENNINGTON 
4187]  BENNINGTON 
'  9029  WINOHAM 
I  504*1  CALEDONIA 
j  5132J  WASHINGTON 
5279  WASHINGTON 
|  336fl  LAMOILLE 
|  9376J  LAMOILLE 
!  3416]  LAMOILLE 

5492  WINDHAM 

55*2  ORLEANS 

5632J  CALEOONIA 

5713  WASHINGTON 

5769  WINDSOR 

5982!  WINDSOR 

63351  BENNINGTON 


'tun-,. 


6746  1 


6893  WINDSOR 
6995  RUTLAND 
7026  FRANKLIN 
■  70S*  CALEDONIA 
.  7098  ADDISON 
71*2  BFNNINGTON 
7152  WINDHAM 
7*01  WINDHAM 
761T  WINDHAM 
7646  ORANGE 

8057  WINDSOR 
8*28  WINDHAM 
8512  WINDSOR 
8556  ORANGE 
8600  WINOHAM 
96*4  WASHINGTON 
97*7  WINPHAM 
9915  WASHINGTON 
9099  CALERONIA 
;  97  35  WINOHAM 


960,     '  7A^ 

875i  12M  12M 

900  8A  8A 

1*501    I  8  A 


2843:  CHITTENOEN 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writ: 
Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  poat  Office  Building,  Boston  9,  uasaec 
Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut,  or  to  any  Weather  Bureau  Office 


6-C0NT0C0OK|    7-H0USAT0N1C)    8 

REFERENCE  NOTES 
ig  to  the  State  Cllmatologlst  fo 


s 

45    23 

* 

41   54 

10 

5 

43  06 

43  11 

44  22 

2 

44    31 

72    28 

65C 

8  A'      8A 

70    01 

1240 

sp 

89   59 

50 

8A 

BA 

71    39 
71    45 
71    28 

435 
1140 

SP 

C 

c 

73    07 

3*4 

M 

MRS.  REBA  CU5HMAN 
CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 
DAVID  HASTINGS 
STUART  T.  WITHERELL 
OTIS  F.  6RICKCTT 
RU'US  S.  GILBERT 
L.  H,  POMEROY 
OILMAN  PAPER  COMPANY 
AVERY  H.  PARK 
ORIN  HARRIS 

MAUDE  SHATTUCK 

PAUL  TODTSCHINDER 

CENT. Vf .PUB.  SVC.  CORPj 

MRS.  GLADYS  E.  MAY 

NFW  ENGLAND  POWER  CO. 

GREEN  MTN.  POWER  CORP.  ' 

FED.  AVIATION  AGENCY 

WATER  ♦  LIGHT  DEPT. 

HOWARD  N  TERRILL 

WCAX  BROADCASTING  CORP., 

MISS  MARY  E.  BEATTIE 
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Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,   Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         89°  on  the  19th  at  Lowell,  Mass. 

Lowest  Temperature:  15°  on  the  25th  at  Chelsea,   Vt. 

Greatest  Total  Precipitation:  7.  73  inches  at  Machias,  Me. 

Least  Total  Precipitation:  0.  46  inch  at  Waterbury  1   NNE,   Vt. 

Greatest  One- Day  Precipitation:       3.  15  inches  on  the  30th  at  Putnam  Lake,   Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        0.4  inch  at  Presque  Isle,   Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        Trace  on  the  28+  at  3  stations 


Sm  R»f«renc»  Note*  Following  Station  Index 

-    185    - 


DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 
NORTHWEST 

BAKERSVILLE 

BARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 

FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
TORRINGTON 

WEST  HARTLAND 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

CENTRAL 

ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  8RAINARD  FLO  //I 

HARTFORD  WB  AIRPORT      I 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     I 

M1DDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORO  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER8URY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

MAINE 

NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BPIDGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     / 

CLAYTON  LAKE 

EUSTIS  2 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GILEAO 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  OAM 

MlLLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
OOUOSSOC 

PATTEN 
PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOvER 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  OAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
WEST  FORKS 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

8RIDGT0N  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 


Day  of  Month 


.05 
.26 

.15 


11    I    12   I    13  I    14   I   15       16       17       18       19      20  |  21      22   |  23   |  24      25  |  26   |   27 


1.32 

1.30 
•  38 
.10    1.22 
1.11 


•  05 
,09      .03 


1.9* 
2.*9 
3.23 

2.6* 
2.60 

2.  65 


3,fl0 
3.8* 
*.31 
l.*0 


2.07 
*.99 
1.13 


1.70 
2.26 
2,03 


2 

71 

2 

2. 

1 

Tfe! 

3 

It 

2 

"l 

1 

T« 

2 

01 

2 

.16 

1 

.91 

1 

.55 

1 

.48: 

29      30       31 


.35 

.04 
.12 


.08 
.01 


1.67 
,43    I 

.19     1.98 

•  1.92 

•  2.21 

.24     1.46 


.02 

t  .05 

.01       .32;      .29 


1.36 
.35  1.90 
1.95 


.65    1.50 
1.63 
.12    2.09 


.43  1.70 

.37  ! 

.37  2.48 
1.52 


.35       .64      .03 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


*3 

Day  of  Month 

Station 

1 

1   |  2  |  3 

4  | 

S  |  6 

7  |  8  |  9 

10    1 1    12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17  | 

18 

19  | 

20 

21 

.:'.   21   27 

31 

WATERVILLE  PUMP  STA 

2.0* 

.02 

.13 

7 

.17 

T 

7 

.14 

.10   .73   .73 

WEST  BUXTON  2  NNW 

1.72 

.01 

.10 

.03 

7 

7 

.01 

7 

.07 

.02 

.16 

.02 

7    1.30 

wEST  ENFIELO 

3.07 

•  35 

.08 

.08 

.40 

•  11   7 

.66       1.39 

, 

WOODLAND 

4.86 

.53 

1.36 

.01 

.06 

.04 

.14 

.08 

.65 

.47        1.48 

' 

COASTAL 

8AR  HARBOR 

5.93 

T     T 

.23 

.03 

1.77       7 

.65 

.02 

7 

■  OS 

.03 

7 

.07 

.13 

.47  2.46 

BELFAST 

2.64 

.20 

•  20 

7 

.23 

.10 

7 

.03 

.20   .71   .97 

BRUNSWICK 

1.79 

.01 

.03 

.12 

7     7     T 

7 

.12 

.0* 

7 

.02 

7 

.13 

.03 

7 

.01  1,26 

DAMARISCOTTA  MILLS 

2.20 

,35 

.10 

.10 

.10 

7 

7    1.10   .43 

EASTPORT                  R 

5,60 

.55 

.28 

.96 

.02 

7 

■  OS 

.03 

.03 

.37 

.03 

.1* 

.'1   •    2.68 

ELLSWORTH 

2,94 

.3* 

.31 

.11 

.03 

.02 

.05 

.02 

.32       1.54 

J0NES80R0 

6.55 

.01 

.49 

2,0* 

•0*   .0* 

.06 

.02 

.03 

.05 

.01 

.15 

.36 

.42       2,61 

MACH1AS 

7.73 

.60 

.16 

2,09       7 

7 

.05 

7 

.12 

.01 

.05 

.95 

■  21 

.*7   .65  2.35 

NEW  GLOUCESTER 

1.66 

.02 

.01 

.10 

•  20 

.06 

1.27 

PORTLAND 

2.67 

T 

T 

.08 

7     7     7 

.01 

.15 

.15 

.02 

.15 

.05 

.16 

7 

7    1.70 

PORTLAND  wB  AIRPORT    //R 

2.29 

7 

T 

.08 

7     7     7 

.01 

.16 

.15 

.02 

.16 

.01 

.11 

.03 

7    1.56 

ROCKLAND 

2.66 

.0* 

.18 

.10 

.07 

.02 

.05 

.02 

.04 

.05  1.6*   .45 

SANFORD  2  NNW 

2.51 

.03 

.02 

.09 

.02 

.26 

.06 

.08 

.10 

.22 

.08 

1.25   ,30j 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

2. 87 

T 

.0* 

•  *5 

.02 

7 

.12 

.29 

.20  1.75 

CHESTER  2 

3.39 

.06 

.08 

.6* 

7 

.13 

.74 

1.74           . 

CHESTERFIELD 

3.23 

.12 

.03 

.38 

.12 

.03 

.08 

.67 

.45  1.35 

CUMM1NGTON  HILL 

3.25 

T 

.0* 

.63 

•  03 

.01 

.07 

.59 

.15  1,73       , 

HEATH 

3.69 

.01 

.03 

.57 

.08 

.20 

.08 

.53 

.24  1.95 

HOOSAC  TUNNEL 

3.23 

.06 

.50 

.03 

.08 

.09 

.38 

.20  1.891 

KNIGHTVILLE  DAM 

3.22 

.05 

.55 

.15 

.02 

.80 

.25  1,40       . 

PERU 

3.16 

.0* 

.46 

.02 

.06 

.15 

.53 

,09  1.81 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT    R 

2.73 

.02 

.02 

.27 

.04 

.02 

.56 

1.80 

PLAINFIELD 

2.09 

" 

•  60 

• 

■  50 

•    1.79 

SOUTH  EGREMONT 

3.27 

.58 

7 

.13 

.07 

.10 

.54 

.45  1.40 

STOCKBRIDGE 

3.09 

T 

.20 

.*0 

.03 

.1* 

.62 

.05 

.02 

1.63 

WASHINGTON  2 

3.5* 

•  03 

.01 

.46 

.11 

.03 

.16 

.85 

.17  1.72 

WEST  OTIS 

3,63 

.03 

**1 

.47 

.12 

7 

.04 

.92 

.54  1,10 

CENTRAL 

AMHERST 

3.56 

.01 

.12 

.57 

.02 

.06 

.30 

.60 

,83 

.01 

1.04 

A5HBURNHAM 

3.6* 

T 

7 

.02 

.09 

.50 

.28 

.09 

.19 

.49 

.01 

7     7 

.17  1.80 

ASHLAND 

3.*5 

.05 

.12 

.41 

7 

.21 

,09 

.1* 

.54 

7 

.03 

.50  1.36 

BARRE  FALLS  DAM 

3.48 

.01 

T 

.02 

.03 

.52 

.23 

■  02 

.15 

.80 

.20  1,50 

BEDFORD 

3.73 

T 

T 

7     .18 

•  *7 

.05 

.12 

.09 

T 

7 

.33 

■  06 

.06 

1.87 

8ELCHERT0WN 

*.*0 

.01 

.0* 

.03 

.57 

.10 

■  35 

7 

.19 

1.02 

.21  1.88 

BIRCH  HILL  DAM          R 

3.2* 

T 

.05 

7 

7 

7 

.40 

•  13 

.35 

,48 

1,70   .11 

SLUE  HILL  WB          // 

*.25 

T 

7 

.74 

7 

.39 

.22 

.37 

.26 

.02 

7 

•  65 

■  03 

.02 

7 

1.55 

60YLSTON 

*.20 

» 

.17 

.43 

4 

.52 

• 

1.10 

.10 

4    1.88 

BUFFUMVILLE  DAM 

3.93 

7 

7 

.03 

.59 

.16 

.53 

.07 

.55 

7     7 

,20  1.80 

CHESTNUT  HILL 

*,00 

.03 

.11 

.16 

.36 

.18 

.19 

.09 

.18 

.98 

,02  1.68 

CLINTON 

*.oo 

.01 

•     .10 

.07 

.50 

7 

.33 

.08 

.*1 

.57 

.06 

7 

1.79   .08 

EAST  BRIMFIELD  OAM 

2.91 

.01 

7 

.10 

.56 

.15 

.05 

7 

.05 

.70 

.27  1.00 

EAST  PEPPERELL 

3.2* 

.16 

.45 

.23 

.08 

•  24 

.24 

.04 

1.80 

FITCHBURG  2  S 

3.63 

T 

7 

.0* 

.55 

7 

.29 

.05 

.17 

.64 

.05 

.13  1.71 

FRAMINGHAM 

3.** 

.05 

.12 

.41 

7 

.17 

.06 

.15 

.45 

7 

.04 

.08  1.91 

FRANKLIN 

».07 

.09 

.13 

.60 

•  13 

.11 

,60 

.20  1.75 

GARDNER 

3.12 

T 

.03 

•  *7 

•  27 

7 

.14 

.58 

7 

.16  1.47 

G90T0N 

3.57 

.08 

.13 

•  45 

.17 

.05 

.22 

.57 

.02 

.03 

.12  1.73]      • 

HARUwICK 

3.90 

.03 

.0* 

.37 

.12 

•  23 

.25 

.91 

.23  1.70 

HAVERHILL 

3.** 

.02 

.24 

.02 

.20 

.01 

.20 

7 

.49 

.17 

.23 

7 

1.83   .Ol|      . 

HOLYOKE 

*.72 

.09 

.06 

1.20 

,04 

•  07 

.01 

.11 

■  93 

,25  1.941      , 
.22  1.05       . 
1.92           , 

HU8BARDST0N 

3.10 

■  04 

.01 

.02 

.62 

,13 

.03 

.22 

.76 

LAWRENCE 

3.66 

T 

.31 

7 

.20 

.05 

.07 

.17 

.02 

.72 

•  03 

.17 

7 

LOWELL 

3.38 

7 

.23 

.23 

.05 

7 

.10 

7 

.21 

7 

.72 

1.77 

MANSFIELD 

MILFORD 

3.87 

.05 

.05 

.13 

.62 

.02 

.13 

.25 

.10 

.53 

.02 

.12  1.81 

NEW  SALEM 

3.9* 

.02 

.0* 

.50 

.03 

.07 

.06 

1.00 

.20  2.00 

N0RTH8RIDGE 

*.17 

.03 

4 

.18 

4 

4 

4 

1.22 

4 

.72 

7 

*    2.02 

NORWOOD 

3.68 

T 

7 

.14 

.32 

.57   7 

7 

.27 

•  11 

7 

.13 

.54 

7 

7 

,02  1,58 

PELHAM 

3.60 

.02 

.11 

.81 

.11 

1.19 

.25 

.93 

,18  2.00 

PETERSHAM  3  N            R 

3.40 

.55 

•  15 

.25 

.65 

•    1.80 

QUABBIN  INTAKE 

*.73 

T 

.02 

.02 

.39 

•  13 

.21 

7 

.25 

1.46 

.25  2.00 

READING 

3.8* 

T 

.29 

.32 

.05 

.11 

.17 

7 

.01 

.77 

.10 

.10 

1,92 

SHELBURNE  FALLS 

3.01 

.01 

.02 

.*5 

.03 

.11 

.14 

.41 

.15  1.67 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

*.03 

.03 

.04 

.07 

.90 

.18 

.06 

.03 

.60 

.22  1.70 

SPRINGFIELD  ARMORY 

3.90 

.10 

7 

.55 

.06 

.05 

7 

7 

1.10 

.05 

.99  1.00 

STERLING 

*.01 

4 

.07 

.67 

* 

• 

.34 

« 

1.00 

.03 

•    1.90 

TULLY  DAM 

3.** 

.03 

.20 

7 

.07 

.53 

.11 

7 

.30 

.52 

.15  1.53 

TURNERS  FALLS 

3.2* 

.03 

.00 

.03 

.54 

.02        .03 

.04 

.52 

.03 

1.92 

WALPOLE 

3.55 

T 

.41 

7 

.68 

.21 

.04 

.15 

.30 

.02 

.01 

1.73 

WARE 

3.65 

.03 

.03 

.60 

.19 

.99 

1.81 

WESTFIELD 

3.89 

.30 

• 

4 

.09 

.08 

1.00 

.37  2.05 

WEST  MEOWAY 

3, SI 

7     .17 

.19   7 

.6*   7 

.08 

.16 

.12 

7 

•  22 

.48 

7 

1.75 

WESTON 

3.79 

7 

.10 

.05   T 

.63   7 

.07 

.10 

•  06 

.55 

.39 

.09 

7 

7 

1.71   .0* 

WE5T0VER  FIELD 

**90 

T 

.12 

•  22 

7 

.89 

.01 

.03 

.08 

7 

.01 

1.16 

.01 

2.37 

WlNCHENDON  1  NNE 

3.06 

•  03 

.59 

.02 

.03 

.55 

.27  1.57 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

4.38 

7 

.08 

.57 

.07 

.13 

.15 

.2^ 

7 

.91 

.03 

.03 

7 

2.19 

COASTAL 

BFECHWOOD 

5.63 

.25 

.88 

.72   .02 

.02 

.56 

.26 

.02 

.32 

.69 

.02 

.22   .21 

.04  1.40 

BOSTON  wB  AIRPORT      //R 

3.05 

T 

.01 

7     .28 

.19 

.1* 

.12 

■  05 

7 

.72 

.05 

.03 

7 

1.46 

BROCKTON 

3.9* 

.56 

.06 

.8* 

.11 

.19 

.02 

•  02 

.20 

•  53 

.13 

.06 

1.1*   .08 

CAMP  WELLPLEET 

'.20 

.01 

.07  1.42 

.03 

.01 

.27   ,07 

.21 

.01 

.19 

.84 

•  02 

.53 

.50 

CHATHAM  LT  STA 

*.10 

.16 

.03  1.1* 

.01   .01 

.01 

•03   ,09 

.08 

.96 

.13 

.04 

1.08 

.02 

.02   .01 

.03 

.25 

EAST  WAREHAM 

4.41 

.02 

7 

•06   ,*3 

.71 

.7*   .02 

.11 

.32 

.03 

.02 

.06 

.61 

7 

•12   .40 

.76 

EDGARTOWN 

5.02 

.91 

.77 

.30   .13 

.40 

.38 

.21 

.07 

.80 

.13   .28 

.** 

FALL  RIVER 

*.15 

.22 

.08 

.71        7 

.03 

1.23 

.13 

.63 

.04 

7 

.12 

.96 

HATCHVILLE 

4.11 

T 

•  37 

.7* 

.32   .10 

.16 

.54 

.06 

.03 

.06 

.65 

.02 

.18   .32 

.56 

H INGHAM 

*,22 

.73 

.03 

.3* 

.17 

.38 

.05 

.42 

.35 

.18 

.03 

1.33   .01 

HYANNIS  2  NNE 

3.17 

1.81 

.07 

.39 

.3* 

.37 

.02 

,08 

.77 

.25 

.36 

.45   .06 

IPSWICH 

*,*< 

•  10 

.3* 

.02 

.22   .02 

.01 

.38 

•  25 

.29 

.38 

.35 

.22   7 

.09  1.81 

MIDDLEBORO 

3.98 

•  3* 

.11 

.71 

.11 

.23 

.13 

.09 

.72 

.14 

.23 

.55   .38 

MIDDLETON 

3.79 

.13 

.15 

.27 

.03 

•  23 

.08 

.36 

.40 

.19 

1.90   .05 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

6.59 

7 

.02  2.40 

7 

.30       .03 

2.79 

.21 

.04 

.03 

.31 

.14 

.02 

.12 

.18 

NEW  BEDFORD 

4.38 

7 

■  59 

.0* 

.52   .0* 

.25 

.89 

.66 

,16 

.21 

.17 

.02 

.44   ,39 

NEWBURYPORT 

4.58, 

.16 

.09 

.35 

.20 

7 

.23 

.31 

,36 

.30 

.42 

.13   T 

,01  2.00 

PEMBROKE 

5.1*J 

.22 

1.03 

.79   .04 

7 

•  38 

.07 

.07 

.16 

.71 

.02 

.23   .36 

.05  1.01 

PLYMOUTH 

*t»« 

7 

1.42 

.09 

.70 

.15 

.11 

.03 

7 

.12 

.64 

.37 

.59 

,64   ,10 

PROVINCETOWN  1  N 

- 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCHESTER 

*.zJ 

7 

.01   ,28 

.22 

.7*   .08 

.01 

.48 

.41 

T 

.05 

.86 

.03 

.07   .18 

7     .87 

ROCKPORT  1  ESE 

3.83 

•  60 

7 

.18 

.11 

.26 

.02 

.49 

.28 

.*3 

.11 

1.33 

SALEM  CG  AIR  STATION 

3.5» 

•  33 

.02 

.38 

.08 

.11 

•  02 

.68 

.31 

.01 

1.63 

SANDWICH 

*.7«            T 

T 

1.01 

.30 

.33 

.26 

.48 

.07 

.03 

,07 

.62 

.03 

.33   .24 

.29   .53 

5EGREGANSET 

4.9* 

.42 

.81 

.18 

7 

1.55 

.11 

.82 

7 

1.05 

SPOT  POND 

3.86 

.11 

.10 

.6* 

•  10 

.10 

.05 

.31 

.64 

.04 

.14  1.63 

TAUNTON 

3.89 

7 

.48 

7          .24 

.6*       7 

•  16 

.61 

.70 

.04 

.02 

.02 

.98 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

COLEBROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  T  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FIT2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DAN8URY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  OAM 
TAMwORTH  2 
WALPOLE  2 


2.7* 
1.58 
1.71 


2.85 
3.56 

2,87 


WEST  HE' 
WINDHAM 
W0LFE8OR0 
WOODSTOCK 


IKER 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

W00N50CKET 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BETHEL  4  N 

BLOOMFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 


WAITSFIELO  2  WSW 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


13   14   15 


16   17   18 


1.92 
3.00 
3.60 
2.48 
3.20 

2.83 
2.11 
3.66 
2.05 
3.02 


.12 

.16 

.04 


19   20   21 


.01   .06 
.10 
.02   .03   .01 


1.78 
2.67 
2.81 

1.40 


1.18 
1.61 
1.08 
1.03 

1.17 

.46| 
2.02 


22   23   24 


25   26   27   28 


,04   .03 
.10   .03   .11 
.11   T 


.58 

.03 

.01 

.05 

.0 

4 

.15 

.45 

.01 
.23 

■  01 

.07 

.11 

.76 

.01  1.7? 

.03  2.27 

T    1.07 

1.36 

T    1.30 

1.37 
1.27 

1.86 
1.58  .01 
1.59 

T    1.64 


.04 
.32 

.02 


1.00 

.05 
.79 


01  1.13   .01 

.03  2.02 

,01  1.97 

1.95! 

1.21 

1.40 

.13  1.6' 

1.99, 

1.94 

1,73   ,01 

2,05 

•  1.66 
.01  2.06 
•06  1.50 

1,46   ,43 

,16  1,59 
1,73 

1.30 
1.82 

1,62 

2.14 
,57  1,01 

,10  I. 80 
1.30 
T    1.7 

•  1.9 

1.80 
1.67 

,04  1,07 


1.62 

1.47 
1.15 
1.47 


.02  1.02 

1.18 

.40 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NtW  ENGLAND 
SEPTEMBER    1963 

Station 

l 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4        5        6 

7    |    8    |    9 

10   |   11   |   12 

13  |   14   |   IS 

16  |   17 

18 

19       20 

21 

22   |  23   |  24 

25       26       27 

ZB        2'J         HI 

31 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS   FALLS 
CAVENDISH 
NAYS   NILL 
NEWFANE 
PERU 

2.5! 

1.11 
J. OS 

2. as 

2. AT 

.0. 

.12 
.26 
.0* 
.19 
,1> 

T 

.01 

.12 
.03 
.9T 
.23 
.34 

.02 
.04 
.09 

■  16 

.06 
.11 
.13 

.IT 
T            .02 
.08 
.09 
.T9 

.06 
.01 
.39 

.1  1 
.09 

.12    1.60 
1.96       .02 
.21    1.6T 
.22    1.69 
.OT      ,32    1.06 

REAOSBORO    1    SSE 

SEARS8UR6   NOUNTAIN 

SEARSBuRG    STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

9.30 

2.66 
2.TS 

2. At 

2. SO 

.03 
.12 
•  I* 

.10 
.12 

.39 

.29 
■  40 

.«0 
.30 

.04 

.03 
.01 

•  06 
,20 

.04 
.!» 
.26 

.OT 
.22 
.06 
.29 

.30 

.11 
.1  F 

•  IS 

•  11 
.04 

T            T 

.20    1.96 

.29    1.49 

.07      ,12    1.67 

.09       .09    1.40 

.02       .09    1.49 

UNION   VILLAGE    DAM                  ft 

VERNON 

WARDSBOflO 

MHITINGHAM    3    w 

WOODSTOCK     !    E 

1.T3 
3.3T 

2.98 

1.68 

.TO 
.01 
.21 
.03 
■  »« 

T 
.01 

T 

.32 

.36 

.40 
.02 

.03 

T 
.02 

.11 

.u 
.04 

T 

.16 
•  OS 
.04 
.04 

.33 

.11 
.30 

T         1.03 

.16    2.22 

.03      T         1.77 

.17    1.91 

.01      •         1.17 

ea  following  Station  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1963 


CONNECTICUT 
NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 

CREAM  HILL 

FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

MAINE 
NORTHERN 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 


Day  Of  Month 


lb  79 

44  42 

72  76 

47  48 

74  78 
43  41 

72  66 

45  44 

72  77 

46  44 

75  73 
46  43 

75  75 


-6 


»1 


78   76   79 


76   80   75 


76   80   79 


82   76   79 


73   67   63 

47   40   50 


70   61   61 


73   66   65 
63   40   SO 


75   67   61 


71   64   61 
62   47   48 


78   76   66 
66   46   50 


73   67   63 


4*. 

38 

78 

71 

50 

44 

76 

SO 

51 

43 

85 

79 

52 

45 

76 

79 

44 

39 

72 

75 

51 

47 

79   80   84 
45   49   54 


74   75   79 
46   55   57 


78   80   82 
43   46   52 


58   71   73 
45   48   53 


75   78   79 


65   76   77 
44   48   52 


12    13 


MAX 
MIN 


76   76   78 
53   51   67 


54   48   68 


49   48   54 


74   78   78 


48   40   54 


49   44   49 


71 

39 


70   76   76 


76   64 
34   47 


65   60 
45   50 


68   59 
42   50 


70   59 
45   53 


80   67 
41   50 


74   63 
43   50 


74   62 
46   52 


80   68 
46   53 


70   59 
38   50 


71   58 
45   49 


72   64 
46   49 


76   64   60 


76   79 
50   54 


65   '8   80 


78   80   Bl 


76   ?7   80 
51   40   54 


75   71 
55   46 


77   76 
50   41 


75   69   70 
52   40   44 


76   73   75 
53   39   54 


80   73   72 
58   43   46 


15 


67   66   66 
42   33   33 


56   60 
38   40 


17 


68   64 
48   55 


65   65   72   68 
32   32   49   57 


72   57   57 
40   34   37 


78   80 
47   49 


84   84 
55   54 


46   50   53 

81   83   87 
49   51   55 


44   31   46 


55   42   58 

78   76   78 
49   40   56 


68 
36 


56   54   45 


55   54   45 


61   55 
38   35 


80   81 
52   54 


81   81 
53   52 


79   78 
56   58 


77   80 
55   53 


52 

52 

70 

66 

52 

50 

75 

61 

46 

52 

53   38   56 


73   75   77 


70   60   64 


67   64   63 
48   28   32 


60   65   67 
35   32   38 


60   61   65 


79  75  72 

56  41  56 

79  77  77 

57  43  59 

81  80  76 

52  43  55 

78  75  77 

47  35  49 

77  76  71 

55  41  55 

81  75  78 

52  41  53 


70   65 
34   35 


69   68 
35   38 


60   62 
27   30 


63   66 
35   37 


65   69 
35   37 


67   69 
37   37 


63   63 
33   35 


56   59 
36   38 


64   69 
39   39 


63   65 
39   42 


65   68   64 


65   66 
51   56 


67   65 
43   52 


66   65 

50   58 


73   66 
53   58 


69   65 
50   53 


56   52   59 
40   35   31 


75 
52 

80 
56 

62 
59 

77 

60 

74 
51 

76 
67 

73 

49 

73 
55 

74 
57 

78 

54 

72 

46 

73 
63 

74 

52 

78 
54 

79 
56 

80 
55 

72 
49 

77 

63 

62 

47 

78 
52 

80 
54 

82 
56 

80 
47 

77 
51 

62   66 
32   35 


60   67 
37   38 


64   64 
36   39 


65   64   66 


69   65 
53   52 


62   64 
52   56 


64   63 
50   55 


76   77 

50   51 


39   41   44 


71   75 
48   42 


73   70 
47   53 


67   73   76 
42   36   47 


78 

74 

80 

51 

43 

54 

80 

74 

74 

49 

40 

53 

70   64   64 
47   44   46 


69   62   66 
45   41   43 


63   65   67 


80   63   64 
45   43   44 


63 

40 


67 
55 

76 
57 

68 
59 

72 
62 

66 
58 

71 

60 

69 

58 

72 

61 

68 
52 

69 
58 

68 
51 

72 
58 

69 
58 

74 
61 

74   55 
53   41 


81 
60 


72   83   65 
51   57   47 


83   72   65 
52   49   49 


73   82   66 
51   58   50 


84   71 
55   57 


84   69   64 
55   53   50 


88   67   63 
56   53   47 


76   84   67 
55   57   45 


73   79   62 
56   62   50 


78   79   64 
56   57   51 


80   86   69 
57   63   54 


85   71   62 
53   55   51 


81   80   60 
54   56   50 


82   63 
55   46 


72   64 
56   54 


76   78 
34   40 


66   71 
38   40 


58   57 
39   30 


60 
32 


75 
41 


66   56   64 
47   49   35 


56   60 
44   36 


60 
34 


68   72 
33   42 


59   60   54   60   66   74   78   67   51 
43   39   31   32   36   38   49   46 


60   56 
45   40 


60   54 
41   41 


56   63 
35   29 


68   55   47 


52 
45 


75   68   56 


73   64 
48   43 


71 

38 


22   29   38 


73 
39 


59 

55 

39 

2* 

57 

50 

39 

30 

56 

62 

40 

31 

60 

55 

41 

30 

55 

62 

40 

25 

57 

59 

38 

32 

59 

61 

37 

32 

68 

58 

63 

54 

49 

38 

69 

54 

63 

53 

49 

38 

70 

54 

65 

54 

49 

39 

25   32   36   46 


67   73   79 
29   40   46 


70   70 
48   40 


72   65   55 

59   48   39 


61   63 
50   38 


73   68 
50   43 


70   62   63 
47   47   37 


60 
39 


63 
36 


70   59   68 
48   39   41 


62   69   69 


40   41   33 


75   62   72 
45   30   49 


42   37   42 


51   62   69 
31   28   34 


66   54   61 
36   23   27 


70   70   77 


52   60   66   66   75   77 
29   25   29   32   33   42 


71   53 
44   31 


55   61 

46   40   36 


63   56   62 
47   41   37 


63 
43 


55   53 
29   31 


74   55 
49   42 


69   76   69   65   70   64   62 
49   41   41   31   36   51   36 


69   65   78   77   75   65 
26   34   34   40   40   44 


51 
34 


66   70   76 
38   49   53 


65   69   77 
34   39   50 


67   70   74 
34   49   49 


60   66   70 
34   37   41 


66   72   76 
29   30   34 


65   69   78 
29   34   45 


73   66   6* 
58   52   ** 


73   66   63 
55   50   44 


67   65 
52   45 


80   74   66 
49   51   41 


73   67   64 
42   52   38 


74   70   66 
54   51   39 


70 

37 

56 
35 

52 

30 

38 

64 
42 

52 

34 

51 
26 

48 

41 

56 
32 

SO 

31 

47 
30 

49 

37 

69   70   62 


64 
27 


48 
29 


70,9 
44,5 


67.4 
47,4 


71.1 
44,1 


63,5 
43,7 


68.6 
45.5 


69.3 

46,0 


69.6 
46.1 


70.6 
45.1 

71.2 

44,7 

69.2 
41.8 

70.7 
47.5 

71.3 
46.1 

72.7 
47,3 

Tl.l 
44.1 

67,6 
48.4 

71,8 

48.3 

72,9 
49,3 

70.7 

45,0 

69.8 
46.2 

T2.1 
46.2 


70.3 
52.6 


69,0 
49.6 


70.3 
31.5 


72.1 
48.4 


71.3 


71.5 
47,5 


63.4 
37.3 


65.2 
37.3 


63.3 
36.4 


65,9 
34.1 


65.0 
38.2 


63.8 
36.1 


65.3 

37.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    1963 


Station 

Day 

01  Month 

8, 

1 

• 

i 

3 

3 

4 

9 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

30 

21 

23 

23 

24 

35 

39 

37 

28 

29 

30 

31 

< 

houlTon  faa  ap 

MAX 

'0 

75 

76 

61 

64 

61 

67 

74 

69 

61 

69 

63 

51 

61 

66 

65 

75 

tt 

76 

56 

69 

49 

47 

61 

67 

69 

69 

50 

46 

46 

62.7 

MIN 

53 

42 

57 

34 

30 

39 

50 

47 

54 

38 

38 

41 

30 

27 

40 

42 

37 

47 

54 

42 

43 

39 

29 

25 

33 

41 

42 

29 

29 

42 

39,6 

houlton 

MAX 

71 

74 

77 

64 

64 

68 

68 

75 

70 

60 

69 

64 

52 

62 

68 

67 

76 

74 

65 

57 

49 

52 

49 

60 

67 

69 

59 

53 

45 

53 

63.4 

MIN 

54 

43 

56 

52 

28 

37 

49 

46 

55 

45 

40 

45 

35 

28 

33 

40 

36 

47 

45 

43 

42 

38 

40 

25 

33 

38 

4) 

33 

28 

44 

40.8 

JACKMAN 

MAX 

65 

72 

72 

65 

56 

64 

64 

72 

66 

68 

67 

53 

67 

74 

75 

HO 

75 

68 

56 

60 

68 

69 

67.1 

MIN 

48 

42 

52 

55 

33 

34 

45 

37 

46 

42 

40 

J4 

28 

42 

38 

40 

42 

43 

26 

28 

31 

42 

39.3 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 

65 

67 

73 

72 

59 

61 

65 

71 

71 

73 

59 

70 

63 

53 

60 

65 

67 

75 

73 

75 

54 

57 

50 

47 

60 

68 

73 

67 

50 

48 

63.7 

MIN 

49 

46 

47 

53 

33 

35 

36 

43 

45 

48 

43 

48 

37 

26 

28 

34 

36 

36 

43 

45 

32 

32 

34 

26 

27 

30 

40 

37 

32 

37 

38,0 

MIDDLE  DAM 

MAX 

'0 

66 

73 

70 

60 

60 

60 

72 

73 

73 

60 

72 

64 

52 

59 

64 

67 

74 

75 

72 

57 

56 

51 

47 

56 

68 

72 

62 

54 

48 

63.7 

MIN 

40 

40 

43 

45 

36 

36 

38 

43 

47 

45 

36 

40 

35 

26 

31 

32 

37 

41 

40 

40 

41 

38 

33 

23 

24 

26 

35 

36 

33 

35 

36,6 

MILLINOCKET 

MAX 

65 

71 

75 

75 

61 

63 

61 

70 

75 

71 

64 

74 

70 

53 

61 

67 

67 

77 

76 

76 

57 

54 

52 

49 

61 

70 

68 

62 

51 

51 

65,0 

MIN 

54 

45 

52 

55 

32 

37 

39 

45 

46 

45 

37 

50 

40 

30 

32 

35 

35 

40 

48 

47 

38 

42 

36 

29 

29 

32 

38 

36 

29 

31 

39,5 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 

70 

73 

76 

62 

63 

60 

69 

74 

71 

63 

70 

64 

53 

60 

67 

65 

77 

'8 

75 

56 

53 

51 

50 

60 

69 

71 

63 

60 

46 

52 

64.1 

MIN 

47 

43 

54 

39 

31 

38 

49 

46 

53 

43 

36 

42 

31 

28 

31 

40 

35 

46 

55 

43 

37 

41 

30 

29 

38 

32 

43 

31 

30 

40 

39.3 

OOUOSSOC 

MAX 

63 

67 

71 

71 

58 

61 

59 

70 

73 

71 

59 

69 

64 

52 

60 

65 

68 

'5 

75 

71 

56 

56 

51 

47 

58 

66 

71 

59 

63 

46 

63.2 

MIN 

41 

43 

50 

48 

33 

34 

39 

41 

45 

44 

37 

44 

35 

27 

30 

32 

35 

38 

42 

42 

40 

32 

35 

24 

27 

29 

38 

37 

33 

37 

37.1 

PATTEN 

MAX 

71 

75 

75 

64 

64 

65 

71 

75 

70 

65 

70 

71 

52 

60 

66 

67 

75 

75 

74 

58 

50 

46 

48 

61 

68 

70 

64 

58 

46 

60 

64.5 

MIN 

47 

45 

53 

48 

32 

38 

44 

40 

52 

38 

45 

46 

36 

27 

30 

36 

46 

52 

50 

38 

38 

36 

38 

34 

34 

37 

49 

34 

29 

34 

40,3 

PPESOUE  ISLE 

MAX 

70 

74 

75 

70 

64 

65 

66 

75 

70 

69 

67 

65 

52 

60 

68 

69 

77 

77 

74 

64 

50 

55 

50 

61 

67 

70 

64 

51 

47 

49 

64,5 

MIN 

52 

46 

54 

46 

30 

39 

48 

46 

53 

47 

49 

46 

32 

28 

35 

40 

37 

43 

52 

44 

41 

36 

30 

27 

35 

40 

42 

32 

29 

40 

40,8 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 

63 

68 

74 

75 

65 

64 

64 

70 

75 

71 

61 

69 

62 

52 

60 

65 

67 

73 

80 

73 

65 

55 

55 

46 

60 

68 

71 

60 

49 

46 

64.3 

MIN 

48 

44 

51 

50 

31 

37 

38 

43 

49 

47 

38 

41 

35 

31 

35 

36 

39 

45 

46 

44 

35 

33 

32 

26 

27 

33 

42 

33 

29 

35 

38.4 

ST  FRANCIS 

MAX 

63 

70 

74 

74 

61 

66 

70 

73 

76 

70 

59 

64 

61 

53 

62 

71 

76 

79 

79 

68 

55 

56 

55 

53 

60 

69 

68 

55 

55 

45 

64,7 

MIN 

53 

40 

39 

50 

32 

33 

35 

42 

43 

42 

35 

39 

33 

28 

29 

30 

33 

38 

44 

45 

29 

29 

29 

25 

25 

32 

41 

33 

26 

31 

35,4 

50UA  PAN  DAM 

MAX 

65 

72 

74 

76 

56 

64 

65 

67 

75 

70 

60 

70 

65 

51 

61 

69 

72 

76 

78 

73 

55 

50 

53 

49 

61 

67 

70 

58 

58 

47 

66.2 

MIN 

42 

33 

25 

28 

33 

32 

33 

41 

42 

36 

37 

30 

21 

21 

30 

35 

32 

28 

32 

TELOS  DAM 

MAX 

68 

72 

74 

69 

59 

65 

67 

69 

74 

71 

62 

68 

65 

52 

60 

69 

71 

76 

78 

72 

56 

51 

52 

46 

58 

65 

68 

59 

58 

46 

64,1 

MIN 

46 

43 

46 

47 

32 

33 

38 

40 

41 

36 

38 

48 

35 

29 

31 

35 

38 

42 

46 

45 

30 

32 

31 

26 

30 

38 

43 

33 

28 

32 

37.1 

VAN  SUREN  2 

MAX 

60 

70 

75 

74 

59 

63 

62 

67 

7* 

70 

58 

67 

62 

52 

60 

68 

70 

77 

76 

73 

57 

51 

56 

53 

60 

68 

69 

57 

51 

46 

63.5 

MIN 

51 

35 

41 

49 

31 

34 

41 

40 

44 

44 

34 

40 

32 

27 

29 

38 

35 

41 

46 

40 

40 

28 

26 

24 

27 

28 

39 

32 

27 

32 

35,9 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

76 

77 

66 

67 

56 

75 

75 

75 

67 

72 

68 

56 

61 

67 

66 

71 

'8 

75 

64 

61 

57 

49 

63 

69 

74 

66 

55 

50 

55 

66.1 

MIN 

49 

49 

53 

44 

40 

44 

49 

49 

54 

48 

42 

45 

38 

34 

36 

41 

51 

54 

56 

49 

42 

44 

36 

31 

33 

40 

47 

41 

38 

37 

43.6 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

72 

76 

75 

63 

65 

58 

73 

73 

74 

68 

72 

65 

56 

60 

64 

64 

73 

7Z 

73 

62 

68 

5* 

53 

62 

67 

74 

64 

54 

51 

53 

64.9 

MIN 

51 

51 

57 

43 

36 

45 

50 

50 

55 

47 

41 

43 

36 

31 

34 

40 

50 

54 

60 

49 

42 

44 

33 

28 

33 

38 

48 

36 

33 

37 

43.2 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 

74 

78 

76 

70 

66 

61 

79 

75 

81 

75 

77 

70 

71 

66 

68 

68 

77 

83 

80 

74 

64 

55 

55 

66 

71 

77 

72 

65 

56 

57 

70.2 

MIN 

48 

47 

54 

59 

38 

42 

49 

49 

55 

53 

42 

54 

42 

35 

35 

41 

49 

53 

50 

50 

46 

42 

34 

31 

33 

39 

56 

46 

62 

39 

65.1 

CORINNA 

MAX 

72 

74 

77 

67 

65 

57 

74 

75 

74 

66 

71 

66 

66 

62 

68 

68 

74 

78 

77 

70 

61 

55 

54 

65 

66 

73 

67 

59 

49 

55 

66,9 

MIN 

48 

43 

50 

50 

31 

38 

49 

46 

54 

46 

35 

53 

40 

28 

30 

35 

35 

46 

57 

50 

32 

38 

36 

26 

26 

38 

47 

40 

29 

41 

40.6 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

71 

73 

73 

66 

66 

60 

72 

73 

73 

71 

69 

66 

60 

60 

65 

63 

73 

77 

73 

70 

56 

60 

50 

60 

66 

70 

66 

58 

46 

51 

65,2 

MIN 

47 

44 

50 

57 

29 

38 

48 

46 

52 

48 

40 

52 

38 

27 

32 

36 

35 

44 

54 

50 

34 

38 

36 

30 

32 

35 

52 

38 

29 

44 

41,2 

FARMINGTON 

MAX 

68 

72 

76 

75 

65 

65 

59 

75 

75 

78 

68 

74 

67 

58 

62 

66 

66 

75 

79 

80 

64 

61 

56 

53 

64 

70 

76 

66 

57 

51 

67,4 

MIN 

44 

40 

50 

53 

32 

38 

42 

42 

46 

46 

35 

45 

40 

28 

29 

32 

37 

40 

46 

47 

44 

43 

35 

25 

26 

31 

35 

42 

32 

37 

38,7 

GARDINER 

MAX 

'3 

76 

78 

69 

66 

57 

76 

73 

74 

69 

71 

69 

68 

63 

66 

67 

75 

79 

76 

68 

64 

56 

53 

64 

69 

74 

69 

62 

52 

56 

67,8 

MIN 

45 

37 

51 

54 

35 

41 

48 

47 

53 

50 

36 

51 

34 

29 

31 

35 

51 

52 

63 

50 

37 

44 

36 

26 

27 

33 

46 

43 

35 

39 

42,0 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 

70 

75 

76 

75 

62 

64 

57 

67 

73 

72 

72 

64 

65 

63 

67 

64 

71 

66 

78 

59 

57 

46 

52 

60 

71 

66,0 

MIN 

52 

46 

49 

52 

35 

37 

47 

45 

52 

52 

39 

40 

35 

33 

33 

41 

52 

57 

51 

46 

45 

39 

34 

35 

34 

43,2 

HIRAM  2  S 

MAX 

75 

80 

78 

69 

66 

57 

81 

76 

34 

71 

78 

75 

65 

65 

66 

65 

73 

62 

85 

71 

59 

57 

56 

66 

72 

78 

72 

63 

50 

59 

69.6 

MIN 

45 

42 

51 

44 

36 

40 

50 

46 

55 

42 

34 

47 

36 

30 

30 

40 

54 

53 

50 

52 

48 

44 

31 

27 

29 

35 

49 

40 

39 

35 

41,8 

LEWISTON 

MAX 

72 

77 

77 

67 

66 

58 

76 

71 

77 

68 

75 

72 

71 

63 

66 

66 

73 

77 

78 

69 

65 

57 

53 

63 

70 

76 

69 

60 

51 

54 

67.9 

MIN 

51 

48 

54 

53 

41 

46 

51 

52 

56 

53 

42 

55 

44 

36 

16 

41 

54 

55 

53 

55 

*6 

45 

41 

35 

35 

38 

50 

47 

41 

45 

46.6 

MADISON 

MAX 

72 

76 

74 

68 

63 

63 

79 

75 

77 

74 

71 

67 

66 

63 

68 

74 

76 

82 

77 

72 

60 

57 

51 

65 

70 

73 

68 

60 

52 

53 

68.2 

MIN 

48 

44 

53 

56 

36 

44 

52 

47 

56 

50 

36 

50 

42 

32 

33 

38 

42 

50 

47 

51 

43 

45 

40 

30 

30 

34 

55 

43 

34 

44 

43.5 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

75 

77 

64 

64 

59 

71 

75 

75 

66 

75 

65 

56 

62 

69 

68 

77 

75 

76 

62 

57 

5« 

53 

62 

70 

74 

64 

55 

50 

56 

66.0 

MIN 

48 

42 

52 

37 

31 

48 

50 

46 

55 

39 

36 

43 

30 

28 

31 

36 

46 

52 

59 

46 

40 

43 

30 

23 

28 

32 

46 

32 

31 

35 

39.9 

ORONO 

MAX 

66 

74 

72 

69 

60 

58 

72 

72 

77 

67 

68 

62 

57 

54 

64 

61 

68 

68 

73 

68 

55 

50 

48 

56 

63 

72 

62 

56 

50 

50 

63,1 

MIN 

48 

42 

5  0 

39 

31 

38 

44 

44 

52 

40 

37 

40 

32 

26 

29 

36 

45 

48 

53 

46 

36 

40 

36 

28 

30 

36 

40 

34 

31 

36 

38.9 

RUMFORD  1  S 

MAX 

71 

76 

73 

62 

64 

60 

75 

76 

78 

66 

75 

66 

58 

63 

67 

67 

75 

80 

81 

64 

62 

56 

52 

62 

68 

78 

67 

58 

48 

54 

66.7 

MIN 

46 

42 

42 

39 

34 

38 

48 

45 

54 

44 

38 

45 

33 

28 

32 

35 

37 

46 

44 

47 

45 

42 

35 

26 

28 

31 

46 

34 

35 

38 

39.2 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 

72 

78 

76 

67 

63 

61 

77 

76 

78 

66 

75 

68 

57 

63 

68 

68 

76 

81 

81 

65 

63 

55 

52 

63 

72 

78 

68 

57 

50 

53 

67.6 

MIN 

49 

42 

52 

43 

35 

40 

52 

45 

55 

50 

41 

47 

37 

30 

33 

35 

38 

45 

43 

49 

47 

44 

35 

27 

30 

34 

50 

37 

36 

43 

41.5 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 

74 

75 

79 

70 

66 

66 

77 

76 

76 

74 

73 

68 

68 

63 

67 

69 

74 

80 

79 

72 

63 

60 

53 

66 

69 

74 

70 

65 

55 

56 

69.2 

MIN 

48 

46 

53 

59 

36 

42 

50 

46 

55 

51 

41 

53 

41 

31 

32 

38 

41 

43 

56 

50 

41 

45 

38 

29 

30 

39 

50 

44 

34 

44 

43.5 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

74 

78 

77 

69 

62 

57 

76 

72 

80 

67 

76 

70 

60 

MIN 

46 

43 

50 

42 

36 

43 

49 

46 

56 

42 

36 

52 

40 

32 

32 

40 

50 

53 

52 

51 

45 

44 

33 

27 

27 

33 

45 

39 

35 

35 

41,8 

WEST  ENFIELD 

MAX 

68 

71 

75 

77 

63 

65 

59 

71 

76 

73 

65 

64 

55 

53 

62 

67 

61 

69 

74 

75 

62 

56 

56 

52 

69 

69 

73 

63 

54 

50 

65.2 

MIN 

49 

42 

45 

55 

33 

37 

41 

45 

48 

50 

35 

40 

29 

32 

31 

36 

36 

42 

53 

50 

38 

43 

38 

25 

27 

34 

39 

39 

32 

39 

39.5 

WOODLAND 

MAX 

72 

74 

75 

77 

66 

66 

60 

65 

74 

72 

67 

74 

67 

54 

70 

68 

66 

79 

67 

80 

66 

59 

52 

54 

61 

69 

73 

64 

59 

54 

66.9 

MIN 

52 

47 

50 

52 

34 

34 

45 

49 

49 

51 

38 

41 

42 

30 

32 

36 

38 

53 

56 

53 

60 

46 

40 

32 

30 

34 

38 

44 

31 

34 

42.0 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

MAX 

73 

72 

73 

67 

63 

56 

67 

66 

69 

66 

66 

67 

65 

58 

59 

60 

70 

67 

72 

70 

60 

55 

52 

60 

64 

65 

66 

64 

53 

61 

64,2 

MIN 

50 

49 

56 

59 

37 

44 

51 

48 

48 

55 

49 

58 

46 

34 

34 

40 

52 

55 

55 

54 

64 

47 

43 

36 

37 

52 

59 

45 

37 

46 

47,3 

BELFAST 

MAX 

75 

75 

73 

71 

69 

61 

79 

79 

74 

70 

73 

71 

68 

61 

62 

64 

74 

74 

75 

75 

65 

61 

56 

65 

68 

74 

71 

69 

60 

59 

69.0 

MIN 

50 

48 

51 

61 

37 

43 

50 

47 

56 

54 

39 

57 

45 

32 

34 

39 

51 

54 

57 

54 

39 

45 

40 

32 

33 

35 

53 

44 

35 

44 

45.3 

BRUNSWICK 

MAX 

74 

74 

72 

68 

60 

56 

74 

64 

66 

70 

70 

70 

60 

62 

64 

69 

74 

75 

73 

68 

63 

56 

54 

64 

64 

70 

71 

61 

S3 

59 

65.9 

MIN 

48 

48 

54 

47 

41 

44 

50 

50 

56 

46 

43 

51 

38 

34 

35 

42 

56 

56 

56 

52 

45 

45 

37 

32 

33 

43 

53 

42 

42 

40 

45.3 
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Station 


DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 
WESTERN 

ADAMS 

CUMMINSTON  HILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KNtGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRIDGE 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 


MAX 

M1N 


Day  Of  Month 


76   77   76 


62   55 
59   45 


64   61 
35   37 


49   46   50 


78   80   SO 


71   67 
46   41 


71   69 
47   47 


71   71 
47   45 


76   72 
44   39 


68   75 
47   40 


72   76 
44   39 


71   76 
44   38 


75   80 
45   40 


75   73 
43   36 


73   79 

44   38 


75   79 
51   58 


79   75 
49   43 


75  65  61 

57  40  44 

73  62  56 

49  43  48 

70  61  56 

45  42  46 

68  63  56 


75   60 
36   43 


70   68 
51   55 


74   65 
46   56 


68   67 
47   51 


75   66 
51   50 


79   65   72 


67   73 
47   57 


60   63 
48   56 


79   83 
55   56 


70  71  69 

40  35  54 

69  69  66 

59  39  57 


IS   16   17   18 


6  0 
34 


63 
32 


79   65   68   60 
55   40   44   41 


54   38   42 


67   64   58 


49   38   44 


80  81   ai 


54   46   52 


76   73 

47   41 


79   78 
49   46 


HI   84 
53   50 


78   82 
54   52 


79   82 
47   42 


74   67 
50   39 


78   73 
53   41 


77   64 
48   40 


76   69 
62   36 


77   61 
53   48 


77   79 
57   43 


76   70 
68   50 


75 

49 


60   77   80 


41 
79 


*6 
77 


83 
35 


67   73 
39   39 


45   43   50 

70   79   78 
42   43   49 


78   70   74 
52   43   46 


79   70   75 
50   39   40 


69  72  74 

41  35  43 

72  72  76 

50  37  57 


75   75   78 


79   72 
46   31 


65   59 
45   34 


57   63   66 


63 
30 


75   71 
54   56 


69   63 
53   51 


76   70 
52   55 


62   75 
43   53 


68   71 
56   58 


68   72 
55   54 


72   68 
57   55 


68   79 
59   59 


20   21 


68   62 
53   42 


71   62 
56   52 


63   59 

55   44 


55   52   41 


74   65 
52   43 


75   66 
54   56 


76   65   60 
52   51   43 


74   67 
55   55 


84   77   60 
56   53   45 


75   69 
48   56 


67   62 
45   52 


34   48   55 


74   70   77 


72   69   T4 


73   69   76 


53   61 
41   32 


55 

38 


57   54   64 
46   42   38 


54 
39 


56   55   62 

44   42   31 


25   26   27   28   29   30   31 


70 
40 


64   66 
39   49 


74   73 
42   57 


60 
40 


51   60 
39   49 


60   52   St 
44   33   45 


68   54   60 
42   34   40 


83   58 
51   45 


77   77   80 


77 

75 

63 

64 

42 

4B 

76 

75 

65 

58 

40 

48 

82 

76 

66 

64 

41 

48 

81 

78 

65 

60 

45 

48 

79 

67 

57 

66 

45 

50 

74  73  76 

45  44  52 

80  80  80 

49  49  49 


76   77 
43   39 


76   82 
46   44 


75   71   66 


76   65 
53   45 


77   65 
42   39 


79   72 
55   34 


79   70 
56   47 


79   72 
54   39 


75   77 
46   39 


56   84   86 
49   51   54 

56   83   84 


49   54   58 

81   82   85 
49   52   58 


74   77 
47   38 


79   74 
44   32 


75   72 
53   50 


83   76 
50   38 


82   74 
59   46 


80   74 
54   46 


81   75 
50   38 


87   76 
50   41 


86   78 
57   42 


56   45   59 


78   77 
57   45 


75   80 
53   44 


75   77 
43   36 


50   36   39 


82 

77 

75 

58 

54 

45 

82 

83 

74 

47 

45 

34 

60   60 
33   34 


60   63 
34   33 


62   65 
30   28 


55   59 
39   41 


62   64 
35   35 


58   59 
42   42 


60   60 
35   38 


61   63 
33   32 


63   64 
36   32 


63   65 
39   37 


63   64 
39   40 


62   61   65 


56   54   40 
39   38   24 


58   53   56   49   61   69 
33   30   31 


80 
56 

58 
39 

79 

58 

49 

45 

82 

62 

48 

45 

62 

55 

49 

40 

76 

55 

51 

35 

67 

57 

49 

46 

67 

61 

54 

44 

80 

59 

55 

43 

66   78   74 


70   76   73 
29   31   46 


62   70 
25   27 


60   52 
32   26 


58   52 

30   24 


62   54 
42   39 


58   56 
38   36 


81   83   86 
45   44   53 


47   37   54 


76   74 
54   36 


59 

60 

64 

3b 

32 

31 

75 

57 

64 

45 

33 

33 

75 

65 

69 

47 

41 

37 

73 

61 

64 

41 

29 

30 

60 

66 

66 

36 

32 

31 

69 

60 

63 

43 

36 

32 

59   65 
55   59 


63   64 
50   56 


58   68 
48   60 


63   62 
51   56 


62   64 
50   56 


65   62 
50   55 


62   62 
42   45 


62   '8 
57   56 


64   76 
54   58 


65 
50 

60 
50 

79 
54 

58 
45 

68 

51 

58 
48 

83 
54 

62 

50 

82 

45 

54 
50 

80 
59 

60 
50 

81 
57 

70 
48 

67 
58 

60 
50 

88 
58 

62 

51 

80 

54 

60 
52 

64   70 
24   26 


67   73   74 
26   32   46 


68   74   76 
24   31   39 


58 
43 


75   57   49 
47   46   39 


71   61 
53   42 


57 
38 


52 

34 


54   54 
48   42 


76 
33 


75 
43 


44   44   54 


76   55   59 


57 

41 


68 
30 


62 

76 

57 

57 

61 

72 

56 

55 

66 

64 

51 

55 

69 

75 

56 

59 

68 

64 

5  0 

55 

65 

72 

58 

60 

69 

55 

58 

77   58 
54   52 


67   59 
53   51 


54   51   50 


BO 

85 

63 

50 

56 

41 

85 

67 

65 

58 

52 

52 

78 

84 

56 

54 

55 

41 

81 

67 

62 

5  2 

54 

46 

5B   56   63 
47   44   37 


56   57   66 
47   38   33 


83   66   62 


5  2 
40 


58   48   64 


35   43   55 

75   77   80 
35   44   54 


29   44   51 


68   76 
27   35 


67   S3   62 

48   48   39 


73   62   55 

49   45   37 


66   56   62 
44   42   35 


73   60   SB 
53   46   38 


65   60 
45   40 


76   67   53 
45   47   39 


76   58   58 
58   50   46 


72   62 
56   38 


65   53 

45   37 


79   69   52 
52   39   40 


80   69   55 

57   46   43 


72   55   6* 

55   47   43 


69   65   68 
53   47   45 


67   55   63 

48   47   42 


66   56   62 
46   45   35 


68   52 
47   41 


67   52   62 
48   48   42 


64   49 
46   36 


68   66   63 
42   42   37 


68   58   62 
52   43   41 


66.0 
45.8 


62.5 

48.3 


65.8 
45.1 


64.6 
42,3 


65.8 
42.6 


66.6 

48.9 


66,4 
43.2 


65.3 
46.7 


71.7 
43.9 


67,4 
41,4 


66.0 
43.8 


68.7 
41.4 


69.4 
39.7 


67,1 
41.1 


69.4 
43.0 


67.3 
41.9 


70.2 
43.4 


67.5 
41.5 


69.1 
44,7 


70,0 
43,1 


67,0 
48,9 


69,6 
44,2 


69,9 
51.3 


67.9 
48.2 


68.5 
43.4 


71.7 
46.1 


71.4 
46,4 


72,3 
50.1 


71.8 
49.9 


71.1 
48,4 


69.2 
44.6 


69.8 
41.6 


71.6 
46,9 


69.3 
40.3 


71.2 
43.9 


68,6 
46.4 
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States 

Day  01  Month 

1 

1 

a 

3 

4 

s 

e 

7 

1' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

|  30  |  31 

• 
< 

WFST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

79 

47 

92 
39 

79 
54 

78 
57 

66 
41 

57 
52 

82 
43 

81 
55 

84 
57 

'9 
49 

77 
35 

53 

71 
44 

61 
32 

6.. 

30 

59 
51 

61 
57 

6  9 
59 

95 
52 

71 
54 

*2 
46 

55 
49 

57 

41 

6  4 
24 

71 
2  6 

74 
40 

77 
47 

70 
53 

56 
43 

64 
39 

70.4 
45,6 

WESTON 

MAX 

MIN 

90 
47 

93 
42 

93 
54 

79 
64 

73 

39 

58 
48 

83 
43 

93 
43 

96 

56 

79 

49 

80 
38 

80 
45 

73 

41 

63 
33 

66 

29 

60 
49 

61 
53 

70 

51 

87 
50 

79 
52 

61 
47 

53 

45 

55 
38 

64 

28 

73 
27 

77 
39 

79 
49 

78 
55 

62 

4/ 

63 
38 

72.3 

44.4 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

75 
AS 

79 
39 

79 
5! 

76 
49 

65 

41 

59 
51 

78 
44 

91 
49 

H3 
53 

75 
43 

76 
35 

76 
59 

61 
40 

63 
33 

65 
35 

70 
61 

66 
57 

72 

58 

83 
58 

64 
52 

59 

47 

59 
43 

53 

33 

60 
2  J 

6  r 
27 

74 
33 

76 
42 

65 

50 

50 

4  8 

62 
34 

68.9 
44.3 

WCRCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
SO 

75 
52 

76 
57 

73 

50 

63 
43 

51 
46 

76 
47 

78 
54 

90 
55 

73 
49 

74 
46 

74 
51 

57 
42 

58 
37 

61 
38 

61 
47 

60 
54 

68 
56 

80 
58 

63 

48 

59 
45 

51 
42 

50 
36 

60 
37 

68 
42 

73 
43 

75 
52 

65 
47 

52 
45 

59 
39 

66,1 
46,9 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 
57 

77 
59 

79 
62 

78 

59 

62 

51 

56 

53 

76 
53 

72 

57 

S3 
60 

76 
69 

76 

54 

77 
61 

63 

47 

58 
43 

61 

44 

59 
54 

61 
57 

69 
59 

87 
59 

72 

54 

59 
53 

54 
49 

55 
43 

6  0 
39 

72 

44 

75 
49 

79 
59 

66 
52 

60 

52 

62 
46 

68,8 
52.8 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

90 
50 

80 
44 

78 
53 

78 
66 

69 
45 

59 
53 

83 
47 

78 
55 

81 
59 

79 
55 

73 
40 

75 
53 

72 

46 

60 
37 

62 

39 

59 
54 

60 
55 

65 
58 

82 

56 

80 
55 

62 
49 

58 

48 

52 
43 

60 
35 

69 
29 

73 

37 

77 
50 

75 
55 

67 
46 

67 

44 

70,4 
48.5 

CAMP  WELLFLEET 

MAX 

MIN 

76 
59 

71 
51 

79 
62 

76 
65 

70 
55 

65 
55 

73 
54 

69 

55 

74 
49 

55 

48 

63 
51 

64 
55 

59 
57 

65 
56 

76 
60 

63 

62 

63 
52 

61 
43 

54 
39 

56 
53 

66 
55 

67 
55 

73 
57 

56 

50 

67 
49 

66,8 
53.4 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

76 
54 

79 

49 

75 
60 

73 

58 

62 
53 

58 

53 

72 
49 

69 
58 

75 
60 

74 
54 

70 
44 

73 

61 

66 
47 

60 
48 

63 
46 

59 
55 

59 
54 

66 
56 

71 
55 

63 
56 

62 

52 

58 
46 

50 
44 

56 
37 

65 

3» 

66 

44 

75 

51 

66 
47 

65 

47 

62 

42 

66.2 
50.4 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

'3 
55 

74 
52 

76 
52 

73 
64 

73 
56 

63 
56 

59 
51 

70 
52 

70 

54 

73 
58 

72 
52 

68 
55 

70 
52 

54 
50 

60 
51 

63 
53 

61 
59 

61 

60 

61 
59 

74 
59 

64 

53 

64 
52 

60 
49 

52 
45 

58 
38 

64 
41 

64 
45 

73 
56 

63 
62 

66 
48 

65.9 
52.6 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

79 
54 

79 
53 

77 
63 

76 
55 

63 
4B 

57 
53 

77 
51 

75 
58 

79 
60 

79 
56 

72 
48 

74 
59 

69 
45 

60 
41 

65 
43 

57 
54 

61 
56 

66 
57 

82 
58 

69 
55 

63 
51 

55 

47 

51 
43 

61 
36 

68 
41 

70 
51 

77 
56 

70 
51 

65 
49 

63 

44 

68.6 
51.3 

HINGHAM 

MAX 
MIN 

77 
51 

91 
45 

90 
57 

77 
59 

63 

53 

57 

53 

77 
49 

77 
56 

81 

58 

74 
54 

74 
39 

78 

55 

69 

47 

56 
39 

61 
35 

56 
55 

59 

56 

65 

56 

81 
53 

70 
54 

60 
51 

52 

48 

52 
43 

57 

41 

68 
31 

73 

45 

76 

50 

63 
48 

67 
43 

62 

45 

68.1 
49.0 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 
55 

77 
45 

77 
61 

70 
64 

69 
52 

64 
55 

71 
50 

71 
59 

78 

50 

76 
58 

69 

40 

73 

59 

71 
48 

59 
49 

62 
41 

60 
54 

60 
57 

64 
59 

77 
56 

75 
57 

61 

51 

60 
47 

53 

46 

55 

47 

65 
29 

65 
38 

75 
55 

73 
56 

65 

44 

66 
46 

67,9 
50.9 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

79 
50 

90 
44 

79 
56 

79 
65 

72 
42 

59 

51 

79 
47 

74 
49 

81 
54 

91 
53 

74 
38 

78 
58 

75 
44 

59 
35 

62 
33 

60 
48 

60 
53 

72 

56 

93 
54 

90 
54 

58 
50 

55 

45 

53 
42 

61 
31 

69 
31 

74 
41 

76 
53 

72 
55 

59 

44 

63 
42 

70.1 
47.2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
60 

74 
52 

70 

62 

69 
57 

63 
54 

59 
55 

66 
54 

67 
57 

71 
55 

71 
56 

67 
52 

69 
60 

67 
50 

58 
49 

63 
51 

62 
56 

65 
58 

65 
58 

70 
58 

65 
54 

61 

50 

60 
50 

54 

46 

56 

40 

62 

43 

63 
52 

66 

58 

69 

50 

67 
52 

62 

50 

65.2 
53.3 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

92 

57 

81 
57 

77 
67 

77 
59 

66 

54 

59 
54 

77 
52 

73 

60 

79 
62 

82 

60 

74 
53 

75 

64 

68 
49 

63 
46 

66 
49 

60 
58 

62 
58 

66 
59 

79 
60 

70 
55 

61 

64 

58 

49 

52 

46 

65 
39 

66 
46 

70 
50 

80 
58 

69 
53 

67 
53 

66 
44 

69,7 
54,1 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

76 
52 

80 

50 

78 

74 
64 

64 
57 

59 

55 

75 
49 

74 
57 

82 
59 

79 
57 

74 
44 

76 
55 

74 
49 

58 
52 

59 
53 

58 
56 

59 
56 

62 

57 

82 
55 

79 
57 

61 
53 

57 
50 

52 
42 

57 

39 

68 
38 

72 
45 

77 

56 

75 
54 

67 
52 

68 
44 

69.1 
52.1 

PPOVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

75 
59 

78 
58 

76 
62 

74 
63 

74 
58 

58 
52 

72 

50 

73 
52 

78 

59 

70 
60 

70 
51 

74 

59 

70 
49 

59 

48 

63 
47 

60 
55 

60 
57 

66 
56 

73 
57 

70 
59 

63 
52 

58 
51 

52 

45 

56 

46 

68 
43 

68 
50 

72 

54 

68 
55 

59 

48 

64 

48 

67.4 
53.5 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

92 
53 

77 
43 

79 
51 

76 

59 

76 
50 

62 
55 

58 
48 

75 

50 

73 

50 

76 
53 

77 
40 

70 
46 

74 

47 

55 

37 

58 
47 

62 

51 

59 
55 

60 
57 

65 

57 

92 
57 

64 

52 

62 
49 

59 

43 

52 

36 

59 

30 

67 
35 

70 
40 

77 
49 

68 
46 

66 
43 

68.0 
*7,6 

ROCKPORT  I  ESE 

MAX 
MIN 

75 

54 

75 
50 

73 

60 

73 
60 

63 
53 

56 

52 

70 
49 

65 
55 

70 
57 

71 
57 

69 
49 

72 
56 

68 

48 

57 

48 

62 

48 

58 
54 

59 
55 

63 
56 

72 
55 

69 
52 

57 

51 

54 
48 

55 

44 

56 
44 

62 
38 

70 
49 

73 
57 

60 
50 

62 

50 

60 
43 

64.9 
51,4 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 

MIN 

77 
54 

75 
52 

73 
62 

75 

61 

63 
50 

57 

52 

75 
50 

65 
55 

76 
59 

73 
56 

69 
46 

73 
54 

68 
46 

59 
42 

60 
40 

56 
51 

59 
55 

67 

58 

78 
58 

75 
54 

59 
52 

56 
47 

54 
45 

58 
40 

64 
39 

74 
39 

78 
51 

66 
53 

61 
50 

61 
43 

66.8 

50.5 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

74 
56 

90 
54 

78 
64 

75 
63 

65 

59 

60 
56 

76 
53 

76 

60 

81 

60 

72 

59 

72 
50 

78 
63 

70 
52 

62 
54 

64 
54 

60 
58 

60 
60 

64 
59 

78 
57 

70 
56 

64 

54 

60 
51 

54 
47 

58 

44 

68 
47 

69 
52 

78 
60 

70 
52 

70 
52 

66 
47 

69.0 
55,1 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

77 

50 

79 
42 

76 

55 

75 
51 

67 
43 

58 
53 

77 
47 

75 
57 

79 
59 

76 

49 

72 

39 

75 
55 

68 
38 

59 
36 

63 

38 

57 
55 

61 
57 

65 
59 

80 
58 

67 
54 

62 
52 

56 
45 

51 
36 

60 
32 

67 
29 

70 
39 

77 

50 

66 

46 

67 
45 

63 
37 

69.2 
46.8 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

MAX 
MIN 

69 
43 

7* 
45 

74 
52 

73 
45 

64 
34 

6  2 
38 

72 
46 

75 
44 

74 
53 

69 
47 

72 
39 

67 
52 

69 
36 

61 
28 

67 
33 

72 
36 

70 
40 

'7 
46 

76 
45 

70 
41 

61 
41 

55 
39 

47 
35 

58 
25 

66 
28 

74 
39 

68 
49 

64 
37 

49 
35 

50 
37 

66.6 

40,3 

BERLIN 

MAX 
MIN 

74 
44 

71 
41 

78 

46 

79 
52 

72 
33 

64 
35 

60 
38 

79 

44 

79 
45 

76 
49 

65 

36 

77 
42 

70 
39 

58 
28 

69 
32 

68 
33 

75 
35 

80 
39 

81 
39 

90 
45 

62 
46 

63 
43 

55 

36 

50 
25 

64 
26 

75 
32 

78 
39 

70 
38 

59 
36 

47 
39 

69.3 
38.6 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

69 
44 

69 
46 

73 

52 

73 
52 

61 
33 

65 
35 

66 
36 

69 
42 

75 
50 

74 
48 

60 
39 

72 
46 

69 
35 

56 
28 

64 
29 

69 
33 

73 
37 

73 

41 

79 
46 

75 
41 

63 

41 

60 
40 

58 
35 

50 
24 

60 
25 

68 
32 

74 
39 

63 

39 

55 
36 

48 
36 

66.0 
38.7 

COLEBROOK 

MAX 
MIN 

69 
41 

74 
42 

77 
52 

71 
44 

61 
34 

64 
35 

73 

43 

71 
41 

70 
40 

72 
35 

69 

54 

68 
37 

67 
27 

71 
30 

77 
29 

79 
31 

78 
41 

70 
42 

71 
41 

60 
38 

52 

31 

50 
31 

59 

20 

70 
24 

73 
32 

69 

49 

55 

39 

48 
30 

48 
30 

66.8 
36,6 

FA8YAN 

MAX 
MIN 

69 
39 

75 
46 

71 

48 

69 
45 

63 
28 

60 
37 

74 
42 

78 
36 

75 
47 

61 

46 

75 
29 

69 

45 

70 
43 

66 
25 

66 

28 

72 

30 

76 
32 

79 
41 

77 
35 

63 
43 

62 
43 

52 

41 

50 
33 

60 
18 

70 
18 

75 
29 

66 

38 

64 
39 

49 
30 

50 
36 

66,8 
36,2 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

59 

43 

64 
42 

71 

4  9 

72 
45 

58 
33 

60 
38 

62 
42 

70 
40 

72 
46 

70 
45 

59 
38 

68 
42 

69 
33 

51 
25 

63 
29 

69 
40 

72 
36 

77 

37 

76 
42 

69 
39 

51 

37 

58 
30 

49 
34 

45 
23 

56 

65 

30 

69 
39 

57 
33 

50 
33 

46 
34 

62,5 

36,6 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

71 
39 

76 
35 

78 
40 

71 
54 

63 
30 

62 
39 

75 
45 

79 
39 

79 

47 

68 
43 

76 
29 

74 
44 

72 
39 

63 
23 

67 
23 

74 
32 

70 
44 

81 
48 

83 
35 

65 

49 

59 

39 

58 
37 

52 
37 

61 
16 

71 

19 

76 
25 

71 
36 

67 
44 

48 

34 

56 
32 

68,9 
36,5 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

40 
33 

50 
37 

51 
42 

50 
35 

50 
35 

45 
35 

49 
37 

53 
42 

»9 

38 

40 
29 

49 
29 

51 

29 

36 
21 

46 
29 

50 

40 

52 
44 

56 
45 

57 
46 

49 
41 

46 
32 

40 
29 

30 

20 

22 

16 

41 
16 

46 
36 

49 
35 

44 
33 

40 
24 

39 
27 

32 
18 

45,0 
32.5 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

63 
46 

71 
<.5 

61 
51 

59 
48 

61 
34 

55 
.8 

71 
42 

70 
45 

72 
51 

63 
50 

70 
39 

63 

54 

65 

36 

37 
28 

51 
29 

67 
35 

70 
41 

75 

45 

73 
43 

62 
43 

52 

43 

48 
39 

45 
34 

57 

26 

67 
30 

72 
34 

63 
52 

57 
37 

44 
36 

48 
35 

62.0 
40,7 

SOUTHERN 

BlACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

75 

46 

73 

•  1 

7a 
SI 

80 
56 

57 
35 

>3 
35 

63 

49 

79 
43 

90 
55 

91 
51 

57 
34 

77 
.1 

75 
42 

51 
!9 

55 
!9 

67 
39 

70 
k3 

56 

52 

81 
48 

35 
•  9 

57 

•  7 

58 
47 

56 
39 

53 

25 

62 
26 

72 
31 

76 
36 

75 
49 

83 
42 

51 
40 

69.5 
41,6 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 

.0 

74 

14 

75 
55 

S3 
33 

i3 
97 

62 
43 

79 
41 

'9 

.8 

79 
48 

57 
35 

77 

39 

67 
41 

S9 
>9 

5* 
!9 

69 
33 

74 
37 

73 
42 

82 
40 

92 
.3 

58 
.3 

62 
44 

57 
38 

52 

22 

63 
25 

72 
27 

79 
34 

71 
43 

62 
37 

50 
42 

69,9 
38.5 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
45 

31 
.2 

1  1 
'3 

71 
44 

54 
35 

i0 
.6 

90 
49 

83 
45 

J5 

71 
42 

78 
35 

78 

51 

62 
36 

35 

90 

57 

SO 

69 
40 

S3 
36 

30 
56 

66 
55 

59 
33 

56 

50 

57 
47 

56 

30 

54 
24 

73 

26 

77 
32 

76 

46 

66 
45 

50 

44 

61 
33 

70,2 
42,7 

So*  R«i«r«fia*  NotM  Following  Sutton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1963 


Station 


Day  Oi  Month 


CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLANO  W8  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 


71   77   78 
42   39   49 


80 
43 


73   80   81 
50   49   55 


75   79   80 
44   42   51 

72   70   75 


46   42   54 

78   81   80 
49   47   52 


66   58 
32   38 


70   56 
38   47 


64   56 
30   40 


66   63 
38   45 


68   61 
39   41 


68   62 
35   46 


66   61 
42   47 


45   40   43 


74   78   77 
43   38   49 


48   42   50 


71   74   75 


66 

61 

37 

42 

72 

68 

41 

42 

62 

56 

39 

46 

63 

60 

36 

44 

65 

55 

39 

48 

65 

55 

40 

45 

65 

55 

33 

45 

65 

64 

34 

36 

60 

54 

60   81 
41   56 


72   85 

44   58 


31   81 
48 


83   64 
45   57 


83   85 
42   48 


81   81 
50   57 


81   79 
42   47 


76   66 
33   52 


78   61 
32   54 


75   74 
32   55 


60   75 
38   51 


78   73 
36   53 


79   73 
33   57 


79   74 
44   47 


13   14 


15   16   17 


47   39   46 


66   64 
39   45 


66   63 
31   37 


67   56 
39   48 


63   57 
37   42 


66   61 
32   36 


76   79   74 


79   77   75 


56   58   60 


MAX 

MIN 

MAX 

72 

MIN 

38 

MAX 

72 

MIN 

51 

MAX 

72 

MIN 

48 

MAX 

69 

MIN 

4b 

MAX 

70 

MIN 

44 

MAX 

74 

MIN 

43 

MAX 

55 

MIN 

19 

MAX 

71 

MIN 

44 

81 

82 

47 

46 

80 

84 

43 

55 

75 

77 

46 

47 

A3 

64 

44 

55 

72 

84 

47 

55 

81 

60 

42 

53 

73 

78 

43 

45 

61 

77 

48 

55 

77 

78 

43 

47 

78 

40 

80 
55 

87   79 
i      55   47 

70 


78   79 
46   55 


77   65   54 


65   45   53 


77   69   58 


78   65   57 
55   48   53 


66   67 
35   38 


62   65 
28   30 


47   35   36 


53   39   39 


37 

39 

65 

70 

35 

39 

69 

72 

33 

37 

51 

58 

35 

41 

79   60 
42   44 


67   69   69 
54   57   57 


78   78   61 


76   70   73 


73  77  75 

42  45  46 

62  77  79 

33  36  38 

74  77  74 

43  47  56 

67  76  77 

43  46  48 

72  71  78 

41  46  48 


77   73 
34   47 


74   79 
41   39 


77   79 
34   53 


63   73 
43   45 


79   80 
36   54 


79   78 
38   52 


75   73 
35   53 


65   76 
35   36 


73   80 
36   52 


68   75 
35   39 


77   76 
32   50 


79   81 
36   52 


76   73 
40   54 


7  5   64 
34   42 


70   66 
41   27 


77   64 
47   35 


60   63 
38   26 


72   67 
42   31 


65   66 
42   31 


71   66 
42   26 


65   66 
41   36 


59   67 
32   28 


78   62 
45   35 


74   63 
43   32 


70   55 
39   30 


63   63 
40   32 


74   62 
41   35 


71   61 
39   25 


72   60 
41   28 


61   »8 
39   30 


74   58 
43   30 


72   65 
44   26 


77   61 
44   31 


70   63 
43   30 


66   65 
39   24 


75 
41 


69   76 
32   47 


66   63 
45   55 


63   61 
42   52 


71   71 

39   54 


77   66 
37   40 


75   68 
46   55 


67   70 

44   56 


75   65 
38   39 


65   67 
34   46 


65   63 
43   55 


63   68 
33   43 


66   63 
46   56 


65   63 
42   53 


70   61 
42   52 


66   71 
33   37 


65   62 
42   55 


66   69 
35   50 


68   75 
33   47 


61   63 
47   55 


65   70 
40   53 


63   84 
48   39 

'8 


71   61 
48   45 


74   60 
55   50 


64   58 
51 


74   62 
53   50 


66   65 

49   40 


49   52   38 


22   23 


24   26   26   27   28   29   30   31 


37   34   36 


77   69   71 
50   39   53 


67   77   73 


75   62   75 
49   37   39 


69   76   73 


60 
40 


66   58 
51   48 


64   63 
41   36 


87   65 
54   49 


73   68 
52   47 


80   62 
50   39 


52 
37 


61   63 
41   36 


54   54   64 


79   74 
27   43 


77   75 
34   46 


24   31   41 


61   49   5* 
36   35   40 


54 
39 


71   39 

49   41 


62 
38 


66   49   58 
44   39   38 


49 
43 


60   57 
48   43 


66   59 
52   49 


71   59 
51   47 


73   57 
51   42 


83   68 
43   48 


56   54   64 
48   33   26 


56   54 
43   39 


66   59 
50   48 


63   59 
54   39 


76   64 
53   48 


80   58 
53   48 


69   57 
55   46 


69   64 
49   46 


75 
42 


68   60   64 
45   38   43 


61 
43 


69   67   75 
37   28   35 


67   58   66 


54   64   69 


33   29   36 


56   60   66 


55   57   56 


74   78   61 


70   78   77 


76   79   78 


71   75   76 


72   74   77 


62   67   65 
43   52   53 


70 
52 


59 
37 


78 
32 


73   78 
34   37 


72   75   76 


72   76   74 


63   49 
47   46 


56 

30 


77   65   56 

48   45   41 


54 
42 


46 
35 


65   52   61 
44   42   37 


59 

40 


70   76 
29   35 


71   77   76 


58   51   56 


79   76   63 
57   58   52 


72  61  57 

41  39  35 

80  75  60 

46  46  37 


77 
33 


75 

40 


60 
40 


74   60   49 
43   42   35 


60 
36 


52   37 
42   42 


62   49 
42   35 


65 
53 


57 

39 


57   50 
29   15 


55   61 
32   24 


55   51 
40   27 


53   51 
32   22 


52   61 
34   20 


74   74 
33   49 


71   72 
19   28 


75   67 
42   43 


69   79 
31   35 


73   78 
28   36 


75   64 
35   52 


78   74 
34   51 


75   62 
47   41 


48   46   38 


65 

50 


65 
45 


69   67   62 


58   49 
36   33 


59 

4C 


70   56   48 

40   30   36 


55   51 
37   34 


67   56   49 
43   35   41 


56   49 
35   40 


53 
3* 


42 

23 


69.3 
39,4 


T1.4 
44,5 


67.9 
40,9 


72.7 

44,1 


70,7 
41,9 


72.5 
41.7 


69.0 
37,5 


71.4 
44.1 


70,0 
43,9 


66,6 
42,0 


70.1 
43.7 


70.3 
44,7 


66,4 
42,0 


69.1 
38.9 


67,0 
44,5 


68.1 
40.7 


71.6 
41.2 


71.3 
45,6 


68,0 
45,5 


68.8 
38.9 


64,8 
54,6 


68,4 
46,8 


68,9 
46.3 


67.6 
52.4 


68.8 
50.4 


68,5 
39.4 


66.4 
30,8 


66.7 
39.5 


67.6 
40.1 


67.5 
38.6 


65.7 
37.5 


70.1 
39.7 


55.0 
36.2 


66.5 
38.9 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Ot  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

' 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

11 

IB 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

29 

27 

29 

29 

30 

31 

< 

NORTH  OANVILLE 

MAX 
MIN 

67 

74 
41 

75 
50 

68 
38 

65 

34 

66 

39 

48 

75 
42 

74 
48 

60 
41 

74 
34 

67 
40 

52 
32 

64 
28 

68 
31 

74 
34 

77 
39 

80 
44 

74 
44 

54 
42 

60 
32 

53 

40 

48 
30 

58 
24 

68 
26 

76 
34 

65 
46 

56 
34 

46 
34 

50 
30 

65.4 
37,4 

NORTHFIELP 

MAX 
MIN 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

MIN 

72 

45 

79 
42 

79 
52 

76 
48 

68 
35 

69 
41 

77 
49 

'9 
45 

80 
49 

16 
47 

76 
38 

75 
56 

67 

40 

66 
30 

71 
31 

75 
34 

'8 
38 

82 
45 

80 
45 

72 
46 

64 
35 

58 
40 

52 

38 

63 
23 

71 
27 

79 
32 

76 
50 

63 
40 

56 
33 

55 

40 

71.1 
40.5 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

70 

45 

72 

76 
53 

72 

48 

61 
34 

65 
39 

71 
47 

75 
46 

78 
49 

76 
51 

63 
38 

73 
55 

70 
40 

56 
29 

66 
36 

70 
34 

74 
38 

76 
47 

79 
45 

73 
44 

58 
36 

58 
42 

53 
35 

49 
21 

61 
27 

73 
37 

76 
52 

65 
39 

56 
36 

48 
40 

67.1 
40.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

69 
98 

70 
37 

77 
38 

76 
49 

60 
30 

68 
30 

70 
33 

75 
37 

77 
42 

75 
44 

62 

30 

75 
30 

66 
38 

55 

24 

65 
27 

71 
31 

76 
30 

80 
32 

81 
38 

70 
41 

56 
29 

59 
29 

56 
33 

50 
19 

59 
19 

69 
22 

75 
31 

65 
38 

56 
29 

57 
36 

67.3 
32,8 

kESTERN 

RFNNIN6T0N  2  NNW 

MAX 
MIN 

72 
46 

76 
42 

»2 
54 

72 
56 

69 
37 

61 
46 

76 
39 

80 

42 

77 
52 

70 
45 

77 
35 

75 
59 

75 

40 

68 
29 

71 
34 

75 

44 

69 
55 

79 
56 

79 
46 

65 
52 

65 
43 

58 
38 

52 
36 

61 
23 

71 
27 

76 
33 

74 
45 

70 
46 

52 

41 

60 
34 

70.2 
42.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
45 

76 
40 

80 
59 

61 
41 

68 
37 

70 
43 

74 
42 

76 
47 

77 
52 

65 
43 

75 
40 

70 
42 

55 
35 

64 
32 

7  0 
34 

70 
39 

75 

40 

78 

45 

71 
46 

57 
39 

60 
35 

60 
43 

53 
29 

61 
25 

70 
28 

74 
51 

64 
43 

52 
36 

50 
36 

55 

30 

66.8 
40.2 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

76 

48 

76 
49 

HI 
57 

76 
52 

69 
36 

66 

42 

76 
45 

78 
52 

81 
59 

74 
44 

74 
43 

73 
57 

72 

40 

68 
29 

'5 

41 

76 
38 

76 
39 

84 
48 

74 
31 

72 
45 

57 
38 

59 
45 

54 
35 

57 
26 

68 

34 

74 
47 

74 
49 

58 
41 

58 
36 

59 
34 

70.5 
43.3 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

72 

43 

76 

80 
52 

72 
53 

65 
35 

57 
46 

75 
37 

72 
38 

78 
39 

68 

48 

74 
37 

73 
54 

68 
40 

66 
29 

65 
34 

75 
40 

63 

42 

80 
50 

78 
54 

64 
49 

54 

41 

57 
40 

50 
35 

61 
23 

69 
25 

73 
33 

72 
38 

71 

40 

49 

40 

49 
39 

67.5 
40.6 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

73 
47 

77 
45 

81 
54 

73 
52 

66 
37 

64 
41 

74 
43 

78 

78 
53 

74 
52 

75 
39 

73 
53 

72 
39 

68 
30 

70 
35 

76 
39 

71 
40 

80 
50 

80 
45 

74 
47 

58 
43 

56 
44 

51 
34 

61 
25 

71 
29 

74 
35 

74 
49 

73 
41 

51 
40 

58 

38 

70.1 
42.1 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

72 

60 

76 
57 

77 
63 

75 
50 

67 
45 

69 
48 

73 
50 

76 
56 

75 
64 

74 
52 

74 
51 

71 
48 

55 
40 

61 
37 

69 
46 

70 
47 

75 
46 

75 
52 

71 
56 

64 
42 

59 
40 

58 
40 

54 
38 

60 
35 

68 

40 

71 
52 

69 
51 

53 

38 

53 
39 

55 

36 

67.3 
47.3 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

77 
45 

77 
45 

81 
45 

eo 

54 

70 
41 

67 
42 

65 

44 

80 
45 

81 
46 

83 

50 

67 
36 

76 
38 

72 
44 

63 
33 

69 
35 

69 
36 

75 
44 

65 
52 

85 
50 

81 
50 

63 
42 

61 
38 

58 
38 

55 

28 

66 
29 

71 
32 

78 
35 

77 
46 

64 
41 

49 
37 

70.8 
41,4 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

73 
39 

79 
37 

80 
49 

76 
55 

67 
32 

61 
35 

78 

39 

81 
36 

81 
44 

76 
44 

78 
29 

75 
43 

71 
40 

65 
24 

69 
25 

75 
32 

68 
37 

82 
43 

83 
36 

75 
50 

60 
33 

66 

30 

53 
32 

64 
18 

74 
21 

78 
27 

76 
47 

70 
42 

55 
35 

59 
39 

71.7 
36.4 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

69 
45 

70 
42 

76 

40 

79 
52 

70 
38 

65 

41 

59 
41 

77 
42 

78 
45 

77 
50 

68 
36 

74 
38 

73 
40 

60 
31 

62 
31 

64 
31 

72 

49 

66 
52 

76 

47 

79 
47 

58 
43 

55 
35 

55 
35 

51 

24 

62 
26 

69 
31 

74 
33 

72 
49 

62 
43 

50 
40 

67,4 
39.9 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

64 
37 

64 
36 

70 
39 

74 
51 

60 
36 

58 
42 

52 
35 

76 
35 

73 
38 

71 

43 

61 
32 

70 
34 

66 

36 

53 
27 

58 
28 

59 
29 

65 
44 

59 
49 

75 
40 

75 
40 

55 

38 

50 
35 

51 
32 

43 
21 

55 

21 

65 
23 

68 
33 

66 

41 

56 
38 

45 
34 

61.9 
35.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

78 
44 

77 
46 

82 

50 

79 
56 

72 
39 

69 
44 

61 

46 

79 
43 

80 
49 

84 
50 

72 
39 

76 
43 

79 
45 

59 

n 

68 
30 

70 
34 

75 

49 

67 
54 

83 
52 

87 
53 

58 
42 

60 
37 

62 
39 

55 

27 

67 
29 

70 
33 

78 
35 

78 
47 

67 
44 

50 
40 

71,4 
42,4 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

78 
40 

80 
52 

64 
35 

66 
38 

69 
37 

40 

80 

78 
46 

66 
34 

77 
37 

73 
40 

57 

27 

28 

68 

74 
35 

67 

40 

81 
40 

81 
47 

63 
35 

62 
35 

50 
19 

62 
22 

70 
28 

77 
36 

72 
45 

57 

34 

69.7 
36.1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
Ph. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

~js  S 

S  -9  3 

o  ra  « 
£  O  3 

can 

D 

S  o  s 

2  u  ™ 

■5 11 

Station 

a 

> 

u  ®  > 

S  B  2 

a.-  a 

> 
< 

I  _o 
£  1 

g     a 

o   "o  Jj 

S     £ 

o 
0  ~ 

a  J 

< 

o  oi 
o  UJ 

< 

O  l/l 
O  UJ 

0. 
O  UJ 

a. 
o  */i 

O  UJ 

o 

O 

q 

ai 

I 
o 

01 
Ol 

1 
o 

Ol 
Ol 

I 

o 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

65 

- 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

11 

- 

6.5 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

ssw 

14 

13.9 

40 

ssw 

12 

89 

87 

63 

78 

5 

3 

4 

2 

1 

0 

15 

58 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

ssw 

11 

13.8 

33 

sw 

12 

78 

79 

58 

68 

4 

4 

4 

1 

1 

0 

14 

64 

6.4 

BRID5EP0RT  WB  AIRPORT,  CONN. 

NE 

12 

14.3 

31++ 

SE 

29 

82 

84 

59 

73 

4 

6 

1 

0 

1 

0 

12 

- 

5.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

N 

15 

B.2 

38 

NW 

12 

82 

81 

53 

71 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

9 

70 

5.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

91 

56 

76 

3 

6 

5 

2 

i 

0 

17 

- 

6.2 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.H. 

NW 

11 

5.1 

26 

NW 

30 

88 

86 

44 

64 

5 

5 

3 

0 

l 

0 

14 

64 

5.8 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

24 

7.6 

26 

NE 

23 

87 

86 

50 

66 

4 

4 

1 

1 

l 

1 

12 

68 

6.4 

MOUNT  WASHINGTON,  N.H. 

W» 

47 

23.6 

9055 

W* 

30 

74 

71 

63 

69 

0 

3 

7 

2 

0 

0 

12 

49 

6.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

NNE 

21 

13.6 

34 

N 

6 

86 

83 

73 

86 

2 

5 

6 

0 

0 

2 

15 

51 

7.2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

" 

- 

8.5 

27 

S 

29 

- 

62 

57 

- 

4 

4 

1 

1 

1 

0 

11 

64 

6.0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

1 

1 

1 

0 

7 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

N 

16 

8.3 

30 

N 

23 

86 

83 

54 

74 

6 

5 

4 

0 

1 

0 

16 

60 

6.2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.I. 

NNE 

17 

11.3 

28++ 

NNE 

6 

83 

84 

59 

74 

7 

1 

3 

3 

1 

0 

15 

53 

6.5 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

W 

22 

9.6 

26++ 

NW 

30 

87 

83 

57 

74 

3 

4 

3 

2 

0 

1 

13 

- 

6.1 

iS   PEAK  GUST 

*   TO  6  COMPASS  POINTS  ONLY 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1963 


CONNECTICUT 
CENTRAL 
COVENTRY 

MAINE 
NORTHERN 
CARIBOU  WB  AIRPORT 


COASTAL 
NEW  GLOUCESTER 

MASSACHUSETTS 
COASTAL 
ROCHESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
SOUTHERN 
LAKEPORT  2 

MASSABESIC  LAKE 

RHODE  ISLAND 
KINGSTON 

VERMONT 
WESTERN 
ESSEX  JUNCTION  1  N 


Darya* 


.19 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.21 


,1*  .17 
31  29 
83   83 

50 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.13 


.13 


.21 


.1*  .21 
12 


.02 


.17 


50 


.06  .06 
8»  67 
60 
51   50 


17  .11 
25  17 
78 

55 


.01  .45 
180   93 


.17 


.10 


.16 


11  .13 

13  3* 
81  77 
46 


.28 


71   76 
44   46 


12  .09 
34  100 


11  .14  .09 
86  141 
75  63  55 
53   47   43 


.04  ,04  .09 


44 


40 


.14  .15 
52 
59  65 
36   39   41 


01  .01  .10 
32  11  16 
61  66  84 
58   59   60   53 


16  .04  .04 
81 
56 
48   42   31 


73 


091.10  .04 
21  I  22  35 
60 I  68  71 
38   37   43 


12 


.13  .12  .06  .11 

139  83  42  166 

61  56  52|  49 

37  38  38 


.11  .09 
46 

61 
6] 


.07 


.17 


63   51 

44  I  42 


w 


3.74 
2411 
66.7 
45.0 

3.34 

649 

67.1 

44.4 

3.90 
1583 
71.8 
47.3 


2.508 
1099 
70.5 
50.1 


4.21B 

638 
66.9 
45.2 

3.58 


3.57 
2425 


3.73 
1556 

70.8 
47,4 


MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REPER  TO  EXTREMES  OP  TEMPERATURE  OP  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DUR.NG  THE  24  HOURS  ENDI.3  AT  T.ME  OP 


OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1963 


Day  of 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19  20  21  22  23  24  2S  26 


MAINE 
NORTHERN 
CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

LONG  FALLS  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR 
8RIDGT0N  1  NNW 

NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN 
CANNON  MOUNTAIN 

MOUNT  WASHINGTON 

VERM0N1 
NORTHEASTERN 
MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

WESTERN 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TIME 

Day  of  month 

o> 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

STORRS,  CONNECTICUT 

1  INCH 

MAX 
MIN 

74 
65 

74 
62 

72 
65 

74 
66 

67 
61 

62 
61 

72 
58 

74 
62 

74 
64 

74 
64 

72 
57 

70 
66 

65 
60 

64 
54 

64 
53 

61 
58 

62 
60 

68 
61 

72 

62 

66 
64 

64 
60 

60 
58 

5e 

53 

60 
48 

61 

50 

62 
53 

65 
57 

66 

60 

59 

57 

57 
52 

66.4 
59.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
70 

72 
68 

73 
70 

74 
72 

72 

68 

68 
67 

70 
66 

74 

68 

74 
68 

72 
70 

72 
67 

72 

70 

70 
68 

66 
63 

65 
62 

64 
64 

65 

64 

68 
65 

72 

66 

70 
69 

69 
66 

66 
64 

64 
61 

62 
58 

62 
58 

64 
60 

66 
62 

66 

64 

66 

63 

63 
60 

67.5 
65.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
64 

68 
63 

67 
65 

66 
66 

66 
62 

62 
61 

64 
60 

66 
62 

66 
64 

67 
64 

66 
62 

66 
64 

66 
62 

62 
58 

60 
56 

59 
58 

60 
59 

63 
60 

66 
61 

66 
64 

64 
60 

60 
58 

5B 

56 

56 
52 

57 

53 

58 

54 

60 
57 

61 
59 

60 
58 

58 
54 

69.2 
59.9 

KINGSTON,  RHODE  ISLAND 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
62 

68 
62 

69 
63 

73 

67 

67 

62 

62 

60 

66 
59 

66 
63 

68 
60 

68 

63 

66 

61 

67 
64 

64 
60 

65 
57 

64 
56 

59 
59 

61 
59 

63 
60 

67 
61 

64 
64 

64 
60 

61 
60 

60 
56 

59 
52 

58 
52 

58 
52 

61 
55 

61 
57 

59 
57 

59 
55 

63.8 
59.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

69 
65 

72 
65 

67 
65 

68 

67 

67 
65 

65 
63 

64 
62 

66 

64 

69 
65 

69 
65 

68 

63 

69 
65 

65 
62 

62 
60 

61 
60 

61 
61 

61 
60 

62 

61 

be 

62 

66 
65 

65 
62 

63 
62 

62 

58 

59 
57 

58 
56 

58 
56 

60 
57 

61 
60 

61 
60 

61 
59 

64.2 
61.7 

12  INCHES 

5  PM 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

64.0 

24  INCHES 

5  PM 

67 

67 

67 

67 

06 

66 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

61 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

63.0 

BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT . 

1  INCH 

MAX 
MIN 

70 
58 

72 
59 

69 
62 

66 
57 

66 

52 

67 
53 

73 
54 

70 
55 

70 
62 

66 
58 

67 
54 

65 
50 

59 
50 

62 
46 

63 
48 

63 
50 

64 
50 

67 
53 

61 

55 

72 
54 

60 
49 

60 
52 

55 
47 

58 
39 

59 

40 

62 
50 

61 

53 

58 
49 

53 

48 

54 
48 

63.7 
51.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

69 

61 

69 
61 

67 
63 

67 
61 

63 
56 

64 
56 

71 
57 

67 
58 

67 
62 

74 
60 

64 
57 

63 

54 

58 
54 

59 
51 

60 
52 

60 
52 

61 
53 

63 
55 

60 

57 

60 
56 

59 
53 

58 

54 

55 
52 

55 

42 

56 

43 

58 
52 

59 

54 

56 
51 

53 
51 

54 
50 

61.6 
54.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
64 

66 

63 

66 
63 

66 
63 

63 
59 

62 

59 

67 
59 

64 
59 

64 
62 

62 
61 

63 
59 

62 
56 

59 
57 

58 
55 

58 
55 

58 
55 

59 
55 

60 

57 

59 
58 

60 
58 

58 
56 

57 
56 

56 
55 

55 
42 

54 
47 

56 
53 

56 
55 

56 
53 

54 
53 

54 
52 

60.0 
56.6 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
63 

65 

63 

65 
63 

66 

64 

64 

60 

61 
60 

66 
59 

63 
60 

63 

61 

63 
61 

62 

60 

62 
56 

60 
58 

58 

57 

58 
56 

58 
56 

58 
56 

59 

57 

59 

56 

59 
58 

58 

57 

58 
57 

57 
56 

56 

42 

54 

49 

55 
54 

56 
55 

56 
54 

55 
54 

54 
53 

59.8 
57.2 

STORRS,  CONN. 


KINGSTON,  R.  I. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVERt 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPEi 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL.   SOIL  TYPE,   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT .  -  SLOPE  OF  GROUND,  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPE,  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER. 


STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSON 1 A 

BAKERSVILLE 

8ALTIC 

BARKHAMSTED 

BLOOMFIFLD 

BRIDGFPOPT  we  AP 

BROOKLYN 

BULLS    BRIDGE    DAM 

BURLINGTON 

.NOLEWOOD  LAKE 
COCKAPON^ET  RANGER  '■ 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 


COUNTY 


NEW  HAVEN 
0227  LITCHFIELD 
IEW  LONDON 
.1TCHFIELD 


C°EA 


HIL 


DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BPAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 


MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
;  MIDDLETOWN  A  W 
I  MILFORO 

|  MOODUS  °FSE"V<")[0 
MOUNT  CAPMEL 
NATCHAUG  RANGFR  STA 
NFW  HAVFN  W6  AIRPORT 


!  NORTH  GU 
NORWALK  I 
NORWICH 


ROUND  POND 


STAFFORD  SPR 
STAMFORD  5  N 
STFVENSON  DA 
STORRS 


TRAP  FALLS  RESFRVOTR 
WATER6URY  RADIO  W6RY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 
■  WFST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RFSERVOIR 
WIGWAM  OFSEPVOIP 


FAIRFIELD 
WINDHAM 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

FAIRFIELD 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 


1762!  FAIRFIELD 

I  i?9fii  NFW  HAVEN 

;  2268  FAIRFIELD 

2658  LITCHFIELD 

32071  NEW  LONDON 
3446  HARTFORD 
3451  HARTFORD 


4431  HARTFORD 
488  TOLLAND 
T6f  MIDDLESEX 


;  5018  MIDDLESEX 
S07T  NEW  HAVEN 
5129  WINDHAM 
527*  NEW  HAVEN 
5285  HARTFORD 
5445  LITCHFIELD 
5510  NFW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
5693  FAIRFIELD 
5910  NEW  LONDON 

613ll  NEW  LONDON 
6597-  NEW  HAVEN 
6655!  FAIRFIELD 
6660  WINDHAM 
6942:  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7Q02|  FAJOFIFLD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 

HARTFORD 
7946  TOLLAND 

79701  FAIRFIELD 
8069  FAIRFIELD 
813PI  TOLLAND 
8330  LITCHFIELD 
6436|  LITCHFIELD 
8489  FAIRFIELD 
8916  NFW  HAVEN 
9007  NEW  HAVEN 


WOLCI 

won 0 BURY 


AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AI< 
BANGOR  DOW  FJF1 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

RINGHAM  WYMAN  I 
BRASSUA  DAM 
e°IDGEWATE» 
BRIDGTON  1  NNW 


COO  IN 


ISCOT 


MIL 


RTLAJ 


PORTI 


<   WB  j 


PORT 


ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

piiMFOPD  1  S 

RUMFORD 

ff1|MFORO  POWFP  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SQUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
FORKS 
UPPER  DAM 

I  BUR FN  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


eastport 

FAST  SANGFRVILLF  5  SE 
ELLSWORTH 
FUST  IS  2  SSE 
FAPMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINEo 

GILFAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

HAYNESVILLE 


JACKMAN 

JONESBOPO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 


NEW  GLOUCESTER 
'•OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
!  OfJUOSSOC 
•OOONO 

ORONO  2 

PATTEN 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


MIDDLESEX 


LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


0273  KFNNFRFC 
1  02751  KENNEBEC 

03551  PENOBSCOT 

03711  HANCOCK 

0460  WALDO 

0600,  SOMERSET 

08141  SOMFBSFT 
■  0«3t|  AROOSTOOK 

0844J  CUMBERLAND 

0934  CUMBERLAND 
;  1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
1827.  LINCOLN 
2426  WASHINGTON 
2442  PISCATAOUIS 
2620  HANCOCK 
27(10  FRANKLIN 

2869  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 
3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAOUIS 
3651  AROOSTOOK 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3697  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4781  SOMERSET 
4678  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 
5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5460  SOMERSET 

5686  CUMBERLAND 
'  6425  PENOBSCOT 
6427  FRANKLIN 
6430  PENOBSCOT 
'  6435:  PENOBSCOT 
I  65851  PENOBSCOT 

6900  CUMBERLAND 

I  6905  CUMBERLAND 

6937  AROOSTOOK 

717*  PISCATAQUIS 

725oj  KNOX 
72551  KNOX 
7329  OXFORD 
733C(  OXFORO 
7339.  OXFORD 
7407J  AROOSTOOK 
7479  YORK 
78271  SOMERSET 
79*0  OXFORD 
8301  HANCOCK 

8398  AROOSTOOK 
86*1  OXFORD 
8688  PISCATAOUIS 
8721  SOMERSET 
694Z  OXFORD 

5  AROOSTOOK 
915W  KENNEBEC 

31 J  YORK 

360  PENOBSCOT 
9891  WASHINGTON 


OBSERVER 


CO. 


ARTFORD 


ANSONIA  WATEI 
WATER  BUREAU 
BALTIC  MILLS  CO. 

WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
METROPOLITAN  CIS- COMM. 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
ST.  PARK  *  FOREST  COMM 
RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 


JOSEPH  P.  SIMKO,  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY) 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC    , 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 


STATION 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 


r>hf 


I    CHFSTFRFIFL 


GROTON  PUBLIC  UTIL. 

!  CHESTNUT  HILL 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

CLINTON 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

CUMMINGTON  HIl 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JEWETT  CITY  WATER  CO. 

EAST  PEPPERELl 

NEW  LONDON  WATER  WORKS 

I  EAST  WAR^HAM 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 

EDGARTOWN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

,  FALL  RIVER 

KORNEL  BAILEY 

1  FITCHBURG  2  S 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY] 

FOAMINGHAM 

FRANK  P.  0  NEILL 

FRANKLIN 

CONN.  AGR.  EXP.  STATIOh 

GARDNER 

ST.  PARK  +  FOREST  COMM. 

GROTON 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HARDWICK 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

HATCHVILLE 

ST.  PARK 

GREENWIC 
PUTNAM  Vi 
ROCKVILLE 
CONN.  LIGI 
RIDGEFIFLi 
CHARLES  T 
BRIDGEPOR 
BUR.  ENG. 


*  FOREST  COMM. 
WATER  COMPANY 
WATER  COMPANY 

TER  WORKS 


IYDRAULIC  cq 


iFORD  I 


NEW  BRITAIN 
,  SYMONDS 

IUSELTM 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  C< 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 

JAMES  RINTOUL 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  WATER  COMPAN' 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
OSCAR  S.  JOHNSON 


LLIAMSON 
AT  ION  AGENCY 
FORCE 


CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 
KFNNFBFCK  WTR.  PWR.  CO. 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 

U.S.  NAVY  AEROLOGY  DEPT 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
RAYMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLINGS 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 


IPSWICH 
KNIGHTVILLE  da> 

LAWRENCF 

'  MANSFIELD 

I  MFNDON 

1  MIDDLEBOOO 


,  PERU 
PETERSHAM  3  N 
PITTSFIFLD  WB  AlRF 
PLAINFICLO 
PLYMOUTH 
PROVINCFTOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 
PFAOING 
ROCHESTFO 
ROCKPORT  1  FSF 

SALEM  CG  AIR  STAT! 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBP IDGE  3  SW 


700  5P 

290   A  A,  8  A] 

106d  MIDI  Mid 

380   7P  7P 

290  MID  MID 

496  MIO'  MIO 
410! 


JAMFS  A. 
JOSEPH  M 

GARDINER 
RUMFORD 


SCHOFIELD 


AINE  POWER  CO. 


70  12 
67  28 

69  53 

70  55  I 


43  56    70  16 


WILLI' 


I  CUMMING 


CENTR 


11 

46  01 

43  39 

15 

46  39 

11 

45  53 

t 

44  06 

44  06 

1 

44  32 

1 

44  33 

44  33 

IS 

"  " 

J  43 


70  19 

68  00 

69  11 


68  20 
70  59 

69  08 

69  59 

70  52 

67  57 

69  39 

70  37 

68  39 
67  24 


MAINE  POWER  CO. 
.  MASON 

UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 
H.  LAMONTAGNE 

CHARLES  F  BRAGDON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 

ARTHUR  L  CROUSE 

CITY  OF  PORTLAND 
1  U.S.  WEATHER  BUREAU 
I  MAINE  EXP.  STATION 
!  GREAT  NORTHERN  PAPER  CC 


RD  FALLS  POWER  COH 
RD  FALLS  POWER  C0.1 
LE  JANDREAU 
RD  WATER  DISTRICT 


WASHINGTON  2 
WFST  eOIMFiFLD 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 


WINCHENDON 
WORCESTER  WB  , 
WORCESTFO 


BENTON 
BFRLIN 
BETHLfHFM 

BLACKWATER 

BRADFORD 

BRISTOL 


CLAREMONT 
'  CLEAR  BROOK 

C0LE8R0OK 

CONCCO  WB  AIRP' 

CONWAY  1  N 
,  DIXVILLF  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 
.  FAST  DFFRING 
1  ERROL 

EVERETT  DAM 


AINE    POWER    CO- 
£R 
SERVICE 


NATIONAL 

,  MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H.| 
I  BANGOR  HYORO  ELEC  CO   ' 

MADALYN  BENNETT 

UNION  WATER  POWER  CO. 

GORDON  L  DILMORE 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
i  CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

FRANK  J    CORRIVEAU 

RUSSELL  J.  DOW 


HlLLSROo 


2  1 


COUNTY 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIOOLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 


073fi  NORFOLK 
1  0770,  SUFFOLK 
08<ll|  WORCESTER 
0840  PLYMOUTH 
0860  PLYMOUTH 
0998  WORCESTER 
1323!  NORFOLK 
1  13761  8ARNSTABLF 
1430  HAMPDFN 
1436J  HAMPSHIRE 

1  1447]  SUFFOLK 

!  1561  WORCESTER 

I  1774  HAMPSHIRE 

2107!  WORCFSTFR 

I  2369;  MIDDLESEX 

2451  PLYMOUTH 

2S01J  6UKES 

2642J  BRI5T0L 

2806  WORCESTER 

29751  MIDDLESEX 

2997  NORFOLK 
3052  WORCESTEP 
3270J  MIDOLESEX 
3401  WORCESTER 
3471  BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 
3624 


7713  BERKSHIRE 
3772  WORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
3876  ESSEX 
3985  HAMPSHIRE 
4105  ESSEX 
4313  MIDDLESEX 
4449  BRISTOL 
4667-  WORCESTER 
I  4711!  PLYMOUTH 

474*  FSSFX 
4760  WORCESTER 
5159  NANTUCKET 
5246;  BRISTOL 
5265  FSSEX 
5306  FRANKLIN 
5514  WORCESTFP 
1  6004!  NORFOLK 
6251.  HAMPSHIRE 
6262  PLYMOUTH 

I  6311  BERKSHIRE 
6722;  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 

!  64251  HAMPSHIRE 
6486  PLYMOUTH 

I  6661'  BARNSTABLE 

!  6699  WORCESTER 
67831  MIDDLESEX 
6938  PLYMOUTH 
6977  fSSEX 


71? 


HOPKINTON  dam 

HUDSON 

JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


_   ESSEX 
90  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 

7370  FPANKLIN 
7*2T  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 

8^30  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 
8154  WORCESTER 
8159  WORCESTER 

R181  BERKSHIRE 
8367  BRISTOL 
8573  WORCESTER 
8580  FRANKLIN 
8755  NORFOLK 
8793  HAMPSHIRE 
8843  BERKSHIRE 
9093  HAMPOFN 
9136  HAMPSHIRE 
9191  HAMPDEN 

9316  NORFOLK 
9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
9770  WORCESTER 
9923  WORCESTER 
9928  WORCESTER 


0(,75  GRAFTON 
0690  COOS 
0703  GRAFTON 
0741  MERRIMACK 


1552  SULLIVAN 
1590  GRAFTON 
1647  COOS 

1683  MERRIMACK 
1732  CARROLL 
2023  COOS 
2136  CHESHIRE 
2174  STRAFFORD 

:  2284J  HtLLSBORO 

j  2842  COOS 

'  287oj  HILLSBORO 

289a1  coos 

2999-  COOS 
3024  CHESHIRF 

I  3177  MERRIMACK 
3182  MERRIMACK 

:  3359.  BELKNAP 
3530  GRAFTON 
3656  HILLSBORO 
3B5d  GRAFTON 

4062  HILLSBORO 
4219  MERRIMACK 
4234;  HILLSBORO 

431*  COOS 
4399,  CHESHIRE 
4475!  BELKNAP 

0  BFLKNAP 
4556  COOS 
4568  GRAFTON 

6    GRAFTON 


OBSERVER 


NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
UNIVERSITY    OF    MASS. 
M.    C.    STEWART 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
NORTHEAST    WEA.     SVC. 

ESOURCES    COmH 


U.S.    WEATHER    BUREAU 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
METRO.    01ST.    WTR.    COMM 
MASS.    CORRECTIONAL    INST 
CITY    ENGINEER 
CORPS    OF    ENGINEERS 

CLOSED    9/30/62 
U.S.    COAST    GUARD 
OAVID    W    PAPRETT 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM] 

METRO.  DIST.  WTR.  < 
METRO.  DIST.  WTR.  ' 
PHILIP    DATER 

S   OF    ENGR 


MARY    E. 


VIS 


CRANBERRY    EX 
MRS.    ELI2ABE 
RICHARD    C.    BPIGHAM 
DFPT. PUBLIC    WORKS 
MFTRO.    DIST.    WTR.    COMM 


STATION 
B.    HOUGH 


WTR. RESOURCES  COMM 
WTR. RESOURCES  COMM 
WTR. RESOURCES  COMM 
WTR. RESOURCES  COMM 
WTR. RESOURCES  COMM 
F.  SMITH 
WTR. RESOURCES    COMM 


08ERT    SKIl 


ING 


72  05 

720       7A 

73  25 

743   5P   8A 

71  06 

160       7A 

72  35 

190  MIO  MID 

2  27 

71  48 

490       8A 

2  26 

71  48 

690 

73  18 

070   9P   9P 

20  MIO  MIO 

72  13 

635   6A  6A 

72  33 

190  MIO  M|D 

71  15 

200   7R   7P 

72  15 

410        7A 

»2  22 

73  09 

1960       7A 

GINEERS 

HARMON    E     FREEMAN 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
MISS    BFSSIE    WHEELER 
CAPE    *    VNYRD.    ELEC.    CO. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ESSEX    COMPANY 
PROP.    LOCKS    ♦    CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
HAROLD    J.    PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

OANVFRS    WATER    WORKS 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
CITY    ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
JOHN    R    ANDERSON 
MFTRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
DIR.    HARVARD    FOREST 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
PLYMOUTH    CORDAGE    CO. 
CAPE    +    VNYRO.    ELEC.    CO. 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
R.    E.    LAUTZFNHEISER 
NEW    BEDFORO    WATER    WORKS 
REV.    R.    M.    BARKER 

U.S.    COAST    GUARD 

W.    A.    WINSOR 
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NEW  ENGLAND  -  SPECIAL    WEATHER    SUMMARY  -  OCTOBER  1963 


Temperature:      October  was  very  warm,   averaging  gen- 
erally  3"  to  6°  above  normal.     At  many  stations  this  was 
the  second  warmest  October  of  record,   exceeded  only  by 
October  1947.     In  one  climatic  division,  Western  Massa- 
chusetts,  this  ended  a  string  of  17  months,  May  1962- 
September  1963,  without  an  above  normal  month.      The 
17-month  deficit  had  averaged  2.  6°.     Temperatures 
reached  90°  at  some  stations  on  the  7th.     Abnormally 
high  maxima  also  on  the  25,   26,   and/or  27th  set  new  re- 
cords for  so  late  in  the  year  over  much  of  New  England. 
Occurrences  of  freezing  were  much  less  than  normal.  In 
general,  October's  lowest  readings  were  only  a  few  de- 
grees  less  than  September's.     In  fact,  at  quite  a  few  sta- 
tions the  mercury  failed  to  dip  to  the  previous  month's 
low. 

Drought:      Monthly  precipitation  totals  varied  from  near 
6  inches  in  some  of  eastern  Maine  to  less  than  1/4  inch 
in  many  parts  of  the  western  portions  of  Connecticut  and 
Massachusetts,   of  Vermont,  and  of  extreme  western  New 
Hampshire.     Excepting  parts  of  northern  and  eastern 
Maine,  where  substantial  rainfall  was  better  distributed 
through  the  month,  nearly  the  entire  section   experienced 
extremely  critical  dry  conditions.     Rainfall  was  very 
scanty  or  lacking  after  a  substantial  rain  on  September 
29  until  Hurricane  Ginny  brought  relief  to  much  of  the 
stricken  area  on  October  29.     Ginny's  rainfall  was  great- 
est over  eastern  New  England  and  decreased  to  little  or 
none  in  the  extreme  western  portion.     The  drought  was, 
therefore,   not  relieved  in  much  of  the  area  near  and  to 
the  west  of  the  Connecticut  River  until  early  in  Novem- 
ber.    In  this  western  portion  only  a  few  stations  received 
as  much  as  1  inch  in  October.     Most  got  less  than  1/2 
inch.     Quite  generally,  those  with  near  1/2  inch  or  less 
experienced  their  second  driest  October  of  record.    This 
includes  stations  with  records  going  back  for  50  to  100 
years.     This  is  true  also  for  New  Haven,   Conn.  ,  with  119 
years  record,   for  Springfield,  Mass.,  with  116  years, 
and  for  Hanover,  N.   H.  ,   spanning  129  years.     The  only 
drier  October  was  in  1924. 

Many  stations  had  24  consecutive  days  without  measur- 
able rain,   from  October  4  through  the  27th.     A  few  sta- 
tions had  an  even  longer  stretch.     Based  upon  93  years 
of  records  at  Boston,  Mass.  ,  a  24-day  dry  run  may  be 
expected  only  once  in  12  years.     As  this  lack  of  rain  was 
accompanied  by  conditions  very  favorable  for  drying  and 
as  many  leaves  had  fallen  prematurely,   dead  vegetation 
and  forest  duff  became  extremely  dry.     Hundreds  of 
field  and  forest  fires  were  breaking  out  daily  during  the 
latter  part  of  this  period.     Pastures  also  dried  up,   es- 
pecially on  thinner  soils. 

October's  critical  dry  spell  may  be  considered  a  contin- 
uation and  worsening  of  a  longer  period  drought  pattern. 
Again,  however,  this  does  not  apply  to  the  entire  section. 
Even  the  longer  term  pattern  is  spotty,  with  near  normal 
or  even  excessive  rainfall  in  some  areas,   principally  the 
extreme  northern  and  extreme  southeastern  portions. 
For  the  affected  area,  the  drought  should  be  considered 
as  beginning  with  April.     Though  some  areas  had  exper- 
ienced previous  consecutive  dry  months,  beginning  as  far 
back  as  November  1962  and  spanning  12  months  in  all, 
most  deficits  prior  to  April  were  more  mild.     Soil  mois- 
ture and  water  supplies  were  generally  adequate  even  in 
these  areas  through  March.     The  Western  Massachusetts 


Division  averaged  dry  for  the  12  consecutive  months. 
Concord  and  Hanover,   N.    H.  ,  were  individual  stations 
outside  that  area  also  with  12  consecutive  dry  months. 
Their  percentages  of  normal  for  the  year  were  67  and  61, 
respectively.     Turners  Falls,  Mass.  ,   during  the  same 
period  received  65  percent  of  normal.     But  for  the  first 
5  months,  November  through  March,  the  deficits  were 
only  23  percent,    16  percent,  and  20  percent  of  normal, 
for  the  three  stations,   respectively.     For  the  more  cri- 
tical 7  months,  April  through  October,   a  period  when  de- 
mand for  water  is  much  greater,  the  deficits  were    40 
percent,   53  percent,  and  44  percent,   respectively. 

Areas  with  less  than  50  percent  of  normal  rainfall  for 
the  7  months  included  east-central  Vermont,  the  adjacent 
portion  of  western  New  Hampshire,   and  a  small  area  in 
north-central  Massachusetts.     Each  of  these  three  states, 
however,  also  had  stations  with  near  or  above  normal 
totals.     That  is,   percentagewise,  the  extremes  within 
these  states  ranged  more  than  double  from  driest  to  wet- 
test.    In  Vermont,  the  extremes  were  44  percent  at 
Chelsea  and  101  percent  at  Newport.     In  Massachusetts, 
the  range  was  from  46  percent  at  Gardner  to  116  percent 
at  Nantucket  and  in  New  Hampshire,   from  47  percent  at 
Hanover  to  99  percent  at  First  Conn.   Lake.     In  Maine  the 
factor  was  nearly  double,  from  66  percent  at  Hiram  to 
125  percent,  the  maximum  for  New  England,  at  Houlton, 
in  the  northeastern  portion. 

Some  agricultural  effects  in  the  drier  areas  were  mark- 
ed  reduction  in  hay,   pasturage,   and  other  non-irrigated 
crops.     Though  the  drought  limited  their  size,  the  crop 
of  apples  was  still  slightly  above  a  previous  5-year 
(1957-61)  average  due  to  other  favorable  factors.     A 
major  hardship  was  failure  of  wells,   springs,  and  water- 
ing ponds  in  many  rural  areas,   some  reported  as  the 
first  failure  in  memory.      Water  supplies  for  many  urban 
areas  also  became  critically  low.     Many  counties  were 
declared  disaster  areas  for  agricultural  purposes. 

The  U.   S.   Geological  Survey   reported  October  stream- 
flow  and  runoff  to  be  among  the  lowest  of  record  in  the 
drier  areas.     Runoff  was  below  median  values  for  the 
sixth  consecutive  month  in  east-central  Vermont  and 
north-central  Massachusetts.    A  new  record  low  daily 
discharge  was  set  on  the  White  River  at  West  Hartford, 
Vermont,   on  October  31.     The  total  runoff  for  October  at 
that  gaging  station  was  also  a  new  extreme  low  since  re- 
cords began  in  June  1915. 

Hurricane  Ginny,  October  29,    1963:     The  course  of 
Ginny's   central  low  pressure  early  on  the  29th  was  north- 
easterly and  about  125  miles  southeast  of  Nantucket 
around  4  a.  m.     The  course  later  turned  more  northerly, 
crossing  into  Nova  Scotia  near  Yarmouth  and  about  75 
miles  east  of  Eastport,   Maine,    around  4  p.  m.      East 
coast  areas  and  especially  the  Maine  coast  east  of  Port- 
land took  the  brunt.     Only  in  Maine  did  land  stations  re- 
port hurricane  velocities.      Short  period  velocities  reach- 
ed 100  m.  p.  h.,   if  not  more,  at  Rockland  at  about  1  p.  m. 
That  anemometer  only  indicates  to  100  m.  p.  h.     The  cen- 
ter at  that  time  was  about  200  miles  to  the  east-south- 
east. 

On  Nantucket,  the  Broad  Creek  crossing,   created   3  years 
ago  by  another  hurricane,    Esther,  was  widened  25  feet 
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by  action  of  huge  waves.     Cape  Cod's  northern  shore 
experienced  flooding  by   2  to  4  feet  above  normal  tides, 
pushed  by  the  wind.     Wind  on  the  Cape  also  felled  some 
trees  and  utility  lines,  blew  out  windows,  and  tore  shin- 
gles from  homes.     In  Maine,   many  boats  were  broken 
loose  and  damaged  or  capsized.     One  death  there  was 
attributed  to  a  heart  attack  after  an  attempt  to  save  a 
capsized  boat.     Several  sheds  and  barns  were  blown 
down  and  the  Calais  Post  Office  roof  was  blown  away. 

The  development  of  a  violent  but  small  scale  secondary 
low  pressure  center,   200  miles  or  more  to  the  west  of 
Ginny's  low  core,   was  shown  by  a  barograph  trace  at 
East  Boothbay,  Maine,  and  by  other  evidence.     In  some 
respects  this  was  similar  to  a  tornado  though  no  funnel 
was  observed.     This  also  may  have  been  on  a  somewhat 
larger  scale  than  the  usual  tornado.     A  U.   S.   Coast 
Guard  ship,   caught  in  or  near  this  secondary  low,   ex- 
perienced a  sudden  barometer  dip  to  a  low  reading  of 
28.  98  inches  and  registered  a  wind  of  105  m.  p.  h.  ,   at 
which  point  the  anemometer  broke.    At  East  Boothbay,  a 
barograph  made  a  suddenly  rapid  dip  of  0.  23  inch  to  a 
low  of  29.  05   inches,  just  after  2  p.  m.     Observers  in 
this  area  reported  sudden  and  temporary  changes  in  wind 
direction,  as  this  small  storm  center  passed.     At  Wis- 
casset,   damage  to  a  garage  building  was  suggestive  of  a 
tornado.     This  phenomenon  apparently  moved  on  a  north- 
erly course,   opposed  in  direction  to  the  raging  gales 
from  the  north  produced  in  that  area  by  Ginny. 

Another  aspect  of  Ginny  was  the  general  snowfall  which 
occurred  with  the  influx  of  cold  air  borne  by  the  storm's 
northerly  winds.     Falling  on  the  29th  or  30th,   or  both 
dates  at  some  stations,  this  was  the  first  snow  of  the 
season  in  Massachusetts,   southern  New  England,  and 
also  some  southern  parts  of  northern  New  England.     In 
these  areas,   however,  the  snow  melted  as  it  fell  or  ac- 
cumulated only  slightly,  with  most  stations  recording 
only  trace  amounts.     Some  substantial  totals,   up  to  9 
inches,  were  reported  in  northern  New  Hampshire.   But 
in  central  and  northern  Maine  this  was  a  major  snow- 
storm.    Northern  counties  received  from  8  to  18  inches, 
with  amounts  decreasing  to  about  1   inch  near  the  coast. 
Mt.   Katahdin,    not  an  official  station,  was  reported  to 


have  received  up  to  4  feet  of  snow  and  there  the  storm 
took  2  lives.     At  Brassua  Dam  the  storm  dropped  18 
inches,  which  was  soon  followed  by  6   inches  from  a  sec- 
ond storm.     This  set  a  new  official  monthly  total  snow- 
fall record  for  October  for  the  state  of  Maine.     The  prev- 
ious record  was  19.  5   inches  set  at  Van  Buren  in  1925. 
The  heavy  wet  snow  in  Aroostook  County  stalled  hundreds 
of  automobiles  and  also  weighed  heavily  on  trees  and  util- 
ity lines.     Fallen  trees  and  utility  failures  were  there- 
fore more  numerous  than  would  have  occurred  from  the 
wind  alone. 

Over  most  of  the  section,  Ginny  was  welcome.     The  re- 
sulting precipitation  allowed  woods  and  fields,  which  had 
been  closed  to  all  recreational  purposes  while  tinder-dry, 
to  be  reopened.     This  rainfall  was  also  a  promising 
start  toward  replenishment  of  soil  and  reservoir  water 
supplies. 

Sunshine:      The  number  of  clear  days  was  exceptional 
save  only  in  the  rainier  area  of  northern  and  eastern 
Maine.     Total  sunshine  was  therefore  also  exceptional 
for  most  of  New  England  and  set  new  marks  for  the  en- 
tire period  of  record  at  such  widespread  stations  as  Bos- 
ton,  Mass.  ,   Burlington,   Vt. ,  and  Hartford,   Conn. 


Robert  E.   Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston,  Massachusetts 


Joseph  J.   Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,   Connecticut 
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10 

10 

22. 

22 
1 

10 
10 
22. 


28  10 
24  10 


554 
522 
535 

529 

511 

510 
504 
498 
461 


515 
554 
475 
460 

560 
436 
481 
519 
597 

610 
531 
611 


357 

417 
270 
402 
404 

470 
412 

474 
357 
318 


?z 


.33 

.26 
.26 
.16 
.24 

.91 

.29 


3.10 
2.63 
3.40 

2.88 

6.11 
2.60 
4.28 
3.85 
3.66 

1.71 
1.92 
1.74 
2.00 
2.31 

1.87 
2.55 
3.35 
4.13 
5.07 

3,96 
2.83 
5.87 

3.24 


2.15 
3.25 
1.53 
2.72 

3.00 

3.58 
3.15 
4.69 
1.72 
2.40 


3.23 
2.82 


2.57 
2.83 
3.33 


3.05 
3.19 


3.27 


.  1.38 


1.67 
1.72 


1.74 

1.11 


.06 
.13 
.16 
.45 
.38 

,09 
.10 


.22 
.23 
.55 

.18 
.26 

.21 

.42 
.25 
.13 


.47  29 


.67 
.49 
.13 


.20 
.19 
.23 
.16 
.14 


.29  29 


1.87 
.92 
.74 


1.53 
1.17 
1.51 
1.49 
1.55 


.74  30 
.94  29 


.72 

.92 

1.16 


.69  04 
.96  29 


1.06 
2.00 
1.54 

.98 
1.43 
1.95 


1.62 
2.09 
1.09 
1.62 
1.60 

1.65 

2.20 
2,50 
1.15 
1.73 


24.0 
4.0 
12.1 

15.5 

15.4 
14.8 

7.0 
16.0 

7.5 


6.0 
12.0 

5.9 
12.4 

10.5 
19.0 
15.0 

13.0 

11.3 

12.3 


11.7 
7.2 

2.0 
5.0 
10.0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


3   1   0 

2  0   0 

3  0   0 


See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1963 


Tomporaturo 


MAOTSON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OROMO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATFRV1LLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOOrLAND 

DIVISION  02 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRU'-SWICK 
0A*ARISC0TTA  mills 

eastport 

Ellsworth 

jonfsboro 

new  gloucester 

portland 

portland  wb  airport 

rockland 
sanford  2  nnw 

division  03 


MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAe  S 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 

CIVISION  01 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

birch  hill  dam 
blue  hill  wb 

buffumville  dam 

chestnut  hill 

Clinton 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHElBURNE  FALLS 

springfield  armory 
tullv  dam 
turners  falls 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION  02 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOwN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


n 


67.0 
64.9 
63.8 
66.4 
67.6 

69.  8 
69.3 

63.6m 
6  3.4M 


64.7 
67.9 
63.7 
66.2 
60.  8 

65.0 
62.4 


65.  2 
70.9 


<i 


70.6 
67.3 
70.2 
70.3 
68.5 

70. 1 
72.3 
69.2 
69.1 
72.2 

72.4 
73.2 

72.4 
72.1 
70.1 

68.7 
69.6 
67.7 
70.7 
69.8 

73.3 
74.2 


69.9 

71.7 

67.5M 

64.7 

64.8 

68.2 

68.8 

66.9m 

72.7 

62.9 


38.9 
35.2 

36.6 
36.9 
38.8 

39.1 
35.8 
35. 4M 
36. 2M 


43.9 
39.3 
41.2 
41.2 
42.3 

38.8 
37.9 


37.8 


40.7 
36.4 


35.8 

41,8 
37.5 
33.6 
39.4 

37.4 
36.9 


37.8 
36.1 
38.5 
36.6 
46.7 

37.9 
47.1 
45.0 
37.6 
41.2 

41.5 
45.7 
44.4 
43.8 
38.9 

37.0 
43.3 
3*.7 
37.1 
40.2 

39.6 
42.9 

45.5 


50.1 
41.3 
50.  8M 
44,1 
46.5 

47.2 
42.7 
45. 3M 
42.6 
48.6 


53.0 
50.1 
50.2 
51.7 
53.2 

54.5 
52.6 

49. 5M 


54.3 
53.6 
52.5 
53.7 
51.6 

51.9 
50.2 
55, 8M 
54,9 
52.3 

53.0 
53.7 


51.8 
54.8 
52.9 
51.8 
53.5 

53.7 
52.9 

53.1 


54.2 
51.7 
54.4 
53.5 
57,6 

54.0 
59.7 
57.1 
53.4 
56.7 

57.0 
59.5 
58.4 
58.0 
54.5 

52.9 
56.5 
51.2 

53.9 
55.0 

56.5 

58.6 

56.8 
55.7 


60.0 
56.5 
59. 2M 
54.4 
55.7 

57.7 
55.8 
56. 1M 
57.7 
55.8 


11 


5.4 
2.2 


3.7 


2.7 

3.7 
5.4 

3.9 

4.0 

2.4 


4.9 
4.9 

4.3 

3.8 
5.5 

5.8 
4.8 


3.2 

1.5 

1.9 

5.6 
6.3 
3.3 


2.0 


368 
455 
450 
408 
362 

323 

381 
472 
464 


330 
351 

3H4 

346 

410 

401 
453 
296 
320 
395 

364 

355 


403 
322 

376 
40* 
347 

349 

368 


328 
408 
333 
355 
262 

337 

201 
262 
360 
274 

267 
205 
218 
231 
327 

370 
264 
417 
337 
310 

274 
224 


:i 


Precipitation 


8 

0 

4 

0 

9 

0 

14 

0 

7 

0 

8 

0 

8 

0 

9 

0 

12 

0 

8 

0 

9 

0 

1 

0 

8 

0 

0 

0 

1 

0 

10 

0 

5 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

8 

0 

9 

0 

t 

0 

11 

0 

7 

0 

7 

0 

6 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

2.45 
3.49 
3.22 

1.66 
1.66 

2.47 
2.08 
3.89 
5.89 

2.89 


4.49 
3.98 
2.04 
4.10 
4.40 

3.71 

4.02 

1.84 
1.85 

4,22 
2.35 


.47 
1.04 
.52 
.42 
.42 


.16 


,50 


.32 

.63 
2.12 

.47 
1.75 

1.28 
1.52 
1.50 
•  92 
1.2* 

1.74 
1.83 
1.71 
1.85 
2.00 

.89 
,46 
.53 

.7* 

2.04 

1.98 
2.19 

1.46 

1.36 


1.25 
1.72 
3.51 
1.59 
1.99 

1.53 
2.12 
2.80 
2.28 
3.92 


.75 
.39 


1.79 
1.02 

1.64 
.81 


•  2.75 

•  2.85 

-  2.8} 

-  3.03 

•  2.65 

-  2.75 


2.73 


1.S4 
1.86 


•    2.19 


1.31 
1.16 
1.32 
1.31 


2.78 

2.70 

2.33 

1.06 
2.01 
1.87 


1.89 
1.37 


1.85 

1.70 


1.06 
.22 


1.18 
1.96 

1.78 
.70 
.83 

1.78 
1.30 
1.88 
2.90 


2.87 
2.40 
1.29 
2.40 
2,75 

1.93 
2.04 
,78 
1.29 
1.24 

2.19 

1.90 


.37 

.57 
.33 

.20 
.31 

.08 
.35 


.29 
.45 

1.53 
.25 

1.48 

1.16 

1.36 

.97 

.67 

.99 

1.44 
1.35 
1.19 
1.40 
1.37 

.52 
.21 
.32 
.45 
1.77 

1.53 
1.52 


1.04 

1.52 

2.06 

.92 

.99 

1.22 

1.90 
1.45 
1.95 
2.55 


3.0 
2.0 
3.0 
3.0 
1.4 

4.0 
T 


1.0 
2.0 
3.0 


1.0 
T 


i! 


T 

0 

T 

0 

.0 

0 

.0 

0 

T 

0 

.0 

0 

.0 

0 

T 

.0 

0 

T 

0 

T 

0 

T 

0 

.2 

T 

T 

0 

.0 

0 

.0 

0 

T 

0 

T 

0 

.0 

0 

T 

0 

T 

0 

.0 

0 

T 

0 

.0 

0 

.0 

0 

T 

0 

.0 

0 

T 

0 

T 

0 

T 

0 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0 

1.0 

1 

.0 

0 

.8 

0 

T 

0 

.0 

0 

.0 

0 

T 

0 

Sm  Reference.  Not*!  Following  Station  Index 
-    207    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MEW    ENGLAND 
OCTOBER    1963 


CONTINUED 


NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCkPORT  1  ESE 

salfm  cg  air  station 

sandwich 

Taunton 

division  03 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BERI  IN 
BETHLEHEM 
COLFBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON       //' 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION  01 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM  I 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       I 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKFPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  StlNAPEE 
NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETFRBORO  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION  02 
RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION  01 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOPMFIELD 
CHEl  SEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  1ND0E  FALLS 
MIDDLESEX 

MQNTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATFRBUfiY  1  NNE 
WEST  3URKE 

TIVISION  01 


?E 
II 


68.2 
70.1 
66. A 
69.* 
65.5 

67.1 
69.0 
69.2 


68. 

8 

69. 

1 

70. 

a 

69. 

5 

71 

3 

69 

2 

71 

5 

69 

3 

73 

1 

68 

2 

68 

.8 

71 

.1 

70 

.6 

66 

.1 

Temperature 


<  S 


49.8 
46.9 
46.8 
39.8 
47.3 

49.7 

50.0 
39.6 


70.4 

71.1 
69.4 
68.1 
68.1 
68.1 

71.2 
71.9 
67.9 
69.5 


62.7 
70.0 
69.3 
65.5 
68.6 


67.5 
67.9 
68.0 
65.8 
67.5 

64.9 
69.8 
54.3 
65.8 
64.5 


65.7 

38.8 

67.8 

34,9 

63.8 

36.1 

65.0 

34.2 

65.6 

32.4 

60.5 

32.7 

68.3 

30.7 

M 

41.6 

28.5 

63.9 

38.7 

35.7 
33.0 
36.8 
35.0 
36. OM 

37.3 
37.2 
37.0 
35.1 
42.5 

34.6 
37.4 
37.4 

40.0 
37.0 

42.2 
39.2 

34.4 
38.1 
34.4 

36.3 
37. 2M 
42.1 
35.9 


49.7 
43.2 
41.7 

48.0 
45.0 


A-l 


59.0 
58.5 
56.7 
54.6 
56.4 

58.4 
59.5 
54.4 

57.0 


52.3 
51.4 

50.0 
49.6 
49.0 

46.6 
49.5 
I 
35.1 
51.3 


52.3 
51.1 
53.8 
52.3 
53. 7M 

53.3 

54.4 
53.2 
54.1 
55.4 

51.7 
54.3 
54,0 
53.1 
53,7 

56,7 
54.3 
51.3 
53.1 
51.3 

53.8 
54. 6M 
55.0 
52.7 

53.5 


55.5 

56.8 
56.8 


33.4 
27.1 
38.9 
35.7 
33.6 

36.2 
37.2 
33.  3M 
37.5 
37.5 


26.5 


50.5 
47.5 
53.5 
50.8 
50.6 

50.6 
53.5 

43. 8M 

51.7 

51.0 


3.1 
3.8 


1.9 
3.3 


5.4 
3.1 


3.8 


4.2 
6.5 


4.5 


5.5 
4.9 
4.3 


4.6 
3.6 


4.5 

1.0 
3.1 
3.6 
2.3 


No.  of  Dayt 


200 
225 
253 
323 
282 

225 
198 
328 


397 
419 
459 
470 
488 

561 
472 

924 
421 


397 
425 
342 
391 
359 

367 
328 
365 
334 
299 

403 
331 
336 
372 

348 

272 
331 

417 
369 
419 

352 
316 

3oe 

376 


266 
266 
292 
249 
259 


Precipitation 


■A 


:\ 


0  10 
0  9 
0 


444 
535 
354 
435 
442 

448 
355 
625 
405 
431 


366 
373 
569 


il 

h 


1.28 
1.83 
2.93 
1.77 
2,09 

2.74 
3.80 
1.88 


.79 
1.26 

1.02 
1.55 
1.45 

1.48 
.59 

3.89 
2.31 


.97 

,65 

1.22 

1.28 

2.35 

1.17 

1.05 

.26 

.98 

1.05 

.29 
1.33 
1.62 

.51 

1.38 

1.68 

.96 

1.09 

1.86 

.68 

1.22 

2.09 

1.80 

,66 

1.17 


-  1.77 
.  1.75 


•  1.62 


1.24 
1.35 
1.60 
1.38 
1.68 


2.44  29 
1.90  31 
1.48  29 


1.05 


1.86 
2.16 


2.30 
2.93 


1.44 
.82 


1.94 
2.56 

I.  81 


1.49 
1.58 
1.94 
1.72 
1.63 

1.67 


1.26 
.22 

1.17 
.21 
.30 

.19 
.55 

2.01 
.76 
.29 


.37 
.63 


•  1.84 

-  1.53 

-  1.35 

-  1.47 

-  1.51 


2.19 
2.93 


.32 
.34 
.35 
.51 

.69 

.37 
.30 

1.81 
.96 


2.66 
2.82 
2.72 


.57 
.3* 
.67 
.87 
1.72 

.62 
.56 
.10 
.64 
.52 

.15 
.89 
.99 
.25 
1.16 

1.30 
.53 

.42 

1.22 

.28 


.87  29 

1.44  29 

1.29  29 

.37  03 


1.24 
1.50 
1.87 
1.65 
1.46 


T 
1.3 

.0 

T 

T 

.0 
•  0 


.5 

4.0 
2.5 

2.5 

8.0 

T 

1.1 

12.7 

5.8 

3.1 


2.0 

T 
.0 


No.  of  Dayt 


1  30< 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
T 


0  0 
0  0 
0 

2   1 
2   0 


0   0 
1 


See  Reference  Notet  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1963 

Ten 

tpttra 

ure 

Precipitation 

si 

o   E 
*   1 

.   E 

N 

CO 

i 

< 

M 

h 

j 

X 

I 

1 
j 

| 
a 

5. 
a 
I 

I 

No.  of  Day. 

1 

s- 

a 

I 
1 

0 

i 

Snow,  M.-' 

No.  of  Doyi 

Station 

Max, 

Mln. 

} 

Is 

I 

I 
t 

a 

j 

0 

St 

i 

8 

8 

si 

.8i 

SI 

■A 

:\ 

WESTERN 

BENNINGTON    2    NNW 

BURl  INGTON    hB    AIRPORT         R 

CORNWALL 

DORSET    1     S 

Rutland 

68.9 
65.2 
68.8 
68.1 
70.3 

37.9 
38.1 
43.2 
36.7 
39.4 

53.4 
51.7 
56.0 
52.4 
54.9 

3.1 

5.8 

5.4 

86 
83 
88 
83 
86 

7 
7 
7 
7 
7 

26 
24 
27 
25 
25 

13 

9 

13 

13. 
31 

355 
411 
287 
387 
314 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

1 1 

6 

10 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

.36 
.50 
.43 
.65 

.38 

-  2.47 

-  2.56 

.16 
.23 
.15 
.33 
.11 

04 
03 
08 
11 
11 

T 
T 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAIH  T    ALBANS    BAY 

65.5 

47.1 

56.3 

78 

7 

30 

9 

266 

0 

0 

1 

0 

.47 

.23 

04 

T 

0 

2 

0 

0 

T1V1SI0N    02 

54.1 

4.7 

.47 

-    2.64 

T 

SOI  THEASTERN 

8ELI OwS    PALLS 
CAVFNDISH 
REAC5BORC    1    SSE 
SOMF/RSET 

VERNON 

70.0 
70.3 
68.2 
63.7 
71.5 

36.4 
33.2 
36.1 
33.6 
36.9 

53.2 

51.8 
52.2 
48.7 
54.2 

4.9 
4.3 

90 
88 
84 
79 
91 

8 
7 
8 
8 
8 

28 
22 
27 
23 
28 

15. 

13. 

13 

10 

14. 

363 

411 
398 
504 
329 

1 

u 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

13 
12 
12 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

.51 
.37 
.62 
.60 
1.07 

-  2.39 

-  3.01 

-  2.95 
•    3.40 

-  1.94 

.28 
.25 

.46 
.30 
.78 

04 
03 

04 
04 
28 

.0 

T 

T 

T 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 

1 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WOOPSTOCK    3    E 

67. 2M 

32. IM 

49. 7M 

2.1 

86 

8 

23 

13. 

472 

0 

0 

15 

0 

.22 

-    2.94 

.12 

04 

T 

0 

1 

0 

0 

TIVISION    03 

51.6 

4.4 

.57 

-    2.80 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  91°    on    the   8+   at    4   stations 

Lowest  Temperature:  15°    on   the   1st    at    Long  Falls   Dam,    Me„ 

Greatest  Total  Precipitation:  6.11    inches    at    Fort    Kent,    Me. 

Least  Total  Precipitation:  0.10    inch   at   Union   Village   Dam,    Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2.90    inches   on   the   30th   at    Woodland,    Me. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        24.0    inches    at   Brassua   Dam,    Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  18    inches   on   the   31st    at   Moosehead,    Me. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 

N0R7HWEST 

6AKERSV1LLE 
BARKHAM5TED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAK  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
TORRINGTON 

WEST  MARYLAND 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOODBURY  3  w 

CENTRAL 

AN  SON  I A 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  BRAINARO  FLO  //R 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  6  W 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAuG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

5TORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL 

BRIDGEPORT  wB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

MAINE 

NORTHERN 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

8RASSUA  DAM 

BRIDGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     / 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAO 
OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

SQUA  PAN  OAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  6UREN  2 
WEST  FORKS 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

6RIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWI5TON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 


.33 

.26 
.SI 
.3T 


10  I  n  I  12  I  13  I  14  I  15   16  I  17   18   19   20  |  21   22  |  23  |  24   25  |  26  |  27   28  |  29  |  30   31 


3.  »3 

3.66 
1.71 


2.00 
2.31 
2.9* 


3.3S 

■•.13 
5.07 


1.78 
5.87 
3.27 


.20 

.86 

• 

.H 

1.53 

.SO 

1.00 

.11 

1.17 

.13 

1.51 

■  Tl 

l.*» 

.15 

1.55 

.35 

.22 

1.16 
.08  1,63 


.03  1.62 

T    2.09 

.02  1.09 

1,62 

1.60 


,02  2,20   ,42   .03 


.50  2.50   .»9 


1.16 
1.96 
1.7« 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


Day  of  Month 


1.04 

•  .10 


3.71 
4.02 
4,81 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNN 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 

8RUNS.ICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

J0NESB0R0 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 


MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTvILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  wB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  OTIS 

CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLANO 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

8ELCHERT0WN 
BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCH8UR0  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDwICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBAROSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORO 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON  I  NNE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT      , 

BROCKTON  1,72 

CAMP  WELLFLEET  3.51 

CHATHAM  LT  STA  2.26 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE  2.09 

SALEM  CG  AIR  STATION         2.74 

SANDWICH  3,80 

SEGREGANSET 


13   14   IS 


25   26   27 


.01       .70 

1.93 

.01       .80 

2,04 

.05    2.79 

1.18 

.12      ,78 

■ 

.19    1.29 

.15 

.23    1.24 

.36 

.30    2.19 

.78 

.05 

.*5 

.to 

.53 

.07 

.28 

.22 

.25 

.18 

,48 

• 

.24 

1.05 

.•> 

03 

1.90 

.1 

1,45 

1.1 

1.70 

.1 

1.96 

.2 

IS 

1.95 

.1 

40 

2.55 

.a 

1.2* 

T 

1.62 

.5 

1,62 

.3 

1.33 

.3 

1.30  1.60 


•06  2,44 
LIT 
1.72 


notes  following  Station    Inde< 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEN 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  »  5 

LANCASTER 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON       / 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  POND 

SOUTHERN 

8LACKWATER  0AM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

F1TZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSA8ESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  5UNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  wEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 
WINDHAM 
WOLFE80RO 
WOODSTOCK 

RHOOE  ISLAND 

MODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


NORTHEASTERN 


ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAITSF1ELO  2  WSW 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS   BAY 

SALISBURY 


1.22 

1.28 


Day  of  Month 


i.se 
.♦0 

1.6* 


.AS 
.3* 

.19 


10       11       12       13       14       I5       16       17       18       19      20      21 


.03      .01 
.09      .It 


23       24       25 


27       28       29       30       31 


.31 

.1* 

.07 

.20 

.19 

.92 

.31 

.01 

.31 

.1* 

.10 

.99 

■  I! 

.69 

.10 

.09 

.28 

.37 

.0* 

.1» 

.02 

.2* 

.38 

.30 

.56 

.25 

.38 

.53 

.09 

.25 

■  *6 

■  22 

.09       .87      T 


.20  1.2* 
1.90 

,01  1.87 
1.69 

.19    1.A6 

l.5» 


.01 

7  T 

.02      .02 


See  rel.ience  notes  loUowing  St.hon  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NEM  ENGLAND 
OCTOBER  1963 

Station 

1 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    |    5        6 

7    |    8    |    9 

10   |   11 

12 

13  |   14   |   IS 

16  [   17  |    18 

19       20       21 

22       23       24 

25  |  26   |  27 

28  | 

■/■)       30 

31 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 

NEhFANE 
PERU 

•  91 

•  J' 

.69 

•  91 

•  69 

.29 

.29 

T 

.20 

.09 

.92 

.09   T 
.09 

T 

T 
.06 

.03 

.09 

T 

.11 

T 

.16 

.19 

.10   .02 
.09   T 
.26   T 
.09   .02 

.0? 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

.92 

•** 

.-" 
.60 
.16 

.66 

•  92 

•  29 

•  90 
.19 

T 
.02 

.02 
.06 
.09 

.10 
.10 
.19 
.21 

.09   .01 

T 
.02   .02 
.02   .01 

T 

UNION  VILLAGE  DAM        R 

VERNON 

wAROSBORO 

NHITINGHAM  »  W 

WOODSTOCK  3  E 

.10 
1.07 
.29 
.69 
.22 

.10 
.0' 
.09 
.26 
.12 

.09 

.06 
.01 
.02 

.'8 
.11 
.13 

T     I 
.22 

.09 

.09   .02 

T 

i 

notes  following  Station  Index. 
-    213    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1963 


connecticut 
morthwest 

bills  br1dgf  dap 

cream  hill 

falls  village 

norfolk  2  sw 

salispury 

SmepalG  dam 

wigwam  reservoir 

CENTRAL 

Burlington 
colchester 
covfntry 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLFTOWN  4  w 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
5TORRS 

waterpury  radio  wBry 

COASTAL 
BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NFW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NCRWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WFSTBROOK 

MAINE 
NORTHERN 

BRASSLlA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

El  ST  IS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 


Day  Of  Month 


64   71   68 


53   58   68 
31   33   45 


61   72   75 
32   46   45 


35   47   47 


61   67 
35   37 


30   47   56 


61   65 
25   39 


68   75 
34   48 


67   77   74 
35   49 

70   79 


62   67   76 
27   34   34 


58   64 
34   48 


63   69 
34   42 


67   72   71 


69   77 
31   47 


MAX 
MIN 

65 

43 

MAX 
MIN 

61 
37 

MAX 
MIN 

64 
42 

MAX 
MIN 

65 
39 

MAX 
MIN 

65 
35 

MAX 
MIN 

63 
32 

47   60   72 


59   73   67 
29   39   47 


60   73   65 
29   32   42 


58 

67 

79 

47 

28 

31 

68 

50 

56 

44 

32 

35 

57 

67 

77 

44 

29 

40 

73 

56 

73 

46 

34 

37 

73 

60 

75 

48 

32 

40 

75  60  68 

48  35  37 

63  68  81 

46  28  41 

74  59  67 

42  22  30 


59   67 
48   35 


75   61 
46   24 


67   70 
46   33 


74   64 
51   32 


68   71 
42   25 


48   35 

74   70 

45   30   40 


65   72 
39   45 


57   55   39 


40   51   31 

70   77   59 
49   54   34 


83   77   60 


64   76 
36   41 


55 

56 

BO 

85 

46 

57 

81 

85 

47 

52 

64 

72 

40 

39 

62 

66 

38 

40 

69 

79 

35 

38 

64 

75 

30 

3* 

47 

62 

28 

28 

63 

61 

25 

43 

61 

57 

27 

50 

46 

24 

57 

58 

27 

49 

67 

72 

34 

47 

66   73   65 
28   33   45 


57 

65 

52 

38 

71 

65 

38 

43 

67 

72 

35 

46 

66 

72 

40 

38 

88   6 
53   39 


78   61 
60   40 


86   67 
49   30 


84   61 
57   41 


69   62 
53   39 


72   63 
53   36 


88   70 
45   36 


80   64 
54   38 


75   64 
52   42 


74   71   65 
58   54   46 


80   73   62 
60   56   43 


76   72 
59   54 


78   80   71 
41   57   44 


80   77   64 
38   43   38 


62   66 
32   32 


65   78 
29   36 


59   64 
22   29 


66   74 
32   39 


65   72 
33   39 


67   77 
31   37 


61   64 
25   30 


57   60 
31   41 


64   71 
35   37 


82 
58 

83 

56 

74 
44 

64 
31 

65 

35 

72 
47 

89 
42 

76 
49 

62 
34 

65 
27 

74 
30 

65 
36 

82 
53 

79 
60 

63 

39 

63 
32 

72 

37 

70 
46 

88 
52 

84 
53 

65 

36 

67 
29 

75 
38 

73 

47 

76   66 
54   39 


70   73   50 
44   45   24 


69   56   46 
43   44   23 


59   54   42 
45   30   25 


80 
46 


68   62 

49   50 


68   64 
37   44 


68   64 
45   48 


61   72 
38   41 


73   70 
33   35 


59   52 
26   38 


52   52   48 
23   32   34 


71   77 
26   33 


60   71   76 
31   34   44 


68   73 
33   42 


62   72 

32   36 


75   75   76 
52   56   48 


76   77   78 
42   48   47 


76   76   78 
42   43   46 


79   79 
45   44 


72 

50 


69   72 
39   47 


63   68   74 
32   33   39 


64   67   73 
33   35   43 


64   64   74 
34   34   35 


80   79 
40   45 


78   78 
31   35 


77   81 
41   44 


80   79 
40   43 


83   79 
46   44 


79   79 
35   37 


75   75 
50   47 


66 

88 

81 

82 

32 

41 

43 

44 

73 

no 

81 

76 

2<- 

33 

34 

37 

70 

77 

78 

77 

43 

52 

5* 

55 

64 

80 

79 

80 

35 

41 

40 

46 

78 

45   45 


66   75 
33   31 


64   70   76 
27   28   36 


74   79   67 


79   80   77 


78   83   75 
48   47   44 


79   72 
49   45 


80   74 
45   40 


81   75 
40   34 


72   76 
48   42 


62   70   79 
40   35   36 


64   66   74 


45   31   36 


82   83 
40   42 


78   79 
50   57 


79   81 
38   41 


70   71   71 
43   44   45 


74   76 
47   42 


73   78 
48   42 


83   75 

40   37 


76   71 
48   45 


79   77 
47   43 


83   75 
48   45 


74   78 
43   37 


73   76 
51   48 


77   77 
42   43 


82 

40 


80   67 
39   40 


55 

70 

75 

73 

63 

25 

33 

36 

35 

34 

65 

73 

68 

60 

71 

2  8 

33 

53 

35 

30 

68 

73 

70 

56 

72 

29 

36 

49 

35 

34 

50   48   49 


72   80   69 
47   48   42 


43   49   42 


64   67   75 


76   66   78 
45   34   40 


62 

38 


74   58   70 
45   36 


56   68   80 
43   37   37 


78   57   68 
39   28   33 


64   68   79 
45   40   43 


61   68   73 
40   40   42 


61   69   77 
37   35   42 


79   59   66 
39   34   38 


72   56   62 
43   42   44 


69   65   76 
45   41   41 


80   61   67 
47   42   42 


57   69   79 
43   29   33 


55   67   77 
41   37   42 


75   79   81 

44   40   41 


56   64   72 
49   50   46 


58   62   71 
46   46   44 


59   63   68 

47   49   45 


76   57   66 
48   48   43 


74   68 
42   42 


70   62   72 


80   60 
42 


61   54   47   60 
48   40   36   36 


48 
37 


43 
34 


72   50 
48   42 


68   50   40   58 
47   40   32   34 


75 
38 


76   76   53 
44   39   30 


76   78   79 
42   45   47 


75   81   82 
43   45   50 


40   47   46 


79   80 
36   39 


81   82   83 
42   52   49 


80   80 
53   47 


80   81   63 
42   44   47 


76   81 
35   37 


45   55   52 

76   76   60 
41   47   49 


82   55   52 

54   45   30 


70   50   45   56 
48   40   35   35 


49   45 
34   35 


53   46 
42   35 


59   53   47   39 

50   36   38   38 


62   53   *7 

46   38   38 


59 
43 


50 

43 


50 
37 


71.7 
38,9 


66.7 
45.6 


61.9 
39.5 


69.6 
42.4 


71.9 
40.8 


70.7 
42.3 


70.0 
41.4 


71.1 
41.2 


69.6 
33.9 


71.5 
43.0 


70.8 
42.0 


72,5 
41.6 


70.8 
35.3 


66.2 
44.3 


71.5 
41.9 


72.8 
43.5 


52 
37 

45 
35 

57 
29 

71.6 
35.7 

52 

40 

42 
36 

56 
35 

70.7 
44,6 

54 
43 

45 
28 

59 
37 

74.1 
41.6 

73   70   74 
4,4   49   54 


74   76   76 


77   78   79 


51 
37 


55   48   60 

42   39   39 


67 
35 


75   74   67 
39   47   41 


77   73   65 
39   42   38 


72 
52 

57 
46 

55 

36 

55 

38 

69.6 
43.3 

72 

4e 

55 

46 

50 
37 

59 
37 

72.* 
39.8 

68 

47 

54 
45 

49 
37 

60 
25 

69.6 

40.2 

69 
38 

75 
39 

75 
39 

69 

40 

65 
34 

56 
31 

32 
28 

34 

30 

75 
36 

78 
39 

75 
44 

68 

40 

36 
29 

42 
30 

35 

30 

42 
32 

74 
48 

75 
43 

73 
52 

65 

40 

56 
32 

36 

30 

34 

31 

40 
30 

67,7 
46.0 


67.3 
44,0 


67,4 
45.7 


60.3 
33.3 


61.7 
34.3 


56.6 
36.5 


68 

57 

33 

64.8 

34 

32 

2* 

30.7 

55 

43 

35 

40 

60.9 

26 

31 

31 

32 

35.6 

54 

44 

35 

42 

61.8 

35 

30 

30 

32 

34.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1963 


SUtion 


HirNESVlLLF 

HruLTON  FAA  AP 

MOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLF  DAh 

M1LLIN0CKET 

M1LLIN0CKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESOllE    ISLE 

R1POGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SPUA  PAN  DAM 

TFLOS  DAM 
VAN  8UREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARM1NGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LFwlSTON 
MADISrN 

OlD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RI.MFORD  1  S 
Rl MFORD  POWER  PLANT 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WFST  BUXTON  2  NNW 
WFST  fNFIELD 
WPODLAND 

COASTAL 
BAR  HARBOR 
Bfl  FAST 


Day  Of  Month 


73   T3 

3*   40 


71    TO 
41   49 


72   70 
42   47 


72   69 
33   37 


60   74 
33   39 


63   64   69 


59   76 
27   34 


60   73 
34   36 


72   69 

36   49 


72   72 
36   47 


67   68 
41   45 


55   61 
29   26 


47   62 
40   27 


70   46 
42   27 


71   46 
38   25 


70   48 
45   30 


55   64 
34   32 


69   46   63 


27 

28 

34 

38 

28 

29 

65 

71 

68 

60 

65 

68 

38 

40 

42 

38 

32 

45 

57 

73 

68 

60 

62 

59 

33 

38 

48 

38 

27 

49 

52 

58 

75 

62 

43 

63 

30 

34 

42 

40 

30 

33 

49 

59 

75 

68 

47 

59 

28 

29 

42 

38 

26 

26 

4  9 

58 

75 

70 

44 

63 

25 

26 

33 

39 

21 

22 

50 

58 

71 

73 

45 

60 

29 

32 

40 

39 

28 

28 

50 

58 

74 

69 

43 

61 

29 

38 

43 

41 

25 

25 

64   78   76 


28   38   36 


71   70 
32   44 


60   75 
30   33 


58   73 
30   35 


78   76 
35   40 


73   75 
38   46 


75   70 
34   45 


72   73 
34   40 


64   64 
35   36 


77   72 
33   39 


75   76 
37   42 


78   75 
26   41 


60   73 
31   40 


56  65  67 

39  46  52 

63  65  70 

33  35  40 


54   66 

38   34 


55   63 
35   33 


62   71 
44   33 


57   65 
45   29 


52  35  40 

72  52  67 

42  24  27 

60  66  76 

46  26  35 

72  48  63 

42  30  36 

58  71  81 
34  26  34 

56  67  77 

45  32  41 

59  65  78 
49  27  39 


56   65 
33   28 


60   65 
32   26 


53   66 
36   31 


56   69 
31   26 


73   50   61 
47   28   29 


73   51 
50   32 


49   37   54 


59   47 
43   23 


56   43 
33   24 


56   52 
49   24 


66   57 
45   25 


77   52 
46   26 


79   54 
42   23 


75   56 
49   27 


56   46 
36   26 


78   52 
46   24 


61   45 
38   28 


50   45 
44   25 


69   71   61 


57   50   53 
41   44   23 


66   57 
43   22 


69   53 

46   22 


55   56 
43   23 


64   49 
41   31 


59   47 
38   26 


71   50 
48   26 


72   49 
49   26 


75   60 
52   26 


78   59 
43   31 


74   58 
45   29 


50   35 

74   53 
52   31 


71   61 
46   36 


62   52 
39   27 


68   51 
46   29 


79   57 
53   30 


73   52 
42   28 


78   58 
48   29 


67   58 
27   37 


63   49 
37   37 


31   39 

64   62 


60   68 
28   32 


55   64 
24   32 


63   49 
31   39 


59   64 
29   31 


56   52 
22   38 


55   63 
28   32 


58   46 
23   31 


54   60 
20   28 


56   60 
26   33 


44   52   50 


60   70 
28   36 


55   65 
24   35 


65   72 

28   35 


56   69 
23   32 


56   66 

20   30 


51   60 
20   24 


58   69 
22   22 


46   56 
24   32 


65   72   62 


60   72 
30   35 


59   67   64 


58   68 
20   31 


60   70 
23   33 


62   75 
24   37 


55   58 
22   25 


49   58   67 


83   80   64   57   66   61 
43   55   30   25   32   43 


52   66 
31   22 


50   63 
31   35 


63   62 
33   31 


43   53 
28   29 


46   54 
24   27 


51   66 
31   35 


44   51 
26   27 


52   62 
31   32 


49   62 
29   34 


59 
34 

51 


46  38  39 

71  61  67 

56  39  37 

70  66  72 

55  34  40 


73 

42 


72   55   70 

47   41    39 

71   70   62 


78   76   53 

39   36   38 


76   75   56 
51   48   26 


70 

38   59 


38 

52 

29 

11 

37 

4fl 

25 

25 

41 

49 

28 

28 

40 

50 

28 

29 

47 

49 

30 

29 

72   77 
36   52 


75   81 
33   45 


70   76 
27   37 


60   73 
27   33 


67   62   70 
53   36   34 


67   53 
37   36 


72   67   54 
35   35   34 


71   67   52 
31   40   28 


70 
29 


77   78   62 
40   43   40 


76   75 
49   48 


73   75   75 
38   41   43 


72   78   77 
43   43   44 


78   76   52 

50   43   30 


73   73 
38   40 


53   64 
20   35 


63 
38 


'1 

27 

72 
38 

53 

70 

30 

35 

74 

80 

28 

37 

72 

77 

34 

44 

70 

76 

29 

39 

69 

76 

27 

36 

64 

70 

30 

38 

72 

78 

30 

43 

72 

78 

31 

44 

74 

78 

30 

40 

70 

80 

25 

27 

55 

69 

29 

35 

53 

68 

29 

30 

62 

73 

35 

51 

72 

31 

78 
43 

69   77 
44   44 


47   47   47 


70   72 
51   40 


78   70   76 
51   50   44 


81   76   73 


82   66   72 


75   70 
45   36 


76   57 
44   36 


78   75   63 


49   46   40 


76   75   65 
52   48   38 


76   73   69 

50   49   41 


69   73   76 
39   46   48 


70   75   75 
33   44   44 


72   77   74 
26   39   42 


70   73   71 
36   45   45 


69   75   75 
32   39   38 


80   77 
50   49 


82   75 
45   46 


81   78 
48   46 


80   75 
41   41 


79   72 
47   44 


75   80 
41   40 


81   77 
38   40 


69   76 
44   46 


81   77 
41   42 


81   76 
46   46 


80   75 
40   43 


61   77 
42   42 


72   72 
44   42 


78   77 
44   41 


79   76 
45   41 


82   79 
42   42 


82   75 
41   42 


50   63 
24   38 


54   68 
22   40 


55   50 
23   24 


54   51 
25   29 


52   53 
24   25 


53   63 

24   40 


56   50 
25   25 


78 
40 


78   73   68 


80   73   62 


52   66 
22   37 


55   53 
26   27 


46   57 
21   22 


48   53   68 


50   51 
20   22 


65   79 
35   47 


65   76 
41   44 


79   83 
35   45 


65   77 
36   39 


62   77 
36   43 


53   66 
29   35 


37   42   36 


73   67 
47   44 


74   67 
54   47 


77   71 
43   46 


77   71 
37   37 


78   74 
42   42 


74   68 
45   45 


74   69 
38   39 


73   66 

48   48 


73   67 
52   52 


75   69 
47   50 


74   72 
45   45 


76   73 
38   41 


74   70 
43   47 


75   75 
38   41 


48   40 
31   33 


42   35 

31   32 


54   51 
28   30 


55   33 

32   28 


55   35   33 
33   27   27 


69   59   37   41 


82   79   77 
49   49   48 


64 

81 

34 

37 

56 

64 

27 

36 

72 

83 

30 

40 

68 

79 

38 

43 

66 

80 

38 

39 

66 

77 

40 

36 

60 

70 

37 

41 

69 

78 

35 

40 

72 

80 

35 

40 

66 

60 

35 

40 

68 

84 

2a 

39 

54 

66 

32 

39 

55 

65 

28 

42 

5u 

72 

41 

52 

66 

71 

34 

41 

80   79   77 
40   40   39 


81   SO 
39   40 


72   79   75 
44   44   44 


82   82   81 

42   40   40 


82   80 
46   44 


78   75   70 
43   42   40 


79   79   77 
40   42   41 


72   72   71 
40   42   42 


80   77 
41   43 


81   77   73 
42   43   44 


81   80 
41   43 


82   80 
41   44 


77   77   76 
40   40   41 


77   60   76 
42   42   44 


67   67   76 
43   43   45 


70   70   79 


57   49 
49   34 


66   53 
51   33 


59   56 
44   32 


58   50 
42   32 


74   59 
40   33 


67   53 

49   29 


74   56 
46   38 


57   47 
47   35 


54   37 
33   28 


46   36 
30   29 


36 
30 


58   52 
48   32 


57   50 
47   34 


58   50 
48   32 


60   52 
48   36 


65   57 
50   31 


59   48 
46   34 


72   58 
41   35 


76   56 
44   40 


60   52   42   53 
51   34   34   37 


69   54   40   50 
51   34   35   35 


73   53   42   55 


42   43   42   51   35   33   35 


63.4 
33.5 


60.3 
37,0 


60.6 
39.1 


64.3 
34.8 


61.3 
34,9 


62.2 
31.8 


62.5 
36.4 


61.9 
37.9 


60.7 
32,6 


62,6 
38.7 


60.7 
38.0 


60.2 
35,9 


58.0 
32.8 


60.3 
29.9 


61.1 
34.1 


57.7 
32.4 


65.9 
41.1 


63.5 
39.1 


T1.2 

41.6 


66.6 
37.0 


64.7 
38.9 


65.5 
33.8 


67.5 
35.6 


62.7 
36.3 


70.1 
36,5 


67.8 
41,4 


67.0 
38.9 


64.9 
35.2 


63,8 

36.6 


66.4 
36.9 


67,6 
38,8 


69.8 
39.1 


69.3 
35.8 


63.6 
35.4 


63.4 
36.2 


64,7 
43,9 


67.9 
39.3 


S*.  R.l.r one.  Nol.i  Following  Station  Index 
-    215     - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1963 


Day  01  Month 


Station 


BRUNSWICK 

DAMARtSCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

El  LSwnRTH 

JONFSPORO 

NFw  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PrRTLANO  WB  AIRPORT 

RrCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 
WESTERN 

ADAMS 

CI'MMINGTON  HILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KMGHTVILLE  DAM 

PTTTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKPRlDGE 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BFDFORD 

Birch  hill  dam 

Bl  UE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

Cl  INTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FTTCHBURG  2  5 

FcaminGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWFLL 

rfading 

shelBuRne  falls 
springfield  armory 
tully  dam 
turners  falls 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


56   65 
32   42 


60   68 
30   40 


58   63 
36   43 


60   63 
30   3<) 


56   62   72 


42   33   37 


58   60 
28   28 


56   59 
30   29 


6  3 
46 

71 


59   67 
36   45 


59   68 
27   35 


61   66 
30   41 


58   65 
31   32 


60   66 
30   31 


60   66 
26   26 


65   75 

30   40 


69   75 
30   39 


64   73 
29   40 


68   53 
48   33 


70   50 
50   33 


77   62   52 
52   51   36 


56   67   73 
33   26   35 


58   63   77 


64   70   80 


51   62 
30   30 


54   68 
33   34 


55   66 
29   29 


60   70 
25   27 


56   65 
34   28 


56   66 
46   29 


56   64 
38   27 


77   75 
32   50 


63   73 
29   50 


77   76 
43   51 


74   73 
45   50 


76   73 
48   52 


66   76 
32   46 


74   74 
50   54 


62   73 

40   53 


64   73 
32   51 


68   79 
43   49 


70   80 
32   53 


79   78 
47   55 


77   77 
45   54 


80   77 
46   53 


77   77 
46   51 


66   77 
32   39 


55   66 
26   31 


70   83 
29   36 


66   66   78 
47   27   30 


68   82 
37   51 


58   69 
29 


65  76  72 

36  35  54 

60  66  76 

26  28  45 

67  78  72 

29  41  46 


65   57 
52   33 


Bl   65 
48   30 


51   33 
69   54 


71   54 
42   27 


68   57 
55   26 


87   61 
57   38 


36   81   60 
41   57   33 


60 
16 


60   70 
36   40 


59   67 
26 


33  37 

60  73 

34  38 

72  83 


71   82 
36   41 


35   43 
69   81 


69   60 
57   35 


84   67 
54   34 


73   58 
51   31 


84   65 
59   30 


71   54 
51   42 


88   66 
64   46 


82   70 
62   40 


80   83   68 


63   53 

36   43 


67   54 
38   40 

61   53 


60 


55   61 
23   39 


33   29   37 


58   66 
30   32 


68   82 
36   42 


46   70 
26   27 


56   65   55 
34   40   45 


56   68   56 
23   30   44 


56   66   54 


73   66 
29   41 


58   61 
34   36 


38   33   45 


56   69 
36   40 


43   55 
37   33 


52   59 
39   39 


66   57   67   71 
29   30   36 


66   73   62 
22   31   45 


66   72 
27   29 


55   63 
24   28 


63   73 
25   33 


64   70   68 
24   31   43 


60   71 
37   45 


59   65   73 
28   31   38 


60   73 
36   41 


61 

34 

89 

72 

59 

36 

91 

71 

58 

42 

82 

64 

61 

43 

77 

60 

59 

45 

73 

59 

51 

36 

73 

58 

50 

30 

86 

68 

48 

35 

69 

60 

52 

43 

87 

66 

42 

33 

74 

61 

49 

33 

58   65   71 


61   68 
28   31 


66   76   63 
31   40   46 


62   74 
27   33 


61  62  70 

29  30  43 

64  72  68 

35  32  42 

58  65  71 

26  27  36 

68  70  63 

26  34  31 


82   66 
45   48 


81   74 
51   47 


75   63 
50   46 


79   70 
43   46 


73   79 
42   43 


76   80 
58   53 


84   65 

56   50 


84   60 
48   45 


81   61 
46   47 


73 
36   39   42 


73   61 
28   34 


58   70 
28   31 


69   76 
25   34 


62   72 
29   35 


71   79 

36   48 


61 
30 


66   75 
31   43 


62   65   74 
34   32   39 


75   62 
38   49 


74   60 
36   45 


75   83 
37   47 


74   80 
29   41 


60   70 
32   39 


73   78 
38   45 


60   71 
27   26 


74   79 
29   36 


76   76   73 
50   52   45 


79   71   62 
44   47   39 


79   74   66 
47   48   48 


78   70   57 
44   49   45 


79   66   61 
41   43   44 


64   81   75 
42   48   44 


70   78   76 
46   59   53 


77   67   65 
52   52   44 


81   72   66 


81   73   63 
49   45   48 


75   80   73 
40   44   43 


77   79   74 
41   40   37 


51   56   75 
33   40   44 


50   57   72 
34   40   45 


61   76 
39   41 


57   54 
28   28 


64   51 
33   32 


77 
45 


78   77 
39   42 


78   72 
36   38 


68   76 
41   37 


76   76 
37   38 


66   73 

47   46 


79   75 
43   38 


81 
56 


77   79   74 
43   44   41 

60   81   73 


73 

40 


50   61   79 
36   39   48 


50   64   el 
34   31   41 


53   58 
36   37 


59   69 
33   24 


54 

44 

80 

71 

54 

42 

78 

74 

40 

38 

84 

74 

47 

40 

84 

71 

48 

41 

74 

75 

50 

44 

67 

77 

49 

45 

69 

78 

4Q 

45 

66 

75 

41 

39 

79 

75 

38 

42 

72 

75 

47 

44 

78 

74 

37 

39 

78 

77 

41 

43 

81   70 
42   44 


76   80 
37   43 


82   77 
44   43 


80   73 
40   40 


80   72 
59   59 


79   84 
40   44 


84   83 
52   54 


78   81 
46   51 


77   60 
40   44 


83   84 
43   45 


81   85 
43   48 


85   75 
52   49 


83   76 
50   47 


84   76 
50   49 


82   75 
44   44 


78   81 
35   35 


60   70 
46   45 


77   79 
40   42 


82   71 
42   40 


76   56   70 
40   30   30 


56   69 
36   34 


69   69 
36   31 


60   69 
40   32 


78   77 
47   44 


77   78 
49   44 


66   65 
46   48 


71   78 
42   43 


78   72 
44   44 


79   79 
56   53 


70   76 
51   46 


76   79 
44   3  7 


70   79 
43   42 


60   79 
33   41 


46   41 
35   33 


63   54   35   50 
48   33   33   35 


49   39 
35   35 


51   53 
36   23 


53   42   38 
39   32   32 


47   44 
37   33 


47   37   33 


59   67 
39   30 


74   53 
41   28 


53   69 
30   29 


66   66 
40   28 


51   66 
43   40 


76   57 
42   32 


62   68 
45   40 


72   54 
43   36 


75   56 
39   31 


74   58 
42   30 


74   55 
44   35 


58   68 
43   34 


58   66 
42   36 


57   71 

38   34 


54   68 
30   30 


72   56 
40   33 


68   66 
36   38 


72   53 
37   29 


59   67 
36   32 


52   37 
36   33 


43   43 
32   30 


63.7 
41.2 

66.2 
41.2 

60,6 
42,3 

65,0 
38.8 

62,4 
37.9 

67.3 
44,3 

65.1 
44.6 

66.7 
37,8 

65.2 
40.7 

70.9 
36.4 


81   79 
35   39 


80   77 
45   47 


77   77 
41   42 


76   80 
36   38 


79   79 
40   44 


79   80 
44   40 


78   80 
37   40 


79   82 
34   42 


78   78 
37   39 


83   84 
46   49 


77   78 
38   39 


SO   83 
54   59 


82   81 
40   46 


82   84 
53   53 


82   81 
53   56 


79   79 
39   42 


85   83 
51   54 


86   84 
46   49 


65   86 
52   55 


83   82 
48   55 


64   65 
50   54 


64   84 
46   47 


77   78 
42   43 


78   80 
51   51 


77   78 

36   41 


76   83 
41   42 


52 
39 


46   40 
34   34 


76   53   53   40 

44   44   34   34 


65   50   41 


47   37   33   34 


50   40 
39   33 


46   41 
34   31 


57   44 
40   36 


52 
33 


55 

35 


43 
31 


45 
35 


49 
33 


53   45 

40   35 


56   45 
38   35 


64   49 
47   36 


67.7 
35.8 


67,7 
41,8 


68.2 
37.5 


69.9 
33.6 


67,6 
39.4 


69.9 
37.4 


68.9 
36.9 


70.6 
37.8 

67.3 
36,1 

70.2 
38.5 

70.3 
36.6 

68.5 
46.7 

70.1 
37.9 

72,3 
47, 1 

69.2 

45.0 

69.1 
37.6 

72.2 
41.2 

72.* 
*1.5 

73.2 
45,7 

72.* 

44.4 


58 

38 


58 
35 


52 

45 


49   44 
36   38 


78   50 
43   41 


65   51   45 


33 


56 

40 


41 
34 


72.1 

43.6 


70.1 
36.9 


66.7 
37.0 


69,6 
43,3 


67,7 
34,7 


70.7 
37.1 
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WFST  mEDWAY 
WFSTON 

WFSTOvER  FIELD 
WORCESTER  MB  AIRPORT 

COASTAL 
BOSTON  *B  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  wELLFLEET 
EAST  kAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
H INGHAM 

hvannis  2  nne 

middleton 

nantucket  wb  airport 

new  bedford 

plymouth 

provincetown  1  n 

rochester 

rcckport  1  ese 

salem  co  air  station 

sandwich 

Taunton 

new  hampshire 
northern 

BFNTON 

BFRLIN 

BFTHLEHEM 

CCLEBROOK 

FABYAf, 

first  conn  lake 

geafton 

lancaster 

MrUNT  HASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN 
Bl ACKkATER  DAM 
CAMPTPN 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1963 


D.y  01  Month 


65   77   75 
27   43   52 


66   78   78 


65   76   72 
38   49   50 


65   79   76 


64   76   72 
31   38   53 


62   70 
50   59 


67   66 
48   55 


60   68   81 
47   28   37 


62   76   70 


27 

39 

51 

67 

27 

33 

51 

62 

27 

28 

63 

76 

25 

35 

6  4 

80 

18 

30 

44 

58 

25 

25 

65   76   71 
20   28   35 


18   36   34 


60   75   68 
30   36   45 


29   28   35 


55   67   79 
41   35   45 


68   84 
31   37 


53   45   52 


73 
57 


90   72 
58   60 


61   73   62 


64   66   75   64 


66   75   66 


85   70   55 
63   47   38 


75 

74 

48 

55 

08 

66 

49 

56 

75 

75 

47 

54 

66 

66 

52 

56 

71 

65 

5* 

58 

76 

74 

48 

56 

69 

68 

51 

55 

65 

73 

34 

42 

67 

68 

50 

54 

76 

70 

52 

57 

72 

70 

50 

59 

78 

71 

38 

53 

63 
36 

73 
42 

63 

64 

45 

45 

67 

81 

39 

51 

67 

81 

31 

41 

64 

76 

42 

47 

69 

80 

31 

42 

61 

72 

48 

55 

68 

82 

41 

54 

62 

83 

37 

49 

64 

77 

43 

49 

61 

68 

32 

34 

62 

78 

39 

49 

67 

79 

40 

52 

66 

72 

40 

54 

69 

82 

28 

38 

90   72 
63   54 


55   59 

79   77 


74   73 
56   56 


75   68 
48   59 


82   73 

59   58 


87   69 
56   58 


79   72 
58   57 


88   82 
58   60 


66   71 
59   53 


81   75 
61   58 


87   80 
58   60 


74   72 
58   58 


81   85 
48   56 


85   74 
60   56 


88   69 
63   56 


76   77 
62   59 


62   72   79 
28   29   42 


62   71   59 
35   46   42 


64   75 
28   39 


75   50   68 
41   28   32 


50   63 
29   30 


56   65   75 


46   63 
23   24 


69   79 
23   28 


67   77 
30   47 


59   67   79   70   54   68 
26   27   33   39   29   30 


85   73 
54   56 


83   78 
62   44 


80   87 
40   50 


75   82 
34   46 


80   72 
41   47 


84   77 
40   45 


72   77 
36   43 


86   76 
35   51 


56   45 

42   19 


56   47   26 


36   55   34 


81   80   63 


76   63 
46   49 


72   66 
34   36 


59   66 
48   51 


65   61 

37   47 


58   63 
36   39 


69   63 
47   49 


65   64 
29   52 


72   72 
33   44 


61   62 
38   52 


65   65 
48   50 


73   66 
40   48 


67   63 
38   52 


61   69 
32   35 


64   60 
40   46 


72   61 
47   47 


70   63 
32   47 


75 

37 


69   75 
47   36 


19   20   21 


70   78   79   70   77 
41   53   56   46   44 


72 
29 


40 

69 
54 

58   71   75 
36   35   42 

63   60   65 
45   40   45 


63 
52 


63   74 
42   49 


60   74 
38   42 


60   70 
46   37 


70 
40 


83   68 
59   52 


83   80   73 
42   48   38 


81   68 
47   46 


36 

38 

68 

73 

29 

33 

63 

66 

29 

37 

65 

53 

29 

39 

68 

52 

28 

35 

60 

61 

30 

37 

72 

55 

25 

38 

46 

28 

26 

16 

56 

49 

34 

34 

65 

72 

2  8 

32 

69 

73 

25 

32 

60   74   75 
42   48   55 


67   74 
33   43 


69   73 
30   33 


55   68 
29   34 


70   75 
26   34 


68   75 
24   30 


51   65 
23   31 


70   78 
19   30 


31   41   47 


80 

43 

75 
45 

82 
52 

81 
46 

71 
55 

67 

46 

85 
59 

71 
53 

79 

82 

42 

44 

81 

68 

58 

50 

82 

65 

65 

53 

70   81 
34   41 


H   76   73   51   67   78 
60   60   47   38   38   52 


79   72 
59   57 


83  78  71 

44  46  42 

67  78  73 

47  51  55 

71  70  73 

52  54  52 

65  73  68 

42  47  54 


49  52 

75   68 

50  47 


60   48   46 


82   69 
42   42 


70   72 
44   46 


74   74   67 
46   44   45 


39  34  44 

74  67  72 

35  56  42 

72  68  62 

39  35  34 

79  71  77 

30  33  35 


73   65   75 
59   43   43 


80   80   76 
38   40   40 


76   69 
52   52 


82   76 
46   44 


69   70 
51   50 


76   69 
55   54 


73   72 
49   51 


69   76 
45   53 


65   78 
33   43 


81   83 

47   47 


79   79   81 
56   54   59 


80   84 
57   58 


81   81 
45   45 


59   70 
38   48 


74   70   67 
48   51   50 


73 
39 

80 
46 

76 
55 

68 

50 

75 
55 

67 

52 

80 
55 

80 

52 

79   79 
40   39 


72   75   75 
46   48   48 


77   77 
39   35 


78 

77 

35 

34 

78 

77 

37 

32 

51 

52 

40 

40 

76 

75 

47 

44 

66   75 
31   45 


61   72 
33   44 


67   82 
30   46 


63   67 
48   51 


63   71 
45   52 


66   74 
38   50 


54   69 
34   50 


65   65 
33   41 


58   69 
40   48 


65   73 
54   59 


70   70 
53   52 


81   82 
47   49 


74   69 
50   53 


82   82 
45   51 


70   76 
32   45 


52   74 
25   33 


54   71 
26   32 


68   77 
42   35 


73   78 
28   38 


53   68 
31   36 


72   80 
24   33 


62   78 
30   28 


48   52 
37   42 


72   71 
32   49 


68   61 
53   54 


74   75 
55   58 


82   81 
50   55 


74   70 
52   55 


71   80 
52   55 


82   74 
56   58 


79   77 
43   48 


60   49   43 
49   34   33 


64   44   40   50 
44   33   32   34 


49   44 
38   35 


54   44 
38   33 


57   46 
44   33 


50   45 
37   33 


60   48 
47   34 


32   44 
36   33 


53   43 

39   34 


56   45 
44   32 


53   45 
36   35 


50   45 
39   35 


47   45 
38   34 


77   73   70 


73   53   71 


53 

27 


55   43 

41   32 


55   46 
43   34 


62   46 
42   32 


52   42 
38   34 


44   45 
34   34 


56   46 
42   36 


50   45 
36   33 


51   36 
29   28 


42   43   43 


55   48 
45   42 


59   35 
35   30 


58   36 
35   27 


50 


38   47 
31   32 


29   28 

57   34 
32   27 


34   44 
28 


59   49   40 
47   35   32 


49   46 
32   30 


56   46   33   44 
45   27   26   29 


69,8 
40.2 


73.3 

39.6 


74.2 
42.9 


68,1 
45.5 


69.9 
50.1 

71.7 

41,3 

67,5 

50.8 

64,7 
44,1 

64.8 
46,5 

68,2 
*T,2 

68.8 
*2.7 

66,9 
45.3 

72,7 
42,6 

62.9 

48.6 

68.2 

49.8 

70.1 
46.9 

66.6 

46.8 

69.4 
39.8 

65.5 
47,3 

67.1 
49.7 

69.0 
50,0 

69.2 
39,6 


65.7 
38,8 


67,8 
34,9 


63,8 
36,1 


65,0 
34,2 


65.6 
32.4 


60.5 
32.7 


68.3 
30,7 


41,6 
28.5 


63.9 
38,7 


68,8 
35,7 


78   60   41   42 
43   40   34   35 


69,1 
33.0 
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NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1963 


Station 


CONCORD  HP  AIRPORT 

CCNWAV  1  N 

DI'RHAM 

EAST  DEERING 

FPANKl IN 

HANOVER 

KFENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

maSSABESIC  LAKE 

MCUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PFTERBORO  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SI  RRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WCLFEBORO 

wrORSTOCK 

rhode  island 
block  island  wB  ap 
greenville 
kingston 

NFWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VFRMONT 
NORTHEASTERN 

8LOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MCNTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NFWPORT 


Day  Ot  Month 


78   75 
35   44 


77   74 
27   36 


78   76 
32   44 


81   74 
33   41 


65   77   73 


78   74 
38   45 


78   70 
42   48 


77   72 
32   42 


30   29   38 


77   76 
38   43 


63   74 
33   48 


78   75 
38   45 


78   77 
36   44 


75   70 
41   48 


68   78 
31   33 


75   76 
40   46 


64   75 
30   42 


77   75 
31   39 


79   77 
33   43 


76   71 
40   45 


78   75 
32   34 


90   70 
45   49 


58   64   64 


64   75   74 
32   46   54 


69   80 
26   38 


54   68 
31   38 


68   78 
30   38 


54   69 
26   30 


70 

81 

88 

76 

22 

40 

49 

49 

70 

80 

87 

79 

2". 

35 

59 

70 

80 

87 

78 

27 

40 

63 

47 

70 

8? 

90 

82 

31 

34 

42 

56 

70 

81 

87 

82 

28 

31 

46 

50 

76 

84 

90 

BO 

23 

28 

38 

55 

68 

79 

87 

72 

37 

44 

57 

47 

5fl 

73 

84 

90 

52 

32 

37 

46 

71 

82 

88 

76 

27 

32 

43 

56 

50 

68 

78 

85 

32 

37 

47 

54 

71 

81 

87 

73 

27 

31 

47 

46 

70 

82 

88 

ei 

36 

37 

50 

55 

65  75  60 

25  32  40 

64  71  59 
21  2  7  44 

63  78  67 

23  27  47 

65  72  58 
20  31  43 

68  76  69 

25  31  45 

68  72  57 

26  32  43 

69  75  63 
23  29  43 

66  72  57 
32  39  45 


55   66   78 


69   82 
31   35 


60   59   69 
48   46   55 


54 

58 

75 

72 

45 

55 

75 

75 

31 

40 

65 

73 

20 

28 

SO 

77 

49 

58 

63 

75 

30 

36 

66 

79 

27 

36 

77 

69 

35 

49 

80 

77 

33 

52 

65 

63 

44 

37 

77 

68 

46 

45 

85   70 
53   50 


79   88 
36   41 


88   73 

57   44 


80   88 
34   42 


88   85 
53   54 


89   79 
45   56 


85   79 
55   51 


87   76 
39   50 


70   56 
31   32 


29   35 

74   66 


65   70 
CI      38 


31   45 
73   67 


70   65 
38   42 


68   73 
25   33 


70   60 
30   39 


67   72 
27   32 


71   65 
28   45 


75   66 
30   37 


72   55 

39   45 


72 
26 


27   27   37 


60  72 
28  27 

67  77 

23  24 

59  71 

35  35 

59  73 

27  25 

61  63 

36  30 


62   73 

30   27 


57   58 
25   23 


57   60 
25   26 


40   52   39 


83   72   75 


81   76   79 
38   40   40 


79   72 
37   40 


84   78 
36   34 


78   69 
40   41 


75   72 
41   39 


81   76   71 


80   73   67 
41   38   41 

84   75   74 


74   70 
47   46 


64   75 
33   26 


56   63   62 
43   43   50 


61   66   84 
43   35   48 


62   68 
48   26 


69   52   66 


68   52 
44   27 


49   67 
37   24 


67   71 
41   27 


53   68   79 
35   29   40 


72   73   68 
59   59   49 


82   82 
32   48 


78   83 
24   37 


82   70 
53   52 


76   86 
34   45 


80   89 
32   46 


83   64 
64   38 


86   81 
53   48 


82   58 
43   30 


60   71   64 
34   41   46 


61   65 
24   30 


54   68 
19   20 


69   62 
28   37 


51   65 
27   29 


54   69 
26   28 


65   65 
24   33 


68   68 
27   32 


53   53 

29   40 


67   63 
28   40 


83   67 
40   41 


71 

42   43 


73   65 
36   39 


84   73 
47   45 


46   46   54 


62 
34 

72 
35 

65 
31 

72 
27 

62 
43 

72 
41 

64 
39 

75 

39 

59   73 
18   22 


70   76 
33   38 


41   55   60 


54 

56 

27 

27 

53 

54 

26 

27 

54 

70 

28 

26 

56 

72 

26 

26 

76   73   63 
46   48   46 


76   69 
35   35 


78   78   71 
30   30   32 


73   68 
42   41 


78   77   68 
38   40   43 


76   76 
36   37 


72 
42 

73 
41 

76 
46 

75 
49 

72 
42 

74 

41 

77 

50 

75 
53 

75 
43 

72 
44 

80 
39 

78 
39 

71 
40 

70 
45 

79 

40 

71 
39 

78 
38 

69 

40 

75 
42 

73 

40 

73 

47 

69 

47 

76 
41 

68 
*3 

54   72 
30   27 


58   58 
37   23 


52   70 
30   26 


60   69 
28   31 


60   71 
33   28 


54   68 
35   35 


55   71 

30   34 


73   53 

39   30 


58   69 
40   28 


65   51 
36   31 


55   70 

31   28 


55   68 

35   28 


60   68 
36   29 


68   55 

30   28 


61   67 
32   30 


70   55 
35   30 


58   68 
25   28 


59   69 
41   27 


54   65 
30   34 


52   69 
25   29 


28   27   28 


82   83 
39   42 


82   80 
38   38 


82   82 
34   41 


79   80 
41   50 


81   72 
38   41 


79   76 
41   43 


82   S3 
35   39 


78   78 
46   48 


80   79 
39   42 


82   82   86 


43 
36 


49   38 
34   33 


47   34   30 


52   42 
37   35 


49   46 
37   33 


40 

82 
36 

40 

82 
43 

80 
44 

76 
57 

82 
38 

83 

45 

82 
52 

81 
52 

78 
49 

80 
52 

60 
39 

79 
39 

82 
39 

82 
47 

78 
37 

77 
39 

81 
38 

78 

40 

84 
38 

85 

44 

62  47  42  52 

47  34  35  31 

83  55  44  44 

43  40  36  36 

66  51  42  56 

47  35  34  32 


70   49   40 
47   35   30 

78   50   41 


43 
35 


45   42 
34   33 


31   43 
37   35 


50   42 
35   35 


82   82 
36   42 


83   74   75 


54   59   66 
49   49   51 


66   68   78 
38   35   45 


67 
53 


77   70   75 
48   51   48 


60 
33 


77   77   76 
45   39   40 


76  70  76 

39  42  41 

59  55  63 

39  44  37 


59 
43 


58   67 
21   41 


68   55 
19   19 


40   37   48 


79   57 
43   29 


57   56 
29   29 


58   56 
25   26 


51   73 
26   37 


59   73 
27   35 


43   61 
28 


57   70 
26   39 


78   77 
47   50 


79   78 
41   40 


80   80   61 
47   51   54 


75   70 
40   39 


80   79 
32   35 


72   68 
51   45 


76   75 
43   43 


83   76 
41   40 


72   67 
45   41 


78   72 
46   42 


65   56 
25   20 


79   65 
49   47 


64   47   41 


40 
34 


43 
32 


55   47   57 


45 

34 


70,8 
36,8 

69,5 
35,0 

71.3 

36,0 

69.2 
37.3 

71.5 
37.2 

69.3 

37.0 

73.1 
35.1 

68.2 
42.5 

68.8 
34.6 

71.1 
37,4 

70.6 
37,4 

66,1 

40,0 

70.4 
37,0 

71.1 
62,2 

69.4 
39.2 

68.1 
34.4 

68.1 
38.1 

68.1 
34,4 

71.2 
36.3 

71.9 
37.2 

67,9 
42.1 

69.5 
35.9 


62.7 
49.7 


70.0 
43.2 


69.3 

41.7 


65.5 
48.0 


68.6 
45.0 


37   49 
33   30 


50   43 
32   33 


60 
44 

62 


44 

42 

34 

36 

44 

42 

35 

34 

37 

49 

31 

34 

4* 

44 

40 

34 

23 

30 

»2 

49 

32 

31 

67.5 
33.4 


67.9 
27.1 


68.0 
36.9 


65.8 
35.7 


67.5 
33.6 


64,9 
36.2 


69.8 
37.2 


54.3 
33.3 


65,8 
37.5 
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SUtlon 


NORTH  DAWILLE 

NTRThFIELP 

SAINT  JOHNSBURY 

WATFRPURY  1  NNE 

WFST  BURKF 

kFSTFRN 
RFNNIr-'GTON  2  NNW 
BLRL1NGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DrRSFT  1  S 
Rl  TLAND 

saint  Albans  bay 
southeastern 
8fll0ws  falls 
cavendish 
rfad5boro  1  sse 
somerset 

VFRNON 
WOODSTOCK  3  E 


Day  Ol  Month 


66   77   74 
27   3?   42 


SO   63   75 
20   20   21 


69   79 
29   38 


64   75   69 
27   52   48 


66   75   73 


77   72 
38   50 


67   78   77 
29   39   48 


65   75 
36   55 


59  66  76 

30  30  45 

68  79  73 

23  29  35 


29   30   36 


63   65   76 
30   33   47 


55   66   75 
24   30   37 


66   69 
42   26 


71   54 
42   28 


67   47 
39   24 


50   38   26 


78   84   58 
62   52   28 


74   83   57 
30   37   20 


55 

65 

79 

44 

27 

32 

52 

64 

75 

30 

28 

32 

61 

65 

76 

33 

29 

45 

56 

67 

76 

43 

25 

30 

58 

68 

78 

43 

28 

34 

64 

65 

73 

43 

38 

49 

68 

57 

74 

47 

30 

30 

55 

70 

82 

43 

23 

30 

70 

55 

68 

40 

29 

30 

68 

49 

65 

40 

25 

26 

73 

59 

72 

50 

28 

31 

73 

51 

67 

41 

23 

27 

'I   "   H   13   1«   IS   18   17   19   19   20   21   22   23   24   25   29   27   29   29   30   31 


26   32   40 


66   65   57 


86 

77 

57 

48 

53 

30 

83 

58 

50 

58 

40 

24 

88 

81 

57 

62 

51 

32 

83 

79 

56 

51 

54 

28 

86 

82 

56 

52 

53 

31 

78 

72 

51 

58 

48 

30 

85 

90 

67 

31 

47 

33 

88 

81 

58 

45 

54 

26 

77 

84 

64 

45 

55 

32 

72 

79 

59 

38 

53 

27 

84 

91 

70 

33 

46 

33 

78 

86 

62 

38 

51 

27 

67   71   60 
26   33   43 


66   64   53 


67   63   57 


60   69   71 


23   30   32 


31   28   40 


69   75 
30   36 


55   70 
26   30 


58 
41 

65 

25 

'0 

2a 

56 
42 

58 
27 

72 

31 

61 
39 

53 

35 

68 
48 

58   65   74 


71 

24 


60 
25 


43   48   46 


75   74   68 
11   31   32 


77  74  79 
36  38  41 

76  63  78 

40  43  44 

79  72  79 

50  44  46 

78  73  76 


35   37 

78   74 


43 


70   68   71 
53   49   61 


76   77   75 
37   39   41 


77   79   79 


80   75   67 
43   41   40 


78   57 
43   31 


79   71 

48   48 


79   78   62 
42   40   41 


73   67   66 
55   53   46 


79   84   71 
44   41   42 


81   76   68 
37   33   35 


78   80   75 
42   41   41 


73   75   73 
40   35   36 


80   83   71 
43   41   41 


77   79 
37   35 


54   64   76 
26   34   40 


69 
35 


56   54   73 
29   38   42 


55   55   65 


44   46   44 


61 

71 

71 

39 

33 

38 

60 

65 

75 

27 

48 

44 

59 

65 

77 

31 

44 

*9 

55 

70 

75 

38 

32 

38 

57 

70 

76 

35 

45 

42 

61 

66 

71 

34 

50 

56 

69 

59 

69 

38 

33 

33 

57 

72 

79 

29 

27 

33 

75 

55 

78 

38 

31 

31 

67 

54 

69 

38 

33 

35 

71 

70 

68 

42 

31 

32 

62 

62 

69 

25 

25 

30 

79  77 
38   41 

80  75 


4! 


75   68 
50   48 


79   78   73 


80   76   77 
38   42   41 


81   78 
44   47 


75   72 
54   59 


74   SO   81 

38   40   41 


81   80   79 
33   34   35 


79   80   78 
38   38   40 


74   78   73 
34   34   40 


80   80   79 
40   42   44 


77   78 
35   37 


58   48   40   48 
46   32   32   34 


67   59   44   40 
38   34   30   28 


67   53   40   46 


52   37   35 


61   42 
36   36 


64   50   40   42 
35   35   32   35 


74   55   40 


55 

43 

45 
35 

43 
36 

70.0 
36,4 

53 
37 

42 
32 

51 
25 

70.3 
33.2 

53 

41 

47 
33 

38 

34 

68.2 
36,1 

53 

40 

41 
25 

33 

27 

63.7 
33.6 

53 

45 

49 
37 

46 
35 

71,5 
36.9 

60 

4? 

45 
32 

42 
24 

67,2 
32.1 

64.3 
37.5 


69,8 
36.2 


66.6 
39.6 


64.3 
28.5 


68,9 
37.8 


65.2 
38.1 


68,8 
43.2 


68.1 
36.7 


70.3 
39.4 


65.5 
47.1 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 


Wind    speed 
m.  p  h 


BLOCK.  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.I. 
BLUE  HILL  WB,  MASS. 
BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 
BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 
CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 
CONCORD  WB  AIRPORT,  N.H. 
HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 
MOUNT  WASHINGTON,  N.H. 
NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 
PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.I. 
WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 


*      PEAK   GUST 

t      TO   8    COMPASS    POINTS    ONLY 


ssw 

sw 

wsw 

s 


s 

w* 
sw 


69 
26 


14.3 
12.9 
12.4 
8.8 

5.1 

6.3 
32.9 
13.3 

7.3 

8.4 
10.4 
10.3 


49  | 
45  | 
35++I 
34 

34 

33 

112% 

65 


45 

33++ 

33++ 


nw 
w* 


30 
30 
30+ 
30 


Relative    humidity   averages 
percent 


83 
80 
82 


29 
30 

29 
29 
30 


SI 
82 
91 


62 
83 

61 


44 
41 
53 
45 
61 


Number  of  days  with  precipitation 


38 

59 

41 

59 

74 

76 

64 

61 

54 

_ 

- 

- 

49 

to   ! 

43 

66 

41 

57 

3      |  5 

0  2 

1  1 

2  1 
2  2 
2  1 
0  2 


78 
82 
59 


74 
77 


3.4 
3.7 
5.4 
6.2 
3.4 
3.9 
5.9 
4.1 
3.8 

3.8 
3.5 
3.3 


3**  R.l.r.nc.  NotM  Following  Sutton  Indue 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1963 


CONNECTICUT 
CENTRAL 
COVENTRY 

MAINE 
NORTHERN 
CARIBOU  WB  AIRPORT 


COASTAL 
NEW  GLOUCESTER 


MASSACHUSETTS 
COASTAL 
ROCHESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
SOUTHERN 
LAKEPORT  2 

MASSABESIC  LAKE 

RHODE  ISLAND 


WESTERN 
ESSEX  JUNCTION  1  N 


Day  of  month 


EVAP  .1* 
WIND  138 
MAX         62 

MIN         37 

EVAP  .02 
WIND  30 
MAX  I 
MIN    38 


EVAP  .1* 
WIND 
MAX  61 
MIN    39 


WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 

WIND 


EVAP 
WIND 

MAX 

MIN 


.08 


13  .03  .12 
85  190  91 
66 1  62  56 
49   41   35 


,10  .08  .10 
20  *1|  53 
67  72 
38   45   51 


18  .27 
55  92 
71 

51 


.07 


.12 


,24  .24 
70|  30 
58 
35 


.05  .29 
65  116 


14   IS   16 


13 

28  30 

53  45 

39  37 


.11 


.10 


14  .00  .12  .07 

115  46  65   40 

60  57  68   67 

38  |  39  I  48   50 

04  .05  .08  .12 

16 

65   62   65   65 

43   45   *5   45 


15  .15 
68 

65 
39   39 


,08  .06  .06 
25j  33  23 
62  67  72 
36   34  43 


.16  .09 
10 

64 
32 


02  |.0T 


.10  .07  .05  .03  .08 


08  .08  .15 


.11 
11  22 


.07  ,U 
43  52 


.07  .06  .12  .10 

32,  40;  40  24 

60   64'  68  68 

391  411  48  48 


.11 


.07 


.06 


.01  .11 


.07 


.10 


.08  .08 


73 
65  68 
53 


.00 


.05  .10 

2  13 

61  47 

43  29 

.08  .10 
30   64 


06  .10 
15   45 


.11 


13  .10 
16  5 
65 
45   45 


.08  .06 

42  35 

73  73 

52  52 


,06  .04 

7,  16 

69   76 

43   48 


06  .06 
10  0 
71 
41 


.04 


.05 


.07 


09  .08 


3*r 


.07 


.09  .04 
11    2 


,04  .09  .09 
10  133   30 


.04 


2.56B 
26368 
59.7 
42.5 

2.02B 

571B 
58.0 
40.6 


3.838 
1835B 
65.5 

44,0 


2.48 
1039 
67.1 
42,9 


3.40B 
322B 
63.7 
39.5 

2.66 

808 


3.76 
2259 


.10  .08  3.27 

133  1160!  1949 

43   40'  62.6 

35  1  34  43,5 


MAX  AND  M!N  ,N  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OP  TEMPERATURE  OP  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DUR.NG  THE  24  HOURS  ENDING  AT  T,ME  OP  OBSERVAT.ON. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION   AND    DEPTH 


STORRS, 

CONN. 

1 

INCH 

4 

INCHES 

8 

INCHES 

BURLINGTOf> 

U  OF  VT  . 

1 

INCH 

4 

INCHES 

8 

INCHES 

12 

INCHES 

MIN 

50 

MAX 
MIN 

621 
58  | 

MAX 
MIN 

56 
53 

MAX 
MIN 

55 
42 

MAX 
MIN 

53 

46 

MAX 
MIN 

52 

49 

MAX 
MIN 

53 

51 

STORRS,  CONN. 


BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT . 


591 
53 

59 
50 

64 
62 

62 
58 

58 
56 

56 
53 

54 
48 

55 
43 

55 
51 

53 

47 

55 

53 

53 
49 

55 
54 

54 

51 

56   55 
55   51 


55 1  54 
54   52 


Day  of  month 


13   14   IS   16   17   18   19  20  21  22 


T 


51   52 
48   49 


51 

50 


23  24  25 


51   52 

51   51 


60 
53 

62 

52 

62 

53 

62 

59 

62 

59 

63 
60 

56 
54 

56 
54 

~ 

54 
47 

58 
49 

59 
48 

52 

49 

55 
50 

55 

49 

52   54 
51'  52 


30   31 


55   47 
47   43 


54   54   53   50 
53   53   50 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER, 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  !N°'N=  "  "IDNIGHT 

SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  ircti 

GRAsi  SOD?   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

TIOMETER. 


58   54 

54  i  52' 


52!  48 
48   46 


43 

47 

37 

35 

46 

47 

40 

38 1 

49 

48 

42 

41 

50 

49 

44 

43 

60.1 
53.0 


62.4 
59.5 


56.7 
54.2 


55.5 
46.2 


53.7 
48.4 


52.8 
50.2 


52.7 
50.9 


9a,  rofaranoa  notna  following  Station  Indax. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1963 


CONNECTICUT 
NORTHWEST 
NORFOLK  2  SW 

CENTRAL 
HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAINE 
NORTHERN 
BRASSUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOGENUS  DAM 

SQUA  PAN  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

COASTAL 
BAR  HARBOR 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

MASSACHUSETTS 
WESTERN 
ADAMS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

CENTRAL 
BEDFORD 

BLUE  HILL  WB 

HAVERHILL 
READING 

SOUTHBR1DGE  3  SW 
WALPOLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


1        2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


12.8 
13 

13.5 
13 

13.0 
T 

S.O 

11.0 

T 

1.0 


2.2 

1 

T 
3.0 
1.0 


2.2 
9 

.7 

1.1 
1* 

1.3 
U 

3.0 
8 

5.0 

1.0 

5 

14.0 
13.0 

1.0 

2 

5.0 
I 

2.0 

2 

T 


0.5 
9 
.9 


1.5 

12 


3 

4.0 


1.0 
T 


T 
2.0 


Sot  referees*  note  following  Station  Indct 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1963 


Station 


WEST  MEflwAY 
WORCESTER  WR  AIRPORT 

CPASTAL 
BOSTON  WS  AIRPORT 

BrIOCKTON 
EAST  WAREHAM 
FALL  RIVER 
NAf'TLCKET  WB  AIRPORT 


NEW  BEDFORD 

ROCKPORT  1  ESE 

NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 

SOUTHERN 
CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KFENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILFORD 

PORTSMOUTH 

SJRRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
WTR  FOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  oi  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


20 


22 


23 


27 


0.5      T 
T 


1.0 
1 


0.5 

T 


2.5 
3 


3 


1.0 
1 


1.0 
2 


7,6 

1 


5.0 
6 

1 

1 


*.B 

5 


1.0 


Sm  roformo*  notaa  following  SUBon  ladas. 
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CONTINUED 
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NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1963 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

blookfield 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 
1 

Chelsea 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

montpElier  faa  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

NtwPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

vESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOUTHEASTERN 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

RFADSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Sm  r*i*r«nc«  ootM  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

IONIA 

BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKHAHSTED 
BLOOMFIFLD 
H6R1DGFP0PT  WB  AP 
BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 

CANDLEWOOD  LAKE 
COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 


Cpr>6 


C°EA 


HIL 


DANBUPY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 
HARTFORD 

HARTFORD  W9  AIRPORT 
I  JEWETT  CITY 
|  LAKE  KDNOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDPLETOWN  4  W 

MRFORO 

MOODUS  RFSEBVOIR 

MOUNT  CAPMEL 
i  NATCHAUG  RANGER  STA 
|  NEW  HAVFN  WB  AIRPORT 

NFWINGTON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  8PANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PL T 

PAIlCHAUG  FOREST 
.  PROSPECT 
,  PUTNAM  LAKE 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 


,  SHUTTLE  MEADOW  OF: 
I  STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 


TOPRINGTON 

TRAP  FALLS  RESFPVOIP 
WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 

1  WE ST BROOK 
WFST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLF  PFSEPVOIP 


MAINE 

1  AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOP  DOW  FIFLP 

BAP  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

6RASSUA  DAM 
I  BOIDGEWATEB 
j  BRIDGTON  1  NNW 


BRUNSWICK 
CARIBOU  Wft  All 
CLAYTON  LAKF 


FAST  SANGEPVILLF 
ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 
FAPMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GAPDINEP 

1  GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

r.fFFNVILLF 

HAYNESVILLE 


1  2  S 


JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILL1NOCKET  FAA  AI 

MOOSE HEAD 

NEW  GLOUCESTER 
*OLD  TOWN  FAA  A I RPC 
i  OOUOSSOC 
*ORONO 

ORONO  2 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPOI 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  OAM 

ROCKLAND 

POCKLAND  1  W 

RUMFORO  1  S 

RUMFORD 

RUMFORD  POWER  PL  A 


ST 


CIS 


SANFORD  2  I 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

SOU A  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VAN  BURFN  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


01201  NEW  HAVEN 
LITCHFIELO 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 


FIELD 


10931  FAIRFIELD 
148B|  MIDDLESEX 
1499  NEW  LONDON 
1536  HARTFORD 
1689  TOLLAND 


32071  NEW  LONDON 
3446  HARTFORD 
3451  HARTFORD 


fcSfi  i 


FORD 


I  NEW  LONDON 
NEW  LONDON 
I  4443|  HARTFORD 
I  4486)  TOLLAND 

UDOLESEx 


•79d  I 


j  MIDDLESEX 
'  NEW  HAVEN 
.  WINDHAM 
NEW  HAVEN 


S910  NEW  LONDON 


6131 

NEW    LONDON 

NEW    HAVEN 

6655, 

FAIRFIELD 

MShfi 

WINDHAM 

694? 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

7002 

FAIOFIFLD 

71  OS 

LITCHFIELD 

7157 

FAIRFIELD 

7S731 

LITCHFIELD 

7432 

HARTFORD 

7946 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

BnF,S 

FAIRFIELD 

813B 

TOLLANO 

8330 

LITCHFIELD 

41  20 
41  50 
41  37 


41  29 
41  28 
41  34 


71  57 
73  29 

72  56 


9508  HARTFORD 
9568  LITCHFIELO 
9759  NEW  HAVEN 
9763  LITCHFIELD 


I  0273:  KFNNEBFC 
1  0275)  KENNEBEC 
03551  PENOBSCOT 
03711  HANCOCK 
0480  WALDO 
■600,  SOMERSET 


72 

53 

72 

44 

73 

13 

72 

46 

72 

73 

75 

72 

04 

71 

51 

72 

S7 

73 

3B 

71 

56 

72 

26 

73 

76 

73 

3? 

73 

?i 

21 

73 

18 

72 

69 

72 

1  1 

73 

33 

73 

10 

72 

15 

73 

7? 

07 

73 

09 

73 

02 

73 

02 

72 

26 

72 

47 

58 

72 

57 

73 

on 

5fi 

73 

16 

69 

47 

0R14- 


PSFT 


0934  CUMBERLAND 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
1823  LINCOLN 
2426.  WASHINGTON 
244?  PISCATAQUIS 
2620  HANCOCK 
2700  FRANKLIN 
2765  FRANKLIN 

2869  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 
3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3651  AROOSTOOK 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4163  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4781  SOMERSET 
48781  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 
5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5460  SOMERSET 

5686  CUMBERLAND 
6425|  PENOBSCOT 
6427  FRANKLIN 
6430  PENOBSCOT 
6435  PENOBSCOT 
6585  PENOBSCOT 
1  690d  CUMBERLAND 
6905i  CUMBERLAND 
6937  AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


369    12N    12" 


841    12M    12" 


ANSONIA    WATER    CO. 
WATER   BUREAU  HARTFORD 
BALTIC   MILLS  CO. 
WATER    BUREAU    HARTFORD 
ENG.    OEPT.    HARTFORD 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
DONALD    J.    FIELDS 
CONN.    LIGHT    *    POWER    CO 
METROPOLITAN    015- COMM. 


I  CO. I 


STATION 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

8FDFOPO 

PFECHWOOP 

8ELCHERTf>WN 

BIRCH  HILL  DAM 


CONN.  LIGHT 
ST.  PARK  *■  FOREST  CI 
RAYMOND  J.  RUS2ALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SIMKO.  JR. 
NFW  HAVEN  WATER  COMPANY- 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO) 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY] 

FRANK  P.  0  NEILL 
CONN.  AGR.  EXP.  STATION; 
PARK  ♦  FOREST  COMM. 
.  WEATHER  BUREAU 


NEW  MAVEN  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
OEPT.  PUBLIC  UTILITIES 

ST.  PARK  *  FOREST  COMM., 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ROCKVILLE  WTR.  +  AGUE. 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

OIDGFFIFLD  WATFR  SUPPLY" 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
BUR.  ENG.  WATERBURy 


HIL 


wn 


.IRPOR 
BOYLSTON 
BRIOGEWATER  M  C 
BROCKTON 
BUFFMUVILLE  DAM 

CHATHAM  LT  STA 


UMMINGTON  HILL 
AST  BRIMFIELD  I 
AST  PEPPERELL 


WTR.  COMM.  NEW  BRIT 
WILLIAM  w.  SYMONDS 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER 
U.  OF  CONN.  AGR.  OE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO 
DGEPORT 


RADIO  STA 


WBRY 


NEW 


'AVEN  I 


JAMES  R1NTOUL 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  WATER  COMPANY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAI 
OSCAR  S.  JOHNSON 


69  13 
69  31 

67  00 

69  17 

68  26 

70  28  I 
70  09  1 

67  46  ' 


PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 
KFNNEBECK  WTR.  PWR.  CO. 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 

'.   U.S.  NAVY  AEROLOGY  OEPT 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
RAYMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLINGS 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 

JAMES  A.  SCHOFIELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
RUMFORD  FALL5  POWER  CO. 
STATF  FISH  HATCHFRY 
MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 
MRS  VIRGINIA  ALDRICH 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WILLIAM  CUMMING 


FITCHBURG  2  S 


H INGHAM 

HODGES  VILLAGE  P< 
HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 
HUB8ARDSTON 
HYANNIS  ?  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAWRENCE 

MANSFIELD 

MFNDON 

MIPDLEBORO 


NEW  BEDFORD 
NEWBURYPOPT 
NFW  SALFM 

NORTHBRIPGE 


PFTFRSHA 
PITTSFIE 
PL  A  INF  I' 

PLYMOUTH 

PROVINi 
,    OUABBIN    |NTA 
I    READING 

POCHESTFR 

BOCKPORT    1    F 


CENTI 


MAINE    POWER    CO. 
C.    MASON 
ATER    POWER    CO. 

MAINE    POWER    CO. 

JORDAN 

MILLS 
ATER    POWER    CO. 


SEGREGANSET 
SHELBURNE    FALLS 
SOUTHBRIDGE    3    SW 
«;OUTH    EG°FMONT 
SPOT    POND 
SPRINGFIELD    ARMOR 
STERLING 
STERLING    3    NW 

STOCKflRIDGF 
TAUNTON 
TULLY    OAM 
TURNERS    FALLS 
WALPOLE 


WEST    MEDWAY 
WESTON 
WEST    OTIS 
WFSTOVFR    FIEI 


NEW    HAMPSHIRE 


50   KNOX 


330   OXFORD 

335|  oxford 
407  aroostook 


J30l|  HANCOCK 

AROOSTOOK 
8641J  OXFORD 

ISCATAOUIS 
872L  SOMERSET 

OXFORO 
89651  AROOSTOOK 
9151  KENNEBEC 

314  YORK 
9360  PENOBSCOT 
9891;  WASHINGTON 


15 

47     11 
43    28 

1 

44    35 

44    14 

15 

46    33 

1 ' 

44    02 

1  1 

46    09 

45    21 

1 

44    52 

V 

47  in 

44    33 

43    42 

11 

45    13 

1* 

45    09 

501 

8A 

8A| 

8A 

68    40 

124 

MID 

MIC 

70    47 

1510 

:j 

8A 

68    42 

115 

tp 

68    41 

120 

68    27 

700 

5P 

5P 

70    15 

MID 

"10 

Hit 

MLD 

68    00 

606 

5f> 

5P 

69    11 

965 

8* 

flA 

69    07 

« 

6» 

6P 

69    07 

7< 

: 

70    33 
|     70   33 

690 
505 

MIC 

MIC 

C 

Sl( 

Mir 

M|[ 

68    33 

58( 

bt 

70    47 

2BC 

»p 

5P 

69  43 

16! 

c 

70   44 

66< 

»)p 

66   18 

15 

c 

68   20 

610 

7A 

70    59 

40C 

69    OB 

n 

It 

69    59 

641 

8* 

70    52 

1484 

51C 

9P 

67    57 

h 

69    39 

8S 

91 

5P 

70    37 

I5i 

Mil 

Mil 

68    39 

16i 

7, 

7i 

67  24 

14C 

7/ 

AINE 


BETHLEHFM 
BLACKWATER 
BRADFORD 
BRISTOL 


CLAREMONT 
CLEAR  BROOK 
COLEBROOX 
CONCORD  WB  A 


I  IN 


ARTHUR    L    CROUSE 

I   CITY    OF    PORTLAND 

Hjj   U.S.    WEATHER    BUREAU 

MAINE    EXP.    STATION 
H  '    GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 


OLIVER 


ILMES 


FAST    OFFOING 
ERROL 

EVERETT    DAM 


PUMFORD  FALLS  POWER  CO- 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
TREFFLE  JANDREAU 
SANFORD  WATER  DISTRICT  | 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


MAINE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.l 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
MADALYN  BENNETT 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER 
FRANK  J  CORRIVEAU 
RUSSELL  J.  OOW 


COUNTY 


00491  BERKSHIRE 
0120|  HAMPSHIRE 
019Q  WOPCESTER 
0218    MIDDLESEX 


0736|  NORFOLK 
!  0770,  SUFFOLK 
';  OBOii  WORCESTER 
084d  PLYMOUTH 
086H  PLYMOUTH 
0998    WORCESTER 

1    1376|    BARNSTABLE 
;    1430    HAMPDFN 
1436    HAMPSHIRE 

144T1    SUFFOLK 

'    1561.   WORCESTER 

1774    HAMPSHIRE 

2107  WORCESTFR 

2369,  MIOOLESEX 

;  245-1!  PLYMOUTH 

j   2501;  DUKES 

2642  BRISTOL 

2806  WORCESTER 

2975]  MIDDLESEX 

2997    NORFOLK 
3052    WORCESTER 
I    3270    MIDDLESEX 
3401    WORCESTER 
1471    BARNSTABLE 
3505,   ESSEX 
3549    FRANKLIN 
3624    PLYMOUTH 
3659   WORCESTER 
3702    HAMPDEN 

'  37131  BERKSHIRE 
3772  WORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
3876  ESSEX 
3965  HAMPSHIRE 
4105  ESSEX 
4313  MIDDLESEX 
4449    BRISTOL 

■    4667    WORCESTER 
4711     PLYMOUTH 

4744  FSSFI 

4760  WORCESTER 

5159  NANTUCKET 

5246  BRISTOL 

5285  FSSEX 

5306  FRANKLIN 
CFSTI 


42  15 
42  26 
42  28 
42  13 


4|  42  13 
42  22 

101  42  21 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


69    57 

Si  42    18        72   59 
5!   42    24         72   51 


72    56 

72    08 
71    35 


GRAFTON 
GRFENVILLF 
■    HANOVFR 

HILLSftO»<">    2    W 
!    HOPKINTON    DAM 

HUDSON 
I    JEFFERSON 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT    2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON    FAA    AIRPORT 


hot 

NORFOLK 

4 

42     11 

71     13 

rn 

HAMPSHIRE 

■ 

42    24 

72    24 

261 

PLYMOUTH 

42    01 

6311  BERKSHIRE 
6322  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 
6425  HAMPSHIPE 
6486  PLYMOUTH 
6681  BARNSTABLE 
6699  WORCESTER 
6783  MIDDLESEX 
6939  PLYMOUTH 
6977]   ESSEX 

7124.   ESSEX 
7190    BARNSTABLE 
7293    BRISTOL 
7370    FRANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692    BERKSHIRE 
8030    MIDDLESEX 
8046    HAMPDEN 
8154    WORCESTER 
8159   WORCESTER 

81R1    BERKSHIRE 


8793  HAMPSHIRE 
8843  BERKSHIRE 
9^93    HAMPDEN 

9191    HAMPDEN 

9316    NORFOLK 
9360    MIDDLESEX 
9371    BERKSHIRE 
9382    HAMPDEN 


0675    GRAFTON 
0690    COOS 
0703    GRAFTON 
0741    MERRIMACI 
0910   MERRIM, 
0998    GPAFTOI 


70  55 

71  01 

71  31  I 
70  04  , 
70    56 

70  55 

72  21  : 

71  41 


CK 


10 


1    QRJ 


TON 


71    42         4000 


1552  SULLIVAN 

1590  GRAFTON 

1647  COOS 

1683  MERRIMACK 

1732  CARROLL 

2023  COOS 

2136  CHESHIRE 

2174  STRAFFORD 

22841  HtLLSBORO 

,    2842  COOS 

!    2870    HILLSBORO 
289fl    COOS 

!    2999    COOS 
3024    CHESHIRF 

I    3177    MERRIMACK 
3182    MERRIMACK 
3359    BELKNAP 
3330    GRAFTON 
36S6    HILLSBORO 
3850   GRAFTON 

4062    HILLSBORO 
4219    MERRIMACK 
4234    HILLSBORO 
4314-    COOS 
439-3    CHESHIRE 
4475    BELKNAP 
4480    BELKNAP 
4S5S    COOS 
456fl    GRAFTON 
4656    GRAFTON 


190    MID   MID 


695       8A      BA 


NEW    ENGLAND    POWER    CO 
UNIVERSITY    OF    MASS. 
M.    C.    STEWART 
METRO.    D1ST.    WTR.    COMM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
NORTHEAST    WEA.    SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES    COmM 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM 
MASS.    CORRECTIONAL    INS 
CITY    ENGINEER 
CORPS    OF    ENGINEERS 


U.S.   c 

DAST  guard 

DAVID 

*    PARRETT 

MASS.W 

TR. RESOURCES   COmM 

METRO. 

DIST.    WTR. 

COMM. 

METRO. 
PHILIP 

DIST.    WTR. 
DATER 

COMM. 

U  S  cc 

!PS   OF    ENGR 

MRS.    > 

VRY    E.    DAVI 

s 

CRANBE 

}Ry  Exp.    st 

ATION 

MRS.    E 

.IZABETH    B. 

HOUGt- 

RICHAF 

)    C.    BRIGHA 

DFPT. PUBLIC    WORKS 

METRO. 

DIST.    WTR. 

COMM. 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
MASS. WTR. RESOURCES    COmM 
MASS. WTR. RESOURCES   COMM 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
EARL    F.    SMITH 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
F.    ROBERT    SKILLING 
CORPS    OF    ENGINEERS 
HARMON    E    FREEMAN 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
MISS    BESSIE    WHEELER 
CAPE    +    VNYRD.    ELEC.    CO. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
CORPS    OF    ENGINEERS 
ESSEX    COMPANY 
PROP.    LOCKS    ♦    CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
HAROLD    J.    PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 


WATER    WORKS 

MA5S.WT 

P. RESOURCES    COMM 

U.S.     Wl 

ATHER    BUREAU 

CHY    ENGINEER 

MASS.W' 

R. RESOURCES    COMM 

METRO. 

DIST.    WTR.    COMM. 

MASS.W 

R. RE  SOURCES    COMM 

JOHN    R 

ANDERSON 

MFTRO. 

OIST.    WTR.    COMM. 
R. RESOURCES    COMM 

MASS.W 

MASS.W 

R. RESOURCES    COMM 

RVARO    FOREST 

HJ   U.S.    W 

ATHER    BUREAU 

MASS.W 

R. RESOURCES    COM* 

PLYMOUTH    CORDAGE    CO. 

CAPE    + 

VNYRO.    ELEC.    CO.> 

METRO. 

DIST.    WTR.    COMM. 

R.    E.    LAUTZFNHEISER 

H 

NEW   BE 
REV.    R 

jFORD    WATER    WORKS 
M,    BARKER 

U.S.    COAST    GUARD 

W.    A.    WINSOR 

BRISTOL    CO.    AGR.    SCHOOL 

NEW    FNGLAND    POWER    CO. 

CHESTER   R.    SPIELVOGEL 

DAVID    A.    HUNTER 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

U.S.    ARMORY 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

NUNZIO  LANCIANI 

NESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N.  CHICK 
WARE  WATER  WORKS 
MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 


IN 


LAMB 


MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

FRANCIS    0.    DONOVAN 
WESTON   COLLEGE 
MASS. WTR. RESOURCES    COmM 
U.S.    AIR    FORCE 


r 

JAMES    LEONARD 
BROWN    PAPER    COMPAN 
RUSSELL    E.    MAGUIRE 

CORPS    OF    ENGINEERS 

: 

RUTH    S.    MOORE 
PUBLIC    SERV.    CO.    N 
ERASTUS    DOLE 
AUSTIN    MACAULAY 
LA    SALETTE    SEMINAR 

CONN.    VALLEY    ELEC.    C( 
S    CORPS    OF    ENGINEERS 
JOHN   BELANGER 
HJ    U.S.    WEATHER    BUREAU 
JOE   B.    DODGE 
GERTRUDE    E.    NASH 
DUBLIN    SCHOOL. 


INI\ 
RODNEY 


RSITY    OF 

1    GILB 


G.    F.    CAMPBEL 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 
DWIGHT    A.     OANFORTM 
NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
MASS. WTR. RESOURCES   COMM 

F.     J.     SOUTHMAYO 
CORPS    OF    ENGINEER! 
JOHN    J.MUNSEY,     SR 
PHILLIP    K.    BROWN 

GREENVILLE    MILLS 

i   COLLEGE 


PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 
U    S    CORPS  OF    ENGINEERS 
i    PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 
INACTIVE       6/61 
MERTON    T.    GOODRICH 
KENNETH    E.    GOULD 
N.H.    WATER    RESOURCES    BO 
NELSON    EVANS 
HERMAN    L.    TITUS 
FED.    AVIATION    AGENCY 


STATION  INDEX 


LINCOLN 

MAC    POWELL    PAH 

"ANOirSTF* 

"Antow 

HA3s*ae$i<  lake 

MILAN    T    N 
MIL FOOD 

-chini   vnapff 

MOUNT    -  I     'i|  Mi    rON 
NASHUA     I    NNW 

NFW     PURH«m     *    NNW 

NEWPORT 

NORTHWOOD 

OTTER    BROOK    DAM 

PFTERBORO    2    S 

PINKHAN    NOTCH 

PITTSBURG    RESERVOIR 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SOUTH  DANRURY 

*0"T> 


SUNAPEE 
SURRY  HCH 
1  AM WORTH  2 
WALPOL*  7 
WARREN 

WATEPVILLE    VALLEY 
WEST    HfNNIKER 
WFST     PUMNFV 

WHITEFIELD 
WINCHESTER 

WINDHAM 

WOLFE BO Rn 

■    WOOOSTOCK 

YORK    PONP 


l|N 


"LOCK     ISLAND    wi 

GRFENV1LLF 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT    WATER    I 

PROVIDENCE    WO    . 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BALL    MOUNTAIN    I 
BELLOWS    FALLS 
SFNNINGTON    2    Nl 
j    BETHEL    4    N 
BLOOMFIFin 
BURLINGTON    U   01 
LINGTON    WB    ' 
CANAAN 
CAVENDISH 


CHFLSEA 
CHITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL 
0»NVILLE 
DORSET  I  S 
lOS«U»G    FAI 


COUNTY 


GRAFTON 

MILLSBORO 

MILLSBORO 

CHESHIRE 

HILLSBORO 

COOS 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

COOS 

MILLSBORO 

STRAFFORD 
SULLIVAN 
ROCK  INGHAM 
S5f]   CHESHIRE 
669T   HILLSBORO 
6MN    COOS 
6096)   COOS 
69*5   GRAFTON 
69«0    ROCKINGHAM 
T96T    MERRIMACK 

1    8081    HILLSBORO 
8194)   HILLSBORO 
303    SULLIVAN 
1    CHESHIRE 
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NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1963 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  76°    on    the    18th   at   Bulls   Bridge   Dam,    Conn. 

Lowest  Temperature:  8°    on    the   29+   at    Squa   Pan   Dam,    Me. 

Greatest  Total  Precipitation:        13.88    inches   at   Gilead,    Me. 

Least  Total  Precipitation:  D   2.85    inches   at   Clayton   Lake   2,    Me. 

Greatest  One-Day  Precipitation:  5.43    inches    on   the   8th    at   Gilead,    Me. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       23.3    inches   at   First   Conn  Lake,    N.    H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        16    inches    on    the    2d   at   Moosehead,    Me. 

SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


Temperature:    November  continued  October's abnormal- 
ly  warm  temperatures.     Averages  were  generally  3°  to 
5°  above  normal.    At  many  stations  in  the  southern  por- 
tion, this  was  the  third  warmest  November  of  record. 
At  New  Haven,   Connecticut,  the  mean  was  the  third  high- 
est in  records  dating  back  to  1778. 

Precipitation:    Much  above  normal  precipitation  over 
nearly  the  entire  section  was  a  great  contrast  to  the  pre- 
vious month,  a  very  droughty  October.     In  the  Western 
Massachusetts  Division,  this  was  the  first  month  with 
more  than  normal  precipitation  since  October  of  1962. 
November  totals  set  new  records  at  many  stations.     At 
New  Haven,  Connecticut,    the  record  dating  back  to  1804 
was  broken.    At  Boston,  Massachusetts,  this  was  the 
wettest  November  since  1895,  but  only  the  fourth  wettest 
in  93  years  of  record.     At  Worcester,  Massachusetts, 
this  was  the  wettest  November  since  1937.     Though  the 
month  was  characterized  by  frequent  precipitation, 
storms  of  the  5- 8th  and  29- 30th  accounted  for  much  of 
the  above  normal  amounts. 

Storm  of  November  29-30:    An  intense  extratropical  cy- 
clone  moved  rapidly  northward  near  the  western  border 
of  New  England  during  the  a.  m.   of  the  30th.     New  record' 
low  barometric   readings  for  November  were  noted  at 
many  stations.     A  sea  level  reading  of  28.  64  inches  was 
the  new  mark  for  Burlington,   Vermont.     Heavy  rainfall 
associated  with  the  storm  began  on  the  29th  and  contin- 
ued into  the  30th.     At  the  end,  traces  of  snow  fell  as  far 
south  as  the  Connecticut  coast,  with  some  measurable 
amounts  in  northern  New  England.     Total  storm  precip- 
itation varied  from  less  than  1/ 2-inch  in  parts  of  Cape 
Cod    western  Vermont,   northern  New  Hampshire,    and 
northwestern  Maine  to  from  2  to  3-1/2  inches  locally 
from  eastern  Connecticut  and  Rhode  Island  to  southwest- 
ern Maine.     Southerly  winds  of  damaging  force  affected 


most  of  the  area  east  of  the  storm  center's  path.    Inland 
damages  were  mostly  confined  to  trees,  utility  lines, 
signs,  windows,   chimneys,  and  aerials,  but  much  major 
devastation  occurred  in  south  coast  areas.     Coastal  dam- 
ages were  like  those  of  a  hurricane.      Especially  hard 
hit  were  the  coasts  of  eastern  Connecticut,  Rhode  Island, 
Cape  Cod  in  Massachusetts,  and  Maine.     Some  peak  gust 
velocities  noted  were  85  m.  p.  h.   at  Block  Island     80 
m  p  h    at  Woods  Hole  and  Chatham  on  Cape  Cod,   and  76 
m  p  h     at  Portland,   Maine.     Docks  were  submerged  and 
broken.     Fishing  boats  and  yachts  were  hurled  onto  piers 
and  shores,   or  were  sunk.     Seaside  cottages  were  lashed 
by  wind  and  waves  which  broke  upon  the  shore  at  heights 
up  to  20  feet.      Shore  residences  were  evacuated  in  many 
areas.      Destruction  of  shore  properties  was  especially 
severe  in  the  greater  New  Bedford  area  in  Massachusetts. 
At  Mattapoisett,   25  homes  were  a  total  loss,  while  many 
others  were  damaged.     Beach  erosion  was  extensive 
along  all  southern- exposure  shores.     Seawalls  and  break- 
waters were  damaged.     Coastal  streets  and  highways 
were  flooded.    In  addition  to  basement  flooding  along  the 
coast  from  the  abnormally  high  storm  surge  tides,  many 
inland  cellars  were  flooded  in  areas  of  heaviest  rainfall. 
South  coast  tidal  rivers  overflowed  due  to  the  abnormally 
high  storm  surge  and  heavy  rainfall.     The  Taunton  River 
in  Massachusetts,   for  example,  was  reported  to  have 
risen  5  feet  above  normal  high  tide,   flooding  lowlands 
and  many  buildings.      At  Dighton,    10  families  were  eva- 
cuated by  boat  from  flooded  homes.     Unofficial  reports 
from  some  areas  indicated  tides  up  to  8  feet  above  nor- 
mal     Many  coastal  locations  were  officially  designated 
as  disaster  areas,   including  most  of  the  Maine  coast. 
The  storm  toll  included  3  lives,   2  in  Maine  when  a  large 
tree  crushed  an  automobile,  and  1   in  Massachusetts  when 
a  small  boat  foundered. 

Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston,  Massachusetts 

Joseph  J.   Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut 
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Temperature 


CONNECTICUT 

NOBTHWFST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGF 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHETAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION  01 

CENTRAL  02 

BURI  INGTON 

COLCHESTER 

COVFNTRV 

DANPURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  4  w 
MOUNT  CARMEL 
NORklCH  PUR  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

STORRS 

WATFRBURV  RADIO  WBRY 

DIVISION  02 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

NORwALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTRROOK 

DIVISION  03 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEwATER 

CARIBOU  WR  AIRPORT     //R 

Cl  AVTON  LAKE  2 

EUSTJS  2 

FORT  KENT 
GREFNVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILI  INOCKET 

MILI  INOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTFN 

PRESOUE  ISLE 
RIPrGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELCS  DAM 
VAN  BURFN  2 

DIVISION  01 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AllGl  STA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOw  FIELD 

RRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARCINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 


'  3 

<  s 


53.5 
53.7 


52.5 
54.4 

53.1 
54.9 
55.1 

54.5 
54.3 
52.3 


54.  9 
53.2 
55.3 


55.2 
55.2 


55.6 
56.1 


<  S 


40.8 

43.4 

40.9 

39.2 

40.9 

41.7 

45. 9M 

42.6 

40.8 

M 

41.8 

42.2 

43.0 

43.0 

40.7 

41.5 

41.5 

40.2 

41.7 

41.2 

42.7 

47.4 

47.9 

48.6 

46.5 

44.9 

45.3 

48.9 

45.8M 

48.0 

48.7 

35.0 
36.8 
35.0 
34.0 
35.7 


35.6 
36.2 


36.5 
35.3 
34.2 
38.4 
38.3 

38.4 
35.0 
37.8 
38.0 
39.4 

34.3 
37.6 
37.0 


42.1 
39.4 


39.1 
37.5 


28.9 
28.9 
28.1 
2CI.2 


27.8 
28.5 
29. 3M 
29.7 
29.8 

29. 1M 

28.7 

27.6 

29.9 

30.7 

28.5 

28.7 
29.1 
25.8 

25.8 
27.4 

29.0 


32.4 
32.5 
33.5 
31.8 

31.4 

29.3 
31.4 
33. 7M 
32.4 
34.7 


40.3 
43. 8M 


44,6 
45.0 


43.7 
46.7 


45.1 
46.7 
48.2 


48.7 
47.3 
47.9 
47.4 
46.8 

46. OM 

47.4 


4.1 


4.3 


34.9 

36.2 

34.5 

4.3 

33.7. 

34.4 

35.1 

2.8 

37. 6M 

36.2 

35.3 

1.9 

M 

35.3 

34.9 

36.5 

2.2 

36.9 

34.6 

35.1 

3.0 

35.3 

2.3 

33.0 

33.8 

34.3 

35.9 

35.2 

2.6 

39.9 

40.2 

41.1 

39.2 

38.2 

37.3 

1.6 

40.2 

2.3 

39.  SM 

40.2 

41.7 

3.8 

60 

30 

59 

30 

59 

?<. 

56 

30 

58 

30 

63 

29 

61 

30 

61 

10 

61 

18 

63 

30 

61 

30 

60 

30 

61 

30 

62 

16 

6? 

18 

602 
634 
600 
733 
631 

605 

'■9*. 


60B 
598 
631 
542 
541 

551 
602 

589 
539 

•,98 

603 

579 
560 


912 

689 
614 
859 
893 


884 
693 
849 
835 

904 

892 
884 

952 

930 
915 
866 


No.  of  Doyt 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1963 


6.02 
5.71 
5,89 
7.06 
5.01 

6.28 
6.12 


7.08 
7.49 
6.20 
7.83 
5.82 

5.66 
5.22 

8.83 
8,71 
6,76 

6,86 
6.26 

7.47 


5.78 

6.81 

8.58 

7.1 

7,96 

6.86 

7.20 


8.41 

7,04 

7.7* 

D  2.85 


5,46 
8,30 
7.56 
7.32 
6.27 

5.64 
9.15 
6.35 
8.86 
9.17 

6,90 

7.65 
6.41 
5.03 

6.22 

8.54 
4,95 


10,50 
8.84 

10.82 
9.78 

11.01 

11.28 

10.59 

12.26 
11.36 


EZ 
II 


1.62 
2.09 


1.67 
1.82 

3,90 


2.00 


2.45 


1.76 
4.53 


2.96 


4.96 
4,70 


2.66 
2,61 


2.84 
4.75 


2.66 


3.30 


6,78 
6.00 


1.74 
1.38 
1.90 
1.62 
1.15 

1.67 

1.85 


2.01 
2.92 
1.74 
2.66 
1.98 

1.69 
1.45 

2.61 
3.63 
2.00 

2.16 

1.65 
2.45 


2.00 
2.05 
4.33 
1.62 
3.09 

2.94 


1.55 

1.34 

1.55 

.69 


1.32 
1.71 
1.33 
1.29 
1.10 

1.00 
2.25 
,90 
1.87 
1.75 

1.68 

1.75 

1.75 

.93 

1.30 
1.62 

1.18 


2.30 
1.37 
3.25 
2.20 
2.00 

3.50 
2.36 

4.51 
2.25 


3.5 

.5 

2.0 

,7 
.0 

1.3 


4.0 

2.0 

16.8 

2.5 


5.0 
7.3 

T 
8.9 
4.5 


3.6 

4.8 

12.1 

.0 
7.0 

1.0 

T 
3.5 

4.5 


.0 
1.0 


No.  of  Day. 


See  Reference  Nates  Following  Station  Index 
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CONTINUED 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION  02 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONFSBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION  03 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINSTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRlDGE 

DIVISION  01 

CENTRAL  02 

AMHFRST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BuFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWFLL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION  02 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYAMN1S  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


II 


46.8 
48.2 
45.2 
44.7 
45.9 

48.9 
49.6 
45.6 
46. 5M 


49.1 
50.1 
48.9 
49.4 
48.7 

49.6 

47.7 

49.9 
49.7 

50.2 
52. OM 


50.3 
47.6 
48.6 
50.0 
49.8 

53.0 
52.1 


49.2 
53.6 
50.8 
52.1 

52.2 
53.3 
51.6 
51.2 
52.6 

53.3 
53.3 
54.6 
53.8 
53.4 

50.4 
53.1 
49.8 
52.3 
53.3 

54.9 


32.7 
31.2 

30.0 
30.5 
32.4 

33.5 
32.3 
30.7 
31. OM 


35.1 
35.2 
34.4 
34.3 
35.8 

34.0 
31.3 

36.9 
33.7 

35.1 

31.  6M 


35.5 
33.2 
34.6 
32.9 
34.2 

36.0 
35.3 


39.8 
39.7 
37.6 
37.6 
39.2 

41.2 

41.0 
38.2 
38.  8M 

39.5 


42.1 
42.7 
41.7 
41.9 
42.3 

41.8 
39.5 

43.4 
41.7 

42.7 

41.  8M 


42.9 
40.4 
41.6 
41.5 
42.0 

44.5 
43.7 


54. 

7 

52. 

b 

50. 

1 

54, 

6 

55. 

1 

53, 

7M 

54 

3 

54 

0 

54 

4 

54 

9 

54 

8M 

54 

.2 

54 

.4 

34.1 
34.9 
34.8 
37.9 

34.9 

40.1 
37.8 
34.0 
35.9 

36.9 

38.0 
37.9 
37.7 
35.7 

35.8 

36. 7M 
34.6 
35.8 
35.6 

35.4 
37.6 
36.6 
35.6 


41.9 
37.4 
43. 3M 
38.9 
40.7 

40.6 
38.2 
38. 3M 
36.8 
43.1 


41.7 
44.3 
42.8 
45.0 

43.6 
46.7 
44.7 
42.6 
44.3 

45.1 
45.7 
46.3 
45.6 
44.6 

43.1 

44. 9M 
42.2 
44.1 
44.5 

45.2 
46.2 
44.6 
42.9 

44.4 


48.3 
46.3 
48. 5M 


46. 6M 

45.5 

48.8 


Temperature 


4.0 
2.7 

3.3 
3.5 

2.8 
2.9 

2.3 


4.9 
4.0 
4.7 

5.1 

4.4 


3.0 


2.1 

3.0 

3.1 

2.* 
2.5 
4.5 
3.8 


4.7 
1.4 


3.8 


No.  of  Doyt 


Max.  Mm. 


•;i 


>;. 


65    18 
72    18 


751 
751 
815 
816 
769 

706 
714 
797 
779 


680 
664 
692 
688 
674 

689 
755 

642 
691 

663 
699 


654 
730 
695 
704 
684 

605 
632 


692 
612 
658 
593 

635 
545 
602 
664 
612 

590 
572 
555 
570 
607 

649 
606 
676 
619 
610 

586 
558 
606 
655 


495 
556 
484 
548 
521 

518 
545 
548 
581 
481 


■A 


!. 


Precipitation 


9.29 
8.90 
7.24 
12.32 
11.06 

8.57 

11.70 

9.33 

9.S4 

10.26 


8.89 

10.06 

10.26 

9.05 

6.55 

8.42 
9.67 

10.69 
9.81 

9.28 
13.32 


1  12 
0  14 
0    11 


6.05 
9.01 
5.44 
8.79 

6.37 

8.17 
8.47 
6.16 
7.32 

7.27 
9.26 
8.63 
8.00 
9.24 

6.00 
5.37 
5.73 
5.84 
7.84 

7,80 
8.30 
5.60 
8.20 

7.34 


7.74 
6.69 
4.89 
5.63 

3.80 

5.94 
7.36 
4.34 
7.17 
3.49 


5.37 
4.75 


7.04 


5.01 


1.90 
1.44 
1.52 
3.30 
2.48 

1.90 
4.01 
2.05 
2.00 


3.64 


5.64 


7.26 

3.00 

6.87 

6.34 

2.11 

6.58 

5,18 

1.27 

5.18 

1.80 

5.98 

2.12 

1.83 
2.00 
2.59 
2.15 
07         1.80 


1.70    08 
1.92    09 


4.26 


4.00 
4.12 

3.04 

3.03 
5.41 
4.73 
3.82 


1.52 
1.57 


4.22 
3.94 
3.20 


3.81 
2.84 


3.26 
.56 


No.of  Doyi 


«-<5 

Is 


2.52 

2.66 


2.01 
3.20 


1.45 
1.97 
1.40 
1.85 
1.02 

1.64 
1.45 


1.58 
2.57 
1.12 
2.69 

1.83 
3.00 
2.38 
1.38 
2.29 

2.03 
2.90 
2.72 
3.02 


1.43 
1.50 
1.22 
1.30 
2.18 

1.79 
2.37 
1.26 

1.81 


2.34 
1.50 

.89 
.79 

1 

1.85 

1.00 

2.08 

.87 


.0 

T 

.0 
2.0 
1.2 


.0 
.0 

T 

.0 

.0 

.0 
.0 

T 
T 

.0 
1.0 


T 

T 
T 
T 
1.3 

1.0 
1.0 

.5 


13 

14 
14 
13 
12 

12 
12 

13 
13 


12 
14 
12 
10 
12 

12 

13 

13 
13 

12 

15 


13 
10 
12 
10 
11 

10 
10 


10 
9 

10 

10 


11 

10 

11 

10 


10 

10 


10 

10 
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Temperature 


new  bedford 
plymouth 

provincetown  1  n 
rochester 
rockport  1  ese 

salem  c6  air  station 

sandwich 

Taunton 

division  03 

new  hampshire 

northern  01 

BENTON 
BERL IN 
BETHLEHEM 
C0LEBR00K 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
TfMOUNT  WASHINGTON       , 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION  01 

SOL  THERN  02 

BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

concord  wb  airport 
conway  i  n 
Durham 

east  deering 

EPPING 

Franklin 

HANOVER 

KEEWE 

LAKFPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETFRBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
W0LFEBOR0 
WOODSTOCK 

DIVISION  02 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREFNVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION  01 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHEl SEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttWOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATFRBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION  01 


55.2 
55.8 
54.5 

53.  7 
51.9 

53.2 
57.2 

54.  9 


46.5 
45.5 
45.3 


41.1 
48.7 


29 

43. 6M 


50.6 
46.0 
52.1 


52. T 

48.1 

48.4 
51.5 
52. 1M 

47.5 

52.1 

50.6 
50.2 
48.3 
51.1 

49.9 
48.8 
52.9 
48.4 


53, 
54. 2M 

54.6 
54.8 
55.0 


47.1 
46.9 

46.2 
48.5 
35.4 
45.3 
44.2 

50.1 
48.1 
47.3 

44.0 


36.5 
39.2 

40.2 
43.9 
36.7 


31.7 
31.1 
29.9 
30.1 
30.1 

27.8 
30,7 
r- 
16.6 
29. 7M 


33.2 
32.2 

33.9 
30.3 
33.8 

31.7 

33.5 
34.5 
35.4 

35.2 

33.8 
34,0 
34. 3M 
33.2 

34.1 
33.6 
33.9 
32.4 
33.7 

35.1 
32.6 
33.6 
34.3 

33.0 


43.9 
37. OM 
37.1 
41.3 
38.8 


M 
29.2 
32.4 
33.3 

32.8 

31.9 
33.4 
21. 1M 
30.1 
30,4 

31.7 
33.7 
32.6 
27.8 


49.4 
48.3 
48.1 
45.1 
45.6 

46.7 

50.6 
45. S 


37.6 
37.5 


23.0 

36. 7M 


40.5 
40.0 
42.3 
39.2 
43.0 

40.4 

42.2 

41.6 

44,  1 

41.7 
41.1 
42.8 
43. 2M 
40.4 

43.1 
42.1 
42.1 
40.4 
42.4 

42.5 

40.7 
43.3 
41.4 
40.2 

41.7 


48.8 
45. 6M 
45.9 
48.1 
46.9 

47,0 


M 
38,4 
40.5 
40.2 
39.9 

39.1 
41.0 
28. 3M 
37.7 
37.3 

40.9 
40.9 
40.0 
35.9 


3.5 

3.3 


3.2 
3.2 


3.9 
3.2 


4.1 


4.8 
5.1 

5.6 


5.3 

4.8 


460 
495 
500 
589 
577 

542 

428 
569 


26 

770 

26 

793 

26 

812 

2h 

816 

4 

803 

28 

909 

2b 

753 

30 

25 

1252 

26. 

843 

26 

728 

26. 

742 

26 

675 

26« 

768 

26 

654 

26 

729 

26 

680 

26* 

694 

26 

623 

25 

694 

2  5 

710 

2b 

661 

2b 

647 

28. 

733 

26 

649 

26 

680 

26 

679 

5 

732 

24 

670 

26 

664 

26 

721 

26 

645 

25 

701 

4 

737 

26 

478 

25 

571 

26 

565 

25 

503 

26 

536 

25. 

26 

790 

4 

731 

26 

737 

26. 

748 

30 

771 

28. 

715 

1091 

30 

811 

30 

827 

28 

714 

26 

717 

28 

744 

26 

865 

fa  I 


Precipitation 


4,49 
6,14 
5.09 
6.23 
7.30 

8.07 
6.91 
6.00 


6.20 
7,25 
5.57 
5.13 
9.05 

5.32 


17.57 
12.53 


7.60 
5.97 


12.90 
10.31 


7.14 

3    5.35 

5.76 

8.71 
4.91 
7,78 
7.81 
8,62 

8.1& 
10.44 
10.31 
6.94 
9.72 

5.55 
10.82 

8.19 
10.90 

8.76 

8.28 


5.77 
8.16 
6.89 
6.08 
6,53 

6.69 


5.43 

5,06 
5.20 


4.09 
D    5.35 


5.49 
4.91 


4.35 
5.11 


.51 
1.64 


1.68 
1.85 


3.79 
2.48 


10.96 
6.78 


3.06 
6.14 


3.11 
1.99 
2.02 


2,06 
2.32 
2.42 
2.36 


1.97 
1.81 


.93 
1.55 


1.72 
1.56 


1.35 
1.43 
.94 
1, 
1.67 

1.83 
1.80 
1.65 


.81 
2.08 
1.25 

.70 
2.01 


2.29 


3.68 
2.66 


2.60 
1.98 
1.93 
3.80 
2.89 


1.85 
1.22 

1.17 

3.85 
1.13 
2.17 
1.70 
3.31 

2.51 

3.20 
2.78 
2.50 
2.75 

1.15 
3.58 
2.70 
3.50 
2.15 


2.39 
2.05 
2.12 
1.34 
2.91 


1.12 

1.74 

.51 

.97 

.66 

.72 
.80 
.85 
.85 
.75 

1.00 
.99 

1.00 
1.05 


7.4 
5.0 
6.5 


23.3 
2.5 


29.6 
10.6 


.0 

1.0 

.3 

T 

.6 

.0 


T 
1.2 


T 
1.0 

T 
2.0 


2.0 

12.0 

.5 

9.1 

4.7 

9.0 

24.0 

7.6 


5.0 
.5 

17.0 
6.0 

6.7 


J    % 


No.  of  Doy, 
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Tompvratur* 

Precipitation 

>ayi 

II 

if 

• 

\ 

< 

0 

ii 

j 

X 

I 

s 

] 

t 

& 

S. 
a 

I 

I 

No.  of  Day. 

1 

a 

ii 

1 

i 

j 

I 

Snow,  Sl*,t 

No.  of 

Station 

Max. 

Mln. 

| 

a.  c 

i  § 

i  O 
Jo 

t 
I 

■ 

s 

i 

0 

o 

■ 

1 
o 
o 

a 

S 

8  t 

J « 
n 

BJ 

■A 

a 
8 

WESTERN    02 

BENNINGTON    2    NNW 

51.6 

36.8 

44.2 
40.3 
43.2 
42.9 
44.6 

3.5 
4.9 

6.2 

68 
60 
61 
65 
62 

18 

21 

26* 

30 

617 
735 

0 
n 

0 

1 

11 

14 

0 
0 

5,09 
3.95 

1.33 

.82 
.52 

24 
11 

T 
4.4 

T 
3 

3 

15+ 

'2 

1 

0 
0 

2 
0 

BURLINGTON    KB    AIRPORT         R 
CORNWALL 
DORSET    1    S 
RUTI  AND 

47.3 
50.5 
50.7 
51.7 

35.8 
35.0 
37.5 

23 
18 
23 

18 
20 
18 

25 
26 
25 

646 
656 
606 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

10 
12 
8 

0 
0 
0 

3.67 
7.15 
3.54 

.38 

,84 

1.40 

.57 

08 
23 
07 

2.0 
1.0 
2.5 

1 

2 

3 
15 

15 
14 

5 
1 

SAINT    ALBANS    BAY 

48.8 

37.0 

42.9 

61 

23 

17 

25 

653 

0 

0 

9 

0 

3.94 
4,56 

1.41 

.70 

18 

1.0 
1.8 

1 

30 

13 

1 

DIVISION    02 

43.0 

SOUTHEASTERN    03 

BELLOWS   FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO    1    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

50.0 
49.0 
48.4 
44.8 
51.6 

35.1 
33.2 
33.6 
31.2 
35.6 

42.6 
41.1 
41.0 
38.0 
43.6 

5.6 
4.9 

64 

60 
67 
60 
64 

19 

18 

19 

21* 

19 

23 

18 
20 
15 
23 

26* 

25 

25 

25 

26 

669 
712 
711 
803 
633 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

12 
16 
14 

17 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

6.02 
7.19 
8.11 
8.41 
6.19 

2.02 
3,37 
3.72 
3.57 

2.18 

1.32 
1.72 
1.89 
2.09 
1.76 

30 
08 
08 
08 
30 

T 

.9 

.6 

3.5 

.0 

0 
T 
T 
2 
0 

15 

15, 

3 

13 
13 

15 
9 

5 

6 
6 
5 

2 
3 
3 
1 

WOODSTOCK    3    E 

48.3m 

32.  3M 

40.  3M 

3.9 

60 

24 

17 

26. 

725 

0 

0 

0 

5.21 

1.49 

1.47 

08 

.0            0 

6,86 

2.77 

•  s| 

1 

DIVISION    03 

41.1 

5.3 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Connecticut 
northwest  01 

BAKERSVtLLE  7,15 

BARKHAmSTED  6,22 

BULLS  BRIDGE  0AM  6*02 

CREAM  MILL  5.71 

FALLS  VILLAGE  3.89 

NORFOLK  2  Sm 

rocky  river  0am  6.8? 

salisbury  5,01 

shepau6  0am  6,28 
torrington 

hest  hartland  6,93 

WIGwA*  RESERVOIR  6,12 

WOODBURY  3  W  6,77 

CENTRAL  02 

ANSONIA 
BALTIC 
BROOKLYN 
BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  5TA 

COLCHESTER 
C0LLIN5VILLE  1  5 
COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  BRAINARO  FlD  //R 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 
MANSFIELO  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  - 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAuG  FOREST  6.65 

PROSPECT  8,27 

PUTNAM  WATER  WORKS  R    6.86 

ROUND  POND  9,22 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBuRY  RADIO  WBRY         7,47 

WEPAwAUG  RESERVOIR 

WEST  HARTFORD  7,18 

WHIGVILLE "RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WE5TBR00K 

MAINE 

NORTHERN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
8RASSUA  DAM 
BRIOGEHATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

fort  fairfield  6.66 

fort  kent  5,46 

GILEAD  13,88 

GREENVILLE  8,30 

HAYNESVRLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM  9.15 

MIDDLE  DAM  6.35 

MILLINOCKET  8.86 

MILLINOCKET  FAA  AP            9.17 

MOOSEHEAD  8.00 

OQUOSSOC  6,90 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANOOVER 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
WgST  F0RK5 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT  10.50 

BANGOR  DOW  FIELD  8,8* 

BRIDGTON  1  NNW  10,82 

CORINNA  9,78 

EAST  SANGERVILLE  5  5E  11,01 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT  8.90 

ORONO  7.2A 

RUMFORD  1  S  12,32 

RUMFORD  POWER  PLANT  11.06 


.05   .51   .07 


.0*   .57   ,07 


.05   .51   .05 


.22 
.30 
.13 


.02 
.01 


.45  1.07  .18 
.55  1.52 
T  1.10  .46 
.31  l.U  ,02 
.20   ,25D  .05 


.32  1.71  ,20 

.11  1.21 
.26  1.29 

.25   ,70  ,5* 

,30  1.00 

.38  1.14 

.25   .63  .40 

.63  1.79 

.*3  1,75  ,19 

.42  1.65 


.40  1.30 

.37  1,04 

.96  .29 

.31  1,18 

.56  .12 


.46  1.61   ,20 

T     .75  .97 

.44  1,40  ,15 

.35  1.25 
.58  1.08 

.60  1.12  .14 


.56  1,14 


.16 


1.19  1.70   .28 


1.00  1,62   ,28 


1 

.2* 

.19 

.07 

.92  1 

.92 

•  22 

1 

.12  1 

.76 

.30 

1 

.«' 

.97 

.05 

.94  1 

.67 

.12 

1 

.BO  3 

.75 

.09 

1 

.2! 

.65 

.03 

1 

.40 

.53 

.21 

1 

.14  1 

.BO 

.29 

1 

.01  1 

.84 

.35 

2 

.92 

.82 

.12 

1 

.23  1 

.93 

.21 

.65  1 

,21 

.31 

2 

.66 

.51 

.03 

1 

.90  3 

.52 

.09 

2 

.57 

.61 

1 

.1* 

.51 

.03 

1 

.0' 

.57 

.05 

.39  1 

.16 

.26 

.65  1 

,03 

.34 

2 

.61  1 

.21 

.19 

3 

,63 

.20 

.09 

1 

.44  2 

.02 

.12 

1 

,26  1 

•  64 

.42 

75  1 

.45 

.'5 

1 

73  2 

.15 

.04 

1 

56 

.46 

.55 

I 

74  2 

.21 

,*« 

3 

10 

.52 

.03 

1 

37  1 

,17 

•  23 

1 

19 

.40 

.29 

1 

13  2 

,<JH 

.1  1 

1 

46 

56 

,2« 

2 

05 

65 

•  04 

2 

45 

23 

•  03 

2 

19  3 

2  6 

.09 

1 

19  2 

01 

.17 

1 

,04 

2 

.00 

.67 

1 

53 

2 

.14 

.OB 

4 

33 

.36 

.02 

1 

43 

2 

.91 

.02 

1 

69 

1 

61 

.12 

2 

00 

1 

,41 

.14 

3 

09 

29 

T 

I 

94 

,64 

.16 

.69 


.67   ,39 
.90  1.17 

.19   .32   .34 

.58  1.55 

.26   .69 


.30  .39 
.05  ,69 
1.74  5.43 


.20   .85 

.12  1,33  1,62 


2.30  1.59 
1.37   .93  1.09 
1.61  3.25 

.60  2.20  1.31 
.75  2.00  1.00 

.22  3.30  1 

.86  2.36  1 

1.86  1.01 

4.31  2.26 
2.25  2.24 

.59  1.62  1.37 

.93   .68  .76 

.23   .92  .97 

2.96  3.30  .73 

.26  2.46  .91 


.09   .27   .01 


13   14 


15 


.02   .35   .02 


16   17   18 


.37   .12   .02   T 


22   23   24 


.24 

.55 

.56 

.75 

.36 

.34 

.92 

. 

.00 

.63 

.67 

T 

.60 

.'0 

.03 

.14 

25   26   27 


28   29   30 


.08 

,24   .04 


T  .02  .19 
.05  ,02  ,36 
.08   7     .03 


.131   .08   .06 


.11   .01   .36 


.24  .80 
1.67 
2.08 

1.61 

1.76 
.02  1.66 


.22   .04 

1.26 
.01  1.62 
7  2.29 
.89  1.27 
.23   ,9C 


1.21  1 
T    1.55 

■28  1.34 


1. 16 

.04  1.32 

.31  1.90 

1.14  1.13 

.14  1.33 

.75  .70 

.20  1.10 


.20   .61 

1.87 

1.01   .95 

1.63 


.21 

.03       1,40 
.10 


.22  1.9C 

.82  .97 
1.32 

1.20  .93 

1.06  1.13 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 

brunswick 

damariscotta  mills 
eastport  i 

Ellsworth 
jonesboro 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    // 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB  / 

BOYLSTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBuRG  2  5 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

6R0T0N 

HARDWKK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
N0RTH8RIDGE 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENOON  1  NNE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
BINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MID0LEB0SO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEOFORD 

NEWBURYPORT 

PEMBROKE 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN 


Day  of  Month 


6.57 
11.70 
9.33 
9.6* 


8.69 

10.06 

10.26 


8.42 
9.67 
9.07 


9.8 
9.  2 

13.3 


7.26 
7.51 
7.45 
6,87 
7.61 

6.34 


7.57 
6.83 
6.05   .02 
9.01   .10 

6.27 
5. 44 

8.79 
7.47 
6.37 

8.17 


7.27 
7.63 
6.56 
7.12 


6.30 
7.65 


6.48 
5.85 

4.59 
9.24 
6.00 


.02   .71   .18 


7,64 

119 

7.74 

6.6' 

4,6' 

3.70 

5.63 

3.6C 

5.94 

4,26 

7,36 

4.34 

6.03 

5.7« 

7.17 

R 

3.49 

,02   .25   .47 


1  N 


ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 


10,17 
6,51 
6.14 
5.09 


8.07 
6,91 
6,29 


10    11    12 


.53  1.35  1 

4,01  2.03 
.33  1.20 
,20   ,23  1.90 


,25  1,83  1.36 


.20  1.60  .20 

.31  1,70  1.62 

.14  1.70  1.92 

.13  2.32  1.15 

22  2.32  1.91  1.21 


2.66  1.62   ,42 

1,03  1.91  2.01 

.421  3.20  2.59  1.45 


1.43  2.00   .22 


.10 


13   14   15 


.02   .45   .10 


17   18   19   20   21   22   23   24 


.0? 


.36  .48  ,35 

,93  .32  .16  .03 

,63  1,42  .40  ,40 

,98  1.46  .19  .19 


.65  2.78 

.57  1.22  1 

.50  1,56   .57 

2.57  1.79   .29 


25   26   27   28 


.01 

.03 
T 

T 

.06 

02 

.03 

.04 

,0* 

T 

.06 

.46  1.16 
1.12  .30 
1.62  1.16 


.24 
•  14 
.04 


.51  1.37   .60 

,79  1.65  1 
2.36   .55  1.34 

,48  1,14 
1,00  2,00 

.52  2.29 

.70  1.25  1.47 
.65  1.34  1.35 
.53  2.22 


2.90  1.19 
,62  1,06 
.47  1.23 
2.72  .66 
3,02  1.00 

.47  1.36 
.48  1.43 
.37  1.03 

.44  1.29 


1.03 


,03 
.04 
.04 


.07 
.05 


.49  1.14 

•  1.75 

.39  1.02   .32 

2.50  1,41   ,52 

,80  1.33 

.36  1,32   .60 


1.59 
.77 
.08 

1.79 


.61 
1.77 
1.50 

.'5 

.11 


1.37 

2.06 
.87 


.97  1.18 
.28  .63 
.89   .75 


.45 
.01 

.04 


.02 

.04 


.60 


.76 
.89 

.47 
.72 
1.28 
.49 
.83 

.67 

.50 
.67 
.57 


a 


.25 
.32 
.34 


1.10 
.03 

.07 


.43   .01   .21 


1.08 
,94  1.91  1.52 
.44  1,30   ,64 

1.43 


.94   .62 


.39  1.27 

1.67  .47 

1,83  1.07  1.32 

.67  .71  1  "" 

,34  .84   ,83 

,031   .87  2.27  1.61 

.10  1.42  .64 


.03 
.03 
.11 


.33   , 


.03 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

T 

T 

T 

.03 

,06 

.OT 

■1 


T    1.35 

1.30 
.01  1 
1.02 


.06  1.12 
2.69 

•  2.1C 

T  1.63 

.02  3.00 
.13  1.92 
T    1.36 


1.38 

1.04 
.29 


1.78  LOT 
.01  1.43 


.34  1.43 

.04   .87 

.2! 


.24  1.40 

.21  1.9^ 
,63   .3" 
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NEW  ENGLAND 

Continued 

NOVEMBER  1963 

Station 

! 

Day  of  Month 

1  | 

2  | 

.1 

4  |  5  |  6 

v   e 

9 

10 

11 

12 

13  |  14 

15 

16  |  17   18 

19   2( 

1  21 

22 

23  1 

24 

25  |  26  |  27 

28   2')   'in 

•11 

NE»  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

6.20 

•  49 

.36 

.3! 

,01 

.66   ,39 

.81 

.16 

.23 

.0, 

.05 

.13 

.Of 

.06 

.14 

.50 

.13 

.04 

.65 

.09   .64 

BERLIN 

'.2' 

.06 

.62 

.83 

.04        ,02 

.19  2.08 

.91 

.04 

.09 

.3 

7 

.11 

.10 

7     7     .03 

.54   7 

.03 

.24 

7 

7         1.21 

BETHLEHEM 

5.57 

.08 

.20 

,83 

.01 

.13  1.23 

.38 

.03 

.11 

.1 

.02 

.20 

.19 

7 

04   7 

.41    . 

15 

.14 

.58 

7         7 

.01   .7! 

CANNON  MOUNTAIN 

6.05 

.62 

.73 

•  It 

.14 

.56   ,69 

.08 
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.31 

.06 

.08 

04 

.13 

.09 

•  OB   7 

.07 

7 

.26 

.06 

.23   .26 

DORSET  1  S 

7.15 

.73 

.40 

.30 

.15 

1.02   .26 

•  35 

.42 

.43 

.10 

.21 

.63 

1.40 

.22   .33 

HUNTINGTON  CENTER 

5.39 

.16 

.36 

.66 

7 

.12   .72 

•  25 

.15 

.25 

.30 

.02 

05 

.48 

7     . 

25   .06 

.43   7 

.17 

.02 

.61 

.03   .26 

MANCHESTER  CENTER 

6,79 

.27 

.69 

.33 

.04 

.43  1.66 

.34 

.07 

.22 

.14 

.01 

20 

.08 

.11 

.50 

.19 

1.02 

.02   .61 

RUTLAND 

3.54 

•  26 

.30 

.U 

.02 

.57   .23 

.23 

.05 

.16 

.03 

.13 

09 

.13 

.11 

.11 

.07 

.42 

.10 

.02   .40 

SAINT  ALBANS  BAY 

3.96 

.31 

.11 

.08 

.37   .66 

7 

.14 

.40 

.05 

.20 

06 

.20 

.30 

.70 

.17 

7 

7 

.26   .13 

SALISBURY 

3.67 

.34 

* 

.53 

.01 

.21   .65 

* 

.87 

.01 

02 

.23 

.01 

.24 

.07 

• 

.46 

.02 

oles  following  Station    Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SOUTHEASTERN  05 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  5TATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
WHIT  INGHAM  3  W 
WOODSTOCK  3  E 


6.02 
7.19 
6.31 
6. St 
6.71 

8.11 
8,28 
8.33 

8,41 
6.03 

4,77 
6.19 
8.47 
7,89 
S.21 


.21 
.23 

.18 


.60  1.03 
1.19  1.72 
.82  1.41   ,40 


1,14  1,89   .57 

.55  1.32   .55 

.88  1,51 

,60  2,09 

,38  1.68   .58 

,33  1,05   ,80 

,66  ,90 

,95  2.19  1.05 

.91  1.75 

.46  1,47 


.21 

.2 

.21 

.2 

.13 

.1 

.30 

,1 

.22 

,1 

.25 

,1 

.30 

,3 

.37 

.0 

13   14   15  !  16   17 


.03   .06   .03 

,08   ,08, 

.02   .02   .02 


.01 
.15 
.05 
.06 


.15 
.15 

.05 


.15 

.58 

T 

.59 

.U 

.11 

.11 

.12 

.62 

.1! 

.72 

.17 

.80 

.35 

.37 

.25 

.03 

,.!t 

.24 

,1C 

.12 

.54 

T 

.3? 

.09 

.81 

.17   .01   .84 


T    1.29 
T    1.55 

.04  1.00 


.03  1.8C 
.02  1.35 

.02 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1963 


Stltlon 


Day  Oi  Month 


10      11       12      13       14      IS      16      17       IB       19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


connecticut 
northwest  01 

bulls  bridge  dam 

cream  hill 

falls  village 

norfolk  2  sw 

salisbury 

shepaug  dam 

wigwam  reservoir 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

CflLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFtELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  *  w 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  03 
BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 
MAINE 

NORTHERN  01 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 


MAX   54   49 
M1N   At   37 


49   49 
43   36 


54   54 
39   39 


50   49 
36   37 


50   50 
44   37 


56   50 
44   40 


MAX 
MIN 

59 

50 

MAX 
MIN 

58 
51 

MAX 
MIN 

56 

5  0 

MAX 
MIN 

60 

44 

MAX 
MIN 

58 

46 

MAX 

MIN 

56 

4=) 

52   43 

40   33 


47   47 
37   33 


54   43 
41   34 


51   46 
40   35 


51   48 
37   33 


50   48 
39   33 


55   44 
42   35 


52   43 
38   33 


52   48 
41   31 


58   48 
44   37 


53   48 
40   31 


52   45 

39   34 


54   50 
46   34 


MAX 

41 

38 

38 

MIN 

30 

31 

31 

MAX 

42 

52 

54 

MIN 

32 

32 

32 

MAX 

37 

54 

56 

MIN 

26 

34 

26 

MAX 

34 

34 

J8 

MIN 

25 

32 

26 

MAX 

MIN 

MAX 

36 

41 

51 

MIN 

21 

31 

32 

MAX 

36 

39 

33 

MIN 

30 

33 

28 

61   61   58 
25   33   48 


55   56   53 

28   40   45 


28   31   39 


59   61 
56   54 


54   56   53 
49   52   46 


60   57 
53   48 


52   56 
47   49 


57   55   52 
45   40   32 


46   46 
39   33 


55   57 
49   52 


55   58 
49   53 


47   60   58 
30   33   39 


57   60 
27   35 


46   58 
23   28 


58   62   56 
31   38   50 


56   59   58 
43   50   50 


58   57 

50   50 


60   61 
31   37 


60   58 
53   49 


50   56 
29   36 


58   61 
27   35 


52   60 
33   38 


59   60 
29   38 


48 
37 

56 
37 

61 

40 

57 
53 

60 
55 

60 
56 

59 
51 

49 
36 

58 
30 

61 
36 

59 
52 

62 
56 

59 
54 

54 

46 

49 
35 

56 
36 

62 
36 

58 
52 

60 

55 

60 
55 

SB 

50 

46 
37 

50 
30 

57 
36 

62 
36 

58 

54 

61 
55 

60 
52 

49 

38 

59 
27 

60 
32 

57 
45 

59 
53 

59 
55 

57 
52 

51 

35 

56 
26 

62 
29 

58 
41 

61 
55 

60 
55 

57 

24   26   35 


38  47  45 
25  30  41 

39  41  41 
22  25  32 


40   46   43 
20   24   36 


59   56 
54   48 


59   56 
54   48 


60   63 
53   50 


60   57 
54   51 


63   58 
56   52 


60   60   54 


59   55 
52   46 


59   57 
53   50 


39   44   34 


52   52   44 
37   42   35 


41   36   30 


50   49 
41   32 


53   50 
44   42 


55  49  45 

43  40  35 

52  51  50 

42  40  36 


42   40   39 


51   48   53 
44   43   34 


51   46   54 
46   42   34 


53   51   53 
45   42   36 


56   54   52 
45   42   43 


48   46   50 


39 
51 


55   58   53 


50 

41 


53   52   53 
47   43   40 


58   56   56 
47   48   35 


32   32   32 


49   47   42 
26   24   28 


45   43   41 
31   29   25 


50   45   43 
28   23   26 


43   39 
27   26 


45   '.3   43 
28   25   26 


49   46   44 
28   27   28 


48   48   46 
30   28   28 


61   55   53 

31   25   35 


36   47   49 
25   33   38 


29   37   40 


56 
42 


51   50   45 
22   20   28 


44   56   55 
25   40   44 


50   48   46 


56 
31 

55 

28 

49 
32 

59 
34 

57 
42 

52 
27 

47 
24 

44 
26 

57 
29 

52 
42 

49 

30 

45 
29 

42 
28 

55 
33 

52 
42 

50 
27 

47 
29 

45 
25 

56 
36 

54 
40 

48 
34 


50   49   47 
31   31   34 


25   24   29 


35 
27 


31   31 

36   37 
32  I  3 1   27   27 


53 
43 


55   57   62 

40   46   51 


53   52 
32   33 


53   55 
28   38 


45  28  38 

60  53  54 

45  31  36 

72  53  53 

49  27  31 

65  49  50 

48  30  34 

63  54  55 

50  33  34 

69  55  55 

48  30  36 

60  53  54 

42  23  27 


50 

33 


67   57   54 


64   62 
35   47 


60   59   57 


44   56 
19   31 


39   49 
24   35 


52 

63 

63 

61 

37 

45 

53 

31 

37 

44 

33 

25 

19 

30 

47 

47 

57 

56 

36 

33 

41 

27 

41 

44 

33 

22 

21 

31 

49 

60 

60 

56 

37 

43 

50 

37 

41 

48 

30 

22 

20 

36 

54 

59 

62 

61 

42 

40 

53 

34 

37 

45 

35 

25 

21 

30 

50 

61 

61 

61 

45 

43 

55 

36 

40 

45 

34 

27 

23 

35 

24   23   33 


30   29   26 


36   43   40 
26   22   20 


37   40   39 


38   43   40 
20   21   20 


64   62 
42   37 


42   32 
63   61 


62  59 

51  34 

63  50 
49  34 

63  49 
49  33 

64  63 
36  36 

59  58 

48  36 

61  59 

45  38 

63  63 


62   59 
48   35 


56 

62 

62 

46 

38 

44 

57 

60 

60 

48 

43 

50 

54 

57 

62 

38 

43 

45 

56 

62 

62 

37 

36 

44 

56 

62 

62 

31 

35 

36 

42   57   47 
38   38   21 


38   45 
26   19 


41   45 
26   22 


40   46 
24   24 


47   51 
27   41 


47   47 
35   37 


49   60 
40   30 


39   55 
32   38 


58 


53   45   59 
30   31   31 


30   32   41 


50   61 
40   30 


50   57   44 


40  46  57 

24  24  40 

44  39  46 

27  17  21 


41 

42 

56 

58 

46 

59 

26 

22 

39 

33 

38 

34 

44 

45 

63 

56 

49 

61 

27 

21 

38 

36 

40 

34 

47 

42 

54 

63 

50 

64 

29 

24 

34 

33 

43 

39 

40 

46 

57 

49 

47 

64 

21 

17 

38 

26 

38 

32 

46 

43 

56 

53 

46 

61 

24 

22 

39 

34 

38 

32 

40 

44 

60 

55 

46 

60 

25 

21 

35 

32 

38 

21 

48 
30 


25   22   42 


45   49   59 
22      18   42 


33   29   42 
22   21   25 


32   34   41 


46   64 
38   37 


62   61 
40   31 


58   58 
40   30 


47   64 
35   39 


59 
43 

53 
37 

61 
42 

57 

32 

48 

29 

61 

34 

51 
36 

61 
37 

62 

34 

57 
29 

53 
43 

61 
34 

52   56   63 
28   44   37 


45 

33 

59 

11 

13 

33 

32 

36 

60 

12 

22 

33 

26 

40 

61 

13 

27 

25 

20   21   20 


54.6 
35.0 


54.5 

35.0 


51.9 
35.7 


53.7 
36.2 


52.5 
36.5 


54.4 
35.3 


53.1 
34.2 


54.9 
38.4 


55.1 

38.3 


54.5 
38.4 


54.3 
35.0 


52.3 

37.8 


55.4 
38.0 


56.9 
39.4 


54.9 
34.3 


53.2 

37.6 


55.3 

37.0 


55.2 

42.1 


55.2 

39.4 


54.9 
40.9 


55,6 
39.1 


56.1 
37.5 


56.0 
35.9 


40 

•  8 

28 

,9 

43 

4 

28 

9 

40 

9 

28 

1 

39 

2 

28 

2 

40.9 
27.8 


41.7 
28.5 


S—  H«f*r«nco  Nolo  Following  Sutton  lndox 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1963 


Day  Of  Month 


Station 


8         9        10 


20      21 


28      29      30      31 


HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HrlULToN 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 

RIP06ENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TFLOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR  02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORD  1  5 
RUMFORD  POWER  PLANT 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WFST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 
BAR  HARBOR 
BELFAST 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


40   55   47 
27   33   30 


55   48 
35   31 


44   38 
34   30 


48   50 
23   35 


48   49 
26   41 


44   42   42 


40 

27 


36   55 
32   33 


5  3   44 
35   32 


36   37 
33   25 


40   35   52 


45 
28 


37   33   30 


57   39 
39   33 


37   39   32 


55   41 
36   32 


40   43 
26   28 


17   21   30 


40   45 
25   29 


46   46 
26   37 


37   40 
27   30 


40   49   46 
25   29   39 


34   39   44 
22   25   34 


37   37   49 


39 

28 


38   39   47 
26   28   35 


39   42 
33   33 


50   43 
41   31 


50   57 
34   36 


45   42 
34   25 


51   50   42 


58   40 
40   32 


40   41   36 
33   33   30 


46   43 
39 


53   51 
27   47 


52   49 
25   38 


42   57 
33   36 


34   39   38 


53   58   55 
33   48   36 


28  37 

53  51 

24  44 

48  48 

25  41 

49  45 
27  37 

50  45 

29  38 

50  50 

27  41 

59  52 

29  43 

47  49 

20  26 

49  54 

27  27 


51  53  45 

43  37  36 

51  50  45 

45  45  35 

51  49  49 

44  44  35 

50  46  44 


50   50 
38   40 


54   52 
45   40 


47   53   52 


41  47  52 

28  26  32 

54  52  48 

27  30  41 

53  54  51 

31  31  44 

52  50  46 


40   47   47 


35   32   41 


57   56 
46   47 


57   57 
47   48 


54   55 

46   50 


53   55   50 


52   54 
38   47 


49   56 
39   47 


56   57 
43   50 


57   55 
45   48 


56   57 

45   50 


54   56 
44   53 


56   57 
46   48 


51   52 
43   42 


56   55 
43   45 


57   57   47 


59   59 
47   51 


56   55 
46   50 


50   56 
»1   45 


52   57 

45   47 


57   54   56 


39   37 
33   32 


40   43   39 
35   38   33 


33   33   32 


40   36 
33   32 


40   39 
33   32 


39   37 
34   34 


46   47   45 
34   33   32 


43   44 
37   38 


41   41 
33   33 


40   41 
36   37 


38   38 
34   32 


46  42  40 

37  36  34 

44  42  44 

37  36  37 

44  41  41 

37  35  36 

44  41  43 

40  35  33 


48   51   51 


41   40 
37   35 


42   43 
38   37 


37   32   32 


42'  42 
37   39 


38 
44 

38 

44   40   45 
40   37   30 

54   45   41 
42   35   36 


47   45   45 
41   39   40 


38   38   41 


36   35 
30   26 


37   35 
32   30 


40   46 
30   33 


37   41 
30   31 


35   41 
32   31 


38   38 
30   29 


40   41 
28   28 


42   40 
31   26 


47   45 
32   30 


42   41 
35   28 


41   40 
30   30 


41   43 
29   27 


44   39 
35   32 


44   46 
32   30 


42   44 
33   30 


40   39 
29   26 


44   45 
32   30 


42   43 
30   29 


45   45 
30   30 


40   41 
35   30 


45   45 
37   35 


34   37 
25   20 


35   37   37 
28   18   32 


34   34   36 
29   14   15 


44   44   55 
27   22   38 


44   42 
26   21 


48   40 
30   25 


43   41 

30   18 


42   41 
30   22 


49   45 
25   19 


44   43 
26   21 


37   41 
31   28 


47   43 
29   22 


45   43 
34   27 


44   42 
35   20 


42   41 
25   18 


39   39 
25   20 


42   39 
25   22 


43   42 
29   24 


46   43 
32   22 


47   44 
31   25 


39   40 

30   20 


45   43 
23   20 


42   42 
23   32 


39   42 
28   23 


34   44   41 
27   28   32 


36   43 

30   30 


38   45 
27   27 


38   43 
30   23 


45   44 
25   23 


37   45 
28   28 


36   41   39 
23   24   25 


27   28   27 


39 
21 


40   38   44 


48   46 
29   27 


46   59 
40   42 


45   57 
39   39 


48   51 
38   42 


43   53 
35   42 


47   57 
43   43 


44   50 
37   42 


43   56   56 
38   38   28 


43   46   57 
33   42   32 


41   42   48 


52 

44 

30 

33 

46 

44 

28 

25 

45 

38 

29 

26 

40 

47 

26 

24 

50 

46 

27 

25 

40 

46 

28 

23 

54 

45 

30 

31 

52 

47 

32 

31 

52 

44 

28 

25 

47 

46 

26 

24 

42 

43 

26 

26 

49 

44 

28 

28 

51 

45 

29 

29 

50 

47 

28 

26 

50 

47 

27 

30 

42 

48 

26 

25 

42 

46 

29 

24 

47 

48 

29 

26 

49 

47 

28 

27 

55   56   46 


39  45  27 

56  60  58 
38  44  33 

57  63  57 
35  45  23 

44  50  51 

32  40  37 

47 
28 


35  39  48 

23  19  30 

33  36  45 

19  19  19 

27  36  29 

20  18  19 


39   44 
22   23 


21   22 
29   39 


34   38 
23   25 


38   46 
24   22 


24   41 
19   19 


45 
23 


34   44   58 
24   21   37 


32   38 
22   23 


37   32   41   52   32 
24   22   22   16   16 


36   36   61 
16   21   34 


44   62 
28   26 


30   36   61 
14   27   36 


35   36 
10   34 


47   32   56 
12   13   30 


61 
26 


43 

28 

36 

60 

27 

12 

26 

28 

42 

43 

32 

59 

24 

15 

13 

32 

41 

41 

31 

46 

24 

11 

10 

30 

33 
16 

39 

24 

43 

8 

32 

8 

58 
30 

32 

19 

40 
20 

38 
10 

32 
12 

58 
26 

57 
29 

43 

20 

36 
12 

63 
24 

61 
32 

44   54 
20   26 


33   41 
25   23 


37   47 
23   23 


31   41 
23   24 


36   44 
25   23 


40   35 
25   23 


36   47   53 


39   37   61 
12   28   34 


51   40   61 
14   28   34 


41   59 
27   27 


39   58 
30   30 


41  38  60 

18  27  31 

39  61  64 

16  33  28 

45  55  58 


38   57 
29   23 


43   59 
32   27 


45.9 
29.3 


42.6 
29.7 


40.8 
29.8 


41.8 
28.7 

42.2 
27.6 

43.0 
29.9 

43.0 
30.7 

40.7 
28.5 


41.5 
28.7 


41.5 
29.1 


40.2 
25.8 


41.7 
25.8 


41.2 
27.4 


42.7 
29.0 


47,4 
32.4 


47.9 
32.5 


48.6 
33.5 


46.5 
31.8 


44.9 
31.4 


45.3 
29.3 


48.9 
31.4 


45.8 
33.7 


48.0 
32.4 


48.7 
34.7 


46.8 
32.7 


48.2 
31.2 


45.2 
30.0 


44.7 
30.5 


45.9 
32.4 


48.9 
33.5 


49.6 
32.3 


45.6 
30.7 


46.5 
31.0 


49.1 
35.1 


50.1 
35.2 


3*.  R«l*r*QC*  NotM  Following  Sl.tlon  Index 
-    240    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Slitlon 


BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA    MILLS 
EA5TP0RT 

Ellsworth 

JONESB0R0 

NEW    GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNw 

MASSACHUSETTS 
WESTERN  01 
ADAMS 

CUMMINSTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  ESREMONT 
STOCKBRIDGE 
CENTRAL  02 
AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBuRNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1963 


Day  01  Monlh 


54   51   42 
42   35   35 


53   55   52 


27   32 
49   53 


49   51 
35   36 


50   48 
35   36 


47   52 
36   39 


52   52 

36   40 


50   44 
40   32 


53   53 

39   38 


52   51 

39   38 


50   41 
40   31 


52   48 
35   33 


50   42 
35   33 


35   31 
53   41 


55   52 

43   39 


52   42 
40   32 


54   45 
42   34 


56   46 
43   34 


48   51   51 
27   27   43 


45   49 
25   29 


55   53   53 
34   38   48 


51   53   52 


55   56 
24   29 


41   56   55 


39   56   54 
28   29   39 


40   53   56 


57   55 
48   50 


56   56 
48   48 


58   58 
45   51 

51 


52   52 
43   44 

52 


43 


55   62 
50   46 


43   41 
39   40 


44   45 
39   37 


55   54 
48   51 


54 

53 

51 

47 

51 

42 

54 

55 

52 

47 

51 

44 

55 

56 

56 

41 

39 

37 

45   42   46 
39   40   39 


55   54   54 


53   55 

30   35 


57   54 
40   45 


45   49   48 


42   41   42 
33   30   29 


46   39   39 
31   33   31 


35   31   23 


44   41 
35   28 


42   44   44 
32   32   34 


45   42 
32   24 


43   41 
30   28 


45   45 
29   32 


48   48 
33   29 


45   44   60 


58   58   56 


48   58 
34   38 


53   48 
38   36 


52   49 
37   35 


50   48 
36   29 


51   42 
42   35 


56   44 
40   27 


50   42 
42   33 


49   45 
38   31 


47   63 
33   35 


47   61 
32   33 


60   58 
30   37 


61   58 
32   36 


59   58 
25   30 


43   54 
25   29 


58   57 
27   36 


56   53 

49   46 


55   53 

52   47 


54   48 
48   42 


59   55 
52   48 


54   52 
52   47 


42   39   26 


59   61 
50   46 


57   55 
50   47 


59   55 
52   48 


55   52 

52   46 


45 

40 


49   42 

40   38 


47   46 
40   40 


47   46 
41   39 


42   44 
39   40 


50   48 
41   40 


48   49   41   46   48   66 
29   27   27 


53   55 
42   42 


42   45 
30   28 


44   42 

30   28 


48   46   44 
28   20   22 


50 

48 

46 

31 

27 

25 

53 

43 

47 

32 

24 

26 

45   50   50 
37   35   38 


37   28   31 


56   51 
35   26 


48   57   57 


51   56   57 


47   50   55 


34   43   57 
24   23   34 


37   45 
24   21 


35   45 
26   25 


46   54 
20   38 


35   46 
20   23 


58   52 
47   32 


43   49 

29   40 


53   53 
38   38 


57   54 
52   46 


55   53 
52   44 


57   59 
49   49 


56   55 

51   48 


58   54 
51   45 


47   45 
42   42 


54   51 

42   40 


51   49 

40   38 


50   48 
41   39 


*9   46 
42   41 


46   45 
42   42 


52   49 
42   41 


46   45 
42   41 


44   45 
41   41 


52   50 
42   40 


57   52 
45   41 


50   48 
41   40 


46   45 
28   25 


47   44 
27   25 


50   48 
27   24 


47   43 
28   23 


51   45 
34   30 


50 

28 


50   48 
34   34 


49   54   67 
38   38   48 


52   55   69 


52   55 

36   38 


51 
36 

50 
28 

*8 

26 

50 
29 

48 
25 

44 

27 

53 
33 

52 
27 

48 
29 

52   46 
42   40 


52   47 
33   30 


52   47 
29   29 


49   44 
30   26 


47   45 
29   26 


46   47 
32   28 


50   71 
37   48 


50   67 
39   41 


49   72 
38   49 


45   57 
29   29 


66   47   46 
43   27   28 


2*   24 
50 


50   54 
32   23 


67   54 
46   25 


62   53 
42   24 


54  58  51 
34  46  26 

55  56  56 

40  44  32 

54  63  61 

33  40  33 


53   60 
40   41 


35   44 
27   27 


28   29   30   31 


61   40 
40   27 


*6  51  52 

32  40  38 

41  53  54 

28  36  40 


63   52 
45   26 


67   44 
39   36 


67   43 
42   32 


68   50   50 


72   44 

41   30 


62   60 
49   50 


48   60   62 
36   39   35 


36   57   60 
25   35   29 


50   45   59 
21   30   36 


42   52   60 
23   27   43 


50   48   62 
22   32   38 


50   40   59 
16   19   38 


42   56   58 
28   36   29 


38   57   58 
25   34   29 


37   37   47 


51   50 
43   43 


53   54   67 


74   45 
43   29 


62   50 
40   31 


62   51 

40   34 


59   51 
35   33 


59   60 
35   37 


61   62 
46   48 


52   62 
30   37 


60   64 
44   48 


52   59 
42   46 


52  60  58 
35  37  34 

51  65  63 

40  46  38 

53  65  65 
38  45  38 


40   47 
23   21 


35   41 
23   18 


37   45 
24   24 


45   38 
25   20 


42   45 
36   25 


42   40 
23   26 


55   53 
35   35 


68   48 
42   26 


57   55 
38   26 


58   61 
41   42 


61   66 
40   45 


61   67   52 


61   65   51 


47   58 
42   42 


61   61 
43   45 


48   58 
37   40 


41   40 
27   24 


40   46 
26   26 


45   47 
27   26 


55   43 
28   32 


45  42 

26  28 

*0  58 

28  39 

50  45 

27  40 

47  50 

26  36 


40   60 
33   38 


64   66 
37   29 


42   57 
35   32 


62 
2  7 


43 

63 

35 

38 

48 

64 

43 

37 

42 

58 

37 

39 

43 

61 

33 

38 

40 

59 

33 

38 

41   47   58 


40   38 
24   24 


38   43 
27   26 


41   36 
24   20 


49   40   45 
30   23   23 


48   66 
36   33 


64   65 
38   30 


65   66 
40   30 


36   40   32 


39   58 
33   37 


48.9 
34.4 


48.7 
35.8 


49.6 
34.0 


47.7 
31.3 


50 

2 

35 

1 

52 

0 

31 

6 

50.3 
35.5 


47.6 
33.2 


50.0 
32.9 


49.8 
34.2 


53.0 
36.0 


52.1 
35.3 


49.2 
34.1 


53.6 
34,9 


50.8 
34.8 


52.1 

37.9 


52.2 

34,9 


53.3 
40.1 


51.6 
37.8 


51.2 
34.0 


52.6 
35.9 


53,3 
36.9 


43   48   56 


53.3 
38.0 


54.6 
37.9 


53.8 
37.7 


53.4 
35.7 


50.4 
35.8 


53.1 
36.7 


49.8 
34.6 


52.3 
35,8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1963 


Station 


WALPOLE 

WEST  MEDwAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 

NEW  HAMP5HIRE 

NORTHERN  01 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  02 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 


MAX 
MIN 


55 

35 

56 
33 

55   55 

4  1   43 


53   49 
38   31 


58   52 
50   38 


58   56 
37   41 


59   57 
49   39 


57   61 
42   50 


58   53 
51   40 


58   54 
41   39 


55   55 

40   40 


60   59 
53   42 


60   53 
53   38 


60   58 
44   44 


58   56 
48   45 


57   60 
38   46 


55   52 

44   40 


57   49 
49   39 


62   60 
54   42 


59   53 
47   38 


43   40 
39   30 


47   40 
37   28 


46   37 
32   28 


45   32 
31   26 


44   44   40 
26   35   30 


60   59 
25   29 


61   61   57 


27   28 
61 


60   58 
33   48 


58   56 
35   48 


56   55 

39   46 


62   60 

30   40 


56   60 
47   51 


59   62 
38   48 


56   59 

30   40 


57  59  60 

37  41  44 

60  60  58 

27  33  44 


59   62 
36   46 


58   59   61 


61   59 
42   45 


58   57 
47   50 


58   60 
31   36 


56   55 

40   48 


53   43   43 

30   39   31 


59   57   54 
37   41   51 


64   63 
49   55 


59   60 
31   41 


48   48   47 


45   49 
32   36 


39   39   49 


11   26   35 


17   26   39 


42   57   57 
23   31   34 


57   56   51 
49   51   45 


57   53 
52   47 


57   57 
50   51 


60   58 
51   53 


53   50 
50   41 


55   54 

52   51 


60   58 
52   52 


61   58 
51   51 


60   60 
52   52 


60   59 
53   52 


59   62 
52   54 


58   58 
46   50 


59   64 
54   52 


61   58 
55   52 


58   56 
52   53 


57   63 
56   54 


60   60 
49   53 


55   55 
52   50 


54   55 
52   50 


62   58 
55   54 


Day  Of  Month 


56   54 
45   43 


34   49   42 


45   46 
41   41 


47   53 
38   40 


46   46   52 
40   41   39 


50   45   49 
44   42   32 


43   48 
37   34 


46   48 
43   43 


47   46 
43   42 


51   49 

45   44 


49   48 
43   41 


52   50 
45   45 


48   48 
43   42 


47   47 
43   43 


57 

54 

50 

43 

40 

39 

49 

41 

36 

34 

47 

53 

51 

43 

40 

39 

44 

41 

36 

34 

55 

55 

53 

45 

43 

43 

51 

44 

39 

37 

50   56   54 


45  39  37 

46  45  50 
40  40  40 

50  51  56 

46  42  41 

47  49  53 

44  44  40 

50  47  53 

43  43  42 

49  47  54 

45  44  44 

50  45  47 

42  42  40 

45  45  48 

43  43  38 


46   47 
42   42 


50   50 
40   44 


47   48 
43   42 


44   41 
38   35 


46   44 
38   35 


45   45 
38   35 


36   34   33 


51   46 
27   28 


54   47 
27   27 


55   49   46 
30   29   29 

50   46   42 
28   24   31 

40 


47   43 
33   29 


32   31 
27   23 


40   36 
34   32 


40   39   38 


50   46   40 
40   38   35 


47   46 
35   33 


46   45 
33   31 


53   45 
42   38 


45   45 
34   32 


54   46 
33   34 


46   45 
33   32 


47   46 
32   31 


47   46 
29   29 


52   45 
29   30 


46   45 
39   35 


47   47 
36   34 


56   47 
30   32 


44   42 
38   30 


48   48 
33   30 


47   45 
33   31 


38  32 

29  25 

40  42 

34  28 

44  38 

31  24 

38  33 

32  28 

40  32 

30  25 

38  37 

29  24 

44  38 

27  26 

42  39 

32  29 

16  16 


38   34 
28   25 


50   71 
39   47 


57   53 

34   40 


57   57   74 
34   39   48 


55   52 

37   44 


49   68 
38   49 


57   53   74 
34   40   46 


55   50 

36   41 


53   51 

36   35 


55   51 
43   43 


54   48   67 
37   38   47 


43   62 
28   42 


38   43 
20   22 


36   54 
21   27 


40   55 
12   39 


59   48   52 
40   24   33 


61   52 
41   23 


40   28   33 


52   52 
28   35 


32   23   26 


25   14   20 

46   44   62 
30   33   34 


52   46 
37   30 


62   47   54 


35   39 
11   33 


38   58 
20   34 


64   60 
45   32 


55  52  52 

45  40  44 

58  52  55 

41  38  48 

62  49  53 

43  34  42 

56  52  52 

42  37  40 

69  48  50 


40   34   34 


58   54   56 


53   48   54 
32   24   42 


39   48 
29   28 


50   45   43 
36   28   26 


50   36   45 
32   28   29 


37   36   33 

35   26   33 

17   16   21 


64   63   61 
35   42   33 


66   65   53 
43   48   29 


62   63 
35   47 


60   61   46 
42   46   28 


59   65 
49   51 


65   65 
37   45 


53   64 
49   46 


63   60 
39   49 


50   60 
47   47 


62   63 
47   47 


60   65 
39   47 


62   60 
37   46 


60   64 
41   44 


61   57 
45   50 


62   67 
46   49 


60   60 
43   48 


52   65 
37   39 


56   62 
42   46 


56   62 
45   49 


64   69 
49   52 


54   44   55 

35  I  38   30   31 


58   57 
47   26 


40   46   33 


47   56   59 


60   55 
45   26 


46   57 
18   43 


40   47   58 
26   22   43 


38   45 
19   21 


35   42 
22   23 


54   60 
35   46 


27 

43   54   58 
35   42   27 


56   61 
37   40 


58   61 
42   48 


36   41 
30   26 


48   58 
31   45 


39   50 
34   35 


50   58 
24   44 


40   52 
25   32 


48   57 
28   46 


48   58 
24   44 


52   55 
22   43 


46   58 
24   42 


52   56 

27   46 


49   59 
25   45 


49   52 
26   47 


40   48 
22   25 


47   57 
26   45 


48   58 
30   39 


52   56 

30   50 


48   59 
20   40 


50   48   64 
37   42   32 


51   46 

30   40 


45   47 
36   41 


42   60   61 
31   32   27 


65 
33 


55   51   57 
31   43   37 


27   42 
18   14 


35   28 
20   17 


32   28 
17   15 


29   40 
20   11 


28   44 
18   12 


28   23 
17   14 


34   45 
21   15 


14   24 
■  5   12 


29   40 
14   14 


41   30   46 


60 
49 


63 
33 


52   62   67 

40   44   34 


59   59 
49   36 


63 
33 


56 
42 


59 
34 


52   64   64 


43   59 
30   23 


38   58 
22   38 


42   60 
21   33 


43   57 
31   20 


46   55 
27   24 


34   56 
18   33 


42   54 
29   26 


15   17   11 


43   43 
20-4 


53   49 
26   18 


53.3 
35.6 


54.9 
35.4 


54.7 
37.6 


52.5 

36.6 


50.1 
35.6 


54.6 
41.9 


55.1 

37.4 


54.3 
38.9 


54.4 
40.6 


54.9 
38.2 


54.8 
38.3 

54.2 

36.8 


43.1 
55.2 


54,5 
41.7 


51.9 
39.2 


53.2 

40.2 


56   36   60 


46 

5 

31 

7 

45 

5 

31 

1 

45 

3 

20 

9 

44 

9 

30 

1 

45 

9 

30 

1 

41 

1 

27 

8 

48 

,7 

30 

7 

29.4 
16.6 


43,6 
29.7 


47.8 
33.2 


47.8 
32.2 


S—  R.l.r.oc*  NolM  Following  SUUon  Ind.x 
-    242    - 


■■■HBM 


■■§■■ 
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Slillon 


CTNCORD  .6  AIRPORT 

CfNWAY  1  N 

01  RHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  5UNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHwOOD 

PETESB0R0  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
VERMONT 
NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  EN 
NOVEMBER  1963 


D«y  Ot  Month 


51   49   45 


35 

42 

38 

57 

38 


47  47   44 
31  37   34 

49  48   42 

36  33 

53  49 

39  36 

48  48 

40  34 


55   50   45 


50 

43 

30 

40 

53 

52 

3  3 

36 

48 

48 

37 

35 

47 

42 

32 

35 

42   49   44 


54 

22 

53 

31 

48 
43 

55 

46 

55 

50 

50 
44 

47 
27 

59 
27 

58 
33 

54 

45 

57 
49 

55 
47 

59 
26 

57 
31 

S3 

44 

55 

46 

56 
51 

53 
45 

19 


14 


46  47 

28  30 

46  44 

30  23 


59 
52 

52 
42 

55 
48 

50 
35 

57 

46 

56 
42 

58 
52 

56 
44 

58 
50 

51 

38 

43  56 

24  29 

53  53 

27  28 

62  52 

25  29 

53  56 

30  36 


49   52   45 
19   28   39 


43   45   51 


55 
52 


MIN  35   31 


29 

37 
25 

43 
33 

42 

31 

35 

29 

38 
30 

23 
15 

34 
26 


38  40 

15  33 

42  53 

18  18 

49  47 

17  28 


46   45   49 
42   41   31 

45   42   45 


46   43 
39   38 


40   39   36 


30 

49 
27 

45 

30 

30 

48 
28 

46 
28 

46 
28 

48 
27 

43 
29 

43 
21 

46 
25 

44 
28 


46  42  65 

26  19  31 

51  51  68 

35  33  37 

48  47  66 

31  36  44 


50 
32 

48 
36 

60 

34 

52 

30 

52 
26 

43 
28 

45 
35 

49 
33 

54 

44 

52 

36 

49 
32 

46 

36 

51 
32 

51 

39 

67 

41 

57 

41 

55 
28 

48 
34 

35   42   29 


49   45   44 


36  34  42 

44  52  49 

30  37  36 

50  50  70 

32  36  39 

41  45  54 

29  33  34 


61 
55 

57 
53 

53 
*7 

59 
50 

58 
49 

50 
44 

60 
53 

59 
55 

56 
45 

50   54   49 


57 

5  2 


51   50   52 


36   36   37 


49 
31 


50 
43 


48 
42 


36   38   33 


45 

24 


49 
28 


46   45   38 
32   29   29 


45 

26 


50 
39 


57   61   50 


45   45   64 
29   24   38 

52   49   72 


37   30   29 


62 

38 


62 
44 

61 


21 

47 
20 

44 
25 

43 
19 

40 
21 


39   28   28 


28   25   29 


51 
45 

57 
39 

50 
39 

47 
38 

41 
36 

5e 

50 

54 
44 

46 

40 

45 
41 

45 
33 

60 
50 

59 
47 

50 
42 

46 
40 

41 
38 

57 
45 

58 
46 

*9 

43 

48 
41 

43 
37 

54 
47 

47 
42 

44 
39 

42 

37 

45 
27 

57 

49 

56 
44 

48 
41 

45 
35 

45 
35 

45 

43 
34 

36 
31 

32 

28 

33 
25 

55 

»5 

47 
40 

46 
39 

41 
36 

45 
33 

54   58 
47   53 


53   49   65 


21   21   25 


5! 

33 

63 
39 

60 
32 

39 
24 

44 
20 

49 
41 

57 
48 

60 
33 

38 
20 

35 

20 

58 
40 

64 
39 

50 
26 

40 
23 

45 
21 

55 

38 

62 

41 

58 
33 

35 
22 

44 
18 

59 
37 

60 
41 

59 
33 

35 

20 

42 
19 

42 
36 

55 
39 

60 
35 

40 
21 

35 

28 

5* 
34 

64 

40 

52 

21 

38 
25 

43 
22 

59 

40 

62 


50 

26 


30 

49 
29 


56   57   53 


60   60 
50   53 


32 

52 
25 


59 
25 

53 


33 

35 
26 


40 
30 

32 


'1   28   28   23 


8*.  Hoforonco  NolM  Following  Station  Index 
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42 
33 

46 
34 

54 

37 

46 

31 

61 

46 

47 
35 

45 

31 

60 
43 

55 
33 

37 

20 

45 
34 

45 
24 

45 

21 

58 
37 

39 

33 

35 

56 
26   39   44 


55 
45 


49 
36 

59 


46  39  59 

28  26  29 

46  40  52 

26  28  25 


50   61 
45   48 


35   39   29 


51   62 

44   35 


58   58 
44   36 


35   44   31 


55 
26 


50.6 
33.9 


48.0 
30.3 


52.1 
33.8 


49.1 
31.7 


50.8 
33.5 


35.4 

48.1 
35.2 

48.4 
33.8 

51.5 
34.0 

52.1 
34.3 

47,5 
33.2 

52.1 

34.1 

50.6 

33.6 

50.2 

33.9 

48.3 
32.4 


49 

9 

35 

1 

48 

1 

32 

6 

52.9 
33.6 


48.4 
34.3 


47.4 
33.0 


53.6 
43.9 


54.2 
37.0 


54.6 
37.1 


54.8 
41.3 


55.0 
38.8 


47.6 
29.2 


47.1 
33.3 


46.9 
32.8 


46.2 
31.9 


48.5 
33.4 


35.4 
21.1 


45.3 
30.1 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1963 


Continued 


Station 


NORTH  DANVILLE 
NCRTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WFST  BURKE 

WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 

saint  Albans  bay 
southeastern  03 
bellows  falls 
cavendish 
rfadsboro  1  sse 
somerset 

VFRNON 
WOODSTOCK  3  E 


Day  Of  Month 


44   35 
35   24 


52   51   41 


MAX 
MIN 

56 
37 

MAX 
MIN 

48 
38 

MAX 
MIN 

48 
34 

MAX 
MIN 

32 

MAX 
MIN 

55 

37 

MAX 
MIN 

51 

29 

46   44   44 
14   30   37 


50   52 
26   32 


44   46 
23   28 


42   42 
16   24 


56  56  55 

27  35  48 

53  55  53 

28  29  43 

54  55  54 
28  41  45 

52  56  53 

26  34  45 


59   57   50 


53   55   53 


43   58 
34   41 


54   59   54 
29   47   47 

51   52   56 


52 

43 

43 

57 

40 

35 

25 

29 

47 

42 

55 

54 

3* 

31 

21 

32 

51 

40 

39 

52 

38 

32 

27 

29 

46 

36 

35 

48 

35 

26 

25 

31 

52 

45 

46 

59 

41 

35 

25 

36 

51 

42 

51 

38 

21 

28 

54   53   51 


57   54 
51   45 


57   60   55 


49   45   47 
41   38   36 


46   40 
35   35 


49   47   44 


40   33   33 


56 

56 

46 

51 

50 

55 

45 

49 

49 

52 

43 

45 

53 

58 

47 

49 

49   56   55 


43 

37 

46 

43 

40 

29 

49 

48 

42 

33 

38   38 
32   28 


36   31   28 


44   41 
29   32 


42   41 
30   28 


42   43 
32   31 


38   36   30 


40   44 
26   24 


43   44 
30   30 


42   41 
33   25 


41   40   57 


40   37 
29   19 


20   21 


44  46  42 

34  29  38 

58  58  61 

34  36  35 

54  51  46 

37  31  30 

57  44  48 

32  28  38 


39   48 
27   28 


47   47   47 
30   31   29 


28   25   27 


47   48   47 
32   31   25 


43   45   45 
29   28   30 


47   47   60 


28   40   41 


41 
36 


45   53   50 

28   40   40 


57   52   48 
40   25   40 


36  25  37 

60  53  49 

39  24  35 

57  52  46 

37  32  42 

42  48  49 

35  32  40 


39   24   27 


58   35 
35   20 


49   59   60 
40   46   29 


62 

50 

60 
40 

61 


37   39 

20   21 


20 

32   43   52 
22   18   39 


29   42 
12   18 


56   61 
47   53 


59   53   53 
40   45   31 


39 
25 


53   44   50 


49   60   61 
40   42   39 


46   58   60 
39   41   34 


17   17   25 


47   43 
19   33 


51   39 
19   30 


49   35 
14   14 


46   53   58 
29   39   26 


48   48 
40   20 


46   55 
34   25 


30   38   26 


20   41   23 


52 
39 


53   37   52 
29   30   37 


54 
39 


50.1 
31.7 


48.1 
33.7 


47.3 
32.6 


44.0 
27,8 


51.6 
36.8 


47.3 
33.2 


50.5 
35.8 


50.7 
35.0 


51.7 
37.5 


48.8 
37.0 


50.0 
35.1 


49.0 
33.2 


48.4 
33.6 


44,8 
31.2 


51.6 
35.6 


48.3 
32.3 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

a 

Station 

d 
> 

TSgjf 
o  a  > 

;e* 

a.x3  a 

0 
0> 

5 
S 

> 

< 

s   • 
s  ~ 
£  a 

£ 

o      a 

£       £ 

Q       .2 

£ 
_  B 

0  -j 

£  « 

< 

o  v> 

O  Hi 

< 

o  m 

O  UJ 

2 
a. 

o  i/i 
o  Ul 

Ol 

o  in 

O  Ul 

• 
o 

01 
O 

r 

3 

01 

1 
o 

Oi 

1 

o 
en 

01 
Ol 

?! 

oi    « 

0 

|8| 

III 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72 

65 

" 

4 

4 

5 

1 

1 

1 

16 

- 

7.3 

BLUE    HILL   WB,    MASS. 

WNW 

13 

16.1 

67 

S 

30 

84 

86 

71 

79 

5 

3 

4 

3 

2 

1 

18 

30 

" 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

SW 

11 

14.7 

50 

S 

30 

76 

78 

64 

72 

8 

3 

5 

1 

2 

1 

20 

34 

7.9 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

WSW 

13 

15.1 

56++ 

wsw 

30 

78 

82 

67 

73 

5 

2 

4 

2 

1 

1 

15 

7.2 

BURLINGTON   WB    AIRPORT,    VT. 

S 

18 

9.7 

28 

SW 

23 

81 

84 

75               78 

8 

5 

11 

1 

0 

0 

25 

17 

9.0 

CARIBOU    WB    AIRPORT,    ME. 

- 

" 

- 

- 

- 

" 

89 

83        !       87 

6 

5 

8 

4 

2 

0 

25 

" 

8.9 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.H. 

NW 

10 

6.4 

36 

sw 

30 

89 

84 

67              79 

2 

3 

8 

3 

2 

0 

18 

27 

8.5 

HARTFORD   W8   AIRPORT,    CONN. 

s 

18 

8.0 

36 

w 

30 

78 

83 

63               72 

4 

3 

5 

2 

2 

0 

16 

40 

8.0 

MOUNT    WASHINGTON,    N.H. 

w* 

40 

36.6 

113* 

NE* 

7 

94 

94        ;      95             96 

1 

4 

8 

6 

3 

2 

24 

9 

9.3 

NANTUCKET    WB    AIRPORT,    MASS. 

N 

13 

14.8 

65 

SW 

30 

81 

79        !      73              78 

6 

8 

5 

3 

0 

0 

22 

30 

8.1 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

9.2 

44 

s 

30 

" 

81 

66 

" 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

14 

44 

7.4 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

" 

. 

" 

" 

- 

- 

" 

3 

5 

7 

3 

1 

0 

19 

- 

" 

PORTLAND   WB   AIRPORT,    ME. 

NNE 

14 

10.5 

48 

s 

30 

86 

85 

70 

80 

6 

1 

9 

1 

2 

1 

20 

31 

8.3 

PROVIDENCE    W8   AIRPORT,    R.I. 

WSW 

12 

11.6 

47++ 

s 

30 

79 

82 

65 

75 

4 

3 

6 

1 

1 

1 

16 

37 

7.5 

WORCESTER    WB   AIRPORT,    MASS. 

W 

22 

10.7 

31++ 

w 

30 

82 

84 

68 

78 

5 

4 

4 

2 

4 

0 

19 

7.7 

*  PEAK  GUST 

«   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


Sm  R.!.r.nc.  Notts  Folloiring  Station  Indox 
-    244    - 


■■m 


■■■■ 


EVAPORATION  AND  WIND 


NtW  ENGLAND 
NOVEMBER  19bi 


Station 

Day  ol  Booth 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

COASTAL  03 

ROCHESTER 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.05 
39 
54 

40 

.04 
40 
50 
47 

.02 
30 
53 

37 

.03 

'1 
46 
33 

.08 
26 
51 
33 

.10 
22 

54 

18 

.01 
47 
55 
S3 

.01 
55 

57 

54 

.06 
42 
52 

50 

.02 
46 
50 
44 

.05 
17 
47 
44 

.05 

7 

46 

44 

.03 

ie 

51 
36 

.04 
15 
47 
36 

.02 
48 
43 

34 

.05 
53 

45 
34 

.06 
44 
44 
37 

.03 
44 
49 
42 

.04 
42 
62 
48 

.06 
19 
49 
36 

.04 
20 
46 
35 

.00 
34 
49 
41 

.02 
35 

63 
40 

.02 
105 
62 
41 

.02 
54 
46 
31 

68 

: 

: 

: 

: 

1.148 
11783 
50.9 
40.3 

NEW  HAMPSHIRE 

SOUTHERN  02 

"ASSA8FSIC  LAKE 

EV'P 
WIND 

.01 
59 

.00 

24 

.08 
63 

.03 
19 

.04 
S 

.00 
3 

.09 
102 

.02 
57 

.02 
95 

.05 
22 

.01 
34 

.00 
11 

.03 
15 

.02 
2 

.04 
50 

.04 
35 

.04 
29 

.02 
22 

.02 
35 

.01 
12 

.03 

10 

.00 

0 

39 

.08 
73 

.02 
36 

22 

53 

* 

98 

113 

.84B 

1141 

RHOCE  ISLAND 

KINGSTON 

EVAP 
WIND 

.04 
143 

.06 
114 

.11 
165 

.06 

90 

62 

42 

157 

93 

173 

107 

41 

54 

54 

43 

104 

154 

71 

133 

107 

39 

78 

54 

183 

190 

98 

71 

20' 

64 

112 

399 

3402 

VERMONT 

WESTERN  02 
ESSEX  JUNCTION  1  N 

•VAP 
KIND 
«AX 
"IN 

.03 
47 
50 
36 

.04 
56 
45 

40 

.00 
104 
42 
35 

.07 
66 
42 

34 

.02 
56 
45 
36 

.06 
49 

47 

39 

.01 
50 
50 
44 

.00 
60 
51 
47 

.00 
44 
54 
49 

.01 
61 
52 
43 

.00 
43 
49 
42 

.01 
50 
44 
39 

.00 
29 
45 
39 

.02 
21 

45 
38 

51 
40 
35 

.01 
39 
42 
34 

.02 
26 
40 
36 

.03 
90 
48 
36 

.01 
73 
50 
38 

.01 
23 
42 
37 

.04 
83 
49 
38 

.00 
64 
46 

40 

.06 
107 
54 
45 

.05 
102 
57 
38 

» 

101 

45 

31 

ft 

69 
43 
30 

.22 
134 
41 
32 

ft 

54 
41 
33 

.03 
98 
41 
33 

.00 
75 
46 
37 

.786 
1925 
46.2 

37.8 

MAX  ANO  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

TIME 

1 

Day 

>l  month 

STATION  AND  DEPTH 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27' 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

50 
48 

50 
48 

48 
43 

44 
41 

49 

44 

52 

46 

54 
52 

5*. 
54 

54 
52 

52 
50 

50 
50 

52 
50 

50 
44 

45 
42 

43 
41 

44 
41 

45 
44 

52 
45 

48 
44 

49 
45 

48 
48 

50 
48 

54 

50 

52 
39 

40 

38 

40 
40 

44 
40 

43 
43 

52 

43 

46 
39 

48.5 
45.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
54 

56 
54 

54 

52 

52 
50 

54 
51 

55 
54 

58 
55 

58 
56 

58 
58 

56 
56 

56 
55 

56 
55 

55 
52 

52 

50 

51 
50 

50 
48 

51 
50 

52 

50 

54 

52 

53 
51 

52 
52 

54 
52 

57 

5". 

56 
46 

52 

48 

48 
48 

50 
48 

49 

49 

56 
49 

52 

48 

53.8 
51.7 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
48 

50 
48 

46 
46 

46 
44 

48 

4b 

50 
48 

52 

50 

53 

52 

5,3 
52 

52 

50 

50 
50 

52 

50 

50 
48 

48 
46 

46 
44 

44 
44 

45 
44 

50 

46 

48 
47 

48 
46 

46 
48 

49 

48 

52 
49 

50 
43 

48 
43 

43 
42 

44 
43 

43 

43 

50 
43 

46 
42 

48.5 
46.4 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
50 

50 
50 

50 
45 

50 
42 

50 
45 

50 
48 

54 
50 

54 
53 

53 
52 

52 
50 

50 
48 

50 
48 

48 
45 

46 
43 

45 
42 

45 
43 

46 
44 

50 
46 

49 

46 

48 
44 

48 
46 

50 
46 

51 
49 

49 
46 

48 
42 

42 
39 

46 

42 

45 
42 

46 
44 

44 
40 

48.6 
45.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
46 

48 
46 

46 
44 

48 

46 

50 
48 

48 
47 

52 

48 

52 

52 

52 
52 

52 
51 

51 
48 

50 
48 

48 
45 

46 
43 

45 
42 

49 
45 

49 
48 

49 
48 

49 

48 

48 
46 

48 
47 

49 
47 

50 
48 

51 

50 

50 

45 

45 
42 

46 
44 

46 
44 

47 
45 

45 
43 

48.6 
46.5 

12  INCHES 

5  PM 

53 

53 

53 

51 

51 

51 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

47 

47 

47 

47 

47 

50.1 

24  INCHES 

5  PM 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

53 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

60 

50 

50 

49 

52.2 

BURLINGTON  U  OF  VT  .  ,  VT  . 

1  INCH 

MAX 
MIN 

46 
44 

45 
40 

40 
38 

44 
36 

45 
38 

49 
44 

49 
47 

51 

48 

50 
47 

49 
46 

47 
43 

46 
42 

45 
42 

43 
39 

40 
39 

41 
39 

44 
39 

48 

44 

44 
42 

44 
37 

44 
40 

49 

44 

51 

47 

47 
38 

38 
34 

37 
29 

41 

37 

38 
32 

42 

38 

43 
35 

44.7 
40.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
45 

46 
43 

43 
40 

44 
39 

45 
40 

47 
44 

48 

47 

50 
48 

50 
48 

49 

47 

47 
46 

46 
44 

45 
44 

44 
42 

42 
41 

42 
40 

43 

40 

47 
43 

45 
43 

43 
40 

44 
41 

47 
44 

50 
46 

47 
40 

40 
37 

38 
31 

41 

38 

39 
32 

42 
39 

42 
38 

44.8 
41.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

47 

47 

47 
45 

45 
43 

44 
42 

44 
42 

46 
44 

47 
46 

49 

47 

49 
49 

49 
48 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

45 
44 

43 

43 

43 

42 

43 

42 

46 
43 

45 

44 

44 
43 

44 
43 

46 
44 

46 
46 

47 
43 

43 

40 

40 
34 

41 
40 

40 
34 

42 

40 

42 
40 

45.0 
43.2 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

48 

48 

48 
47 

47 
45 

i  *5 
45 

45 

42 

46 

45 

47 
46 

49 
47 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

48 
47 

47 

46 

46 
45 

45 
44 

44 
44 

44 

43 

45 
44 

45 
45 

45 
44 

44 
44 

46 
44 

47 
46 

47 

45 

45 
42 

42 
37 

42 
41 

41 
36 

42 

40 

42 
41 

45.6 
44.3 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 

BURLINGTON  U  OF  VT. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPEi 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER, 


-  SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL.   SOIL  TYPE,   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 

VT  -  SLOPE  OF  GROUND,  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPE.  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTR0N1K  POTEN- 
TIOMETER. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1963 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

- 

NORFOLK  2  SW 

jNOWFALL 
>N  ON  GND 

( 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

CENTRAL  02 

DANBURY 

jNOWFALL 
jN  ON  GND 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 
rfTR  EOUIV 

T 

T 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

MAINE 

NORTHERN  01 

8RASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o.n 

0.5 

1.0 

T 

T 

0.2 

0.2 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.4 
6 
.5 

5 

.5 

T 

2 
.2 

T 

2 
.2 

2 
.2 

1 

T 

T 

T 

5.7 
1 

9.2 

11 

1.0 

T 
9 

.a 

T 

8 
.7 

0.3 
8 
.7 

e 

.7 

7 
.8 

t 
,7 

5 
.6 

A 
.A 

1 

T 

T 
T 

T 

0.2 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
12 

10 

T 
5 

A 

T 
A 

T 
3 

T 

T 

1.0 

1 

3.0 
3 

2 

1 

T 
1 

i 

T 

T 

0.5 
1 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
7 

0.3 
5 

2.6 
8 

T 
7 

6 

3 

1 

T 
T 

3.5 

2 

T 
T 

O.A 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

4 

0.2 

T 

T 

1.3 

T 

5.0 

T 

2.4 
5 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

2 

T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 

0.5 

1.1 

T 

T 

MILLINOCKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

2 

1.8 
1 

T 
1 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SOUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.3 

T 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

0.3 

0.2 

T 

T 

COASTAL  03 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.3 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 
l.t 

STOCK8RIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .n 

0.2 

CENTRAL  02 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

e 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

CCASTAL  03 

PR0VINCET0WN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

SALEM  CO  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

4.0 

4 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

0.9 
1 

T 
T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

1.0 
2 

2.0 
1 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

5 

3 

2 

1 

T 
T 

1.5 

2 

T 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
5 

6.7 

14 

2.0 
16 

16 

15 

14 

5 

0.7 
1 

2.4 
3 

2.0 
5 

0.3 
5 

2.0 
6 

1.0 
6 

6 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
1 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

* 

17.0 
14 

12 

7 

2 

* 

• 

1.0 
1 

0.5 
1 

3.0 
3 

0.8 
3 

T 
2 

. 

ft 

* 

1.0 
1 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

7.0 

7 

3 

2 

1 

2.0 
2 

1 

1.0 
1 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

4.5 
2 

7.8 
A 

5.9 
8 

0.4 

7 

0.1 

7 

0.1 
6 

T 

T 

T 

5.0 
1 

5 

5 

1.0 
5 

1.0 
5 

4 

3 

1 

T 
1 

1 

T 
1 

T 

0.7 

0.5 

T 

T 

0.6 

T 

T 

T 

2.0 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

2.0 
2 

6.0 
8 

4 

3 

0.5 
T 

0.5 

1 

T 
T 

0.3 
T 

0.3 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

0.5 
1 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

0.5 

T 

T 

SOUTHERN  02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

0.6 

0.2 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

T 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.4 

0.1 

0.1 

T 

T 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

T 

T 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.8 
1 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

T 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
1 

11.0 

11 

8 

4 

2 

0.3 
T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 
1 
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Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW   ENGL 
NOVEMBER   1 

AND 
963 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ENOSBURG    FALLS 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

7.5 
6 

3 

T 

T 

1.0 

T 

1.5 

T 

2.0 
1 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EQUIV 

3.0 

0.4 

4 

2 

T 

T 

1.0 

0.3 
T 

T 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.8 
3 

4.0 
6 

3 

T 

T 
T 

T 
T 

0,8 

1 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

6.0 
6 

3 

T 

T 

T 

4.0 
1 

T 

T 

T 

SAINT    JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

3.5 
1 

WESTERN    02 

BENNINGTON    2    NNW 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

T 

T 

T 

BURLINGTON    wB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

2.6 

T 

3 
.2 

T 

T 

1.6 

WTR    EQUIV 

CORNWALL 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

2.0 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

2.5 

2 

T 
T 

SAINT    ALBANS   BAY 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 
T 

1.0 
1 

SOUTHEASTERN    03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

0.3 

T 

T 

0.6 
T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

6.0 
5 

2 

T 

1.2 

T 

READSBORO    1    S5E 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

0.3 

T 

T 

| 

T 

0.3 

T 

1 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 


I   BALTIC 

|   SARKHAMSTtD 

8LOOMFIELD 
•BRIDGEPORT    WB    AP 
!  BROOKLYN 
]  BULLS    BRIDGE    DAM 

BURLINGTON 
>  CANDLEWOOO    LAUt 

I  COCKAPOMSET    RANGER    STA 
|   CO. CHESTER 
COLL1NSVILLE     I     S 

CRtAM   HILL. 

OANBURY 

DAWSON    LAKE 

E ASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD    BRA1MARD    FLD 

HARTFORD   WB   AIRPORT 

JEKETT    CITY 

LAKE    KONONOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MIDOLETOWN    *    W 

MILFORD 

hooous  reservoir 

mount  cakmel 
natchaug  ranger  5ta 
new  haven  mb  airport 
newi ng ton 
norfolk  2  sw 
north  bramford 
north  guilford 
norwalk  gas  plant 
norwich  pub  ut]l  plt 
pauchaug  forest 

prospect 

putnam  lake 

put  van  water  works 

rockv1lle 

rocky  river  dam 

round  pond 

salisbury 

saugatuck  reservoir 

skepaug  dam 


01 la   NEW   HAVEN 
0221    LITCHFIELD 
0291     HEW    LONDON 
0294    LITCHFIELD 
0*3*   HARTFORD 
0806    FAIRFIELD 
091«  WINDHAM 
0961    LITCHFIELD 
09 7  s   HARTFORD 
1091    FAIRFIELD 

I  DOLE SEX 
NEW  LONDON 
I5J&  HARTFORD 
1689  TOLLAND 
1719  LITCHFIELD 
176?  FAIRFIELD 
1 798  NEW  HAVEN 
22M  FAIRFIELD 
2658J  LITCMFIELO 
3207]  NEW   LONDON 


41  20  73    05 

5*1  90  73    02 

*1  »7  72    M 

5    *1  56 

>♦!  SO  72   *4 


73    29 

72  56 

73  28 


..... 

1*9*   » 


3446J  t 


HARTFORD 
3*51    HARTFORD 
J*56  HARTFORD 
IS 57  NEW    LONDON 
3989   NEW   LONDON 
***3    HARTFORD 
*4flfl    TOLLAND 
*767   MIDDLESEX 
*79q   NEW   HAVEN 
5018  MIDDLESEX 

50  Tlj  NEW  HAVEN 
5125  WINDHAM 
5273  NEW  HAVEN 
5285  HARTFORD 
54*5  LITCHFIELD 
5510  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
5893  FAIRFIELD 
5910  NEW  LONDON 
6131    NEW    LONDON 

6597  NEW  HAVEN 
6655  FAIRFIELD 
6660  WINDHAM 
69*2  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
700?  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 
LITCHFIELD 


*  *I    3* 
5  *1    *8 


17   *I  35 

7*1  JO 

*  *1  05 
17    *1  56 

5    *1  52 

7   *1  35 

*  *1  18 
7   *1  59 


SHUTTLE    MEADOW   RESVR  7*32   HARTFORD 


STAFFORD    SPRINGS 

STAMFORD    5    N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRV 

MEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 

MHIGVILLE  RESERVOIR 
;  WIGWAM  RESERVOIR 
i  WOLCOTT  RESERVOIR 
I  WOOOBURY  3  W 

MAINE 

,  AUGUSTA 

,  AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 
,  BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRAS SUA  DAM 

BR1DGEWATER 
I  BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

EUSTlS  2  SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

G1LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON    FAA    AP 

HOULTON 
.    JACKMAN 

J0NESB0RO 
I  LEWISTON 
i    LONG    FALLS    DAM 

MACHIAS 

MIDDLE    DAM 


MOOSEHEAD 

NEW   GLOUCESTER 
FOLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

OQUOSSOC 
*ORONO 

ORONO    2 

PATTEN 

PORTLAND 
;   PORTLAND   WB   AIRPORT 

PRESOUE    ISLE 

RIPOGENUS    DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND    1    W 

RUMFORD    1    S 

RUMFORD 
,   RUMFORD    POWER    PLANT 

ST    FRANCIS 
,    SANFORD    2    NNW 
,    SKOWHEGAN 

SOUTH   i 


SOUTHWEST    HBR    3    SSE 
;    SQUA   PAN   DAM 

SWANS    FALLS 
J    TEL OS    DAM 
I   UPPER    DAM 

VAN    BUREN    2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WEST  FORKS 

WOODLAND 


79*6  TOLLAND 
79T0  FAIRFIELD 
6065  FAIRFIELD 
6138  TOLLAND 
8330  LITCHFIELD 
8*36  LITCHFIELD 
8*88  FAIRFIELD 
B916  NEW  HAVEN 
9007  NEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 

916?  HARTFORD 
917*  HARTFORD 
950S  HARTFORD 
9568  LITCHFIELD 
9759  NEW  HAVEN 
97B3J  LITCHFIELD 


I  KENNEBEC 
l  KEMNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 
i  WALDO 
i   SOMERSET 
.  SOMERSET 
i  AROOSTOOK 
1  CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

|  AROOSTOOK 
{  AROOSTOOK 

!  AROOSTOOK 
PENOBSCOT 
l  LINCOLN 
(  WASHINGTON 
PISCATAQUIS 
HANCOCK 
I  FRANKLIN 
FRANKLIN 


?7o; 

2765  FRANKLIN 
2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
30*6,  KENNEBEC 
3110  OXFORD 
3261  WASHINGTON 
33531  PISCATAQUIS 
365! 


*  **  23  J 

I  3  «  o*  t 

i   91  *5  *0  I 

IS  *6  2* 

:  12  **  04 

4   43  53 

15  46  52 

IS  46  37 

IS  46  37 

11  4*  5b 

i   4J  4*  08 

I   *}  **  55 

I  1  1  *5  08 

.   *}  **  32 

9  45  12 


',  AROOSTOOK 
i   SOMERSET 
.  WASHINGTON 
•   ANDROSCOGGIN 
{  SOMERSET 
I   WASHINGTON 
'  SOMERSET 
,   OXFORD 
v   PENOBSCOT 


1  44  47 
11  *5  39 
lli   *5    39   ; 


5*60  SOMERSET 
56861  CUMBERLAND 
I  6*251  PENOBSCOT 
'  6*27  FRANKLIN 
1  6*30|  PENOBSCOT 
i  6435!  PENOBSCOT 
6585  PENOBSCOT 
6900    CUMBERLAND 


717*.  PISCATAQUIS 

7250    KNOX 

7255<  KNOX 

7325  OXFORD 

733Q  OXFORD 
I   733S  OXFORD 

7*07;  AROOSTOOK 
1   7*79  YORK 
:   7B27J  SOMERSET 

79*d   OXFORD 


72    31 
72    17 

72    56 
72    21 


71  5* 

72  11 
T2    29  | 


72  55 
72  05 
72    53 


73    25 

72    0* 
71    51   ' 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


73  03 
73  07 
73  09 
73  OZ 
73  02 
72    26 

72   *7  j 


73    08 

72  56 

73  16   i 


68  12 

69  00 
69    54 


*50j      5P       51 


70   09  39q  7A,  7*1 

67  *6  300  (  7N 

68  36  I  53p  5P  5R 

69  *7  140  SS  SS 
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8398 
8641 
8688 
89  4? 
8965 
9151 
9314. 
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HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

PISCATAQUIS 

OXFORD 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

YORK 

PENOBSCOT 

SOMERSET 


I    15,  46  33 

13    4*  02 

II     *6  09 

1     44  52 


j   13   43    *2 

I    II    *5    15 
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67  57  ; 
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98911  WASHINGTON 


45  09    67  2* 


OALUC  MILLi  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORO 
ENG.  DtPl.  HARTFORD 
U.S.  WEAIHER  BUREAU 
DONALD  J*  MELDS 
CONN.  LIGHT  *   POWER  CO. 
METROPOLITAN  DIST  COMM  . 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CoJ 

ST.  PARK  *    FOREST  COMM. 
RAYMOND  J.  RUSiALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SIMKO.  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC   I 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  C 
GROTON  PUBLIC  UTIL. 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY" 
FRANK  P.  O  NEILL 

CONN.  AGR.  EXP.  STATION 
ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO^' 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  +  FOREST  COMM. 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ROCKV1LLE  WTR.  *  AOUE. 
CONN.  LIGHT  +  POWER  COJ 
RIDGEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECXEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
BUR.  ""' 
WTR. 

WILLIAM  W.  SYMOND5 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
T0RR1NGI0N  WATER  CO. 

DGEPORT  HYDRAULIC  CO 


■  dRY 


RADIO  STAT  I O 


WATER  BUREAU  HARTFORD  I 
WATER  BUREAU  HARTFORD  j 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  WATER  COMPANY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
OSCAR  S.  JOHNSON 


PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  PwR.  CO. 
KENNEBECK  WTR.  PWR.  CO. 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 


U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
INTERNATL  LOGGING  CORP 
RAYMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLINGS 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-£LEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  WING 

CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRICT1 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
STATE  FISH  HATCHERY 
MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 
MRS  VIRGINIA  ALDRICH 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
FEO.  AVIATION  AGENCY 

WILLIAM  GUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER  Co. 
IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CoJ 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  HILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 

H.  LAMONTAGNE 

ROSCOE  L  RYAN 

FED.  AVIATION  AGENCY   ! 

ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 

HAROLD  HAMLIN 

ARTHUR  L  CROUSE 

CITY  OF  PORTLAND 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MAINE  EXP.  STATION 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ARMAND  VIOLETTE 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO- 
RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 
TREFFLE  JANDREAU 


ERWJI 


AINE    POWER    CO. 
MILLER 


NATIONAL    PARK    SERVICE      , 
MAINE    PUB    SERVICE    CO. 
PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.H  J 
BANGOR    HYDRO    ELEC   CO 
UNION    WATER    POWER   CO. 
GORDON    L    DILMORE 
KENNEBEC    WATER    DISTRICT 
NE   POWER   COJ 


RUSSELL    J.    DOW 
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NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
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u 

» 

UNIVERSITY  OF  MASS. 

ASHBUHMHAM 

019O  WORCESTER     t  1C 

42  39 

71  S3 
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■j 

M.  C.  STEWART 
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0218  MIDDLESEX       4 

42  14 

71  28 
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7A 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

barre  falls  dam 

0*08  WORCESTER       5 

42  26 

72  02 
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BA 

3* 

C      CORPS  OF  ENGINEERS 

BEDFORD 

0535  MIDDLESEX 

42  28 

71  17 
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MIO 

MIL 

H  '  NORTHEAST  WEA.  SVC. 

BEECHWOOD 

0551  NORFOLK 

4 

42  13 

70  49 

40 

9* 

MASS. WTR. RESOURCES  COM* 

BEL CHER TOWN 

0562  HAMPSHIRE 

42  17 

72  21 

55* 

B* 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

BIRCH  MILL  DAN 

0666  WORCESTER 

5 

42  38 

72  07 
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••f 

C     1  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL  WB 

0  7  36  NORFOLK 

' 

42  13 

71  07 

629 

MIC 

MIL 

C   HJ  U.S.  HEATHER  BUREAU 

■BOSTON  WB  AIRPORT 

0770  SUFFOLK 

A  42  22 
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15 

MIC 
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C   HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOYLSTON 

0801  WORCESTER 

1C  42  21 

71  43 
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v> 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

BRIDGCWATER  M  C  1 

OB40  PLYMOUTH 

A  41  57 

70  57 

40 

C     1  MASS.  CORRECUONAL  INST 

BROCKTON 

0860  PLYMOUTH 

*    42  03 

71  01 

80 

5P 

5P 

H   CITY  ENGINEER 

'  BUFFUHVILLE  DAM 

0998  WORCESTER 

11  42  07 

71  54 
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a* 

8* 

C      CORPS  OF  ENGINEERS 

[  CAMP  WELLFLEET 

11*7  BARNSTABLE 

*    41  54 

69  59 

50 

d* 

CAPE  COO  NATL  SEASHORE 

CHATHAM  LT  STA 

1376  BARNSTABLE 
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7* 

U.S.  COAST  GUAR0 

CHESTER  2 
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72  59 
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DAVID  H  PARRETT 

CHESTERFIELD 

1436  HAMPSHIRE 

S  42  24 
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3* 

|  MASS. WTR. RESOURCES  COMX 

t  CHESTNUT  HILL 

1***  SUFFOLK 

4  42  20 

71  09 
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7A 

|  METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

'  CLINTON 

1561  WORCESTER 

1(  42  24 

71  41 
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4P 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

,  CUMMINGTOM  HILL 

1774.  HAMPSHIRE 

S  42  28 

72  56 
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7J 
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PHILIP  OATER 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

2107*  WORCESTER 

17  42  07 
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8A 

C      US  CORPS  OF  ENGR 

j  EAST  PEPPERELL 

2369!  MIDDLESEX 

1C  42  40 

71  35 
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BA 

MRS.  MARY  E.  DAVIS 

;  EAST  WAREHAM 

2*51:  PLYMOUTH 
250ll  OUKES 

4  41  66 

70  40 

18 
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?A 

CRANBERRY  EXP.  STATION 

EDGAR TOWN 

4  41  23 

70  31 

20 

9A 

MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGH 

FALL  RIVER 

26*2  BRISTOL 
2806  WORCESTER 

*1  *2 

71  10 
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HP 

RICHARD  C.  BRIGHAM 

■  FITCHBURG  2  S 

10 

*2  3* 

71  46 
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3* 

DEPT. PUBLIC  WORKS 

f  FRAMINGHAM 

2975  MIDDLESEX 

*2  17 

71  25 
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7A 

7A 

METRO.  DIST.  wTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

!  FRANKLIN 

2997  NORFOLK 

* 

*2  05 

71  25 

240 

S* 

j  GARDNER 

3052  WORCESTER 

5 

42  35 

71  59 

ma 

M 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

;  GROTON 

327flj  MIDDLESEX 

*2  36 

71  35 

3M 

3* 

MASS.WTR. RESOURCES  COMM 

i  HAROWICK 

3*01;  WORCESTER 
3*71  BARNSTABLE 

5  42  21 

72  12 
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84 

MASS. WTR. RE SOURCES  COMM 

;  HATCMVILLE 

*i  41  37 

70  32 

It 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

■  HAVERHILL 

3505  ESSEX 
35*9  FRANKLIN 

*2  *6 

71  0* 

7P 

7P 

H  :  EARL  F.  SMITH 

HEATH 

42  40 

72  49 

1450 

;*A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

3624*  PLYMOUTH 

4 

42  14 

70  55 

M 

7P 

tf 

F.  ROBERT  SXILLING 

HODGES  VILLAGE  DAM 

3659,  WORCESTER     j  17 

42  07 

71  53 

520 

C     .  CORPS  OF  ENGINEERS 

'  HOLYOKE 

3702  HAMPDEN 

5 

42  12 

72  36 

98 

3A 

H   HARMON  E  FREEMAN 

j  HOOSAC  TUNNEL 

371 31  BERKSHIRE 

5 

42  41 

72  58 
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s* 

,4 

HEW  ENGLAND  POWER  CO. 

[  HU86ARDSTOH 

3T72  WORCESTER 

5 
* 

42  29 

72  01 
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8. 

MISS  BESSIE  WHEELER 

HYAMNIS  2  NNE 

3821  BARNSTABLE 

41  *1 

70  16 

35 

6P 
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3A 

c 

CAPE  +  VNYRO.  ELEC.  CO. 

t  IPSWICH 

3876  ESSEX 

4 

42  40 

70  52 

80 

c 

MASS.WTR. RESOURCES  COMM 

1  KNIGHTVILLE  OAM 

3985  HAMPSHIRE 
4105  ESSEX 

5 

42  17 

72  52 
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BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  LAWRENCE 

10 

42  42 

71  10 

57 

5P 

MIO 

ESSEX  COMPANY 

1  LOWELL 

*313  MIDDLESEX 

10 

42  39 

71  19 

90 

Mil 

MIC 

PROP.  LOCKS  *  CANALS 

■  MANSFIELD 

4*49  BRISTOL 

4  42  03 

71  12 

1*£ 

3* 

MASS. WTR. RE SOURCES  COMM 

'  MENOON 

*667  WORCESTER 
471V  PLYMOUTH 

4>  42  05 

71  34 
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c 

HAROLD  J.  PARKINSON 

,  MIDOLEBORO 

4  41  53 

70  55 

« 

MASS. WTR. RE SOURCE 5  COMM 

'   MI DOLE TON 

*7**>  ESSEX 

4J  42  36 

71  01 

100 

iP 

DANVERS  WATER  WORKS 

\   MILFORD 

4  76  3  WORCESTER 

*  42  10 

71  31 

28d 

H 

MASS. WTR. RE SOURCES  COMM 

,  NANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159  NANTUCKET 

*  41  15 

70  04 

43  MID 
70J  HID 

MIO 

C   HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

REV  BEDFORD 

5246  BRISTOL 

*  41  38 

70  56 

MID 

C   H 

CITY  ENGINEER 

1  NEWBURYPORT 

5285  ESSEX           *>  42  50 
5306  FRANKLIN      .   S  42  28 

70  55 

20 

MASS. WTR. RE SOURCES  COMM 

NEW  SALEM 

72  21 

9  00 

N 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

1  NORTHBRIDGE 

5514}  WORCESTER     '  *1  62  07 

71  41 

.3* 

1  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

■   NORWOOD 

6004  NORFOLK       [   J  42  11 
6251  HAMPSHIRE     !   5  42  24 

71  13 

7A 

JOHN  R  ANDERSON 

|  PELHAM 

72  24 

"3 

BA 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

1  PEMBROKE 

6262  PLYMOUTH      [   *  42  01 

70  49 

3A 

MASS.WTR.RESOURCES  COMM 

PERU 

6311  BERKSHIRE       9  42  27 

73  04 

I860) 

3A 

MASS.WTR. RESOURCES  COMM 

!  PETERSHAM  3  M 

6322  WORCESTER      S  42  32 

72  11 

1090] 

3A 

C 

DIR.  HARVARD  FOREST 

1  PITTSF1ELD  WB  AIRPORT 

641*  BERKSHIRE      7}  42  26 

73  18 

11  70  MID 

MIO 

C   H. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PLAINFIELD 

6*25  HAMPSHIRE     j   S  42  31 

72  55 

1620 

8A 

MASS.WTR.RESOURCES  COMM 

!  PLYMOUTH 

6*86  PLYMOUTH      (   4  41  59 

70  42 
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5P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 

PROVINCE TOWN  1  H 

6681  BARNSTABLE 

4  42  04 

70  12 
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8A 
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CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  COJ 

i   OUABBIN  IHTAKE 

6699  WORCESTER 

5  42  22 

72  17 
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METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

<   READING 

6783  MIDDLESEX 

71  08 
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6A 

R.  E.  LAUTZENHEISER 

j  ROCHESTER 

6938,  PLYMOUTH 

4j  41  47 

70  55 

6d  e« 

SA 

NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 

ROCKPORT  1  ESE 

6977J  ESSEX 

4J  42  39 

30   7F 

C   H 

REV.  R.  M.  BARKER 

.  SALEM  CG  AIR  STATION 

7124  ESSEX 

4   42  32 

70  52 
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H 

U.S.  COAST  GUARD 

1  SANDWICH 

7190  BARNSTABLE 

M   41  *6 

70  30 

2CI  MIO 

II 

W.  A.  WINSOR 

,  SEGREGAHSET 

7293  BRISTOL 

4J  41  50 

71  07 

SA 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

SHELBURNE  FALLS 

737B  FRANKLIN 

72  4* 

470   8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

.  SOUThBRIOGE  3  SW 

7627  WORCESTER 

17  42  03 

72  05 

7A 

CHESTER  R.  5P1ELVOGEL 

1  SOUTH  E6REMON1 

7692  BERKSHIRE 

7)  42  09 
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3A 

DAVID  A.  HUNTER 

[  SPOT  POND 

8030-  MIDDLESEX 

*  42  27 

16CI 

7* 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

SPRINGFIELD  ARMORY 

3C46  HAMPDEN 

5  *2  07 

72  35 

190  MIC 

U.S.  ARMORY 

STERLING 

B15*|  WORCESTER 

10  42  27 

71  *S 
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SA 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
NUNZIO  LANC1AMI 

STERLING  3  NW 

3159  WORCESTER 

10  42  28 

71  48 
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c 

STOCKBRIDGE 

3181  BERKSHIRE 

7^  42  17 

73  18 
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9P 

M 

NES6ITT  H.  BANGS 

TAUNTON 

B367f  BRISTOL 

4J  41  54 

71  04 

2o|  MIO 

M]D 

TAUNTON  WATER  WORKS 

i  TULLY  DAK 

8573  WORCESTER 
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72  13 
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CORPS  OF  ENGINEERS 

,  TURNERS  FALLS 

85SO  FRANKLIN 

S  42  37 

72  33 
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W.  MASS.  ELEC.  CO. 

.  WALPOLE 

8755  NORFOLK 
8793  HAMPSHIRE 

*  42  11 

71  15 
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PARKER  N.  CHICK 
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5  42  16 

72  15 
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WARE  WATER  WORKS 
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88*3'  BERKSHIRE 

9  42  22 

73  09 

'» 
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MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 

WEST  BRIMFIELD 

90931  HAMPDEN 

5  42  10 

72  16 

c 

INA  E.  LAMB 

WESTFIELD 

9191  HAMPDEN 

9  42  07 

72  42 

220 

9* 

MASS.WTR.RESOURCES  COMM 
FRANCIS  0.  DONOVAN 

WEST  MEDWAY 

9316  NORFOLK         i   *2  08 

71  26 

210   6F 

6F 

WESTON 

9360  MIDDLESEX     [   «  42  23 

71  19 

22q   5P 

SF 

WESTON  COLLEGE 

WEST  OTIS 

9371,  BERKSHIRE 

9  4?  10 

73  09 
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a  a. 

H 

MASS.WTR.RESOURCES  COMM 

WESTOVER  FIELD 

9382  HAMPDEN 

S  42  12 

72  33 

2*0  MID 

MID 

U.S.  AIR  FORCE 

WINCHENDON  1  NNE 

97 8Q  WORCESTER 

9  42  41 

72  03 

MASS  WATER  RESOURCES  CO 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

9923  WORCESTER 

*  42  16 

71  52 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 

WORCESTER 

9928:  WORCESTER 

4|  42  18 

71  49 

620J  6P 
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NEW  HAMPSHIRE 
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0675  GRAFTON 
069O  COOS 

9  4*  06 

71  53 
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5F 

H 

JAMES  LEONARD 

BERLIN 

L  44  29 

71  10 

llld   SA 

8/ 

BROWN  PAPER  COMPANY 

BETHLEHEM 

0703  GRAFTON 

9  44  17 

71  41 

ISSd   7A 

Russell  e.  maguire 

BLACKWATER  DAM 

0741.  MERRIMACK 

id  43  19 

71  43 

48a   8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD 

0910  MERRIMACK 

id  43  15 

71  58 

flA 

ruth  s.  mooRe 

BRISTOL 

0998  GRAFTON 

101  43  36 

71  43 

430) 

c 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

CAMPTON 

1099  GRAFTON 

10  43  52 

71  38 

66O   7A 

7A 

ERASTUS  DOLE 

CANNON  MOUNTAIN 

1187  GRAFTON 

5  44  10 

71  42 
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5-" 

AUSTIN  MACAULAY 

CENTER  HARBOR 

1339  BELKNAP 

lO  *3  43 

71  28 

3A 

LA  SALETTE  SEMINARY 

CLAREMONT 

1552;  SULLIVAN 

5j  43  23 

72  21 

42a 

!*> 

CONN.  VALLEY  ELEC.  CO. 

CLEAR  BROOK 

1590  GRAFTON 

10  4*  04 

71  38 
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s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLEBROOK 

164TJ  COOS 
16831  MERRIMACK 

5  44   54 

71  30 

103O   6P 

0P 

JEAN  BELANGER 

CONCORD  WB  AIRPORT 

lO  43  12 

71  30 

M]|> 

C   H. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CONWAY  1  N 

1732  CARROLL 

13  4*  00 

71  07 

679   7P 

71 

JOE  B.  DODGE 

DIXVILLE  NOTCH 

2023  COOS 

lJ  4*  52 

71  20 

1580 

GERTRUDE  E.  NASH 

DUBLIN 

21361  CHESHIRE       10J  42  55 

72  04 

n*, 

DUBLIN  SCHOOL,  INC. 

DURHAM 

217*i  STRAFFORD 

4  43  08 

70  56 

7q  5P 

5P 

C   H 

UNIVERSITY  OF  N.H. 

EAST  DEERING 

2284  HILLSBORO 

iq  43  04 

71  49 

79d   6P 

6P 

RODNEY  L.  GILBERT 

ERROL 

28*2  COOS 

I   4*  4  7 

71  OB 
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ftp 

c 

G.  E.  CAMPBELL 

EVERETT  DAM 

2870)  HILLSBORO 
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71  39 
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NEW  ENGLAND  -  DECEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       61°  on  the  1st  at  St  Francis,   Me. 

Lowest  Temperature:        -29°  on  the  31st  at  Woodstock  3  E,   Vt. 

Greatest  Total  Precipitation:        4.  56  inches   at  Nantucket  WB  AP,   Mass. 

Least  Total  Precipitation:  0.  70  inch  at  Fort  Kent,   Me. 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.  73  inches  on  the  9th  at  Benton,  N.   H. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        37.  0  inches  at  First  Conn  Lake,   N.   H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        17  inches  on  the  30+  at  Somerset,   Vt. 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Temperature:      December  averaged  from  4°  to  8°  below 
normal  over  much  of  the  section  with  even  greater  defi- 
cits at  some  stations  in  the  northern  portion.    Burlington, 
Vermont,  was  10.  1°  below  normal.     This  was  the  coldest 
December  of  record  at  a  number  of  stations.     At   Port- 
land, Maine,    it  was  the  lowest  official  mean  temperature 
in  92  years  of  record.     At  many  stations  this  was  the 
coldest  December  since  1917.    At  some,   it  was  the  cold- 
est only  since  1958.     Especially  remarkable  was  the 
length  of  a  period  of  continual  freezing.    At  Burlington, 
Vermont,   this  began  on  December  10  and  continued  to 
the  end  of  the  month.     Some  stations  as  far  south  as  in 
Massachusetts,   including  Pittsfield  and  Worcester,    ex- 
perienced 21    consecutive  days  with  no  temperatures 
above  32°,  beginning  with  the  11th.     At  Boston,  Massa- 
chusetts,   13  days,    December  11-23,  was  a  new  record 
for  the  month.     Even  at  Nantucket  the  freeze  period 
stretched  to  8  days,   from  the  15th  through  the  22d. 

Precipitation:  Though  above  normal  at  Nantucket,  pre- 
cipitation was  mostly  less  than  normal  and  tended  to  de- 
crease northward.     At  Caribou,  Maine,   this  was  the 


driest  December  of  record. 

Snowfall:      A   heavy,    early  season  snowstorm  amounting 
to   6  to  12  inches  fell  on  December  3-4  in  a  band  roughly 
40  miles  wide  and  centered  about  50  miles   inland  from 
and  parallel  to  the  coast  of  Maine.     This  band  continued 
westward  from  Maine  through  New  Hampshire  to  central 
Vermont  with  amounts  mostly  from   6  to  10  inches.     To- 
tal snowfall  in  December  ranged  from  nearly  or  even 
more  than  double  the  average  December  amount  in  the 
south  to  much  less  than  normal  in  the  extreme  north.    At 
Nantucket,  the  monthly  total  of  24.  7  inches  set  a  new  77- 
year  record,   exceeding  the  previous  record  for  Decem- 
ber of  24.  1   inches  set  in  1904.     Over  most  of  the  south- 
ern portion,    December  snowfall  was  the  greatest  since 
1947  (1948  in  some  places).     In  northern  Maine,    on  the 
other  hand,    December  snowfall  ranged  down  to  only  from 
one-third  to  one-half  the  average  of  past  Decembers.    At 
Caribou,  the  total  of  6.  5  inches  was  the  least  of  record 
for  that  station.      The  previous  record  least  December 
amount  was    8.  9  inches  in   1961. 

Robert   E.    Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900   Post  Office  Building 
Boston,   Massachusetts    02109 

Joseph  J.   Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,   Connecticut   06096 
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1 

0 

DIVISION  03 

26.3 

-  6.1 

2.38 

-  1.52 

15.5 

MAIK.E 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     /It 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

20.1 
21.9 
16.4 
16.5 

1.7 

1.4 

.9 

-  1.5 

10.9 

11.6 

8.7 

7.5 

-  6.8 

59 
42 
37 
35 

1 

1 

9 

10. 

-18 
-20 
-16 
-22 

28. 

31 
31 
27 

1672 
1650 
1741 
1778. 

0 
0 
0 
0 

27 
26 
2  8 

26 

31 

31 
31 
31 

18 
17 

1" 
20 

1.59 

1.04 

.74 

.93 

-  1.39 

-  1.69 

.67 
.43 
.43 

.40 

10 
9 
9 
4 

13.3 

6.5 
3.8 

4 
5 

26. 
31. 

3 
3 

2 
3 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

18.3 
18.9 

21. a 

18.1 
18.2 

.4 
2.1 

.4 
2.3 
3.7 

9.4 
10.5 

10.7 
10.2 

11.0 

-  7.4 

-  7.9 

40 
42 
41 
39 
37 

1 
9 
10. 
9 
9 

-17 
-12 
-25 
-11 
-12 

27 
30 
31 
31 
31 

1721 
1684 
1679 
1696 
1673 

0 
0 
0 

0 
0 

27 
29 
28 
29 
26 

31 
31 
31 
31 
31 

19 
U 
17 
14 
U 

.70 
2.11 
1.50 
1.36 
1.40 

-  1.32 

-  1.79 

.44 
1.60 
.85 
.72 
.65 

4 
9 
9 
9 
9 

9.2 

10.7 

7.5 

9.4 

7.0 

6 
5 
6 
9 
6 

31* 
5. 
6. 

5 
4 

2 
2 
3 
3 
4 

0 

1 
1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

JACKMAn 

LONG  FALLS  DAM 

MIDCLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

19. : 

19.2 
20.6 

19.  1 

M 

1.4 

-  1.3 

3.0 

4.4 

M 

10.2 

9.0 

11.8 

12.1 

-  8.2 

59 
53 
50 
5« 
43 

1 

1 
1 
1 
9 

-22 

-14 
-20 
-14 
-15 

27 

27 

28. 

27 

27 

1691 
1736 
1644 
1634 

0 
0 

0 
0 

0 

18 
2  8 
26 
27 
29 

31 
31 
31 
31 

31 

1  3 

19 
14 

10 

1.59 
2.16 
2.47 
1.40 
1.50 

-  1.13 

-  .27 

-  2.10 

.86 
1.22 
1.63 

.95 
1.14 

10 

10 

9 

10 

9 

9.5 

B.5 
6.3 

5 

8. 

5 
5 

5 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

0 

1 

1 

0 

1 

00U05S0C 
PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

18.7 

19.0 

21.  If 
18. o 

.7 

2.9 

3.6 

-  2.3 

9.7 

11.0 
12.  5M 
8.3 

-  6.2 

-  5.3 

50 

41 
59 
61 

1 

1 
1 
1 

-19 

-15 
-12 
-22 

27 

31 

31. 

28 

1712 

1673 
1610 
175B 

0 

0 
0 
0 

27 

27 

2  8 

?e 

31 

31 
3  1 
31 

17 

15 

14 

23 

2.05 

.89 
1.46 
1.17 

-  1.52 

-  1.43 

.83 

.45 

.63 
.76 

10 

9 
10 

10 

20.2 

6.4 
11.5 

6.0 

8 

4 
6 

31» 

4 
31* 

5 

2 
5 
2 

1 

0 

1 
1 

0 

0 

0 
0 

SOUA  PAN  DAM 
TELCS  DAM 
VAN  BUREN  2 

20.2 
18.5 

-  2.8 

.0 

M 

8.7 
9.3 

f 

60 
56 
59 

1 
1 
1 

-23 
-18 
-21 

27 
27 
31 

1739 
1719 

0 
0 
0 

2  7 

29 

31 
31 
31 

22 
IB 

.95 
1.56 

-  1.73 

.50 
.58 

10 

10 

5.0 
3.1 

4 

31» 

3 

4 

1 
1 

0 
0 

CIVISION  01 

10.2 

-  7.7 

1.43 

-  1.63 

8.5 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOw  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

23.4 
22.3 

26.  i« 

22.7 

21.1 

8.3 
5.9 
9.0M 
5.5 

6.1 

15.9 

14.1 
17. 9M 

14.  1 
14.0 

49 
46 
46 
45 
44 

9 
9 
9 
9 
9 

-  8 
-15 
-16 
-17 
-12 

27 

27 
31 
31 
31 

1517 
1567 
1453 
1572 
1575 

c 

n 
0 
0 

0 

27 
28 
22 

28 

2  / 

31 

31 
31 
31 
3  1 

b 
9 

9 

7 

1.39 
2.38 
1.63 
1.59 
1.64 

.80 
.84 
.49 
.97 
1.24 

9 
9 
9 
9 
9 

14.2 
15.5 
22.5 
10.5 
8.0 

7 

10 

12 

B 

7 

28. 

4 
24 

4 
4 

4 
6 

4 

3 

1 

2 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

PARTINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

23.1 

26.1 

21.  J" 
26.3 

25.4 

2.1 
5.6 
3.7>' 

4.S 

10.9 

12.6 

16.1 

12.8f: 

15.6 

18.2 

-  9.2 

-  8.6 

-  6.9 

56 

49 

50 

1 
9 

9 
9 

-18 
-20 

-25 
-13 

27 

31 

M 
'1 

1616 
1506 
1614 
1526 
1444 

0 
n 
n 
□ 
- 

2  b 

22 

2  j 
24 

31 
31 
31 

31 

1  u 

1  1 

• 

2.27 
l.oO 
2.76 
2.25 
2.1  3 

-  1.35 

-  2.22 

-  1.66 

-  1.83 

1.02 
.85 
.87 
.82 
.93 

10 
9 
4 
9 
9 

16.0 
19.3 

22.4 

17.0 

7 
11 

4 
31. 

5 

4 
4 
5 

5 

2 
1 
3 
2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
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CONTINUED 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  5 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION  02 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT  P 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //" 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION  03 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

cummington  hill 
hoosac  tunnel 
knightville  dam 
pittsfield  wb  airport   r 

south  egrem0nt 
stockbridge 

division  01 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM  R 

BLUE  HILL  WB  // 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHElBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION  02 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT      // 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOwN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


M 


23.5 
21.9 
21.5 
?2.  6 

2  3.5 

26.3 
27.0 


27.9 
27.6 
25.0 
26.6 
26.6 

25.7 
25.5 

27.0 
26.8 

27.5 
28.6 


26.3 
2*. 5 
25.7 
28.3 
26.3 

29.1 
28.6 


3.4 

5.7 
5.0 
fi.O 

8.6 
4.0 
3.2 
4.3> 


10.3 
11.1 


12.3 

10.2 

11. 0 
10.3 

10.9 

12.4 

11. 1 


29.7 

10.6 

27.7 

10.6 

29.4 

10.9 

28.0 

10.6 

29.1 

16.3 

30.6 

11.0 

30.7 

18.1 

29.6 

15.0 

29.3 

10.5 

30.5 

12.4 

31.5 
30.4 
30.7 
30.5 
30.9 

28.4 
29.5 

27.  6» 
30.4 
30,4 

32.5 
32.3 
28.3 
26.5 


31.4 
33.3 
37. 1M 
33.5 
36.0 

32.1 
31.9 

36.6,>< 

32.6 

36.4 


Temperature 


13.4 
15.7 
15.7 
15.8 

12.0 

11.5 
14,4 
8.3" 
10.9 
12.9 

13.3 
13.9 
11.5 
13.9 


el 


15.5 
12.6 
13.6 
13.8 
15.8 

17.5 
15.5 
13.9 
14.81 

15.0 


19.5 
17.6 
16.7 
18.5 
18,9 

16.8 
15.6 

20.4 
16.6 

19.0 

17.7 


19.6 
17.4 
18.4 


20.8 
19.9 


20.2 
19.2 
20.2 
19.3 
22.7 

20.8 
24.4 
22.3 

19.9 
21.5 

22.5 
23.1 
23.2 
23.2 

21.5 

20.0 
22.0 
18. OM 
20.7 
21.7 

22.9 

23.1 
19.9 
20.2 

21.4 


6.6 
6.8 
6.7 

6.8 
6.9 

8.1 


No.  of  Day. 


1526 
1617 
1587 
1582 
1520 

1468 

1530 
1578 
1541 


1404 
1461 
1489 
1435 
1423 

I486 
1525 

1374 
1497 


11  31   1422 
20  31   1461 


0  23  30 
0  22  31 


■A 


Precipitation 


10 
9-8 
1 


20.3 
15.5 
26. 4M 
16.4 
21.5 

20.1 
16.0 
18.  2M 
13.7 
25.2 


25.9 
24.4 

31. 8M 

25.0 

28.8 

26.1 
24.0 
27.4M 
23.2 

30.8 


1403 
1472 
1436 
1417 
1431 

1364 
1390 


1383 
1413 
1382 
1411 
1302 

1363 
1254 
1315 
1392 
1343 

1311 
1293 
1297 
1288 
1344 

1391 
1329 
1448 
1370 
1336 

1296 
1289 

1388 
1383 


t   | 


1.73 
2.21 
2.13 
2.19 
2.73 

1.74 
2.24 
1.  '4 


2.16 

2.38 

D  3.0C 


1.93 
2.12 


1.55 
1.29 


1.37 
1.63 


2.29 
2.00 


120P 
1251 
1 0 1  > 
1232 
1116 

1201 
1266 
1156 
1287 
1C53 


2.22 
1.82 


1.82 
2.50 
2.65 
2.97 
2. 

2.37 
2.59 


2.19 
2.11 
1.86 
2.17 
3.35 

2.19 
3.39 
2.58 
2.62 
2.39 

2.56 
2.33 

1.95 

D  2.38 

2.51 

2.27 
D  3.13 
2.29 
1.91 
2.75 


2.08 
2.61 
2.3B 


3.03 
2.68 
4.05 
2.90 
3.07 


2.55 
4.56 


1.63 
1.17 

1.17 

1.08 
.61 


1.16 


.25 

1.22 


1.28 
1.22 


1.63 
.37 


1.29 
1.21 

1.17 


1.30 


.88  10 
.76  10 


.84 

1.06 


.80 
.70 


1.49 


1,08 
1.29 
1.24 
1.40 
1.06 

.94 
1.24 


.90 

8 

1.00 

9 

.59 

9 

.97 

9 

.72 

3 

.85 

9 

1.02 

13 

.81 

9 

1.20 

9 

.95 

9 

.74 

9 

.64 

9 

.61 
.98 

9 
9 

.58 

1.11 
1.12 

.97 
.80 
,74 


.56 
1.16 

1.04 


.60 

.62      .71 

1.20 
.73 

1.01 


.84 
.T2 
.92 

.65 
.93 


14.0 
19.0 


16.6 
27.0 


15 

13.9 
21.3 
13.5 

16.8 

14.0 
19.8 


13.2 

18.0 
16.7 
16.5 
25.2 

16.2 
19.5 
18.8 
17.8 
18.6 

18.6 
18.5 
23.6 
16.5 
24.3 

15.4 
15.5 

14.5 

20.4 

15.0 
17.2 
15.7 
16.7 

17.9 


17.7 
19.8 
21.0 
17.0 


16. 
24. 


11.7 
16.1 
14.0 
23.0 
25 

12.5     5 
15.5    10 

10 
18.0    10 

16.6 


11.0 
16.0 


No.  of  Day. 


0 
1 
1   0 

1  0 

2  0 


30' 
14  19 


0 

1  0 
1  1 
1   1 
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Tem 

petature 

Precipitation 

Is 

&  I 

• 

> 
< 

e   I 

ll 
It 

j 

9 
X 

I 

? 

I 

5 
} 

No.  of  Day* 

1 

£2 

11 

D  l£ 

£ 

i 

Snow,  SL.t 

No.  of  Da/i 

Station 

Max. 

Mln. 

0 

in 

£   o 

«'  0 

Is 

t 

t 

1 

O 

t 

a 

5 
i 

a 
8 

si 

■A 

»i 

NEK  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

34.4 
34.9 
36.3 
33.9 

31.0 

22.  8 
19.5 
23.3 

14,5 
18.5 

28.6 
27.2 
29.8 
24.2 
24.8 

-  6.2 

-  6.6 

50 
55 
53 
52 

50 

9* 
9 
10 
9 
9 

6 

2 

7 

-12 

0 

21 
31 
21 
31 
31. 

1123 
1163 
1083 
1255 
1240 

0 
0 
0 
0 

0 

12 

1 1 
1 1 

1 3 

1  1 

30 
29 
31 
30 

0 

1 

2 

3.05 
2.62 
3.72 
3.06 
3.63 

-  .59 

-  1.43 

.55 
.74 
1.00 
.82 
.88 

18 
3 
9 
9 
3 

19.7 

19.8 
21.0 

6 
8 

11 
7 

31. 
19 
24 
31. 

5 

1 
6 

B 

1 
2 

4 

4 

3 

0 
0 

1 

0 
0 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANCWICH 

TAUNTON 

31.2 
37.9 
32.6 

19.5 
23.0 
14.3 

25.4 
30.5 
23.5 

-  7,9 

49 
56 
53 

9 
9 
9 

2 

8 
-15 

31 

31. 

31 

1221 
1064 
1281 

0 
0 
0 

17 
8 

14 

30 

28 

31 

0 
0 

4 

0  2.82 
5  2.65 

2.49 

-  1.03 

.82 

.90 
.74 

3 

9 
9 

14.7 
11.8 
18.0 

10 
10 

26 

31. 

S 
5 

7 

3 
2 

2 

0 
0 
0 

DIVISION  03 

26.7 

-  6.3 

3.09 

-   .64 

17.5 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

C0LFBRO0K 

FABvAN 

20.4 
23.6 
20.7 
20.2 
20.7 

3.7 
1.5 
1.4 
,7 
1.7 

12.1 
12.6 
11. 1 
10.5 
11.2 

-  7.6 

-  9.2 

44 
49 
50 
41 
44 

9 

1 
1 
9 
9 

-16 
-19 
-17 
-27 
-27 

31. 

27 

21 

27 

31 

1637 
1.621 
166t> 
1635 
1662 

0 
0 

0 
0 

30 
25 

2S 
27 
2  8 

31 

31 
31 
31 
31 

14 
15 
16 
L6 

13 

2,80 
2.52 
i.66 
"-.14 
2.08 

-  .41 

-  .62 

1.73 
.71 
.55 
.35 

1.25 

9 
9 
10 
9 
9 

25.0 
26.1 

14.7 

19.2 

7 
9 

10 

6 

31» 

13 

29. 

15 

4 

4 
4 
3 

4 

1 
3 
1 
0 

1 

1 

0 
0 

0 

1 

FIRST  CONN  LAKE 
ORAFTON 
LANCASTER 
t MOUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

17.9 
24.2 

6.9 
20.2 

-  .7 
3.3 

-  7.5 
3.1 

8.6 
13.8 

-   .3 

11.7 

-  7.2 

-  9.1 

-  8.2 

51 
45 

31 
42 

1 
9 

8 
9 

-26 
-25 

-32 
-12 

28. 
31 

30 
21 

1743 

1581 

2024 
1647 

0 
0 

0 
0 

27 
28 

31 

31 
31 

31 
31 

1'. 
13 

21 

1  5 

2.62 
2.33 

7.47 
2.41 

-  .77 

1.16 

-  2.37 

1.06 
1.23 

2.35 

1.20 

10 

9 

9 
9 

37.0 
23.2 

48.6 
23.5 

14 
9 

10 
12 

31. 
29. 

13 
13 

7 
5 

1  3 
5 

1 
1 

4 
1 

1 
1 

2 

1 

CIVISION  01 

11.5 

-  8.2 

2.20 

-   .99 

24.1 

SOLTHERN  02 

BLACKWATER  DAM           r 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

26.7 
2  '.0 
27.2 
25.5 
2a. 9 

7.3 
3.6 

7.4 

1.4 

10,2 

17.0 
15.3 
17.3 
13.5 
19.6 

-  7.7 

-  7.1 

48 
^0 
47 
44 

50 

1 

1 
9 
9 
9 

-18 
-20 
-20 
-19 
-16 

31 
31 
31 
31 
31 

1482 
1534 
1472 
1590 
1400 

0 

0 
0 
0 

0 

23 
22 
23 
22 

20 

31 
31 
31 
31 
30 

8 

15 

1 

1* 

2.31 
2.37 
1.57 
2.46 

2.00 

-  1.68 

-  1.59 

.65 
.79 
.78 
.94 
.60 

9 
9 
9 
9 
9 

19.5 
19.6 
16.9 
24.5 

14.8 

11 

11 
10 
9 

28 

28* 

4* 

31. 

7 
7 

6 
4 

1 
1 
1 
2 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

27.2 
28.4 
26.8 
23.0 
29.0 

7.3 

10.9 
8.8 
6.6 
8.7 

17.3 
19.7 
17.8 
14.8 
18.9 

-  6.7 

-  8.1 

-  7.2 

45 
49 
42 
45 
48 

9 
9 
10 

9 
9 

-18 
-16 
-22 

-21 

-20 

31 
31 
31 
31 
31 

1471 
1398 
1456 
1547 
1425 

0 
0 
0 
0 
0 

?<, 
21 
23 

?8 
20 

31 

31 
31 
30 
31 

E 
6 
6 
12 
11 

2.45 
2.27 
2.14 
)  .71 
2.18 

-  1.28 

-  i.Ol 

-  .95 

1.06 
.71 
.97 
.72 
.87 

9 
9 
9 
9 
9 

17.1 
20.0 
21. 5 
16.6 
14.9 

10 
9 

7 

3l» 
31. 

30* 

7 
6 
5 
5 

7 

1 
2 
1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

LAKFPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

24.5 
23.8 
30.4 
28. 2M 
24.5 

11,0 
3.8 
9.3 

9.4M 
8.1 

17.8 
13.8 
19.9 

18. 8M 
16.3 

-  7.5 

46 
46 
55 
48 
45 

9 
9 
1 
9 

1 

-  6 
-23 
-18 
-24 

-10 

29. 

31 
31 
31 
21 

1457 
1581 
1390 
1428 
1504 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

26 
21 
21 
26 

31 

31 
31 
31 
31 

6 

14 
5 
6 
6 

2.22 

1.63 
1.96 
2.11 

-  1.59 

.72 
.63 
.82 
.71 
1.28 

9 
9 
9 
9 
9 

21.4 
14.6 
16.4 

8 
6 

9 

24 
30» 

29. 

6 
5 
5 

4 
4 

1 
1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

29.2 
27.1 
27. h 
25.6 
27.5 

8.9 
10.6 
10.3 
5.3 
9.9 

19.1 
18.9 
19,0 
15.5 
18.7 

-  8.C 

49 
47 
46 
54 
50 

9 
9 
9 
1 
9 

-22 

-13 

-  9 
-11 
-10 

31 
31 
31 
31 
31. 

1415 
1424 
1419 
1527 
1427 

0 

0 
0 
0 
0 

21 

22 
24 
23 
23 

31 
31 
31 
31 
31 

7 
i 

4 

12 

7 

2.64 

2.84 
1.91 
2.24 

-   .85 

.67 

1.15 
.72 
.54 

9 

9 

4 
9 

19.7 

16.5 
15.0 
21.2 

12 
9 
8 

8 

31» 
29. 
30« 

28. 

e 

4 
6 

2 

1 
2 
2 

0 

1 

0 
0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       S 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

27.2 
26.5 
30.6 
24.2 
26.0 

7.1 

4.9 

10.0 

12.3 

8.2 

17.2 
15,7 
20.3 

18.3 
17.1 

49 
44 
49 
46 
48 

9 
9 
9 
9 
10. 

-20 
-24 
-21 
-  7 
-11 

31 
31 
31 
21 
31 

1477 
1521 
1379 
1443 
1430 

0 
0 
0 

0 
0 

23 
25 
18 
27 
25 

31 
31 
31 
30 
31 

1  1 
14 

7 

7 

1.61 
2.82 
2.18 
2.12 

1.77 

.68 
1.46 
.71 
.93 
.97 

9 
9 
9 
9 

9 

13.5 
23.0 
14.8 
21.9 
21.2 

9 
8 
10 
11 

8 

28 

28. 

31* 

29. 

29. 

6 
6 
5 
6 
6 

1 
1 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

CIVISION  02 

17.5 

-  7.6 

2.15 

-  1.20 

18.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       h 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

34.5 

29.7V. 

33.7 

34.it 

31.6 

25.1 

15.2" 

15.6 

22.0 

17.7 

30.0 
22. 5M 
24.7 
28.4 
24.7 

-  5.9 

-  7,1 

-  7,3 

54 
50 
53 
53 

53 

9 
9 
9 
9 
9 

7 

-  2 

-16 
4 

-  1 

?1 
21 
31 

21 
31 

1076 
1306 
1243 
1125 
1242 

0 

0 

0 
0 

17 
13 
1  1 
18 

25 

30 

3  0 
2  1 
31 

0 
1 

3 
u 
1 

3.24 
2.43 
2.78 
2.12 
2.15 

-  .35 

-  1.00 

-  1.47 

.75 
.79 
.76 
.61 
.76 

9 

9 
9 
9 
9 

10.4 

22.2 
13.6 
19.8 

4 
11 
13 

6 
7 

20. 

24 

21. 

19 

29. 

8 

8 
6 
6 

2 

2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

CIVISION  01 

26.1 

-  7.  1 

2.54 

-  1.17 

14.4 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

21.3 
24.2 
22.0 
22.5 

22.1 

1.4 
-  3.5 
1.6 
3.1 
2.2 

11.4 
10.4 
11.8 
12.8 
12.2 

-  8.8 
-10.1 

44 
50 
44 
51 
50 

9 

1 
9 
1 
1 

-24 
-27 
-25 
-21 
-21 

31 
31 

31 
31 

31 

1659 
1637 

1642 
1610 
1633 

0 
0 

0 

26 
27 

2  6 
2ft 

31 
31 

3  1 
31 
31 

15 
IS 
15 
14 

14 

1.56 
1.61 
.87 
1.64 
1.55 

-  1.08 

-  .92 

.37 
.58 
.31 
.49 
.33 

9 

9 

9 

10 

10 

23.6 
18.0 
23.0 
21.0 
24.2 

10 
11 
8 
11 

14. 
24 

13 
13 

4 

5 

> 
ft 
5 

0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
TtMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

19.5 

21.9 

12.71" 

2P.0 

17.9 

1.9 

2.6 

-  l.SM 

.8 

1.1 

10.7 
12.3 

5.5M 
10.4 

9.5 

-  9.2 

42 
42 

36 
41 

40 

9 
9 

8 
9 
9 

-19 
-25 
-26 
-23 

-20 

31 
31 
30 
27 
31 

1678 
1630 
1829 
1687 
1718 

0 

0 

') 

0 
0 

29 
27 
29 
2  9 

3C 

31 
31 
31 
31 

3  1 

If 
1  3 

1  7 

1^ 

1.22 
D  2.02 
2.54 
1.58 
1.68 

-   .92 

.30 
.72 
.58 
.33 
.63 

12 
9 
9 
9 

9 

21.6 
24.4 
28.0 
17.1 

13 

in 

21 
9 

31. 
31. 
31. 
31. 

9 

7 
1" 
- 
4 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

22.5 
22.4 
22.0 
20.0 

.9 

4.4 

4.  7 

-4.3 

10,8 

13.4 

13.4 

7.9 

-10.8 
-  8.3 

50 
42 
43 

50 

1 
9 
9 

1 

-22 

-19 
-28 

31 
31 
31 
31 

1672 
1694 
1596 
1770 

0 
0 
0 
0 

2t 
29 
27 

2f 

31 
31 
31 
31 

2  1 
1  2 
1  1 
ZC 

0  2.31 
1  .61 

i     1  .89 
1.92 

-  .14 

-  .98 

-  1.13 

.  70 
.49 
.73 
.61 

9 
9 
9 

10 

16.1 
22.1 
35.3 
22.* 

8 

29. 

7 

f 
6 

z 

•:■ 
i 
i 

0 
0 
0 
0 

DIVISION  01 

11.3 

-  9.1 

1.65 

-   .93 

22.4 

Sm  Rafaranc*  Notai  Following  Station  Indax 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1963 


CONTINUED 

Temperature 

'recipitation 

•  i 

| 

No.  of  Days 

.  I 

1 

Snow.  SlMt 

No.  of  Day. 

Station 

Mas. 

Mln. 

ll 

• 
o 

s 

o 

■ 
1 

o 

S 

II 

M 

ll 

e 
a 

s 

> 

< 

li 

•   2 

J 

a> 
X 

| 
a 

i 

0 

1 

I 

St 

bJ 

•A 

| 

II 

o  it 

i 

<5 

| 

a 

| 

a   o 

«  o 

1 1 

• 

0 

a 

0 

8 

WESTERN    02 

BENNINGTON    2    NNW 
BURLINGTON    WB    AIRPORT         R 
CORNWALL 

26.6 
20.6 
24.3 
25.  S 
26.? 

9.8 
5.1 
6.5 
8.7 
10.1 

18.2 
12.9 

15.4 
17.3 
18.2 

-10.1 
-    9.2 

53 

41 
45 

d 
9 
9 
9. 

-16 
-19 
-22 
-17 

31 
31 
31 
31 

1443 
1609 
1533 
1473 

0 

0 
0 

0 

23 
2ft 
24 
2  A 

31 

31 
30 
31 

11 
13 
1  1 

2.35 

.96 
1.05 
2.10 

-     1.17 

1.10 
.38 
.38 

1.00 

9 

9 
9 
9 

13.0 
14.8 
20.0 
U.5 

10 
7 

29* 

30« 

7 
4 
3 

s 

1 

0 
0 

1 

l 

0 
0 

1 

DORSET    1    S 
RUTLAND 

-     7,4 

47 

9 

-14 

31 

1444 

0 

25 

3n 

7 

1.24 

-     1.07 

.56 

9 

8.8 

5 

31* 

1 

0 

SAINT    ALBANS    BAY 

22.7 

7.  4 

15.1 

-     8.4 

47 

9 

-14 

27 

1539 

0 

26 

31 

9 

1.61 
1.55 

-       .99 

.81 

9 

12.0 
13.4 

5 

31. 

4 

1 

0 

DIVISION    02 

SOUTHEASTERN    03 

BELLOWS    FALLS 

27.6 

7.1 
5.9 

17.4 
16.1 
18.1 
13.5 

19.0 

48 

1 

-16 

31 
31 

1472 

1509 

0 
0 

20 
26 

31 

31 

11 

1  1 

1.91 
2.07 

-  1.22 

-  1.18 

.69 
.95 

9 
9 

18.5 
21.9 

9 
11 

31. 
26 

6 
5 

1 

1 

0 
0 

CAVENDISH 

1445 

n 

2=. 

31 

7 

2.95 

-       .97 

1.26 

9 

26.0 

11 

31« 

6 

1 

1 

READSBORO    1    SSE 

S0MFR5ET 

VERNON 

22.3 

29.7 

4.6 

8.3 

-     6.8 

42 
47 

9 
9 

-14 

-17 

31 

31 

1594 
\418 

0 
0 

27 

2C 

31 

31 

12 

IC 

2.90 

2.07 

-  1.60 

-  1.37 

1.15 
.83 

9 

9 

30.3 

14.1 

17 
8 

30« 
31« 

9 
6 

1 
1 

1 

0 

WOODSTOCK    3    E 

25.0" 

.0" 

12.5K 

-10.4 
-    6.6 

52 

I 

-29 

31 

1626 

0 

31 

2.06 
2.33 

-  1.13 

-  1.17 

.70 

1 

19.0 
21.6 

6 

2 

0 

DIVISION    03 

See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

l|l 

h 

4  |  S 

1   6 

7   8   9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

IS 

16  |  17  |  18 

19   20   21 

22  |  23 

24 

25  [ 

26 

27 

28   29   30 

CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

MKERSVlLLE 
BARKHAmSTEO 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CRfAM  MILL 
FALLS  VILLAGE 

2.6C 
2.61 
2.01 
2.4( 

.13 
.08 

.10 

.14 

.3! 

.21 
.3! 

.5C 
.2C 

.0 

.02       Li 11 

.01       1,3! 

1.1! 

7         .6C 
.03       1.0! 

7 

.0 

.o« 

.0! 
.1! 

.01 

.24 
.11 

.18 

7 
.09 

.10 

.19 

.16 

.20       .03 

.10 

.19 

.02 

.57 
.52 

.4', 

.30 

.)' 

.02 

.03 
.03 
.07 

.10 
.03 

.05 

.20 

.15 
.11 
.06 
.07 
.14 

NORFOLK  2  Sm 
ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 

SMEPAUG  DAM 
TORRI NGTON 

3. '3 
2.2« 
2.0! 

2.4C 

.49 
.01 

.2? 
.21 

.11 

.32 

.04 

.02 
.0! 

.06       1.14 

l.oe 

.01         .91 
1.01 

.03 
7 

.03 

.01 

.11 

•  1C 

.23 

.06 

.19 

.02   7     .01 
.15 

.26   7     .03 

.17 

.09       7 

.19 

.01   7 

7 

.50 
,41 

.31 

.46 

.07 
.01 
,08 

.02 

.20 

.02 

.11 

.19   .02   7 
.09 

.01 

.15 

WEST  HARTLAND 
wIGwAM  RESERVOIR 
WOODBURY  J  « 

8.*! 

2.41 
2.21 

.07 

.25 
.45 

.31 

T 

T        1.13 
.95 

.0! 
.01 

.03 

.17 
•  20 

T 

.05 

.15 
.15 
■  18 

.41 

.60 
.48 

.04 

7 

.03 

,13 
.18 
.17 

CENTRAL  02 

ahSonja 
BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

2. 2' 

1.68 
2.64 
2.90 
3.11 

.06 

.41 
.01 
.34 
.37 
.40 

T 

.02 
.05 
.01 

T 

.41 
.82 
1.1« 
.01       1.26 
1.31 

,1C 

,1C 
.15 
.03 
7 

.27 

•  03 
.21 

•  25 

.14 

.20 
.10 

.18 
7 

.14 
.21 
.25   7 

.12 
.10 

.70 
.28 
.37 
.55 

.68 

7 

.02 

7 

.06 

.05 
.03 

.16 

.10 
.17 

.16 

COLCHESTER 
COLL1N5VILLE  1  S 
COVENTRY 
DANRURY 
DA-SCN  LAKE 

2.71 

D  3.11 
1.45 
2. SI 
3.33 

.29 

.08        .33 

.04        .20 

.05   .28 

.26 

T 
.06 

1.28 
1.21 
7        1.02 
1.12 
1.51 

7 

>2( 

• 

.2! 
.1! 

7 

•  33 

•  13 

.20 

T 

.01 
0  .20 

.21 

.24 
.19 
.19 

.05 
.30 

.24 

.58 

.57 
.22 
,49 
•  60 

D  .10 
.10 

7 

.03 
.15 

.18 
.07 

,15 

EA5TON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORO  RRA1NARO  FLD  //R 

HARTFORD  .sP  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  OAM     R 

2. 35 
2.42 
2.19 
2.29 

! 

.08 
.05 

.27 

8   .09 

6   .11 

.16 

.20 

.03 
.02 

.04 
.05 

.03   .83 

.03  1.04 

1.03 

T         1.13 

T 
7 

.15 

.21 
.23 

.02 
.05 

7 

.13 
■  09 

7 
.03 

.04 
.25 
.15 

.21 

7 

.01   7 

.16 

.16 

.39 
.36 

.41 

.13 
.15 

.45 
.45 

.10 
7 

7 
7 

7 

.05 

.15 

.14 

,07 

.02   7 

.12 

.10 

MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  P'JB  UTIL  PLT 

2.68 
2.60 

2.45 
2.63 

.03 

.38 
.46 

.20 
.33 

T 
T 

.02 
.02 

1.02 
1.04 

.03        .93 

1.10 

.15 
.20 

.1C 
.11 

.08 
.01 

.07 
.10 

.02 

.02 
.05 

.03 

.09 

.01 

.23 

.08   7 

.20 
.21 

.01 

.62 
.'9 

.60 

.58 

7 
.03 

.03 

T 
.02 

.15 

.07 

.20 
.12 

PAUCHAuG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNA-"  WATER  WORKS       R 

ROUND  PONT 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

2.24 
2.72 
2.52 
3.07 
2,58 

.02   .33 

.02        .05 

.34 

.24 

.35 

.03 

.90 
1.53 

.97 
1.16 

.75 

.02 

.12 

.18 
.08 
.17 

.17 
.10 
.05 
.17 
.01 

7 
7 

.06 
.02 
.19 

.22 

.20 
.17 
.24 

.08 

.06 

.50 
.50 

.5b 
.11 
.80 

,07 
•  03 

.03 

.1  > 

.10 
.20 
.13 
.16 
.01 

SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 
STAFFORD  SPRINGS 

STFvF.mSON  DAM 

STCRRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.98 
2.46 
2.91 

2.40 
2.91 

.01 

1     T 
.03 

T 

.39 
.23 
.39 
.16 

.40 

.02 

.06 

.07 

.01       1.15 

•06  1.04 

.92 

1.25 

1.09 

7 

7 

.09 
.16 
,17 
.11 
.23 

.17 
.03 
.14 
.03 

.01 

7 
.03 

T 
.14 

.09 
.18 

.23 

.08 
.21 

.10 
.08 

.05 
.08 

.70 
.»9 
.79 

.45 

.69 

7 

.03 

.03 

7 

..0 

:5 

.21   7 

.20 
.08 
.08 

WATEPGUSY  RADIO  WBHY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

2.19 
2.49 
2.44 
2.47 
3.33 

T 

.01 
.06 
.04 
.10 

.30 
.32 

.26 
.30 
.45 

.01 

7 

.01 

T 
T 

I    1.06 

.01        .99 

1.05 

1.05 

.02       1.35 

7 

.01 

.15 
.10 
.04 

.04 
.13 

T 

.20 

.16 

.11 

.17 

7 

.05 

.12 

7 

7 
7 

.03 
.21 
.20 
.13 
.20   .05 

7 

.40 
.55 

,52 

.58 
.51 

7 

7 
.04 

.02 
.01 
.02 
.02 

•  08 

.05 
.08 
.13 
.19 
.21   .02 

COASTAL  OJ 

BRIDGEPORT  wB  AP         R 

GROTON 

LAKE  K0N0«0C 

MILFORD 

NEW1  HAyEN  W9  AIRPORT     R 

2.16 
2.90 
2.35 
2.33 

2.41 

.14   .06 
.27   .21 

.33 

.04         .49 
.25   .11 

T 
T 
.05 

7 

.06   ,47 

7         .99 

.99 

.71 

.08   .89 

7 
7 

.25 
.24 

.04 

.26 

.14 
.17 

.02 
.12 

.03 

.05 
.03 

.35 

.54 

.20 

7         7 

.17 

.21 

.21 

7         7 

.63 
.25 

.40 

,09 

7 

.-5 

.53 

.09 

.04 

7 

•  09 

.11 

.10 

.09 

.11 

7 

NORTH  BRADFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PljTNArt  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

2.41 
1.86 
2.64 
2.34 
2.63 

.04 
T 

.33 
.08 
.47 
.20 
.39 

.03 
.05 

.93 
7         .85 

.70 
.85 
.92 

7 
7 

.10 
.0! 
.08 

.22 

.10 
.12 

.19 

.01 

7 
.05 

.03 
7 

.02 
.17 
.05 

.20 
.27 
.26 
.04 
.12 

.12 

7 

.50 

.19 
.'5 
.51 
.48 

.05 
.03 
.05 
.14 
.20 

.01 

.or 

.13 

.07 
.12 

.07 

MAINE 

NORTHERN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEwATER 

CARIBOU  wB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

1.34 
1.59 
1.04 
•  74 
.93 

.21   T 

T     T 
T 

.07 

.14 
.02 

.02 

.31   .05 

.35 

.04 
.40 

1.17 

7     .08 

.43 

7         .43 

T     .04   .29 

.67 
.24 

.04 

.14 

.05 
.02 

7 
7 

.02 

.07 

7 

.02 

.07 

7 

.02 

T 

.03 
7 
T 
.02 

.04 

.03 
.01 
7 
.05 

.01 

.02 

.01   .01 

EUSTIS  2 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GILEAO 

GREENVILLE 

1.15 

.70 

2.81 

2.11 

.27 

.03   T 

T 

T 
.35 

.28 

.27 
.44 
.58 
.08 

7         .16 
1.58 

7         1.60 

.34 

.02 

7 

.11 
.01 

.02 

.11 

T 

.09 
.01 

.08 

7 

7 

7 

T 

.10 
7 

.10 
.03 

.04 
T 

.06 

7 
7 

.01 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

1.50 
1.36 
1.40 
1.59 
2.18 

.21 

.14 
.46 
.10 

.33 

.10   T 

■  28 

.29 

.85 
.72 
.65 
.13 

.29 

.03 

•  02 

•  08 

•  86 
1.22 

7 
.03 

7 

.11 
.14 

.05 
.01 

7 
7 

.04 

7     7 

7 
7 

.07 
,04 

.10 

.01 

.01 

7 

T 

.16 

.03   7 

7     7     7 

7 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

OQUOSSOC 

2.47 

1.40 
1.50 
1.65 
2.05 

.02 
.04 
T 

.13 
.06   T 

.17 
.22 

T 

.11   .02 

.20 

.03 

.32   .04 

.29 

1.63 

.14 

7         1.14 

7     .09 

.21 

.11 

.95 

7 

.90 

.83 

.04 
7 
7 

•  04 
.11 

.11 

.09 

7 

.03 

.29 

.05 

7 
7 

.05 

7 
.06 

.01 

7 

7 

.03 

7 
.03 

T 

7    7 

.05 

.05 
T 

.08 

.05 
•  02 
7 

.03 
.05 

.02 
.02 

.02 

.01       7 

.01 

.06 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  dam 
ST  FRANCIS 

SOUTH  ANDOVER 

.89 
1.46 
1.17 

.01 
.14 
.09 

.01 

.23 

.40 
.18   T 

.45 
.12 

.09 
.63 

.76 

.02 
.05 

7 

7 

7 
.17 

7 
7 

.02 

.04 
.09 

7 
7 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
WEST  FORKS 

.95 
1.56 
2.28 

1.50 

.25 
.12 

T 

.18 
.28 

.10 

.46   I 
.14 

7 

1.40 

•  97 

.50 
.58 
.05 

.05 

.05 
.30 
.05 

.15 

.04 

.13 
.05 

.05 

.06 

.04 

.02 

.02 

7     .01 

7 

.05 

.02 

.05 
.04 
.02 

7 

7 

.02 

.11   .08   7 

.04 

7    ! 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOw  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

1.39 
2.38 
1.63 
1.59 
1.84 

.13 
.79 
.47 
.23 

.15 

.10 
.16 
.10 
.24 
.45 

T 

7         .80 
.84 
.49 
.97 
1.24 

7 
7 
.03 

7 

7 

.09 
.0} 
.12 

T 

.05 
.03 
.11 

7 
7 

7 
.04 

7 

7 

7 

7 
7 

.21 

.43 
.28 
.11 

T 

7 
.02 

.04 

7 

.01   7     7 
7     .04 
.03 

7 
7 

FARM1NGT0N 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

2.27 

1.60 
2.76 
2.23 
2.13 

.02 

T 
.11 

.60 
.38 

.51   .02 
.23 

.87 
.07 
.09 

.22 

.as 

.82 
.93 

1.02 
,03 

.86 

.07 

7 

.03 

.14 

.10 

.20 
.06 
.75 

.12 
.15 

.04 

7 

7 
7 

7 

.01 
.03 

.02 

7 

T 

7 

.03 

.18 
.26 

.38 
.37 

.04 
.01 

7 

7 

.07 

7 

.02   7 

.28 

.01 
.01 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RuMFORD  L  s 

RUMFORD  POWER  PLANT 

1.73 
2.21 
2.13 
2.19 
2.73 

.10 
.69 
.27 
.39 
.53 

.30 
.26 

.54 
.14 
.17 

T 

.99 
,83 
,89 
1,37 
7    1.63 

.04 
.01 

7 
7 

7 

.02 

is 

.08 

7 

7 

.05 

.05 

7 
7 

7 
7 

7 

.01 
.02 

T 

T 

7 

.16 

.22 
.26 
.13 
.15 

.04 
.02 

7 

T 

7 

7 

,01   ,17   7 

,17 
7 
.01 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1963 


wATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARI5C0TTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIA5 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

roc  ta  and 

SANFCPD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CHESTER  2 
CHESTERFIELO 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTvILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PlAINFIElD 

SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  WB 
BOVLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARD5T0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 

NORTH8RIDGE 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

wESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WtNCHENDON  1  NNE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

8EMPN 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

C0LEBRO0K 

DIXVILLE  NOTCH 

ERfiOL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKF 

GRAFTON 


WEST  RUMNEY 
WhITEFIElD 
YORK  POND 

SOUTHERN  02 

BLACKrfATER  OAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  wB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 
FITZWlLLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  OAM 

GTLMANTON 

GREENVILLE 
HANOVER 
kEEnE 
lakeport 

LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPOR 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLON 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHwOOO 
OTTER  BROOK  DAM 
PETER8OR0  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  wEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMwORTH  I 

WALPOLE  2 
WEST  HENMKER 
HlhDHAM 
WOLFEBORO 
wOOOSTOCK 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 
GREFNvILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIOENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BETHEL  4  N 

BLOCFIELO 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSPURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHFSTER 
SAINT  J0HN5BURY 
SOUTH  NEwBURY 

WAITSFIFLD  2  WSW 
WATER9URY  1  NN£ 
WEST  BURKE 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  wB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


2.80 
2.52 

1.6b 


2.77 
1.38 
1.99 


1.57 
2.46 

D  3.43 
2.00 
2.45 


i.en  .09 

1.6*  .12 

1.55  ,05 

1.22  T 

[>  2.02  .01 

2.54  ,11 

1,58  T 
1,68 

D  2.31D  .20 


2,24 


.04 


.12 
.01 
.32 


10       11       12 


1,03 
.60 
1.06 


•  92 
1.15 
,63 

■  54 

1.11 
1.10 
1.01 
.68 
1.46 

,84 

■  46 
.71 
.93 
.97 


.38 
1.00 

1.10 
■  84 

•  56 

•  81 
.37 


.33 

.3C 


13  I  U  ;  15 


.15 
.18 


.08 

T 

.02 


22   23   24   25   26   27 


.01   .02 

T 

.03 


29   30   31 


.09   T 

T 

.20 


.10 
•  04 
.02 


,16   .08   .02   .12 
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Continued 


SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENOISH 

MAYS  «ILL 

NEWFANE 

PFPU 

READS80R.0  1  S5E 

SFARSduRG  MOUNTAIN 

SEARSRURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSSORO 
WHITINGHAM  3  W 
WOODSTOCK  3  E 


DAILY  PRECIPITATION 


1.93 

.0*. 

2.07 

2. BO 

.13 

2.15 

.05 

Z.B2 

T 

2.95 

.OS 

».*! 

.19 

9,6( 

.23 

2.90 

.08 

Z.4« 

.03 

l  .77 

.OS 

2.0' 

.09 

3.6' 

.07 

3.21 

.15 

2.  OS 

.70 

Day  of  Month 


1,26 
1.36 


10        11       12 


13       14       15 


16  1   17   I    18  |    19  1   20   |   21   I   22  1  23  |  24      25  |  26   |  27      28   |  29   |  30      31 


NEW  ENGLAND 
Annual  1962 
July  1963 


Special  Weather  Summaries 


CORRECTIONS 


No  Special  Weather  Summaries  offered  in  the  January- 
April  -  June  -  August  and  November  1962  Issues. 


CONNECTICUT 
July  1963 

July  1963 


Climatological  Data  Table     Waterbury  Radio  WBRY 
Daily  Precipitation  Table    Waterbury  Radio  WBRY 


Correct  as  follows:  Total  precipitation,  8.19;  Greatest 
day  and  date,  4.30  on  21;  Number  of  days  .50  or  more,  4; 
1.00  or  more,  2. 

Correct  as  follows:   6th,. 30;  20th,  1.20;   21st,  4.30; 
total,  8.19. 


MAINE 
May  1962 

May  1962 
Annual  1962 


□logical  Data  Table     Portland  WB  Airport 


Dally  Precipitation  Table 
Station  Index 


Portland  WB  Airport 
The  Forks 


Correct  amount  on  the  21st   .15;   total  1.84. 
Station  closed  10-1-62. 


MASSACHUSETTS 
Annual  1962 
Annual  1962 

Annual  1962 


Station  Index 
Station  Index 


Total  Precipitation  and 
Departure  Table 


Winchendon,  Mass. 
Winchendon  1  NNE,  Mass. 
Winchendon 


Station  closed  July  4,  1962 
Station  established  July  4,  1962. 

Data  for  July  through  December  should  be  under 
Winchendon  1  NNE  and  should  have  no  departures 


NEW  HAMPSHIRE 
July  1963 
July  1963 


Climatological  Data  Table 
Daily  Temperature  Table 


Concord  WB 
Concord  WB 


rage  minimum  temper 


the  22d   62; 


RHODE  ISLAND 
July  1962 

October  1962 

October  1962 


Monthly  and  Seasonal  Heat-  Newport 
ing  Degree  Days  Table 

Climatological  Data  Table  Block  Island  WB  AP 

Daily  Precipitation  Table  Block  Island  WB  AP 


Correct  degree  days  for  May  255;   total  5415. 

Correct  total  precipitation  7.31;   departure   fr 
normal  4.29. 

Correct  amount  on  the  6th  .98;   total   7.31. 


VERMONT 
Annual  1956 

Annual  1960 

July  1962 

July  1962 
July  1962 

September  1962 
Annual  1962 

Annual  1962 

June  1963 

July  1963 

September  1963 


Salisbury 
Salisbury 
Climatological  Data  Table     Mount  Mansfield 


Total  precipitation  and 

Departure  Table 

Total  Precipitation  and 
Departure  Table 


Daily  Temperature  Table 

Temperature  Extremes  and 
Freeze  Data  Table 

Climatological  Data  Table 

Average  Temperature  and 

Departure  Table 


Mount  Mansfield 
Mount  Mansfield 


Bloomfleld 

Cornwall 


Mount  Mansfield 
Enosburg  Falls 
Bloorafield 
Climatological  Data  Table     Burlington  WB  AP 


Average  Temperature  and 
Departure  Table 

Delayed  Data 
Snowfall  Table 

Monthly  and  Seasonal  He 
ing  Degree  Days  Table 


Correct  as  follows:   Precipitation  July,  3.98; 
annual,  31.97. 


Correct  as  follows:   Average  minimum,  47.0  M;  average 
temperature,  54.6  H;  lowest  temperature  and  date,  36  oi 
5th;   degree  days,  312;   Number  of  days  Minimum  32    o: 
below,  0. 

Delete  Minimum  temperature  on  27th  and  28th;  Average 
Minimum  47.0  , 

Correct  as  follows:   First  fall  Minimum  of  32°  or  belo 
September  6,  30°;  number  of  days  between  dates  of  32 
below,  101. 

Correct  degree  days,  missing. 

Correct  annual  departure,  -1.3. 

Correct  July  average  temperature,  54.6. 

Snowfall  data  headed  January  in  delayed  data  should  be 

headed  March. 

Correct  as  follows:   September  missing;  total  missing. 

Correct  maximum  depth  of  snow  on  ground  Zero. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 


, DECEMB 

D«y  Ol  Month 

i  "   163 
% 

Statin 

— , 1 , , __,__I__^__^__ 

1 

2 

3 

1 

3 

6 

7     e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  I  24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

i 

> 
< 

CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

Bills  bridge  dam 

MA) 

Hit 

3*   36   3 
20   18   2 

>   37   38   3 
1   17   19   3 

\      «  M      11      V      ?2   ?J   "   3*   29   2*   2T   2*  ^      2"       l7   3"   26   3*   '8   *2   24   30   30   21   26   32  5 
>   25   24   28   29   16   10    9   15    6    2-1    5   12    2-3    8    3   16   18   22   10-5 

Cream  hill 

MAX 
Mlt« 

27   30   3( 
16   17   2< 

30   35   31 

23   17   2 

40   45   50   32   27   2! 
29      29   24   19   i: 

28   29   2 
17   22    < 

20   23   19   19   19   14   30   24   28   32   33   30   26   28   17   20   27  B 
7    8    9   10    0-6    5   16   17   24   22   14    7   12    4    0   14.6 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

34   35   3< 
20   15   2( 

32   34   3< 
20   10   2" 

42   5o   5. 
27   18   3, 

36   32   2! 

27   22   1" 

32   33  2' 

9  17   ; 

22   24   23   23   22   18   30   27   30   34   36   32   26   29   17   22   30.5 
*    3    *   10    0-3    2    6   18   26   24   18  -  7    3    4-16   12.4 

NORFOLK  2  Sw 

MAX 
MIN 

41   23   3C 

15   15   21 

29   27   2< 
23   12   1< 

30   35   41 

27   23   2( 

39   31   23 

23   18   13 

21   25   2f 
13   17    s 

18   15   1< 
8    7    ( 

20   15   1. 

9   l  -  : 

16   24   24   28   28   32   17   18   20    9   25.0 
-  7   15   16   19   22   15    6    7    2-7   12.2 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

29   31   32 

17   IB   21 

32   31   31 
22   14   21 

40   47   4S 
30   28   3; 

34   28   23 
25   19   14 

29   30  22 
16   18    1 

21   23   2C 

3    3    ( 

21   19   1( 

10  -  2  .  < 

30   24   2j 

8   11   r 

31   34   3 
24   20   1( 

26   25   19   21   28.3 
2   12    5-4   14.3 

SHEPAuG  DAM 

MAX 
MIN 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

41   36   36 

22       18   30 

37   36   38 
26   15   30 

40   46   52 
31   23   31 

52   37   32 
27   23   16 

34   33   33 
12   23   12 

33   24   26 

0    1    7 

24   24   2C 
10-6-1 

32   32   3! 

12    7   15 

35   36   31 

25   15   18 

26   30   30  21 

-  2    5    0  -  t 

33.8 

14,4 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

36   32   35 

20   21   24 

32   34   35 

27   17   19 

32   4[   52 
31   22   29 

43   37   31 
27   24   16 

23   32   34 

12   10    9 

26   23   25 

10    4    5 

21   20   23 
13-1    0 

25   32   25 
4   12   13 

36   35   34 
24   25   16 

20   30   30   18 
6    7    2  .  e 

30.7 
14.2 

COLCHF5TER 

MAX 
MIN 

32   36   35 
20   18   28 

34   41   34 
21   14   28 

44   51   53 
25   21   31 

40   32   31 
26   22   16 

30   31   25 
6   18   10 

22   26   21 

8    7    5 

25   22   20 

15    0-1 

31   30   37 
10    7   18 

35   40   37 
21   21   20 

30   30   20   20 
0   10    0-8 

32.1 

14.1 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

39   30   36 
21    8   26 

34   33   37 
26    7   12 

33   44   54 
29   16   20 

44   39   30 
26   22   11 

25   29   31 

-  1    9    8 

24   21   24 

-  1    7-3 

21   22   21 
12    5-2 

17   32   25 
2-4    4 

36   35   35 

21   25   17 

20   27   29   16 

1-5-5-19 

30.4 
9.5 

DANBURY 

MAX 
MIN 

33   36   34 

23   20   30 

35   40   35 
25   20   31 

44   50   52 
30   23   32 

38   32   26 

27   24   18 

32   32   26 
11   23   15 

23   26   24 

12   11   12 

24   21   18 

14    5    0 

32   26   33 

11    8   20 

36   41   34 
27   26   19 

33   30   20   24 
3    9   11-7 

31.9 
17.2 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

33   38   33 
22      23   29 

35   38   32 
21   17   30 

42   52   56 
25   23   31 

40   35   24 
29   20   18 

31   32   27 
8   17   10 

24   27   24 

11    6   11 

24   25   17 
12    0    2 

34   21   38 
12    3   19 

37   39   23 

28   21   11 

28   31   19   23 
-  5    3    0.7 

31.7 
14,5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32   37   32 

21   23   30 

33   34   31 
19   15   29 

40   48   54 
24   23   32 

40   34   23 
28   19   17 

29   30   25 

8   15    6 

23   25   22 

11    3   11 

22   22   16 
13    3    1 

32   20   35 

0    2   20 

37   34   20 

28   20    8 

24   27   16   19 
-  5    1-2-8 

29.5 
13.4 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

40   31   38 
22    9   13 

35   34   38 
26   12   15 

35   45   55 

30   20   25 

45   40   32 
26   23   14 

26   31   32 

7    9   13 

19   22   25 

8    8    2 

22   23   21 

11    1    0 

26   31   28 

3    0    4 

34   3  7   3  7 
25   24   19 

21   27   30   15 

5    2  -10  -18 

31.5 
U.2 

MIDOLETOWN  4  w 

MAX 
MIN 

37   34   36 
22   23   29 

30   33   35 

26   19   28 

37   38   52 
28   26   30 

39   37   31 
27   24   16 

26   30   31 
11   22   12 

23   20   23 

12   10   10 

24   20   20 
13    6    0 

28   30   30 
9   10   17 

35   34   38 
28   23   15 

22   27   28   16 
6   13   10-2 

30.5 
16.9 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

35   37   35 
24   18   30 

35   43   35 

26   16   30 

45   51   53 
30   22   36 

40   37   30 
27   21   18 

32   33   30 
10   22    8 

24   27   24 
3    1    9 

24   23   20 

13-4    1 

33   33   38 
12    7   18 

38   38   35 

28   19   17 

33   30   30   25 
2   10    5-8 

33.7 
15.2 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 
MIN 

42   35   39 
25   21   32 

37   38   40 
29   20   26 

38   49   55 
30   24   28 

47   42   35 

30   26   18 

28   33   33 
11   24   11 

29   25   29 

12   12   10 

25   26   25 

15    8    3 

28   35   31 
10    7   14 

41   40   42 
29   29   21 

25   33   34   21 
11   12    4-5 

34.8 

17.6 

PUTNAM  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

35   37   34 
20   11   30 

36   41   35 
19    9   22 

45   49   54 
27   22   30 

41   34   25 
23   21   13 

30   32   30 
9   17   10 

25   27   23 
12    2    7 

25   24   18 

13    6    0 

35   25   43 

0    3   19 

41   36   31 
23   21   17 

30   33   19   27 
-5    1-9  -14 

32.9 
12.2 

STORRS 

MAX 
MIN 

32   35   34 
20   17   28 

31   36   32 
24   19   27 

43   45   52 
30   19   33 

38   32   26 
26   21   15 

28   32   29 
12   19   10 

21   24   21 
12   10   12 

21   20   20 
12    6.1 

30   32   35 

6   12   18 

33   34   32 
28   25   16 

25   30   27   22 

11   13   10    2 

30.7 
16.5 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

34   37   35 
21   19   29 

35   39   34 
24   17   29 

46   49   54 
23   26   23 

45   34   28 
21   22   16 

32   32   30 

10   21   12 

23   27   23 
2    3    7 

24   22   21 
11    1    2 

34   29   36 

-  1    8   17 

38   40   35 
26   21   15 

31   32   22   26 

8   11    5-8 

33.1 
14.2 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  hB  AP 

MAX 
MIN 

35   39   37 
26   27   30 

37   40   37 
29   28   34 

45   54   52 
34   31   32 

41   35   30 
31   26   21 

33   34   28 

19   19   17 

25   29   26 

17   16   19 

26   25   19 

15   10    4 

35   27   37 
19   16   24 

39   41   28 
30   28   19 

32   32   22   29 

15   20   11    4 

33.8 
21.6 

GROTON 

'MAX 
MIN 

35   39   36 
25   25   31 

37   48   39 
22       19   32 

49   52   54 
29   25   33 

42   33   31 
30   21   19 

32   37   28 

18   19   14 

24   26   24 
12    3    9 

24   21   19 
U    9    4 

34   27   39 
15    3   23 

39   40   29 
28   26  22 

33   31   20   25 
8   14-1-6 

33.8 
17.5 

NFW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36   40   35 

28   27   31 

39   40   38 
27   23   33 

45   52   53 
30   26   32 

40   36   28 
30   23   20 

32   34   29 

16   20   18 

26   29   26 

15   15   20 

26   25   19 
16   10    4 

35   25   39 
19   10   21 

38   40   26 
24   26   17 

33   34   23   28 
7   15    5-1 

33.8 
19.6 

NCRWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

39   37   40 
26   22   22 

37   40   42 
28   27   29 

39   45   54 
32   27   27 

41   41   36 
30   28   20 

30   36   34 

16   17   16 

29   26   29 

16   16   15 

28   29   26 

18   11    8 

21   36   29 
7   12   15 

38   39   42 
24   29   23 

27   35   34   24 

11   12   15    0 

34.9 

19.3 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

36   37   37 
26   20   31 

38   40   38 
27   23   32 

46   53   54 

30   27   24 

40   36   32 
28   26   21 

35   33   28 
12   25   17 

26   28   27 

15    9   11 

27   25   22 

13    8    7 

35   29   36 

7    7   21 

40   42   36 
27   28   22 

34   32   26   26 

6    5    4-6 

34.6 
17.8 

WFSTBROOK 

MAX 
MIN 

39      39 
24   15 

40   43   37 
23   15   30 

48   53   54 
31   21   35 

43   36   30 
27   23   17 

33   34   31 
9   215 

27   30   25 

-3    0    4 

28   25   21 
11-3-3 

38   34   43 
10-1   22 

41   41   36 
29   18   22 

35   35   29   29 
-2    5-3-13 

35.9 
13.0 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

59   18   23 
14    9    2 

24   25   23 

13   16-4 

27   35   40 
-3   15   20 

42   32   17 
28   12-3 

12   19   25 

1    0    7 

12   10    8 
5-2-2 

13    8.2 
-1-9-9 

10   18   26 
-6-1-1 

24   24    6 
16-3  -18 

10   11   24    0 
-18-7-4  -13 

20.1 
1.7 

8RIDGEWATER 

MAX 
MIN 

42   25   24 
17    6    3 

27   28   28 
18   13  .14 

25   33   37 
-3    0   13 

37   34   21 
29   21-1 

19   18   20 
1-4    3 

21   15   15 
5-4-2 

14    4   13 
-6-8-6 

22      20   22 

9-7    1 

28   28    6 
18-2  -11 

12   15   15    7 
-8-11-7  -20 

21.8 
1.4 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25   20   23 

9    6    4 

26   25   17 
13    4.4 

24   33   37 
3   20   27 

35   20    9 
20    6    0 

15   16   14 

0    0    7 

13    7   10 

1-1   17 

16   21   20 
6-2    0 

24    3    3 
3  -10  -10 

11   14    5    5 
-9-5  -13  -16 

16.4 
,9 

CLAYTON  LAKE  2 

MAX 
MIN 

32   13  22 

0    5    0 

23   22   25 

16   11-8 

31   35   35 
6    6   28 

35   22    9 

21    8-9 

11  22       13 

0    0    5 

B    4    8 
0-8-2 

4.4   10 
-13  -13  -10 

17   18   24 

3    4-3 

24   13    3 
-  8  -10  -22 

7   15    4    fl 
-13  -10  -12  -18 

16.5 
-  1.5 

El.'STIS  2 

MAX 
MIN 

fort  kEnt 

MAX 
MIN 

40   17   22 
15    4.2 

25   23   21 

18    3-7 

26   35   36 
4   12   22 

36   27   13 

26   10  .  l  . 

20   13   14 
4-3-1 

14    8   11 
6  -  3  -  6  ■ 

2    0   20 
10  .  7  -  3 

19   21   20 
8-6-6 

26   18    4 
15-5  -17  ■ 

12   12    5    6 
■12  -10  -12  -16 

18.3 
.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

19   25   ; 

9    5 

9 

25   23   30 
19  .  7  -10 

31   40   42 
10   11   31 

32   19   13 

17    6    4 

17   27   13 
7    1    6 

9 

0  - 

7   13 
3  -  1  . 

7    2    8 
7  -10  -10 

17   21   25 
7    6   15 

29 

8  - 

8    7 
8  -11  . 

11   20    9   13 
9-7-12  -11 

18.9 
2.1 
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Day  Of  Month 

01 

Station 

, 

2 

3 

4 

5 

S 

7    8 

9 

0    11 

12 

3   14 

IS   16  1  17 

18 

9   20 

21   22   23 

24   25   28 

27   28   29 

30 

31 

< 

HAYNESVILLE            MAX 
MIN 

41   25   22 
IS    7    6 

29   28   26 

12    2  .14 

29   32   41 

0    0   14 

41   29 
28   13 

5 
3 

20   27   20 

4-1    9 

15   13   15 
5-5-7 

6    4   10 
0.9-6- 

23   25   25 
5  -11    4 

29   15   10 
11  -  2  -20  - 

16   19   16   11 
16  -17  -  7  -25  - 

21.8 
.4 

HCULTON  FAA  AP 

4AX 
<IN 

26   22   23 
10    8    5 

26   23   19 

13    0-5 

25   29   39 

3    5   24 

36   22 
22    8 

9 
2 

15   22   17 
4    2    9 

12    9   12 

4-2    0  - 

3    2   15 
5-8-5 

20   20   23 

2    0    9 

26   12    7 
12  -  6  -  9  - 

12   17   10    7 
5-6-10  -11 

18.1 
2.3 

hpulTon 

4AX 
<1N 

36   24   23 
18    8    4 

25   22   20 

17   18  -  3  - 

18   28   37 
4    6   20 

34   29 
27   11 

12 
0 

15 
1 

6   16 
0   12 

12    9   10 
7  -  2  -  4  - 

3    4   15 
4-5-3 

20   19   23 
8    0    7 

26   16    7 
16  -  3  -  8  - 

12   IB    8    7 
4-6-7-12 

18.2 
3.7 

JACKMAN 

■tAX 
41N 

59       22 
9    5 

22   24   24 
12   12  -10  - 

42 

8 

43   29 

28   11  - 

12 
4 

10 

1 

25 

0 

9 
-  6  - 

6 
6  - 

6    6 
4-11-9 

16  22 
5 

25    6 
-  6  -22 

24-5 

-18      -14 

LONG  FALLS  DAM 

1AX 
HIN 

53   19   24 
12    7   10 

23   25   23 
12   1 1  -  a  - 

23   30   37 
7   15   17 

43   31 
22   12  - 

16 

2 

11 
4  - 

20   20 

1    1 

10    8 
3  -  2  - 

7 
2  - 

13    6-1 
1  -  8  -11  - 

12   17   21 
7    2    2 

25   26    7 

10  -  1  -14  - 

11   12   19-2 
13-5-5-10 

19.0 
1.4 

MIDDLE  DAM 

<AX 
MIN 

■50   18   25 
8    3    5 

25   25   26 
15   13-4 

26   32   38 
3   12   18 

44   30 
24   10  - 

16 
5 

12 
5  - 

20   24 

3  -  1  - 

8    6 
2  -  7  - 

8 

10  ■ 

12    8    2 

2  -10  -14  • 

6   14   20 
11  -10  -10 

24   25    8 
14-5  -20  - 

13   12   22-5 

20  -10  -10  -15  - 

19.2 
1.3 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

58   22   25 

18   10    9 

24   30   24 
15   19  -  5  - 

25   34   32 

4    5   10 

42   33 
29   12 

22 

12 
6 

18   25 
2    3 

14   13 
6  -  2  - 

10 
2  ■ 

14    9    2 
1  -  9  -  7  - 

13   22   24 
2    8    9 

25   30    6 
13-2  -14  - 

0   14   11    7 
10  -10  -  7  -11 

20.6 
3.0 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

26   24   23 
13    9    8 

28   24   24 
21   12-9 

27   30   43 
5    9   21 

35   22 
22    9 

13 
3 

19 

8 

25   17 
3   11 

12   11 
4    0 

14 
3 

9    1   13 
1-9-6 

21   23   25 

10   10   13 

28   12    9 
12-5  -15  • 

13   16   11   12 
1  -  6  -10  -10 

19.7 
4.4 

onuossoc 

MAX 
MIN 

50   17   23 
9    8   11 

23   26   24 
17   16  -  6  ■ 

28   34   39 
.4   15   16 

43   29 
25   11  - 

16 
4 

11 
5 

21   25 

2    7 

8     1 
1  -  4  - 

6 
8 

118    0 
.4-9  -13 

7   16   18 
.7-3    0 

24   23    6 
11-2  -19  ■ 

15  11   22-6 

16  -11  -  9  -13 

18.7 
,7 

PATTEN 

MAX 
MIN 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

41   20   24 
15    6    2 

26   25   22 
17   13-4 

22   33   38 
3   13   26 

37   30 
29   10  - 

14 
1 

15 
I 

18   18 
0    5 

15    9 
6  -  2  - 

13 
3 

4     1   17 
-5-10-7 

19   20   20 
7-2    5 

26   16    5 
16-3  -14 

14   14    6    7 
.8-4-6  -15 

19.0 
2.9 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

59   22   23 

15    8    9 

24   25   25 

12   18    5 

30   32   35 

6   16   20 

40   31 
28   12 

21 

2 

11 
5 

21   28 
6    4 

14   12 
4  -  2  - 

9 
3 

12-1-2 
-2-7-8 

11   20   23 
-3-7-5 

25   25 
13-5  -12 

21    1 
.2-2    0-12 

21.3 
3.6 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

61   21   19 
11    6-1 

20   25   25 
-2   13-4 

21   30   35 
.5   14   22 

35   32 

27   11  . 

19 
6 

9 

-  7  . 

18   20 

4    0 

17   12 
5  -  6  - 

7 
6 

10    2    0 
-15  -14  -  8 

21   21   22 

-1-7-9 

21   25    0 
-1-5-19 

7   13   12    3 
-22  -11  -13  -15 

18.8 
-  2.3 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

60   22   21 
15    5    0 

24   26   26 
0   17  -11 

22   30   35 

-11    0    8 

38   3* 

29    8  . 

21 
T 

10 
-  5  . 

16   22 
3    6 

18   13 
4  -  4  - 

10 
6 

13    3    3 
-  7  -17  -10 

18   20   24 
0-9-9 

22   22    5 
6-3-23 

8   14   19    6 
-21  -10  -  8  -20 

20.2 
-  2.8 

TFLOS  DAM 

MAX 
MIN 

56   27   22 

14    6    5 

21   26   21 
6   11-5 

28   30   31 
-5   12   15 

36   30 
28    9  . 

25 
■  6 

11 
-  6 

16   23 
2    8 

12   10 
2  -  7  - 

13 

8 

5 

6 

12    0    4 
-8-6-3 

12   16   13 
-3-4-2 

24   23    4 
9-5-18 

26   25   10 

7    9   18    0 
-16-6-5  -16 

-  1    9   13    7 

18.5 

0 

VAN  BUREN  2 

MAX 
MIN 

59        14 
19     3    0 

14 

-  6  - 

8 

18-6  -15 

-16  -17  -15  -21 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25   32   25 
13    9   21 

32   30   26 
16   14    6 

36   38   49 
21   20   32 

36   26 
23   11 

14 

10 

20 
10 

21   18 
3   10 

15   17 
6    3 

18 
6 

18   12   16 
2-4-5 

25   23   27 

7    4   18 

31   18   13 
18    1-8 

18   16   11   20 
2-1-5-7 

23.4 

8.3 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

28   30   29 

14   11   20 

29   28   21 

14    4  -10 

26   37   46 
8    6   31 

36   27 
26   12 

1* 
11 

22 
13 

25   20 
10   12 

17   17 
6    4 

16 
2 

14   10   16 
1-3-3 

25   23   26 
10    4   17 

31   15    9 
14-3  -15 

17   16    8   14 
.4-8-8-12 

22.3 

5.9 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

32   35   28 
15   13   23 

34   34   26 
24   10   15 

40   33   46 
20   15   31 

37   30 
26   15 

19 
9 

22 
12 

24   19 
7    8 

19 

4 

18 
•  4 

17   16   16 
6-3-9 

27   24   33 
5-2   17 

34   23 
22    8 

25   25   17   23 
-3-3-4-16 

26.8 

9.0 

CORINNA 

MAX 
MIN 

32   28   23 

18    7   14 

30   29   25 
21    6-9 

30   38   45 
5    6   29 

42   30 
28   15 

15 

7 

21 
10 

24   19 
9    9 

15   16 
6    0 

16 
2 

12    7   14 
3-4-6 

23   23   29 
6    3   15 

32   19   11 

19    2  -11 

17   16    9   13 

.7-10-7  -17 

22.7 
5.5 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

36   26   22 
16    7   12 

27   27   26 
22   14-7 

29   37   44 
2   12   29 

42   22 

22   16 

16 

7 

20 
10 

24   18 
3   10 

12   12 

9    1 

16 

2 

12    6   12 
4-6-8 

22   25   28 
8    7   14 

30   16   12 
15    4-8 

15   16   11   15 
1-8-8-12 

21.8 
6.1 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

56   23   30 
116    6 

26   31   29 
21    7-8 

25   31   36 
-7   12   12 

45   36 

25   17 

23 

7 

19 

10 

22   20 

3    6 

15   13 

7    0 

15 
0 

19   11   10 
5-4-7 

11   22  22 

0-6-5 

29   33   22 

16    5  -18 

11   16   15    1 
-17  -10  -11  -17 

23.1 

2.1 

GARDINER 

MAX 
MIN 

36   34   31 

18     7   19 

35   32   32 
20   11    0 

37   38   49 

19   14   32 

44   36 

25   17 

22 

8 

19 

8 

23   21 

-  1     4 

17   19 
6    0 

19 

-  2 

20   15   16 
7-4-13 

26   24   29 

5    5   14 

33   26   18 
18    6  -15 

22   18   16   18 
-  8  -12  -14  -20 

26.6 

5.6 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

29 

14 

30   31   26 
20   18-3 

25   31   38 
-  1    9   12 

45   37 
30   15 

25 

2 

13 
2 

22   22 

11    9 

12   14 
2    1 

15 
3 

7    8   15 
-  4  -  5    0 

25   23 
3    3    3 

30   12   10 
-  6  -  8 

11   20   15 
-11  -  7  -12 

21.9 
3.7 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

29   34   27 

14   10   23 

36   35   25 

10    2    1 

39   32   48 
16   11   32 

36   30 
24    8 

16 
6 

22 

11 

24   21 
5    9 

20   23 
2    7 

16 
12 

20   18   19 
2-5-8 

30   19   34 

-  1  -  5   17 

35  22       16 
15    1-9 

27   25   15   21 
-11  -11  -15  -25 

26.3 

4.8 

LFWISTON 

MAX 

MIN 

31   34   27 
18   14   23 

33   32   28 

24   18    8 

38   3*   50 
25   21   34 

37   28 
26   17 

17 
14 

20 
12 

22   23 
8   12 

17   19 

8    6 

20 
11 

19   16   17 
6    2-3 

25   23   30 

11    2   18 

33   23   14 

20   10-5 

22   21   11   20 

0-5-3-13 

25.4 
10.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

35   31   28 

18   10   19 

27   32   19 
24   12-5 

23   34   46 

18   15   33 

39   31 
30   16 

18 
9 

20 
12 

23   17 

3    9 

15   17 
9    3 

17 
5 

15   10   18 
6-1-5 

26   23   28 

7-2   16 

33   21   16 
21-2  -11 

20   18    9   20 
-3-8-9-18 

23.5 

7.5 

01  D  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28   29   25 

11    8   18 

30   29   25 
17    2-8 

28   38   46 
3    6   26 

35   25 
25   11 

14 

4 

20 
12 

25   20 
7   12 

15   15 
6    2 

16 
0 

12   10   14 
-  1  -  3  -  3 

25   23   26 
-  1  -  2   17 

31   15   10 
11    3  -25 

17   15    6   10 
-10  -15  -10  -18 

21.8 
3.4 

ORONO 

MAX 
MIN 

24   27   26 

13   16   16 

27   29   22 

19    4-2 

26   35   41 
6   10   26 

40   33 
23   11 

20 
6 

19 

11 

23   23 
9   11 

14   13 
6    3 

17 
5 

12    8   12 
0-3-4 

22   22   25 

5    3   17 

32   15    9 
15-8  -14 

16   14   10   12 
-3-8-6-11 

21.5 

5.7 

RUMFORD  1  S 

MAX 
MIN 

22   32   26 

12    8   20 

29   29   25 

20    1-4 

36   35   47 

18   14   31 

36   22 
19    9 

14 
8 

22 

4 

23   14 
5    8 

12   14 
4    3 

17 
7 

15    9   12 

0-7-7 

21   24   29 
1-3   11 

33   15   16 
15    2  -12 

18   25    9   1< 
.  5  -  9  -  9  -1( 

22.6 

5.0 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

24   31   28 

14    9   19 

30   30   27 
21    8-2 

40   35   47 
20   18   32 

38   22 
21   11 

16 

10 

22 

10 

22   16 

4    9 

12   15 
6    4 

18 
8 

16   10   1« 
1  -  5  -  < 

21   26   3C 
9    4   18 

32   18   H 
18    5-4 

17   21   13   1< 
2  -  5  -  2  -  < 

23.5 

)    8.0 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

38   33   30 
19   11   2C 

33   33   28 
23   14-3 

34   40   50 
18   17   33 

45   37 
28   19 

22 

10 

20 

11 

22   21 

2   13 

16   19 
9    4 

n 

16   13   1- 
9  -  1  -  ! 

26   23   3C 
5-1   IS 

35   25   1( 

24    8  -H 

22   18   15   2 
-3-8-9-1 

)   26.3 
!    8.6 

WFST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

28   35   28 
14   12  21 

35   35   28 

12    3    0 

40   37   50 
20   11   3C 

40   30 
25   10 

2C 

1C 

22 

10 

24   22 

8    1 

21   25 
0  -12 

i- 

22   16   lc 

0  -  4  -  < 

27   24   3, 
-  3  -  9   1< 

37   24   1< 
18    0  -  ' 

24   28   12   1 
-  9  -13  -15  -2 

1   27.0 

.    4.0 

WFST  ENFIELD 

MAX 

Mir 

58   26   3C 
20    9   It 

27   30   32 

16    9-8 

32   28  it 

-  8    5   1; 

46   35 
30   18 

3C 
t 

15 
9 

21   28 

7 

20   16 
10    2 

r 

- 

r   17   12 
4  -  3  - 

17   27   2 
>    2  -  4  - 

27   31   1 
.   15    3  -1 

13   22   16 
-16  -11  -9-1 

?   24,6 
3    3.2 

WOODLAND 

MA> 
Hit 

52   28   3C 
24   12    f 

32   32   21 
22       11-3 

28   40   4" 
-  3    8   2i 

40   29 
17    8 

1( 
< 

19 

16   2( 
1 

16   17 
2    1 

l 

r   8 
-  4  -  3 

28   30   3 

i 1   6   16   2 

!   30   16   2 
)    5  -10  - 

>   18   18   17   1 
.  -12  -10  -13  -1 

3   25.2 
2    4.3 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

MA 
Mil 

43   34   3 
1   22   14   1 

31   30   3C 

i  25  16   ; 

33   40   4< 
7   13   2- 

45   37 
33   20 

2< 

1. 

>   26 
15 

31   2 
20   1 

!   25   18 
12    6 

l 

)   20   13   1 

1         9    0  - 

5   25   25   3 

.   11    2   1 

)   32   34   1 

1   10    7  - 

b   20   24   24   1 
2    2   15    2  - 

4   27.9 
6   11.0 

BELFAST 

MA 
MI 

< 

41 

21 

35   3 

10   1 

I 

31 
22 

32   3C 

12  -  1 

34 
15 

37   41 
14   2 

45 

r   30 

37 

19 

2' 

1 

•   25 

13 

27   2 

9   1 

.   18 
>   10 

18 
3 

2 

3   20 
2    9 

15   1 

0  - 

b   26 

.    9 

27   3 
1   1 

I   36 
3   21 

33   1 
.  5  -1 

i   20 
5  -  1 

22 

■10 

22   1 
-  4  -2 

6   27.6 

3    7.6 

&••  fUf«r«nc«  Nol«l  Following  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1963 


Statin 

Day  Ol  Monlh 

■ 

a 

4 

1 

2 

3 

4 

9 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

29 
16 

34 

14 

31 

25 

32 

15 

32 
12 

29 

a 

38 
23 

41 
18 

50 
31 

39 
26 

27 

14 

16 
13 

20 

14 

22 

6 

19 
9 

17   19 

6    2 

20 
0 

18 
4 

15   16 
-1-4 

25 
5 

23 

0 

30 
19 

34 
16 

19 
8 

14 

20 

19 

9   17 

25.0 
8.4 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

44 
19 

35 

11 

29 
24 

30 
20 

31 

14 

28 
9 

35 

23 

41 

22 

52 
36 

45 
27 

33 

18 

23 

10 

22 

12 

25 

10 

21 
9 

17   17 
5    0 

20 
3 

17 
9 

14   16 
-2-7 

20 
5 

22 

29 

20 

36 
20 

28 
8 

17 
-  6 

20 
5 

20 
-  3 

22   16 
2-9 

26.6 
10.3 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

43 
22 

30 
15 

32 
23 

32 
23 

30 
19 

25 
15 

32 

15 

37 

18 

47 
27 

45 
28 

35 

17 

21 

10 

23 

13 

28 

14 

26 
15 

18   15 
11    2 

17 
3 

16 

6 

12   15 
-2-2 

24 

12 

25 

8 

31 
18 

31 
14 

26 

6 

12 

-  6 

17 
3 

29 
5 

25   25 
0-9 

26.6 
11.1 

ELLSWORTH 

MAX 

MIN 

42 
25 

34 

8 

30 
15 

30 
25 

31 
8 

30 
4 

30 
8 

39 
8 

44 
29 

42 

30 

38 

19 

22 

11 

25 
12 

30 
18 

22 

10 

16   17 
9    4 

18 
1 

17 

6 

11   15 
-1-3 

25 

10 

23 

2 

30 
10 

34 
20 

20 
6 

10 
-13 

20 
2 

19 
-14 

19   14 
-  8  -16 

25.7 

7.9 

JONESB0R0 

MAX 
MIN 

54 
20 

30 
5 

33 
8 

29 
25 

29 

10 

30 
5 

26 
5 

31 
15 

44 
22 

46 

30 

40 
17 

29 

7 

15 
8 

25 

11 

29 

12 

21   17 
8    1 

17 

0 

18 
2 

9   12 
-4-5 

15 
-  1 

26 
1 

27 

4 

26 

19 

33 
3 

12 
-15 

10 
-16 

18 
-  2 

26   11 
-  2  -17 

25.5 

5.7 

NFw  GLOUCESTER 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

28 
21 

35 
19 

33 
26 

33 
23 

32 

20 

30 
17 

37 

28 

43 
23 

50 
32 

41 
27 

32 
17 

19 
15 

23 
15 

25 
12 

24 
12 

19   20 
10    5 

19 
6 

21 
7 

18   19 
5  -  1 

27 
12 

25 

10 

32 

20 

35 
22 

23 

10 

16 
3 

21 
8 

26 

8 

14   16 
1  -  5 

27.0 
13.8 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

15 

36 

14 

29 
26 

34 

14 

34 
11 

30 

7 

40 
20 

42 
15 

50 
29 

40 
26 

32 

14 

17 
14 

20 
13 

22 

4 

22 

6 

20   23 
-  1  -  6 

18 
-  9 

21 
3 

17   19 

0-6 

28 

0 

23 

-  1 

32 
18 

36 
14 

22 

7 

15 
0 

23 

-  7 

27 

-  9 

13   16 
-16  -21 

26.8 
6.3 

RfCKLAND 

MAX 

MIN 

40 
20 

37 
11 

33 
21 

31 
22 

32 

12 

34 

7 

37 
25 

41 

16 

49 

35 

42 
27 

36 
19 

21 
13 

25 

14 

28 
12 

22 
12 

19   19 
9    I 

20 
1 

19 
9 

10   16 
0-5 

27 
9 

27 
3 

32 

20 

36 
16 

19 
6 

18 
-  2 

22 
6 

26 
-  4 

16   18 
-  1  -11 

27.5 
10.4 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

35 
19 

33 
9 

33 
22 

32 
24 

34 

4 

32 

6 

40 
22 

40 
13 

49 
38 

41 
21 

39 
19 

25 
9 

23 

13 

29 

1 

29 

7 

17   20 
5    0 

18 
-  3 

21 
9 

18   17 
1  -  5 

30 
3 

27 
-  7 

34 
17 

35 

2 

28 
4 

18 
-  1 

22 

28 
-10 

20   20 
-  7  -20 

28.6 
6.8 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

MAX 
MIN 

38 
16 

24 

16 

31 

19 

32 

21 

27 

10 

32 

10 

32 

26 

37 
19 

44 

20 

44 
28 

36 

19 

27 
16 

24 
15 

30 
17 

26 

14 

20   17 
7    6 

22 

8 

21 
12 

18   18 
3  -  8 

12 
-  8 

25 
12 

23 

12 

31 
22 

34 

24 

30 
14 

20 
5 

19 
5 

26   10 

4-4 

26.6 
12.3 

CLMMINGTON  HILL 

MAX 
MIN 

40 
12 

23 

11 

30 
15 

27 
20 

28 

15 

34 
15 

29 
23 

39 

19 

43 
23 

38 
21 

30 

14 

24 

10 

21 
9 

27 

17 

29 

8 

14   15 
6    0 

16 

4 

14 
6 

6   14 
1  -  8 

15 

-  7 

21 

10 

23 

12 

28 
15 

33 

19 

27 
9 

15 
6 

20 
6 

23   10 
3    2 

24.5 

10.2 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

MIN 

45 
16 

26 
16 

32 

17 

31 
22 

27 
12 

30 
12 

31 
25 

33 
21 

42 
21 

39 

28 

33 
19 

24 
13 

23 

14 

27 
16 

2  8 
13 

18   15 
9  -  1 

19 
3 

19 
3 

16   18 
3  -  5 

13 

25 
7 

25 
10 

30 
19 

30 
23 

29 

15 

16 
-  1 

21 

-  1 

24    9 

4-7 

25.7 

11.0 

KMGHTVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

42 

18 

26 
12 

34 
14 

30 
23 

30 
8 

36 
8 

32 
28 

40 
24 

46 
24 

40 
24 

34 

18 

28 
12 

20 

8 

30 
8 

30 

10 

20   18 
12    6 

20 
2 

20 
8 

18  22 

6-2 

18 
-  2 

30 
2 

22 

4 

34 
22 

34 
24 

34 

14 

18 

0 

22 
-  2 

26   22 
-  2  -12 

28.3 
10.3 

PITTSFIElD  wB  airport 

MAX 
MIN 

25 

13 

31 

15 

31 
23 

28 
15 

34 
10 

31 
25 

42 

24 

47 

17 

47 
25 

33 

18 

25 

10 

20 
12 

27 

16 

29 
8 

16 

8 

16   20 
5-2 

18 
5 

17 
3 

20    9 
0-8 

28 
9 

25 

12 

29 

19 

32 

22 

31 
20 

20 
10 

25 

7 

27 
6 

12   21 
-1-8 

26.3 
10.9 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
MIN 

31 

17 

34 
21 

33 
28 

31 
23 

32 
9 

33 
27 

40 
29 

49 
11 

49 
33 

35 
28 

30 

19 

23 

16 

29 
19 

31 
12 

22 
12 

20   24 
9-4 

21 

0 

22 

12 

22      20 

0-7 

29 

8 

25 

11 

30 
18 

32 
26 

34 
25 

32 

11 

25 

-  9 

24 

0 

19   20 
0  -19 

29.1 
12.4 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

28 

14 

33 

18 

33 
24 

31 
16 

34 

7 

34 

25 

40 
24 

48 

17 

48 
28 

36 
22 

27 
13 

22 

12 

30 
18 

31 
14 

19 
8 

18   22 
7-5 

22 

2 

19 
8 

22   14 
.4-6 

29 
7 

26 
12 

34 
17 

34 
25 

34 
23 

28 
15 

24 
-  1 

28 
5 

17   22 

-  5  -15 

26.6 

11.1 

CENTRAL  02 

AMHERST 

MAX 
MIN 

30 
20 

36 
17 

32 

24 

32 
22 

34 
6 

32 
24 

41 
24 

46 
19 

50 
30 

40 
26 

32 
22 

23 

14 

30 
11 

29 
6 

24 
3 

25   26 
6-6 

21 
3 

22 
6 

24   15 
3  -  2 

33 

-  2 

21 
0 

36 

20 

36 
23 

32 
24 

24 

12 

30 
-10 

31 
0 

15   19 
0  -17 

29.7 

10.6 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

42 

17 

26 

14 

32 

18 

30 
23 

32 

9 

34 
14 

31 
24 

38 
19 

48 
29 

44 
22 

33 

17 

28 
13 

20 
11 

28 
12 

29 

10 

21   18 
4    2 

23 

7 

19 
9 

20   19 
3-5 

19 
-  4 

28 
-  1 

23 
1 

33 
22 

32 
22 

29 
13 

15 
6 

25 
3 

27   13 
6  -12 

27.7 
10.6 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

33 
20 

36 
17 

34 
27 

35 
18 

39 
13 

»2 
24 

37 
19 

41 
U 

50 
28 

40 

26 

33 

15 

21 
15 

25 

12 

29 
12 

26 

12 

24   26 

10    1 

21 
5 

21 
3 

22   17 
-  1    9 

30 
-  3 

22 

36 
19 

36 
25 

25 

19 

19 
12 

25 

-  6 

37 

17   23 
-  2  -17 

29.4 

10.9 

Birch  hill  dam 

MAX 
MIN 

32 

18 

32 

15 

31 
28 

30 
24 

34 
3 

32 
21 

38 
27 

43 

19 

47 

33 

33 

25 

29 

17 

25 

12 

29 
11 

32 
11 

23 

10 

17   22 
5-6 

20 
8 

18 
8 

19   18 
3-5 

28 
5 

26 
-  3 

32 
17 

32 
26 

28 
22 

24 
14 

23 

-11 

26 
-  4 

23   21 
-  2  -22 

28.0 
10.6 

Bl  UE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

30 
21 

35 
20 

38 
26 

33 

20 

36 

18 

33 
26 

35 
26 

45 
33 

50 
30 

39 
26 

31 
17 

27 
16 

23 

17 

28 

15 

24 

11 

21   24 

10    6 

21 
14 

21 

10 

20   15 
5  -  I 

30 
11 

29 

13 

34 
23 

35 
25 

30 
19 

23 

13 

25 

10 

29 

18 

18   21 
6     1 

29.1 
16.3 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

43 
20 

29 

11 

35 
15 

32 
25 

34 

11 

39 

13 

32 
26 

41 
21 

51 

25 

45 
24 

39 
20 

31 

13 

22 

7 

32 

10 

32 

12 

26  22 
11    3 

25 

8 

21 
11 

22   22 

7-2 

19 

5 

32 

0 

26 
1 

36 
25 

36 
24 

35 
15 

18 
2 

27 
2 

29   17 
-  8  -17 

30.6 
11.0 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

37 
24 

35 
20 

36 

30 

34 
26 

34 
22 

34 
26 

36 
30 

42 

30 

50 
36 

39 
27 

34 
24 

32 

20 

28 
19 

28 
20 

28 
14 

26   22 

14   10 

22 

14 

20 
14 

21   22- 

0    2 

28 
11 

25 

10 

34 

2  2 

34 
20 

34 

17 

25 
15 

28 
10 

38 
24 

26   21 
12-2 

30.7 
18.1 

Cl  INTON 

MAX 
MIN 

43 
21 

32 
22 

34 
25 

32 
25 

38 
22 

38 
22 

31 
24 

36 
23 

48 
23 

47 
30 

38 
22 

30 
16 

20 

17 

26 
16 

28 
13 

16  22 

9    7 

26 
12 

20 
12 

24  22 

7     1 

20 

4 

32 

7 

26 
8 

33 
24 

36 
24 

36 
14 

18 
8 

20 
8 

29   18 
3-3 

29.6 
15.0 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

42 

18 

28 

14 

34 

19 

32 
22 

31 

12 

35 

15 

32 
24 

39 

18 

51 
22 

43 
24 

37 
18 

30 

14 

21 
7 

29 
12 

32 

11 

22   20 
9    5 

22 
10 

23 
9 

22   20 
5-4 

22 

-  2 

29 

-  4 

25 

3 

32 

20 

34 
22 

35 

14 

19 
1 

24 

-  3 

28   15 
-2-9 

29.3 
10,5 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

45 
20 

31 
13 

35 

19 

31 
24 

35 
15 

39 
19 

32 
25 

42 

18 

48 
22 

49 
27 

38 

20 

33 

16 

21 

10 

29 
13 

32 

11 

24   23 
8    2 

26 

10 

21 
12 

22  22 
5-2 

18 
-  1 

33 
2 

27 

7 

32 

26 

36 
21 

27 
14 

17 

b 

28 

10 

31   18 

3  -10 

30.5 
12.4 

FPAMINGHAM 

MAX 
MIN 

46 
23 

31 
19 

37 
20 

35 
25 

37 

18 

39 

14 

33 
25 

41 
21 

50 
24 

48 
27 

39 
21 

33 

17 

22 

15 

28 
16 

32 

13 

25   23 

10    8 

26 
9 

22 

9 

22   24 

6    0 

28 

0 

32 

26 

1 

38 
23 

36 
24 

31 

14 

19 
3 

28 
6 

30   17 
7-8 

31,5 
13.4 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

35 
25 

38 
21 

33 

31 

35 
26 

36 
18 

34 
22 

37 
29 

34 
23 

50 

34 

41 
29 

33 
23 

27 

17 

25 

18 

29 

15 

27 
12 

24   26 

10    3 

22 

12 

25 
12 

23   20 
4  -  1 

30 
12 

26 

6 

37 

22 

40 
29 

29 
19 

20 
13 

28 
6 

35 

0 

20  22 
9  -11 

30.4 
15.7 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

33 
21 

37 
22 

35 
29 

36 
26 

36 

16 

35 
22 

39 
23 

38 
22 

50 

34 

44 
30 

37 
23 

30 
19 

26 
19 

28 

17 

26 

11 

22   27 

10    6 

21 
12 

23 

12 

23   23 

4  -  1 

31 

10 

30 
8 

35 
22 

37 
28 

28 
20 

22 

12 

27 

32 

13 

20   22 

8  -14 

30.7 
15.7 

LOWELL 

MAX 
MIN 

34 
23 

37 
22 

32 
29 

37 
21 

38 

19 

32 
24 

39 
25 

44 
22 

49 
31 

40 
29 

34 

18 

21 
18 

27 

18 

29 
16 

2  1 
12 

23   28 

10    7 

22 

14 

24 

10 

25   19 

8    0 

33 
13 

23 

7 

38 
22 

39 
24 

28 

15 

19 
13 

30 
8 

32 
13 

19   25 
4-5 

30.5 
15.8 

READING 

MAX 
MIN 

33 
22 

35 

20 

36 
29 

37 
17 

37 
15 

34 
24 

37 
21 

45 
19 

50 
30 

40 
28 

34 
17 

22 

17 

25 
12 

31 

12 

27 

7 

24   28 

0    0 

22 
8 

24 
3 

25   19 
4  -  1 

32 
5 

24 

-  1 

39 
22 

40 
22 

29 

19 

20 
14 

30 
-  2 

33 

7 

21   24 
-  5  -13 

30.9 
12.0 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

45 
19 

28 
18 

36 

18 

33 
23 

33 
11 

32 

11 

35 
27 

40 
24 

45 
26 

40 
30 

35 

20 

28 
16 

22 

15 

30 
17 

32 

13 

22   18 

10-2 

23 
-  2 

18 
5 

22  22 

5    0 

12 
-  3 

26 

4 

22 

34 
22 

32 

24 

32 

14 

19 
-  2 

24 
-  2 

25   14 
2  -10 

28.4 
11.5 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

38 
22 

37 
22 

31 
29 

31 
22 

35 
21 

32 

28 

40 
27 

49 
25 

52 

25 

37 
23 

31 
21 

21 
16 

29 

11 

29 
11 

23 
13 

21   24 
11   11 

22 
11 

21 
9 

21   14 
-  1    2 

32 

7 

22 

1 

3  3 

IS 

36 
16 

33 

13 

27 
12 

27 

29 
9 

15   21 
5    1 

29.5 

14.4 

Tl  LIY  DAM 

MAX 

MIN 

42 
18 

26 
13 

32 

17 

32 
19 

31 
5 

33 
6 

31 
24 

37 
22 

46 
27 

43 
24 

35 
18 

29 
15 

20 
13 

29 

14 

31 

7 

22       20 

-4-8 

24 

0 

20 

9 

19   20 
2-5 

13 

28 
-  3 

20 
-  1 

32 

20 

33 

22 

27 
12 

17 
-  7 

23 

-  7 

14 
-18 

27.6 
8.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

32 
19 

36 
18 

29 
27 

35 
12 

37 

7 

31 
22 

42 
22 

43 
22 

48 
27 

37 
26 

31 
16 

22 

16 

34 

18 

32 
14 

19 

11 

22 

26 

-  2 

21 
5 

26 

6 

24 

21 
-  2 

34 

0 

21 

1 

38 
18 

37 
24 

32 

28 

28 
10 

29 

-  7 

33 
-  2 

18 
-  4 

24 
-14 

30.4 
10.9 

S««  R«t«r»nc*  No!m  Following  Station  IncU: 
-     265     - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1963 


WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WFSTON 

WFSTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  05 
BCSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  wELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
ECGARTOWN 
FALL  RIVER 
H INGHAM 

hvannis  2  nne 

middleton 

nantucket  wb  airport 

nfw  bedford 

pi  ymouth 

provincetown  1  n 

rochester 

rcckport  1  ese 

salem  cg  air  station 

sandwich 

Taunton 

nfw  hampshire 
northern  01 

8FNTON 

BFRLIN 

BFTHLEHEM 

COLEBBOOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  02 
Bl ACKWATER  DAM 
CAMPTON 


Day  Oi  Month 


35   36   35 
19   12   29 

34   37   34 


35   36   37 


18   19   29 


33   38 
26   26 


49   35 
29   34 


35   41 
26   18 


51   34 
29   24 


33   38 

25   27 


34   38 
25   19 


43   41 
26   12 


39   36 
24   21 


36   42 

30   30 


34   40 
28   29 


39   40 
25   21 


SO   42 
28   30 


46  33  40 

25  14  15 

34  36  46 

24  23  32 

36  37  39 

26  24  31 

40  43  50 

24  24  34 


49   20 
12    6 


26   23 
9-2 


51   15 
8    0 


-9-7 
20   25 


35   36   35 
24   13   22 


3  8   40   3  3 
25   13   22 


36   39   34 
23   16   23 


35   34   30 
15   10   28 


39   36 
25   29 


38   36 
IB   21 


36   39 
32   33 


39   43 
23   22 


36  38  37 

27  25  29 

36  38  36 

28  19  22 

46  37  44 

29  18  17 

37  38  38 
26  17  21 

39  39  44 

32  28  29 


40   43 
27   33 


40   42 
21   23 


36   45 
27   18 


38   39 
19   21 


34   39 
21   21 


44   46 
27   30 


37   37 
18   23 


30   33 
10-6 


38   46 
31   31 


38   41 
31   23 


45   41 
34   36 


44   50 
31   25 


43   45 
34   28 


39   50 
31   27 


38   47 
29   23 


43   48 
26   23 


9   10   11   12 


41   34   30 
26   19   17 


38   42 
28   19 


46   50 
35   35 


47   50 
34   33 


43   52 
32   25 


44   48 
31   25 


40   42 
30   23 


36   45 
32   27 


38   46 
30   28 


46   53 
32   30 


39   49 
27   23 


27   22 

16    7 


27   26   23 
18    9-9 


24   27 

5-7 

22   23 

14  .  4 

29   26 

.6-5 


27 

31 

30 

30 

34 

26 

37 

10 

IS 

22 

7 

6 

15 

14 

25 

35 

30 

31 

36 

25 

40 

8 

16 

21 

0 

-  1 

11 

9 

23   39 
5 

28 


30   40 
15   12 


35   41 
12   24 


33   40 
15   10 


29   35   38 
0   20   20 


41   35   33 


35   35 
21   19 


39 
24 


26  31  27 

16  14  10 

29  32  32 

17  13  7 

27  30  28 
16  12  10 


16   17 


24   25 

9  -  1 

26   28 


23 


36   35 
25   24 


40 

26 


32   23 

22   e 


45   34 
27   1* 


22 

31 

30 

11 

2 

10 

21 

8 

-  8 

.10 

34 

36 

42 

29 

25 

0 

15 

27 

15 

9 

36   28 
24   16 


24   14 
11  -11 

21   16 
8-7 

28   12 
9  -12 

17 


30   21 
15   10 


30   21 
12   10 


26   32 

20   18 


38   36 
31   29 


36   36 
25   25 


32   33 

20   19 


33   31 
19   17 


37   35 
27   25 


23   20   12 


33  30 

16  11 

41  36 

31  24   20 


24 


19 


20 


24   23 

10     4 

26   25 


22 


23 


21   19 
36   32 


34   36 
28   21 


29   33 
20   17 


15   25 
5    6 


21 
9 

26 


29   23 

4    9 

23   21 


22   20 
5   12 


27   22 

11   18 


26   28 
19   22 


25   26 
15   16 


26  23 

12   17 

27  23 


25   26 
11 


28   32 
17   22 


29   27 
15   20 


24  26   24 

11  5-1 

21  22   14 

12  9    0 

18  19   14 


23   24 
14   10 


25   25 
14    2 


23   24 
13    7 


30   23 
19   13 


23   22 

15   10 


32   23 

6-2 

36   30 


31   19   33 


30   26 

17   15 


25   26   27   28   29 


27   24   16 


39   33   24 
17   23   13 


25   23 

11    0 


27   25 

8   14 


27   27 
15   18 


26   23 

8   16 


30   33 
13   16 


13   12 
-12  -  6 


13   16 
-1-6 


30   22 
1    6 


19   30   30 


9   12 
■10  -  9 


8   13 
-15  -14 


17   18 
.  8  -12 


25   25 
16   13 


30   25 
21   12 


23   25 

11    5 


23   24 

14    8 


32   26 
17   12 


11    8 
.1.6 


16   16 
■1-4 


14   10 
0-7 

11    3 


11 
4  . 


14    5 
-  5  -10 


31  25 

13  13 

29  24 

6  2 

36  28 
9-3 

31  32 

8  5 

29  34 

18  16 

33  33 

16  19 

29  26 
11  10 

30  31 

17  15 

16  32 


38 
26  I  30 


29 

37   40 
21 

36 
20 


28   26 
12   15 


14-9 
-21  -22 


15   17   12 


20   18 
7-6 


29  24  34 

12  14  21 

34  36  39 

16  17  34 


39   31 
25   22 


30   33   27   25 


24   27   16 


38   40 
25   23 


26 
14 


28   31 
14   21 


32   35 

23   15 


33   33 

19   14 


31   30 
13   16 


29   31 
3    3 


29   31 

■  1    8 


35   36 

20   20 


31   33 
15   21 


32   33 

12   12 


30   37 
22   14 


29   32 
10    2 


14   20 
3  -  1 


21   22 

12    8 


27   25 
12  -13 


37   21 
17   18 


20   21 
3  -10 


34   21 

17   10 


20   22 

11 


20   24 
10-8 


20   23 
.  3  -16 


27   23 

15   14 


21   25 

13    9 


27   24 
12    2 


29   26 
16   13 


31   21 
6  -12 


25   30 

10    7 


27   32 

12   17 


35   34 

16   20 


20   20 
10    0 


24   22 
11    2 


24   30 

10    8 


20   23 
.  5  -15 


22   20 
-10  -  9 


23 

-  3 


15   15   11 


-  2 

-25 


■16    9 
■  28  -26 


17   18   18 
8-1-6 


17   18   16 


2 

-11 


24   26 
-  2   14 


17   28   23 
.2-4.3 


25   16 
18    C 


27   28   15 
17    5  -19 


25   23   11 
14  -  1  -11 


26   IS   12 
18    3  -18 


24   23    9 
19-8  -26 


30   24   15 
22    5-1 


11    4 
■  9  -1« 


25   18   16 


16   25 
0-2 


16   22-3 

.  4  .  8  -15 


13   23   10   14 
.  7  .10  -10  -21 


21   15 
6.9 


14    9   21  -  ( 

■  26  -  9  -U  -U 


18   26   12 
13  .14  .21 


30.4 
12.9 


32.5 
13.3 


32.3 
13.9 


28.3 
11.5 


26.5 
13.9 


31.4 
20.3 


33.3 
15.5 


37.1 
26.4 


33.5 

16.4 


36.0 
21.5 


32.1 

20,1 


31.9 
16.0 


36.6 
18.2 


32.6 
13.7 


36.4 
25.2 


34,4 
22.8 


34.9 
19.5 


36.3 
23.3 


33.9 
14.5 


31.0 
16.5 


31.2 
19.5 


37.9 
23.0 


32.6 
14.3 


20.4 

3.7 


23.6 
1.5 


20.7 

1.4 


20.2 


20.7 
1.7 


24.2 
3.3 


34 

20 

11 

13 

8 

-  7 

32 

12 

1' 

10 

-  7 

-10 

0    1-7    4 
10  -  8  -32  -21 


13   16 
-10  -  8 


25   30    6 

-10  -10  -20 


27.0 
3.6 


8*.  Ft.lM*nc»  MotM  Following  Sutton  Indox 
-   266   - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLANO 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  Ol  Month 

J 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

a 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

i 

< 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
M1N 

30 
19 

36 

10 

30 
26 

32 

11 

35 
2 

27 
5 

36 
18 

38 
16 

47 
28 

39 
23 

30 
14 

19 

14 

28 

10 

26 
8 

23 

10 

21   22 

5-4 

18 

-  4 

19 
5 

22   15 
-2-5 

28 

8 

24 

0 

36 

19 

3( 
22 

22 

9 

17 
12 

24   28   13   22 

-12  -  9  -  8  -20 

27.2 

7.4 

CONWAY  1  N 

MAX 
MIN 

28 

8 

33 

4 

30 
19 

35 

16 

36 
-  5 

24 
-  5 

37 
9 

34 

4 

44 

10 

37 
24 

27 
14 

16 
3 

24 
6 

22 

•  10 

20 
-  3 

17   20 
-  5    4 

16 
0 

17 
-  5 

14   20 
-12  -  5 

27 

0 

24 

-13 

34 
15 

36 

17 

22 
5 

17 

-14 

24   25   14   18 
-13  -12  -15  -19 

25.5 

1.4 

Durham 

MAX 
MIN 

3* 
2* 

36 

11 

30 
27 

34 

21 

31 

5 

32 
8 

40 
21 

34 

14 

so 

33 

40 
17 

36 
21 

24 

13 

24 

16 

29 

6 

23 

6 

21   23 

8    5 

20 
-  2 

24 

11 

22       17 

12-4 

35 

2 

26 

11 

38 
20 

37 
23 

27 

9 

19 

8 

20   30   16   23 
-3-10-1  -16 

28.9 

10.2 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

26 

16 

33 

8 

28 
23 

32 
15 

37 
8 

27 
5 

40 
17 

32 
12 

45 
26 

37 
25 

30 
18 

21 

11 

27 

8 

32 
5 

21 
4 

19   22 
5-3 

18 
1 

20 
8 

21    17 
0-8 

31 
-  1 

24 
-  5 

38 

15 

35 

23 

27 

5 

16 
6 

26   29    8   21 

-6    8-4  -18 

27.2 
7.3 

EPPING 

MAX 
MIN 

3* 
20 

35 
13 

31 
28 

32 
22 

35 

8 

31 

10 

40 
27 

33 

15 

49 
32 

40 
24 

34 
20 

23 
13 

25 

16 

29 

6 

23 
9 

21   22 
4  -  1 

19 
-  1 

22 

10 

17   18 
10  .  4 

31 
9 

26 
0 

37 

20 

36 
25 

28 

8 

18 
9 

24   29   17   22 
2-2    3-16 

28.4 
10.9 

franklin 

MAX 
MIN 

32 

18 

35 

9 

31 
24 

32 

21 

33 

3 

27 

7 

39 
24 

31 
13 

38 

30 

42 
23 

33 

20 

23 
13 

28 
16 

28 
6 

26 

8 

17   20 
5    3 

19 

-  4 

18 
5 

19   15 
0-5 

29 

8 

23 

2 

35 

18 

33 
20 

22 

7 

17 

7 

22       25   18   20 
4  -10  -  1  -22 

26.8 

8.8 

HANOVER 

MAX 
MIN 

26 

IS 

32 

18 

28 
23 

29 
19 

28 
5 

22 
6 

32 
21 

34 
15 

45 
33 

36 

27 

28 
13 

17 
9 

26 
16 

28 
12 

20 
9 

16   19 
-2-9 

12 

-  5 

16 

-  1 

16    9 
-  4  -13 

21 
2 

16 
-  5 

26 
12 

32 
21 

23 

7 

13 

15   25   14   10 
-6-2-5-21 

23.0 
6.6 

KFENE 

MAX 
MIN 

32 

U 

35 
14 

32 

28 

36 
24 

37 

4 

30 
12 

43 
21 

35 

19 

48 
32 

37 
26 

33 

16 

22 

14 

32 

17 

31 
14 

22 
6 

21   26 
-2-8 

le 

0 

22 

8 

21   15 
-2-6 

33 

-  3 

23 

-  5 

37 
13 

37 
20 

25 
13 

17 
10 

28   30   18   24 
-12-2-2  -20 

29.0 
8.7 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

25 

16 

32 

17 

28 
26 

23 
18 

32 

15 

28 

14 

37 
24 

35 
22 

46 

30 

37 
21 

25 

13 

18 
12 

24 
16 

28 
16 

17 
8 

16   17 
6    5 

17 
9 

15 
4 

16   13 
,5-6 

26 
12 

22 

6 

34 
19 

32 
21 

21 
12 

14 

20   24   14   20 
-  3  -  6    0-4 

24,5 

11.0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25 

17 

31 

18 

28 
29 

30 
13 

33 

2 

23 

4 

34 
18 

39 

17 

46 
31 

36 
23 

27 
9 

17 
9 

29 

11 

28 

10 

16 

0 

17   20 
-  7  -13 

12 
•  7 

16 
-  8 

15    9 
-  9  -15 

25 

-  4 

15 

-  7 

29 

11 

30 
20 

20 
8 

9 
-  2 

20   30   14   16 
-14  -  1  -17  -23 

23.8 
3.8 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

55 
24 

33 
14 

36 
15 

31 
26 

33 

8 

31 
6 

28 
9 

39 
12 

49 

18 

49 
28 

40 
23 

32 
18 

20 
14 

32 
9 

29 
9 

25   23 

6    4 

26 
6 

20 
3 

23   24 
5-4 

19 
-  2 

32 

7 

24 
5 

38 
24 

38 

11 

23 

14 

17   28   29   15 
.4-7    5-18 

30.4 
9.3 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

33 
21 

35 

13 

31 
28 

34 
24 

36 
6 

29 

14 

38 
26 

32 
14 

48 
31 

40 
23 

33 
21 

25 

14 

27 

10 

29 

10 

25 

10 

21   24 
5-3 

19 
2 

19 
10 

22   18 

2-4 

30 
8 

23 
3 

34 
20 

37 

5 

16 
11 

21   28   15   22 
-7-8-4  -24 

28.2 
9.4 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

45 
13 

23 

13 

30 
19 

28 
20 

20 
10 

31 

7 

28 

14 

38 
15 

44 

25 

42 
26 

33 

17 

26 
9 

18 
12 

26 
9 

30 
8 

17   15 
2    2 

18 
2 

15 

4 

15   14 
0  -10 

12 
-  8 

25 

1 

19 
0 

30 
18 

30 
13 

21 
9 

17   19   25    6 
1-1     4-4 

24.5 

8.1 

NASHUA  2  NNW 

MAX 
MIN 

32 
21 

35 

14 

31 

29 

36 
14 

37 
5 

29 

21 

39 
20 

34 
17 

49 
26 

40 
22 

33 

17 

20 
15 

26 

10 

29 
8 

26 

7 

23   27 
2-3 

20 
3 

23 
2 

23   18 
2-2 

31 

7 

23 

0 

37 
20 

37 
18 

26 

14 

IS 
13 

28   32   17   25 

-7-4-12  -22 

29.2 
6.9 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

33 

18 

35 

18 

29 

20 

31 
22 

32 
12 

31 
10 

37 
25 

33 

17 

47 
32 

38 
25 

33 

19 

22 

12 

25 
14 

29 

9 

22 

8 

18   20 
4    2 

17 
1 

19 
7 

19   17 
-  2  -11 

28 
8 

25 
2 

35 
19 

36 
21 

28 

11 

16 

8 

22   26   16   20 
5    2    4-13 

27.1 
10.6 

PFTERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

31 

16 

32 

13 

32 
25 

30 
20 

35 
9 

26 
11 

40 
24 

43 
19 

46 
28 

33 
22 

27 

12 

22 

10 

27 
9 

31 
11 

24 

7 

16   22 
5-2 

19 
5 

18 
5 

18   15 
1  -  7 

28 

5 

23 

8 

34 
13 

32 
23 

36 
16 

20 
10 

23   29   22   22 

0    5    5-9 

27.6 
10.3 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

5* 
1* 

25 

12 

35 

1- 

31 
20 

29 
5 

33 

0 

27 

9 

40 
8 

40 
11 

41 
20 

34 
18 

26 

9 

19 
14 

25 

9 

28 
12 

15   15 
1    0 

12 
-  2 

IS 
-  2 

16   14 
0-8 

16 
-  3 

24 
1 

22 

8 

33 
22 

28 
9 

17 
-  2 

18   19   28   12 
-5-9-9-11 

25.6 
5.3 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

31 

20 

35 
13 

33 

28 

32 

15 

32 

14 

32 

14 

38 
20 

42 

17 

50 
30 

40 
25 

29 

17 

20 
12 

25 

15 

28 
10 

22 

10 

19   20 
6    1 

20 
2 

22 

6 

21   14 
0-5 

22 
3 

24 

-  1 

34 
20 

36 

20 

25 

13 

18 

9 

22      29   19   19 

0-6  -10  -10 

27.5 
9.9 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

45 
18 

28 
13 

34 

17 

30 
24 

30 
3 

33 
5 

29 

21 

39 

18 

49 
25 

44 
28 

36 

18 

28 

14 

19 
13 

29 
14 

29 

7 

21   18 
-4-9 

23 

-  8 

19 
6 

18   20 

-4-8 

10 
-  3 

26 

0 

20 
9 

32 

20 

36 
18 

23 

8 

15   21   25   13 

-10  -10  -  4  -20 

27.2 

7.1 

TAMWORTH  2 

MAX 
MIN 

32 
16 

34 
10 

30 
21 

32 
22 

33 
-  2 

27 
-  3 

38 
12 

35 

7 

44 

30 

38 
25 

31 
12 

20 
5 

24 
13 

25 

0 

23 
11 

17   21 
7-8 

17 
-  4 

19 

-  1 

15   19 
1  -  5 

30 
-  1 

23 

-10 

32 

17 

31 
19 

23 

13 

18 
-  9 

21   27   19   22 

-10  -  9  -  2  -24 

26.5 

4.9 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

3* 
22 

35 

14 

29 
29 

38 
22 

39 

6 

31 
15 

40 

26 

34 
17 

49 

32 

40 
22 

34 
23 

30 
15 

27 
11 

30 
8 

28 
2 

25   28 

0-3 

20 
3 

25 

10 

25   19 
-5-3 

34 
5 

25 

1 

39 

20 

38 
22 

25 

9 

18 
12 

30   34   20   25 
-3-5    3-21 

30.6 
10.0 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

29 

16 

31 
20 

27 

24 

29 
22 

30 
20 

29 
10 

35 
25 

34 

24 

46 

34 

37 
26 

26 

18 

18 
12 

24 
14 

26 

11 

23 
12 

14   16 
9    6 

16 
11 

16 

7 

15   11 
1  -  7 

25 

11 

21 

6 

31 

17 

31 
21 

21 

11 

15 
2 

18   21   16   18 
2-3-1-1 

24.2 
12.3 

WOOOSTOCK 

MAX 
MIN 

27 

10 

31 
11 

33 

19 

33 

20 

31 

7 

26 

4 

37 
21 

47 
14 

48 
30 

46 
30 

32 

15 

20 
10 

27 

17 

27 

7 

24 

10 

14   15 
6    2 

17 

3 

16 
3 

12   10 
-2-8 

24 

8 

22 

-  1 

30 
17 

30 
18 

24 

9 

22 

-  7 

19   26   13   21 
2-6-5-11 

26.0 
8.2 

RHOCE  ISLAND 

Block  island  wB  ap 

MAX 
MIN 

35 
28 

40 
32 

43 
33 

37 
30 

40 
29 

42 
38 

48 
36 

53 
36 

54 
35 

41 
33 

38 
27 

37 
26 

32 
25 

37 
21 

27 
19 

24   27 
19   18 

29 
23 

24 
18 

24   22 

16    7 

33 

19 

36 
22 

37 
30 

36 
31 

39 

26 

35 
24 

31   32   25   23 

20   25   16   14 

34.9 
25.1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

30 
17 

37 

15 

33 

28 

33 

23 

37 

16 

33 
26 

39 
28 

42 
22 

50 

29 

39 
26 

23 
16 

28 
16 

30 
18 

25 

11 

21   24 

11    8 

23 

14 

20 
11 

21   15 
6-2 

30 
11 

22 

8 

36 

18 

36 
25 

40 
15 

27   29   17   22 
11   12    2    1 

29.7 
15.2 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

46 
21 

37 
15 

36 
31 

37 
27 

41 
19 

37 

26 

45 
32 

49 
23 

53 
36 

41 
27 

35 
24 

32 

18 

33 

17 

34 
20 

31 
9 

23   25 

10   10 

25 
3 

25 

14 

22   20 

3    1 

34 
2 

30 
.  2 

37 
27 

37 
29 

38 
26 

35 
21 

30   28   22   28 
10    7-5  -16 

33.7 
15.6 

NFwPORT 

MAX 
MIN 

37 

27 

39 
28 

to 

32 

39 

30 

40 
27 

39 

30 

42 
34 

50 
29 

53 
37 

42 
31 

37 
27 

33 

20 

34 
23 

35 
26 

32 

16 

25   28 

16   15 

25 

15 

26 

16 

24   21 

10    4 

36 

14 

30 
16 

41 

24 

39 
22 

38 
29 

36 
23 

34   31   28   26 

16   16   15   12 

34.8 
22.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
21 

38 
18 

36 
31 

36 
22 

38 
22 

35 

29 

42 
26 

50 
25 

53 
29 

42 
29 

33 

21 

30 
19 

29 
18 

32 
IB 

25 

14 

23   26 

14   11 

23 
15 

23 

14 

21   17 
10    2 

32 
15 

25 

6 

36 
24 

38 
27 

37 
23 

24 

16 

30   29   19   24 
12   13    5.1 

31.6 
17.7 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

27 
10 

25 

4 

25 
14 

25 
19 

30 
4 

21 

-  8 

36 
21 

35 
16 

44 
32 

34 
24 

24 

14 

15 
.  7 

26 

15 

26 
3 

23 

4 

12   11 
2-9 

14 

-12 

14 
-  5 

3   12 
-12  -10 

16 
-  2 

17 
-12 

26 

11 

26 

10 

20 
-10 

7 
-20 

16   15   18   16 
-10  .  9  -10  -24 

21.3 
1.4 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

50 

4 

25 
3 

31 
14 

29 

16 

30 
.  5 

35 

.  5 

21 

8 

33 

4 

45 
12 

45 
13 

32 

14 

24 
.  5 

18 

7 

31 
.  2 

29 

1 

15   15 
-10  .19 

18 

-13 

11 

-  7 

15   15 
-  8  -18 

8 
-  9 

22 
-15 

17 
-15 

31 
12 

32 
-  3 

14 
-15 

9   21   25    5 
-12  -17  -10  .27 

24.2 
-  3.5 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

23 

9 

27 
5 

28 
11 

27 
18 

25 

0 

30 

-  1 

36 
25 

42 

16 

44 
32 

34 
20 

22 
9 

20 
-  8 

22 

13 

22 

6 

20 
5 

11   10 
3-9 

18 
-12 

15 
0 

5    7 
-  5  -11 

16 

1 

18 

-  6 

28 
11 

29 
17 

20 
-11 

6 
-24 

13   26   19   19 
-20  -  5  -12  -25 

22.0 
1.6 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

51 

15 

22 

9 

33 

10 

30 
21 

27 
9 

29 

2 

24 

4 

30 
20 

44 
20 

44 
27 

34 

17 

21 
2 

18 

8 

27 
9 

24 

11 

13   13 

0  -10 

13 

-10 

14 
-  3 

13   14 

-  4  -10 

10 
-  5 

19 
-  6 

15 

-  6 

29 
12 

29 

7 

14 
-10 

11   11   22    0 
.11-7-4  .21 

22.5 
3.1 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

50 
12 

20 
10 

31 
15 

28 
20 

27 

3 

26 
-  3 

27 
6 

34 
12 

41 
18 

41 
24 

33 
18 

20 
-  1 

18 
10 

25 
1 

28 

13   12 
7-2 

13 
-  8 

15 
-  2 

10    9 
2  -  7 

13 

-  4 

20 
-11 

16 

-10 

30 
16 

28 

4 

14 
-14 

10   12   22    0 
-14-8-8  -21 

22.1 
2.2 

MONTPELIER  FAA  AIRP0R1 

MAX 
MIN 

19 
8 

29 
13 

25 

20 

23 

18 

24 

1 

25 

-  2 

31 

9 

38 
14 

42 

30 

32 

17 

22 

-  1 

13 
-  1 

21 
5 

26 
2 

13 
6 

10   11 
4-6 

11 
-  9 

10 
-  1 

4    4 
-9-9 

16 
-  1 

12 
-11 

28 

11 

28 
15 

20 

6 
-13 

11   21   15   14 
-11  -  6  -11  -19 

19.5 
1.9 

MORRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

27 

10 

30 

8 

27 

15 

28 

18 

24 
-  2 

29 

-  5 

36 

20 

37 
12 

42 
29 

34 
24 

25 

14 

16 

25 

13 

25 
1 

22 

8 

11    10 
3  -  9 

16 
-10 

14 
1 

5    5 
-3-9 

17 

3 

14 
-12 

26 
11 

29 
21 

22 
2 

10 
-20 

12   25   20   15 
-11  -  6  -13  -25 

21.9 
2.6 

MrUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

-  9 

14 

1 

20 
10 

20 
2 

11 
3 

21 

6 

26 
16 

36 
22 

34 

10 

21 

18 

6 
-  5 

17 
3 

14 
5 

6 
-12 

-  3 
-12 

-  3 
-13 

6 

-  7 

1 

-12 

-  8 

10 

9 
-12 

21 

0 

16 
8 

15 

6 
-  8 

14 
0 

8 
-10 

10 

1 

5 
-26 

8 
-18 

12.7 
-  1.8 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1963 

Day  01  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NFWPORT 

MAX 
MIN 

IS 

7 

28 
8 

24 

12 

24 
14 

27 

0 

27 
-  6 

32 
22 

34 
14 

41 
30 

32 
15 

17 

15 
-  4 

25 
10 

29 

12 

15 
5 

8    8   17 
-1-5-8 

10   20    7 
-  5  -10  -10 

17   16 

-  4  -10 

28 

14 

26 
8 

10    5 
-10  -23 

12 
-  9 

24   10   14 
4  -21  -21 

20.0 
.8 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

26 
6 

26 
6 

26 

15 

25 

18 

28 
2 

20 

0 

26 
16 

30 
12 

40 
28 

30 
14 

16 
-  2 

14 
-  2 

23 

10 

26 

8 

12 

6 

8   10   12 
2-6-8 

10    4    4 
-  3  -11  -10 

20   12 
-2-8 

20 
10 

24 

11 

11    6 
-  9  -17 

12 
-  8 

19   12    4 

-  6  -17  -20 

17.9 
1.1 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

SO 
8 

30 
11 

33 
20 

26 

18 

28 

-  4 

20 
-  5 

23 

0 

35 

10 

46 
23 

33 
IB 

30 
15 

23 
•  3 

21 

.  2 

17 
-  3 

16 
-  2 

14   15   15 
-  4  -12  -12 

13   13   13 

-6-4-11 

15   20 
-  3  -15 

17 
-11 

29 
15 

29   16 
3  -12 

9 

-15 

19   27    2 
-14  -  8  -22 

22.5 
-   .9 

Sit  NT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

27 
12 

30 
5 

29 
17 

28 

20 

31 
6 

24 

.  4 

30 
18 

30 

15 

42 
24 

35 
26 

27 
15 

17 
0 

28 

13 

26 

7 

24 
9 

12   14   12 
5-6  -10 

14   10    7 
4-2-9 

20   20 
2-9 

25 

12 

27 
22 

22   13 

2  -16 

17 
-  2 

24   20    9 
-  8  -  8  -24 

22.4 

4.4 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

3* 
S 

29 
11 

30 

18 

26 

17 

26 
6 

28 

0 

28 

15 

33 

17 

43 
30 

36 
24 

32 

14 

22 

2 

22 
9 

24 
6 

29 

8 

13   12   14 
4    0-6 

13    9    8 
1-1-9 

16   18 
2-7 

20 
3 

28 

19 

25   13 
5  -13 

11 
-  6 

18   23    0 
-  3  -10  -19 

22.0 
4.7 

WFST  BURKE 

MAX 
MIN 

SO 

5 

19 

-  1 

27 

1 

26 
16 

25 

0 

25 

-  8 

23 

-  1 

27 

10 

40 
10 

40 
24 

32 

10 

20 

•  8 

16 
2 

26 
2 

25 

7 

10    8    9 
-  8  -17  -18 

15   10    5 
-8-8  -15 

8   18 
-  8  -14 

15 
-14 

26 

11 

26   10 
-  3  -19 

10 
-22 

10   21-2 
-15  -11  -28 

20.0 
-  4,3 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

27 
14 

33 
16 

33 

26 

28 
22 

33 
10 

34 
19 

40 
21 

53 
19 

48 
30 

33 

25 

28 
16 

26 

10 

28 
19 

28 
16 

IB 

7 

17   21   23 
-4-5    3 

19   17   14 
9-6  -10 

27   20 
-  1    2 

28 

15 

31 
22 

26   16 
15    7 

21 
-  1 

24   13   18 
4    0  -16 

26.6 

9.8 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

20 
9 

27 
11 

22 
16 

23 

17 

23 
3 

32 

3 

33 
24 

39 

17 

41 
30 

32 

18 

23 

7 

19 
8 

20 
14 

28 
11 

15 
8 

12   14   16 
5-2-1 

12    7    6 
-3-5-5 

16   15 
6-3 

27 
15 

30 
17 

17    1 
-  8  -16 

16 

-13 

22   18   13 
10  -15  -19 

20.6 
5.1 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

30 
11 

37 

20 

28 

22 

29 
22 

32 

35 

8 

36 
26 

41 
26 

45 
35 

35 
26 

28 
16 

18 
11 

26 
17 

31 
18 

IB 
-  2 

11   11   21 
-9-14-5 

18    8    8 
0  -11  -17 

16   18 

-7-8 

26 
12 

35 

24 

25    8 

8-5 

18 

0 

24   19   18 
2-7-22 

24.3 
6.5 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

26 
10 

30 
18 

32 
25 

25 
20 

35 
5 

30 
10 

40 
18 

38 
22 

40 
31 

35 
26 

28 

18 

21 

12 

24 

18 

28 
18 

21 

10 

20   22   18 

10    0    0 

16   17   15 

6-7  -10 

27   25 
-5-5 

28 
13 

31 
24 

25   24 

18  -12 

18 
•  5 

25   16   20 

0    0  -17 

25.8 

8.7 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

28 
12 

32 
22 

31 
23 

35 
22 

35 

13 

29 

12 

38 
24 

44 
19 

47 
35 

37 

28 

28 
8 

23 
12 

28 

19 

31 
20 

22 

9 

19   22   22 
7-3    4 

18   14   14 
6-2-9 

26   19 
-4-2 

30 

16 

32 
23 

23   10 
8    2 

20 

24   14   20 
4-5-14 

26.3 
10.1 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

24 
11 

25 

15 

24 
15 

27 
21 

26 
12 

33 

13 

36 

30 

41 
28 

47 
35 

45 
20 

24 
9 

18 
9 

24 

12 

30 
13 

21 
6 

15   13   20 
-  8    4    4 

15    4   10 
2-5-7 

18   16 
6  -  1 

28 
13 

30 
19 

22    2 

0  -14 

14 

-11 

19   17   17 
2  -10  -13 

22.7 

7.4 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

48 
18 

30 
18 

37 
21 

29 
24 

33 
6 

36 
6 

27 

17 

39 
21 

47 
24 

44 

28 

35 
21 

31 

8 

20 
12 

30 
14 

34 
8 

21   18   23 
-1-5-5 

15   18   23 
2-4-7 

13   27 
-4-1 

19 
-  1 

33 

14 

34   19 

14    5 

1C 

-  ? 

22   26   14 
-  9    2-16 

27,6 

7.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

28 
12 

32 
15 

29 
23 

29 
16 

35 

2 

27 

4 

38 
15 

32 
12 

45 

30 

40 
26 

30 
16 

19 
12 

31 
8 

31 

10 

23 

8 

16   20   17 
3-6-4 

16   17   15 
-  3  -  9  -  9 

25   21 

-  3  -  8 

32 

9 

34 
24 

26   14 
11    4 

21 

-1C 

30   16   20 
-8-1-17 

26.2 

5.9 

RFADSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

43 

14 

24 

14 

32 
17 

30 

23 

28 
10 

36 

10 

31 
24 

41 
20 

45 
20 

40 
27 

32 

17 

26 
12 

24 
12 

28 
15 

27 
10 

17   15   21 
7-3    7 

18   15   16 
2    0-7 

14   26 
-  6    1 

28 
10 

34 

1? 

30   28 
21   13 

1( 

20   25    9 
-  5    2-8 

26.5 

9.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

41 
9 

18 
8 

28 
15 

26 

17 

21 
6 

30 
6 

28 
12 

38 

10 

42 
11 

34 
22 

26 
14 

21 
5 

20 

10 

23 
15 

24 

5 

12   11   14 
2-12-1 

17   11   10 
0-6-12 

15   22 
-9-1 

28 

0 

2E 

l« 

25.  21 
16    8 

1' 

-  t 

18   19    5 
-3-1-14 

22.3 

4.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

46 
19 

30 
18 

34 

18 

30 

23 

34 
8 

37 
10 

30 
22 

41 
24 

47 
25 

46 
24 

39 
18 

33 
16 

21 

15 

29 
15 

29 

8 

26   25   27 

-  4  -  4  -  4 

20   24   23 
5-1-6 

15   3C 
-  5    C 

19 
1 

3' 
1< 

36   28 
21   10 

15   28   27   18 

-11  -11    1  -17 

29. T 
«. 3 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

52 

13 

31 
18 

29 
2C 

30 
-  2 

31 
2 

21 
13 

10 

43 

42 
25 

36 
11 

25 
8 

15 
1C 

21 
3 

29 

-  t 

19 

-10 

1< 
-  1 

It 
-12 

15 
-12 

2: 

-10 

17 
-  8 

30   17 
3-4 

10   26 
-17  -15 

5 
-29 

25.0 
•  0 

S««  fUf*r«DC*  NolM  Following  Button  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1963 

TIME 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STORRS,    CONNECTICUT 

1    INCH 

MAX 
MIN 

35 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

36 
36 

38 
36 

38 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 

33 
33 

33 

33 

33 

32 
32 

32 
32 

32 
11 

34.1 
33.5 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

46 

44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

46 
44 

44 
42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
38 

38 

IB 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

39 

39 
39 

39 
38 

39 

41.5 
41.0 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

42 

38 

38 
38 

39 

38 

39 
39 

39 
38 

38 

38 

39 

38 

38 
38 

42 
38 

40 
38 

38 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

S3 
33 

36.2 

35.5 

KINGSTON,    RHODE    ISLAND 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

41 
40 

40 

36 

39 
38 

39 

37 

37 
35 

38 
36 

39 
37 

40 
36 

42 
40 

40 
37 

37 

35 

35 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

32 
32 

33 

32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

35.0 
33.8 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

40 

4  0 

40 

40 

40 
40 

40 
39 

39 

38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

41 
39 

40 
39 

39 
38 

38 
37 

37 

35 

36 
35 

36 

35 

36 

35 

35 

34 

35 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

32 
31 

32 
31 

36.2 
35.3 

12    INCHES 

5    PM 

47 

45 

45 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

44 

42 

42 

42 

42 

39 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

40.0 

24    INCHES 

5    PM 

48 

48 

48 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

42 

41 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

42.5 

BURLINGTON   U    OF    VT.,    VT. 

1    INCH 

MAX 
MIN 

34 
27 

33 
30 

32 

32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

35 
34 

34 
32 

32 
30 

31 
30 

31 
30 

31 

30 

31 
30 

30 

29 

29 

29 

30 
28 

30 
30 

29 

29 

29 
28 

30 
29 

30 
28 

30 
30 

31 

30 

30 
29 

29 

2  5 

28 

25 

29 
25 

2  9 
28 

31 

2  8 

31.1 
29.5 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
30 

35 
33 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
33 

35 
34 

34 
34 

36 

34 

35 
34 

33 
32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

30 

31 

30 

30 
30 

31 

30 

31 

31 

31 

30 

31 
26 

29 

2  5 

30 
25 

31 
29 

32 

29 

32.4 
31.1 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

39 
32 

37 
36 

36 
36 

36 

36 

36 
36 

36 

35 

36 

35 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

35 

34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 

32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

34 

28 

32 
26 

31 
26 

32 
31 

33 
31 

34.0 
32.8 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

41 

34 

39 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

35 

35 

35 
35 

35 

35 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

35 

30 

33 
28 

33 
27 

34 
32 

34 
32 

35.5 
34.3 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER i 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

-  SLOPE  OF  GROUNDi   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPEi 
GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

-  SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT.  -  SLOPE  OF  GROUNDi  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPEi  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER i 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION.  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1-sS 

£  -S  2 

1 8  i 

c 

Station 

a 

"3  a  | 

a  2-3 
a—  « 
o  9  > 

*  B  £ 
a.'-d  a 

o> 

a 

> 
< 

2    m 

31 

9 

.8     1 

S     J 

_  1 
0  "S 

-£  £ 
« "5 
qJs 

< 

O  1- 
O  VI 

< 

O  h- 
O  l/i 

T 
a 

o  i/> 

a. 

o  ^- 
o  m 

r- 

• 
o 
i 

0) 
o 
jf 

o 

1 
o 

0) 
Oi 
1 
O 

0> 

i 

• 

8I 

o 

2    8   2 

®    >•  c 

<•*  3 

BLOCK    ISLAND  WB  AIRPORT,    R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

62 

55 

- 

2 

2 

6 

2 

0 

0 

12 

6.4 

BLUE    HILL  WB,    MASS. 

w 

- 

14.7 

43 

WNW 

30 

74 

75 

63 

66 

2 

4 

7 

2 

0 

0 

15 

55 

_ 

BOSTON   WB  AIRPORT,    MASS. 

WNW 

27 

14.7 

- 

- 

- 

72 

71 

63 

64 

5 

2 

7 

2 

0 

0 

16 

59 

5.6 

BRIDGEPORT    WB  AIRPORT,    CONN. 

WNW 

20 

13.7 

35++ 

SSE 

9 

74 

77 

64 

70 

4 

5 

4 

1 

0 

0 

14 

_ 

5.7 

BURLINGTON   WB   AIRPORT,    VT. 

S 

12 

8.9 

36 

SE 

9 

75 

75 

65 

72 

11 

7 

4 

0 

0 

0 

22 

53 

7.0 

CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

67 

76 

e 

6 

2 

0 

0 

0 

16 

- 

6.2 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.H. 

NW 

23 

7.5 

28 

NW 

20 

80 

71 

59 

65 

6 

7             2 

1 

0 

0 

16 

58 

5.7 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

N 

16 

7.8 

32 

S 

9 

78 

82 

68 

73 

6 

4 

7 

0 

1 

0 

18 

56 

6.2 

MOUNT    WASHINGTON,    N.H. 

NW* 

- 

39.8 

123% 

NW* 

20 

87 

85 

78 

85 

6 

4 

9 

2 

1 

1 

23 

41 

6.9 

NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 

NW 

31 

14.6 

40 

NW 

19 

70 

70 

61 

67 

3 

8 

4 

4 

0 

0 

19 

54 

6.3 

NEW   HAVEN   WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.9 

35 

SE 

9 

- 

77 

59 

- 

6 

3 

6 

1 

0 

0 

16 

65 

5.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,    MASS. 

" 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

3 

7 

0 

1 

0 

20 

- 

_ 

PORTLAND   WB  AIRPORT,    ME. 

N 

18 

9.0 

45 

E 

9 

73 

75 

60 

68 

3 

8 

3 

2 

0 

0 

16 

58 

5.5 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT,    R.I. 

WNW 

25 

10.7 

28++ 

WNW 

21 

73 

73 

63 

69 

7 

3 

4 

2 

0 

0 

16 

59 

5.3 

WORCESTER   WB  AIRPORT,    MASS. 

W 

37 

11.1 

31++ 

WNW 

30+ 

81 

83 

67 

75 

7 

3 

6 

0 

1 

0 

17 

- 

5.7 

*  PEAK  GUST 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-    269    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1963 


CONNECTICUT 
NORTHWEST  01 
NORFOLK  2  Sw 

WOODBURY  3  w 

CENTRAL  02 
COLLINSVILLE  1  S 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  wB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SHUTTLE  MEADOW  RESvR 

COASTAL  03 
BRIDGEPORT  WB  AP 

SROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

wESTBROOK 
MAINE 
NORTHERN  01 
BRA5SUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  faa  AP 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOGENUS  DAM 

SOUA  PAN  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR  02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DO*  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFCRD  POWER  PLANT 

COASTAL  03 
BAR  HARBOR 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

MACHTAS 


Day  oi  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOwFALL 
SN  ON  GND 


SNOwFALL 
SN  ON  GNO 


SNOwFALL 
SN  ON  GND 


SNOwFALL 
SN  ON  GND 


SNOwFALL 
SN  ON  GNO 


SNOwFALL 
SN  ON  GnD 


1.6 
10         8 


Sm  ™i«r»no»  not«»  following  Station  lnd.i 
-   27  0   - 


5.1 

10 

6.0 
9 

6.0 
8 

2.5 

7 

1.1 
5 

2.1 
6 
■  9 

S.O 
8 

<..o 


5." 

9|      1«       1" 


Continued 

v. 

■/IN 

O 

nv. 

;uj 

NJ^ 

DECEMBER  1963 

Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2' 

26 

27  28 

29 

30 

31 

PORTLAND  wS>  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 
WTR  FOUI 

D 
V 

T 

3. 

3  0. 
1 

1 

3 

3   . 

2 

2   . 

2 
2   . 

2 
2   . 

2   T 
2 

4. 

9  2. 

4   T 
6 
3   . 

6 

4   . 

6   > 

4   .4 

t 
.t 

0.' 

4 

0, 

0.5  6. 
4    3    3    3    1 
.4   .4   .3   .3  .1 

1 1 ! 

T   0.1  1.2  0. 

9    8    8 
.9   .8   .8   , 

!  0.3 

)   a   a   9 

>   >5>   .9   .9 

rockland 

■assachusetts 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

J 

2. 

3  3. 
3 

D 
5 

5 

5 

k 

3   T 

1. 

3  1. 
1 

0 
2 

2 

2   2 

; 

T 
2 

T 

; 

; 

i 

; 

. 

7.C 

1 

0.3         0.3  1.5 

8    8    8    9    9    9    9 

WESTERN  01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  CN  GN 

T 

3   T 

T 

3. 

3  0. 
3 

5 
3 

T 
i 

T 
1   T 

T 

T 

T 

T 

0. 

T 

2  2. 

0 
2 

1 

1 

T 

2. 

! 

! 

» 

2 

4. 
2 

1   T 

s 

T 

0. 
3 

2  3. 

0  0. 

»> 

5 

b 

6    6 

PITTSFIELD  NB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

WTR  EOUI 

) 

/ 

1. 

1 

•  2. 

1 

)   T 

! 

T 
• 

T 
• 

! 
(   - 

> 

0. 
1 

3  0. 

i 

1   T 

2. 

7 
I 

T 
i 

I      - 

T 
2 

2 

2.7  0.3   T 
I    4 

T 

2. 

•  2. 

• 

)   T 

7 

T 

7 

2. 

i 

S 

g 

7 

5    5 

ST0CK8RIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

T 

)   T 

T 
T 

3. 

) 
1 

1 

1. 

) 
1 

T 

3. 

3   T 
) 

1 

3. 

) 

, 

T 

1 

! 

2.0  0.5   T 
5    5 

> 

> 

2. 

» 

>  2.3  0. 

'         9 

> 

2. 

i 

i 
! 

T 
! 

9 

)    9 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

1. 

4. 

)   T 

T 

1. 

1 

T 

2. 

) 

T 

2. 

5.0   T 

2. 

3 

T 

CENTRAL  02 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

l.< 

2.' 

' 

: 

: 

: 

1 

2. 

1 

1 

1 

>   2 

; 

1 

1.7                  4.5 

3    3    3    3|   2    2    6 

. 

1. 

] 
! 

S 

S    5 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 

1 

3.! 

; 

i 

T 

1 

2.1 

. 

. 

2 

2 

2.C 

4 

T 

t 

" 

2.1 
3    3 

>  1.9      0. 
6    5 

!  3. 

> 

T 

! 

t 

1    7 

BLUE  MILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUI\ 

l.C 

6.C 

^ 

i 

2 

O.I 

; 

T 
2 

i 

T 

T 

2.1 

T 

l.C 

1 

T 

. 

2 

; 

3.1 
2 

o.- 

! 

2.1 

4    4    * 

3.9     0.2  3.< 
9    8    8! 

»  o. 
1 

3    u    i 

I   10 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.2 
2 

0.6 
2 

2 

T 
2 

T 
1 

] 

4.C 

4 

1.2 

: 

4 

4 

3 

3 

0.1 
3 

i.i 

■ 

4 

< 

i 

4.5   T 
7    < 

1. 

l.C 

1 

1. 

S   T 

J    1    H 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.C 
3 

0.5 
4 

3 

T 
3 

0.3 
3 

2 

0.! 

1 

2.C 

; 

3 

2 

3 

3 

2 

1.' 
4 

4 

4    3 

: 

5.5   T 

9| 

T 
< 

T 

1 

T 

2.1 

T 
( 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

0.5 

T 

3.C 

3.C 

5.C 

T 

2.< 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.9 
3 

T 

2 

1 

T 
1 

1 

1 

4..' 

4 

0.5 

4 

4 

4 

3 

3 

1.2 

4 

1.2 
5 

5 

; 

4 

1.3 

5.9   T 

9    6 

0.! 

2.1 
11 

l.C 

1 

1C 

1C 

9 

SOUTHBRIDGE  3  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

3 

3 

0.8 
4 

T 
3 

3 

0.5 
1 

2.0 
3 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

2.3 

4 

4 

4 

3 

4.5 

S 

T 

1 

( 

t 

3.C 
( 

i 

1    7 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.5 

4 

1 

T 

2.5 
3 

3 

3 

3 

1 

1 

1.5 
3 

T 
1 

1 

1 

1 

. 

5.0 
6 

T 
6 

<• 

2.C 

7 

T 
■ 

T 
• 

( 

6 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

ft 

5.0 

0.3 

T 

T 

3.5 

1.5 

6.0 

S.C 

0.4 

UAL POLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.1 
4 

3 

2 

T 
2 

1 

1 

2.2 

2 

0.9 
3 

T 
3 

2 

2 

2 

1.3 
3 

2.4 
5 

5 

5 

5 

T 
5 

6.3 

10 

T 
1 

0.1 

8 

1.2 
9 

1.5 
11 

11 

11 

11 

WEST  MEDwAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
3 

2 

2 

T 
2 

1 

1.5 
2 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

0.5 
2 

1.5 

3 

2 

2 

2 

1 

4.0 
5 

T 
4 

T 
4 

1.0 
5 

4 

4 

4 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

0.9 

3.8 
4 
.3 

T 

4 
.3 

4 
.3 

T 

4 
.3 

4 
.3 

3 

.2 

0.2 

T 

T 
T 

T 

2.3 

T 

T 

2 
.3 

2 
.2 

2 

.2 

2 
.2 

2 
.2 

1.3 

2 

.2 

0.2 

3 

.3 

3 
.3 

3 

.3 

3 

.2 

3.0 
2 
.2 

3.2 

e 

,7 

T 

8 
,7 

T 

8 
.7 

1.8 
8 

.7 

T 
1C 
.8 

T 

10 

.9 

1C 
.8 

10 
,7 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.2 

0.1 

T 

T 

T 

T 

*.a 

1.2 

6 
.8 

S 

.7 

5 

.7 

3 

3 

.  i 

0.9 
2 
.3 

1.8 

.3 

2 
.3 

2 

.0 

2 

.2 

2.5 

1 

2.9 
6 

.7 

5 

,6 

0.4 

4 

2.9 
4 

.4 

T 

7 

1.1 

T 

6 

l.l 

5 
l.C 

.7 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.8 
3 

1 

1 

T 

1.6 

T 

1.0 
3 

0.3 
3 

3 

2 

2 

0.7 
2 

1.') 
6 

6 

6 

5 

5 

5.6 
10 

T 
9 

8 

0.4 
8 

I.! 

12 

11 

1C 

9 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

1 

2.0 
3 

2 

2 

1 

8.0 
9 

7 

7 

7 

6 

4.0 
9 

7 

7 

T 
6 

z.o 

e 

s 

8 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
1 

2.1 

1 

T 

T 

T 

2 

0.2 
2 

1.0 
2 

2 

2 

2 

5.5 
5 

0.7 
6 

6 

5 

4 

3.8 
5 

T 
6 

6 

! 

2.3 

6 

0.2 
( 

6 

t 

5 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.3 

0.1 

1.5 

1 

1.4 
T 

T 

0.6 

T 

7.0 

8.1 
14 

1.6 

12 
1.5 

T 

10 
1.5 

9 
1.4 

4.6 

8 

1.3 

0.3 

8 

1.6 

T 

4 
.9 

2 

.6 

0.7 

2 

•5 

0.1 

1 

'■ 

1 

1 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.B 

0.3 

3.0 

5.5 

3.0 

3.9 

0.3 

2.0 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

7 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

, 

5 

, 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

2.0 
5 

4 

4 

4 

3 

T 
3 

4.0 
6 

6 

5 

5 

4 

5.0 

7 

T 
6 

1.0 
t 

2.C 

1 

l.C 

■ 

l.C 
1 

■ 

7 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

T 
T 

T 

3.0 
4 

1.5 

5 

4 

4 

4 

3 

T 
3 

1.0 
4 

4 

3 

3 

3 

6.0 
8 

T 
1 

T 
7 

2.0 
9 

1.1 
id 

T 

> 

8 

SANDWICH 

NEW  HAMPSHIRE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

5.0 
5 

5 

4 

3.C 

T 

T 

2.9 

NORTHERN  01 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.3 

2 

4.5 

6 

5 

T 

4 

3 

3 

3.0 
3 

3.5 

5 

5 

3.0 
7 

3.C 

7 

T 
6 

1.2 

6 

6 

5 

0.2 
5 

0.3 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

1.6 

6 

0.4 
6 

6 

0.5 
6 

1.5 
7 

T 
7 

T 
1 

7 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0,4 

T 

0.3 
T 

9.0 

8 

8 

6 

6 

5 

3 

3.0 
2 

2 

2 

s.c 

<3 

6 

0.2 
t 

6 

5 

5 

0,5 
5 

<, 

4 

T 
4 

3 

2.0 
5 

0.3 
5 

T 
5 

5 

2.C 
t 

T 

6 

0.4 
e 

6 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

0.7 
7 

0.5 

7 

7 

6 

5 

2 

3.0 
5 

0.5 

6 

t 

4.C 
9 

9 

I 

a 

e 

8 

0.5 
9 

8 

T 

7 

7 

T 
7 

2.0 

8 

T 
7 

1.0 

7 

7 

2.5 
1C 

1C 

5 

9 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.02 
3 

4,04 
5 

1.0 
9 

9 

9 

9 

9 

7.0 
12 

2.3 
14 

14 

2.7 
16 

16 

16 

l.C 
15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

3.01 
17 

0.0 
18 

18 

17 

1.3 

If 

IS 

IE 

18 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

1.0 
1 

0.5 
1 

5.5 
7 

1.0 
7 

T 

7 

T 
7 

" 

4 

4.0 

7 

5.8 
10 

T< 

3.e 
n 

T 
1C 

- 

3.5 

9 

T 
9 

9 

0.5 

9 

T 
9 

0.5 
9 

- 

0.8 
10 

1.0 
11 

- 

5.3 
14 

13 

>i 

- 

1.! 

1« 

T 
14 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1963 


Station 


MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 

SOUTHERN  02 
CONCORD  wB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILFORO 

NASHUA  2  NNW 

PORTSMOUTH 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 
NORTHEASTERN  01 
BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURv 

WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOwFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOwFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 


1.1 


*.5 


3.3 


4.0 


1.0 


5.6 


2.0 


4.9 


5.0 


o.e 


•i.5 


0.3 


2.S    0.1 

5 


2.5 


2.0 


23      24 


2.3 


2.0 


3.5 
7 
.3 

5.5 
7 

5.1 
8 

5.0 
6 

2.B 

6 

4.0 


29 


5.6 
8 

2.0 
5 

6.2 
10 

6.0 

10 

3.2 

6 

4.0 

6 

5.0 
8 

3.0 


1.7    0.1 
11 


1.4     1.8 
5 


0.1 


2.0 
9 

2.0 
9        I 

2.0      T 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

.''• 

27 

28 

29 

» 

31 

Rutland 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

0.5 

2.5 
3 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

1.3 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

0.5 
2 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

4 

2.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.0 

4 

4 

4 

3 

1.0 
2 

5.0 

5 

5 

1.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.0 
5 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

5 

SOUTHEASTERN  03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

A. 3 

4 

0.3 

4 

4 

o.l 

4 

T 
3 

3 

T 
T 

T 
T 

T 

*.5 
5 

1.0 

4 

T 
4 

3 

3 

3 

0.8 

4 

0.5 

4 

T 
4 

T 

4 

T 
4 

4 

5.0 
9 

T 
7 

3.5 

11 

0.8 
10 

0.7 
9 

0.4 
9 

9 

8 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  AND 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

1.0 

« 

3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

1 

3.0 
3 

2 

T 
2 

3.0 

4 

3 

3 

2 

2 

T 
2 

4.0 
6 

5 

5 

T 

5 

4 

7.0 
11 

T 
10 

T 
9 

1.0 
10 

1.0 

11 

1.0 
12 

T 
11 

11 

REA0SB0R0  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1 

3.8 
4 

l.B 
5 

5 

0.8 
5 

0.5 
5 

4 

T 

2.8 

2 

T 
2 

0.3 
2 

3.8 
5 

5 

4 

4 

4 

T 
4 

1.3 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

3.5 

8 

0.3 
A 

T 
7 

0.8 

7 

5.5 

11 

0.3 
11 

11 

11 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
3 

0.5 
2 

2 

2 

0.3 
2 

2 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4.0 

7 

6 

T 
5 

0.5 
6 

2.0 
8 

8 

8 

8 
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MAINE 

AUGUST  1962 
EUST1S  2 

SEPTEMBER  1962 
EUSTIS  2 

MAY  1963 
EUSTIS  2 

JUNE  1963 

EUSTIS  2 
VAN  BUREN  2 

JULY  1963 

EUSTIS  2 

AU6UST  1963 

EUSTIS  2 
HOULTON 

OCTOBER  1963 

CLAYTON  LAKE  2 

NOVEMBER  1963 

PATTEN 

MASSACHUSETTS 

JUNE  1963 

WESTOVER  FIELD 

AUGUST  196  3 

WESTOVER  FIELD 

OCTOBER  1963 

WESTOVER  FIELD 

NOVEMBER  1963 

AMHERST 

NEW  HAMPSHIRE 

JUNE  1963 

BERLIN 

NOVEMBER  1963 

EPP1NG 

VERMONT 

SEPTEMBER  1963 

NORTHFIELD 

OCTOBER  1963 

NORTHFIELD 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Temperature 


71. 1M 
70.7 


45. 7M 

M 


45. 9M 
51.5 


58. 5M 
61.1 


68.2  31.1         49.7  2.6       85       8 


No.  of  Days 


223 
129 


25    13+       357      0 


22    22+      474      0      0    15      0 


Precipitation 


4.82 
8.49 


1.54 
2.70 


.05      -    2.72 


.0  0 

.0  0 


05    30  T  0  0      0    0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


WKKKtm 


Station 

1 

Day  ol  Month 

3 

2 

.1 

«!■ 

1   6 

7  | 

8 

9 

10 

"1 

12 

13  |   14   |   IS 

16  |   17  |    18 

19 

20 

21 

22 

23   | 

24 

25  |  26   |  27 

26  J 

29  J  30 

31 

CONNECTICUT 

AUGUST  1-36  1 

PUTNAM  LAKE 
STAFFORD  SPRINGS 

2. IS 
2.12 

.05 

.75 

.07 

.52 

.07 

.12 

.26 

.02   .55 

.22   .10 

.43 
.56 

.29 
.12 

T 
.04 

.02 
.11   7 

MAINE 

AUGUST   1962 

EUSTIS  2 

4.66 

.06 

.12 

.32 

1.25 

.06 

.20 

.07 

.29 

.03 

.02 

.72 

1.15 

.02 

SEPTEMBER  1962 

EUSTIS  2 

2.91 

.39 

.67 

.19 

.07 

.05 

.60 

.10 

.02   .01 

.02 

.54   .25 

MAY  1963 

EUSTIS  2 

.05 

.87 

.44 

.08 

.04 

.13 

.08 

JUNE  1963 

EUSTIS  2 
VAN  BUREN  2 

.65 

.06 

.10 

.02 

.15 

7         7 

.42 

.03 

.26 

.30 
.29 

.22 

.02 

JULY  1963 

EUSTIS  2 

4.43 

.29 

.93 

.10 

.66 

1.27 

.29 

.06 

.02 

.01 

.SO 

AUGUST  196  3 

EUSTIS  2 
HOULTON 

4.62 
6.49 

.25 

.07 

.11   .04   .16 
.10  1.14 

.58 
.05 

.10 
.75 

.99   .51 
.05  2.70   .04 

.03 
.24 

.09 

.18 

i  ,54 
1.36 

.14 
1.75 

.10 
.15 

.09 

OCTOBER  1963 

CLAYTON  LAKE  2 

.06 

T 

.85   .35 

.10 

NOVEMBER  1963 

PATTEN 

9.35 

.20 

1.76 

.36 

T 

.33 

.42 

1.32 

.56 

.49 

.36 

.40 

.20   T 

.07 

.06 

.68 

.50  1.60 

MASSACHUSETTS 

MAY  1962 

PEMBROKE 

2.39 

.46 

.01 

.38 

.17 

.02 

.03 

7     .08 

7 

.05 

.04 

1.15 

JUNE  1963 

MANSFIELD 
WESTOVER  FIELO 

4.02 
4.17 

.25 

.68 
.03   I 

.22 

.31 

T 

.15 

.54 

7 

T 
.40 

.26 

.18 

.02       1.36 
7          .93 

.20   T 

.95 

•  36 

.47 

.57 

.22   .05 
.02 

JULY  1963 

FRANKLIN 

NEWBURYPORT 

NORWOOD 

PERU 

PLAINFIELD 

3.93 
2.95 
2.22 
2.91 
2.21 

T 
.15 

.09 

T 

.01 

.09 

.07 

7 
7 

.05 
.07 

.70 
.27 
.42 
.33 
.44 

.25 
1.25 
.31 
.98 
.69 

7 

.28 
.19 
.07 
.68 
.24 

.01 

.47 
3 

.04 
T 

.47 
.12 

.32 
.05 

.42 
.01 

.02 

T 

7 

.01 

.22 

.69 
1.13 
.31 
.29 
.IS 

1.14 
.02 
.55 

AUGUST  1963 

WESTFIELD 
WESTOVER  FIELD 

2.90 
3.10 

.98 

7 

1.23 

.39   .06 
.28 

.67 

.02 

.31 
.14 

.01 

.31 

.29        .21 

.16   .01 

T 

.28 

.23 

7 

.09 

.01 

.02 

.13   T 

.17 

SEPTEMBER  1963 

MANSFIELD 

4.11 

T     T 

.12 

.18 

.80   .04 

.01   . 

5   .56 

T 

.15 

.56 

.01 

.05 

7 

.04  1.44 

OCTOBER  1963 

MANSFIELD 
WESTOVER  FIELD 

1.74 
.24 

.04 

.06 

.18 

1.60   .05 
.02  1 

.03 

NOVEMBER  1963 

AMHERST 

3.92 

.18 

.50 

.48 

.68 

.40 

.16 

.38 

.01 

.01 

.03 

.50 

.47   .47 

.12 

NEW  HAMPSHIRE 

JUNE  1963 

BERLIN 

1.47 

.27 

.20 

.04 

.02 

.24        .30 

.03   T 

.25 

T 

.02 

.10 

NOVEMBER  1963 

EPP1NG 

- 

" 

- 

- 

.20 

2.75 

1.18 

.^>8 

.01 

.37 

.02 

.04        .05 

.05 

.14 

.01 

.04 

.47 

.22  2.08 

VERMONT 

JUNE  1963 

SOUTH  NEWBURY 

1.38 

.14 

.52 

.01 

.16 

.25        .16 

.05 

.02 

.05 

AUGUST  1963 

DANVILLE 

7.66 

.26 

.BO   .02   .04 

.21 

.08 

1.25   .18 

.10 

.16 

.62 

.16 

3.98 

SEPTEMBER  1963 

NORTHFIELD 

.20 

.05 

.05 

.01 

.04   .05 

OCTOBER  1963 

NORTHFIELD 
SOUTH  NEWBURY 

.05 
.06 

.05 
.04   .02 

See  relate  nee  noles  !  olio  wing  Si  alio  n    Indoi 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Station 

Day  Of  Month 

o 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAINE 
AUGUST  1962 

EUST1S  2 

MAX 
MIN 

54 

48 

38 

45 

57 

59 

65 

59 

52 

37 

50 

49 

41 

50 

55 

38 

51 

44 

40 

51 

39 

50 

35 

38 

44 

41 

53 

51 

59 

54 

45 

48.1 

SEPTEMBER  1962 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

SI 

54 

34 

32 

33 

40 

28 

33 

36 

48 

57 

52 

51 

54 

38 

44 

33 

38 

42 

31 

25 

23 

28 

26 

28 

35 

46 

42 

42 

45 

39.0 

MAY  1963 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

•59 
20 

60 

27 

60 

35 

61 
36 

71 
29 

57 
23 

66 

36 

62 

45 

66 
25 

71 
28 

77 
37 

64 
46 

73 
35 

68 

29 

49 
27 

63 
25 

72 
29 

76 
31 

78 
35 

79 
50 

69 
38 

JUNE  1963 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

77 
37 

85 

42 

89 
43 

88 
48 

91 
60 

86 
56 

83 
39 

71 
39 

80 
58 

•  73 
32 

64 
36 

70 
*7 

68 
47 

76 
38 

76 
42 

73 

44 

68 
43 

74 
42 

75 
39 

79 
45 

42 

6ft 
38 

77 

45 

90 
51 

89 

62 

89 
55 

90 
55 

88 

45 

86 

54 

79.3 
45.7 

VAN  BUREN  2 

MAX 
MIN 

76 

34 

76 
38 

70 
36 

74 
42 

68 

46 

69 

48 

72 
39 

76 
50 

78 
62 

67 
47 

69 

46 

73 
45 

86 
52 

82 
44 

80 
53 

84 
53 

7ft 
39 

83 
49 

JULY  1963 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

93 
61 

92 
59 

93 
61 

75 

47 

67 

53 

72 
46 

68 

48 

71 

48 

69 
45 

71 

44 

75 
42 

83 
48 

86 
55 

77 
56 

73 
59 

76 
51 

78 
53 

83 
57 

83 

53 

82 

49 

89 

52 

52 

89 

93 
58 

92 
57 

91 
62 

91 
58 

92 

63 

72 
51 

81.3 
S3.1 

AUGUST  1963 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

7* 
35 

79 
58 

64 
56 

79 
51 

68 
56 

75 
48 

80 
52 

82 

57 

77 
44 

79 

42 

69 
42 

69 
37 

66 

53 

60 
49 

66 
44 

65 
33 

69 

47 

64 

40 

75 
42 

47 

81 

77 

51 

61 
45 

58 
39 

68 
35 

71 
33 

73 

50 

72 
52 

71.1 
45.9 

HOULTON 

MAX 
MIN 

79 
50 

78 
58 

75 
55 

67 

59 

69 
58 

80 

54 

8ft 
54 

75 
61 

75 
60 

70 
58 

71 
44 

69 

54 

71 

45 

67 
54 

68 
52 

65 
47 

69 
40 

63 
56 

76 
50 

71 
52 

77 
51 

69 
53 

68 

41 

64 

42 

56 
47 

70 
45 

68 

47 

73 

47 

68 

52 

72 
58 

64 
54 

70.7 
51.5 

OCTOBER  1963 

CLAYTON  LAKE  2 

MAX 
MIN 

60 

68 
33 

67 
52 

60 
32 

69 
30 

73 
53 

73 
43 

60 
36 

51 

18 

6ft 
40 

71 
44 

72 

39 

66 
47 

70 
44 

63 
26 

39 
29 

33 

29 

40 
30 

NOVEMBER  1963 

PATTEN 

MAX 
MIN 

35 
32 

52 
33 

50 
29 

39 
24 

44 
27 

45 

37 

49 
42 

51 

42 

50 
34 

37 
33 

38 
32 

38 
32 

37 
32 

35 
29 

34 
28 

38 
28 

34 
22 

42 

32 

41 
28 

46 
26 

44 
36 

46 
41 

55 
41 

52 
22 

28 
16 

38 
28 

59 
30 

42.9 
31.0 

MASSACHUSETTS 
JUNE  1963 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

82 
ft* 

79 
44 

82 
48 

81 

64 

85 
64 

83 
64 

68 
54 

75 
49 

88 
59 

63 

47 

58 
46 

61 
53 

78 
53 

78 
54 

60 
54 

72 

45 

79 
44 

81 
50 

84 
51 

78 
56 

64 
50 

74 
43 

81 
55 

88 
48 

89 
51 

91 

58 

93 

51 

92 

60 

71 
62 

85 

70 

78.1 
53.0 

AUGUST  1963 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

78 
50 

79 
61 

83 

57 

83 
64 

75 
61 

83 

55 

84 
54 

83 
62 

83 
57 

76 

52 

79 
46 

76 

53 

75 
55 

68 
58 

75 
51 

73 

48 

77 
47 

71 

44 

75 

39 

75 
58 

83 
51 

86 
56 

87 
55 

79 
52 

71 

41 

75 
38 

78 
42 

81 
44 

67 
63 

77 
62 

78 
51 

77.8 
52.5 

OCTOBER  1963 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

65 
28 

77 
46 

73 
54 

59 

33 

69 
25 

82 
33 

88 
51 

68 
50 

59 

34 

64 

27 

72 
34 

62 

32 

61 

25 

71 

27 

79 
36 

79 
36 

76 
38 

76 
39 

81 
44 

70 
46 

75 

40 

58 
32 

66 
29 

76 
38 

78 
37 

76 
43 

81 
43 

61 
47 

SO 
38 

46 
38 

52 
35 

69.4 
37.4 

NOVEMBER  1963 

AMHERST 

MAX 
MIN 

53 
47 

45 
42 

45 

36 

59 
25 

58 
36 

57 
44 

61 
49 

58 
52 

54 

50 

53 

44 

50 

43 

53 

40 

50 
27 

50 
24 

48 

23 

56 
34 

54 
42 

69 
42 

58 
44 

34 
25 

53 
42 

63 
37 

63 

48 

45 
37 

39 
23 

46 
22 

57 
31 

45 

28 

49 
39 

57 
35 

53.5 
37.0 

NEW  HAMPSHIRE 
JUNE  1963 

BERLIN 

MAX 
MIN 

81 
42 

89 
46 

92 

48 

91 
54 

94 

58 

88 
65 

87 
49 

80 

53 

80 

63 

72 
38 

67 
38 

72 

50 

58 

49 

77 
44 

79 
49 

67 

47 

74 
44 

78 
48 

79 
45 

82 
51 

81 
55 

65 
48 

59 
52 

77 
48 

92 

50 

90 
65 

92 
54 

90 
56 

90 

54 

81 
60 

80.1 
50.8 

NOVEMBER  1963 

EPPING 

MAX 
MIN 

57 

31 

54 

43 

55 

45 

55 

51 

53 
44 

47 

40 

44 
39 

45 
36 

51 

25 

45 
26 

42 
29 

49 

34 

47 
33 

70 
40 

62 

38 

51 
26 

46 
31 

57 
36 

60 

40 

60 
30 

37 
24 

45 
19 

58 
35 

51 
30 

42 

34 

62 
32 

51.7 
34.3 

VERMONT 
SEPTEMBER  1963 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

7ft 
*0 

72 
39 

77 
50 

78 

50 

62 

30 

65 

36 

70 
42 

76 

37 

79 

45 

73 
33 

77 
44 

78 
55 

72 

39 

59 
24 

65 
28 

63 
31 

65 
35 

77 
40 

83 
40 

75 
46 

72 
35 

62 

28 

53 
30 

50 

16 

60 
20 

65 
23 

78 
33 

66 
39 

57 
32 

56 
29 

68.7 
35.6 

OCTOBER  1963 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

55 

23 

67 
23 

79 
35 

72 
36 

50 
23 

71 
23 

74 

40 

85 
55 

58 

23 

52 
23 

69 
25 

68 
34 

55 

23 

70 
22 

73 
22 

78 
34 

7ft 
33 

77 
35 

80 
33 

75 
35 

72 
38 

70 
22 

73 
28 

77 
30 

68 
35 

48 
34 

77 
38 

71 

40 

66 
38 

61 
32 

50 
30 

68.2 
31.1 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW   ENGLAND 
DELAYED    DATA 


Day  of  month 

St.!  tli  .'11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

.!! 

22 

2  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

AUGUST  1962 

EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 
MAX 

KIN 

IB 

31 

33 

27 

34 

18 

24 

9 

34 

31 

19 

13 

18 

28 

20 

35 

.15 
25 

.03 

11 

.21 
26 

.10 
29 

.24 

2  3 

.24 

14 

.15 
24 

.16 

16 

.24 

24 

.26 
22 

.10 
19 

.12 
17 

.11 

11 

.03 
24 

.14 
22 

701 

84 

55 

72 

69 

77 

65 

77 

80 

85 

84 

86 

84 

82 

68 

81 

58 

51 

49 

50 

57 

56 

49 

51 

54 

54 

55 

61 

62 

59 

56 

- 

SEPTEMBER  1962 

EUSTIS  2 

EVAP 

.16 

.21 

.18 

.15 

.14 

.02 

.  14 

.12 

.15 

.07 

.01 

.07 

.13 

.00 

.16 

.08 

.09 

.02 

.10 

.15 

.05 

.14 

.03 

.05 

.16 

.06 

.03 

.02 

.00 

.  14 

2.83 
730 

65.8 
46.7 

WI  ND 

16 

34 

36 

24 

21 

26 

29 

28 

31 

17 

7 

32 

31 

13 

15 

28 

22 

25 

27 

37 

25 

29 

12 

19 

16 

13 

7 

45 

50 

15 
51 
43 

MAX 
MIN 

87 
$6 

83 
59 

75 
48 

78 
47 

79 

47 

59 
47 

66 
40 

69 

40 

74 
46 

76 

49 

65 

59 

78 
57 

65 
55 

76 
56 

70 
50 

64 
49 

63 

44 

60 
44 

68 
50 

67 

41 

55 
38 

55 
37 

46 
37 

66 
39 

59 
38 

60 
39 

55 
50 

52 

43 

45 
43 

MAY  1963 

EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

.31 

.21 

.20 

.01 

.19 

- 

- 

- 

.15 

.29 

.28 

.15 

.16 

.07 

.00 

* 

* 

.43 

.03 

.17 

.18 

.30 

.22 

* 

.24 

.15 

~ 

~ 

~ 

" 

~ 

~ 

34 

57 

36 

54 

* 

* 

97 

30 

39 

41 

2  3 

35 

62 

34 

• 

# 

116 

28 

32 

25 

27 

31 

* 

61 

26 

B1107 

71 

67 

67 

56 

76 

- 

- 

61 

73 

63 

72 

75 

76 

62 

73 

- 

— 

74 

51 

72 

74 

80 

82 

_ 

75 

68 

38 

39 

43 

47 

42 

™ 

- 

36 

40 

50 

41 

43 

48 

47 

48 

- 

- 

43 

38 

41 

45 

48 

50 

- 

51 

50 

- 

JUNE  1963 

EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

33 
82 

50 

.23 
19 
85 
56 

.30 
32 
86 
57 

.25 
29 

87 
59 

.16 

25 

90 

61 

.32 
22 

B2 

65 

* 
23 
75 
53 

.30 
22 
82 
53 

.14 
45 
81 
64 

.23 
48 
76 
44 

.23 

56 
74 
47 

.13 
23 
73 
55 

.14 
28 
69 
52 

.23 
30 
62 
53 

.  15 
27 
82 
55 

.15 
27 
77 
55 

.23 
32 
67 

54 

.15 
26 
77 
54 

.15 
35 
76 

51 

.22 
30 
82 
57 

* 
* 

.31 
103 
75 
50 

.04 
23 
59 
47 

.30 
36 
82 
55 

.30 

40 
89 
59 

.20 
34 
88 
66 

.36 

28 
90 
63 

.28 
29 
87 
62 

.26 
25 

88 
58 

.29 

38 
88 
60 

6.30 

968 

78.2 

54.1 

JULY  1963 

EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 

.16 
23 

.26 
14 

.27 

.25 

.00 

- 

.16 

# 

.49 

.12 

.14 

.03 

.27 

.14 

.17 

.06 

.12 

.15 

.01 

.29 

* 

.15 

.17 

* 

.47 

.33 

.31 

.24 

.17 

.32 

.30 

B5.74 

MAX 

MIN 

91 
70 

91 
66 

90 
66 

81 
53 

64 

55 

79 
56 

70 
57 

- 

73 
55 

78 
56 

75 
57 

77 
56 

84 
60 

89 
65 

79 
62 

73 

63 

83 
62 

84 
63 

71 
67 

88 
64 

" 

88 
60 

71 

65 

- 

91 
63 

93 
68 

94 

66 

92 

69 

22 

92 

68 

25 

90 
68 

45 
86 
57 

83.0 
62.4 

AUGUST  1963 

EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

15 
23 
SO 
51 

.16 
19 
82 

55 

.00 

9 

65 

59 

.11 
18 
B4 
60 

.04 
12 
69 
61 

.16 
14 
80 
60 

.14 
18 
86 
64 

.15 
15 
82 
64 

.15 
16 
84 
58 

# 

.27 
50 
83 
52 

.15 
14 
66 
52 

.13 
20 
77 
51 

.11 
11 
62 
55 

.06 
44 
60 
50 

.13 
30 
68 
50 

.14 
19 
69 
46 

41 
64 
47 

.08 
27 

64 
42 

.15 
22 
79 
52 

* 

* 

.30 
34 
82 
56 

* 

.59 
25 
75 
54 

.07 

33 
62 

49 

.09 
25 
59 

43 

.05 
16 
67 
42 

.14 
10 
71 
47 

.09 

9 

75 

49 

# 

.05 
14 
77 
56 

B3.78 

588 

73.5 

53.1 

VERMONT 

JUNE  1963 

ESSEX  JUNCTION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

34 
86 
56 

.25 

35 

88 
59 

.27 
48 
89 
59 

.23 

35 
86 
64 

.29 
54 
94 
68 

.28 
63 
91 
68 

.18 
39 
85 
60 

.23 

54 
85 
58 

.27 
81 
85 

64 

.  12 
47 
75 

50 

.21 
51 
72 
51 

.00 
37 
59 
50 

.09 
27 
65 
54 

.22 

43 
85 
57 

.17 

36 
84 

60 

.10 
50 
66 
52 

.10 
31 

77 

52 

.17 
39 
81 
56 

.26 
49 
84 

.29 
77 
85 
59 

.09 
64 
68 
57 

.10 
43 
62 
51 

.08 
43 
62 
51 

.21 
52 

83 

56 

.28 

40 
92 

61 

.26 
42 
91 
65 

.31 
41 

94 
63 

.19 
43 
86 

66 

.15 
37 

87 

67 

.13 
43 
87 
68 

5.73 

1378 
81.8 
58.6 

MAX  AND  MIN    IN  ABOVE   TABLE    REFER   TO   EXTREMES   OF    TEMPERATURE    OF   WATER    IN   PAN  AS    RECORDED   DURING   THE    24   HOURS    ENDING   AT    TIME   OF   OBSERVATIC 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANS0N1A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

barkhamsteo 
bloomf1eld 
•bridgeport  wb  ap 

brooklyn 
bulls  bridge  dam 
burlington 
candlewood  lake 

cOckaponset  ranger  sta 
colchester 
collinsville  1  s 
coventry 
cream  hill 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
|  HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 
i  LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 
I  MANSFIELO  HOLLOW  DAM 

M1DDLETOWN  4  W 

M1LFORD 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

■  NEW1NGTON 

1  NORFOLK  2  SW 

'  NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  forest 

:  PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ROCKVILLE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVft 

STAFFORD  SPRINGS 

STAFFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
I  WATER8URY  RADIO  WBRY 
!  WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVlLLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOOOBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELO 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

8RASSUA  DAM 

BRIDGEHATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

COR  INN A 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  S 

ELLSWORTH 

EUST1S  2  SSE 

EUSTlS  2 


0961 
0973 
1093 


COUNTY 


■SOl: 


NEW    HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW  LONOON 

LITCMFIELO 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

MIDDLESEX 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

TOLLAND 

LITCHFIELO 

FAIRFIELD 

NEW  HAVEN 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 

HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 
NEW  LONDON 
NEW  LONOON 


41 

20 

73   05 

4] 

50 

73   02 

37 

41 

5ft 

72   57 

41 

50 

72    44 

41 

in 

73    08 

41 

47 

71    57 

41 
41 

39 

73    29 
72    56 

41    48 

72    56 

41    48 

72    21 

41    54 

73    19 

tIDDLESEX 


NEW  HAVEN 
WINDHAM 
NEW  HAVEN 

HARTFORD 
i  5445|  LITCHFIELD 
5510J  NEW  HAVEN 
564l!  NEW  HAVEN 
5893'  FA1RF1EL0 
5910  NEW  LONDON 
6131  NEW  LONDON 

6597  NEW  HAVEN 
6655|  FAIRFIELD 

|  6660  W1N0HAM 
6942'  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157.  FAIRFIELD 
7373J  LITCHFIELD 

'  74321  HARTFORD 

!  7946:  TOLLAND 

'  7970'  FAIRFIELD 
8065  FAIRFIELD 
8138  TOLLAND 
8330  LITCHFIELD 
8436!  LITCHFIELD 


9067,  MIDDLESEX 


71  54 

72  11 
72  29 
72  11 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


^ 


OBSERVER 


ANSONIA  WATER  CO. 
!  WATER  BUREAU  HARTFORD 
■  BALTIC  MILLS  CO.     _ 

WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
i  U.S.  WEATHER  BUREAU 
'  DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER 


MASSACHUSETTS 


I  AMHERST 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 
BARRE  Falls  dam 


00* 


MET) 


LIT 


i  D1ST 


,  CONN.  LIGHT  +  POWER 


|  BEECHWO* 
BELCHER 

i  BIRCl 
BLUE 


41 

20 

41 

23 

41 

07 

41 

32 

41 

35 

41 

30 

41 

OS 

41 

56 

41 

52 

41 

18 

41 

59 

41 

lb 

41 

43 

t    41 

39 

7     41 

57 

(.    4] 

oa 

1    41 

23 

1    41 

48 

7     4] 

42 

r  <»i 

48 

72 

5' 

7? 

05 

72 

53 

72 

44 

73 

13 

77 

46 

72 

43 

73 

25 

72 

04 

71 

51 

72 

57 

73 

38 

71 

56 

7? 

26 

71 

26 

73 

32 

73 

27 

73 

21 

73 

18 

72 

49 

72 

18 

73 

33 

73 

10 

72 

15 

HARTFORD 

HARTFORD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELO 


FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
i  FORT  KENT 
GARDINER 
G I  LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  FAA  AP 


HOULTON 
JACKMAN 
JONESBORO 
LEWISTON 
LONG  FAL 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
INOCKET 


;  0273  KENNEBEC 
j  0275,  KENNEBEC 
| 0355  PENOBSCOT 

0371  HANCOCK 
.  0480  WALDO 
i  0600J  SOMERSET 
:  08141  SOMERSET 
j  0833  AROOSTOOK 
I  0844  CUMBERLAND 
!  0934J  CUMBERLAND 

11751  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1479|  AROOSTOOK 
1628| PENOBSCOT 
18231  LINCOLN 
2426  WASHINGTON 
j  2442  PISCATAQUIS 
1  2620  HANCOCK 
'  2700  FRANKLIN 
:  2  7021  FRANKLIN 

!  2765  FRANKLIN 
2  866  AROOSTOOK 
2878;  AROOSTOOK 

;  3046'  KENNEBEC 
3110  OXFORD 

'  3261  WASHINGTON 


41 

35   | 

41 

18 

41 

IS 

41 

45 

42 

00 

41 

44 

40 

41 

37 

41 

34 

44 

19 

4, 

48 

.     44 

24 

,   45 

04 

5     45 

*    4( 

24 

?    44 

04 

fa     4'3 

S3 

5    46 

52 

5    -ft 

37 

5     4ft 

37 

56 

4     4* 

08 

55 

ST.    PARK   + 

FOREST    COMM. 

RAYMOND    J. 

RUSZALA 

lOLLINS    COMPANY 

JN1VERS1TY 

OF    CONN. 

CREAM    HILL 

JOSEPH    P.    S 

NEW    HAVEN    Vi 

ATER    COMPANY 

BRIDGEPORT 

HY0RAUL1C 

HARTFORD    El 

EC.    LIGHT   CO 

GROTON    PUBl 

1C    UTIL. 

ENG.    DEPT. 

HARTFORD 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

U.S.    WEATH 

R    BUREAU 

WATER    CO. 

NEW    LONDON 

WATER   WORKS 

MANCHESTER 

WATER    DEPT. 

CORPS    OF    ENGINEERS 

KORNEL    BAILEY 

NEW    HAVEN 

ATER    COMPANY 

FRANK    P.    0 

NEILL 

ILL  WB 

WB  AIR 


OBOSTI 

|  BOYLSTON 

1  BRIDGEWATER  M  C 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 


STA 


CHESTER  2 

I  CHESTERF1E 
1  CHESTNUT  H 


CUMMJNGTQN  HILL 

EAST  8RIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREMAH 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

F  ITCHBURG  2  S 


ER  COMPANY 
£R  COMPANY 
POWER  CO. 


GARDNER 
GROTON 

HARDWICK 


H INGHAM 
HODGES  V1LLAGI 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 


44 

08 

44 

55 

4* 

08 

32 

45 

12 

45 

13 

44 

40 

46 

*B 

72  26 

72  47 
72  58 

72  57 

73  OB 

72  56 

73  16  1 


66  12  I 
69  00 

69  54  ' 


69  17 
68  26 

70  28 
70  29 


GHT 


PUTN, 

ROCK' 

CONN. 

RIDGEF1ELD 

CHARLES  T. 

BRIDGEPORT 

BUR.     ENG 


JECKEL 
HYDRAULIC    CO 

TER8URY 


WILLIAM  W.  SYMONDS 
STAMFORO  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
JAMES  RINTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD 


WATERBURY  w 
WTR.  COMM. 
OSCAR  S.  JO 


PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  PWR .  CO. 
KENNEBECK  WTR.  PWR.  CO 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SAN80RN 


U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
INTERNATL  LOGGING  CORP.1 
RAYMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLINGS 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 


MENDON 

MIDOLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 
NANTUCKET  WB 
NEW  BEDFORD 
NEwBURYPORT 


UABBIN  INTAKE 


SALEM  CG  AIR  STATU 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHEL8URNE  FALLS 
SOUTHBH1DGE  3  SW 
SOUTH  E6REM0NT 

,  SPOT  POND 

I  SPRINGFIELD  ARMORY 

'  STERLING 


MBS 


FTTY 


HMti 


353  PISCA 


3651 


ROOST) 


UIS 


i  DA 


97  AROOSTOOK 
86,  SOMERSET 
83  WASHINGTON 
66,  ANDROSCOGGIN 
Bli  SOMERSET 


45    28 

69    35 

45    50 

67    59 

43    51 

70   48 

46    07 

67    48 

46    08 

67    50 

45    37 

70    16 

44    39 

67    39 

1060  MID!  MID1 


a  .Ml"- 


luN 


!  M1LL1N 

MOOSEHEAO 
NEW  GLOUCESTER 
WOLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
OOUOSSOC 
DORONO 
ORONO  2 
PATTEN 
PORTLAND 
PORTLAND  WB  AIRPORT 


RUMFORD  1  S 

RUMFORD 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SQUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  8UREN  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WEST  FORKS 

WOODLAND 


:  4927  SOMERSET 

I  5261  OXF0R0 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 

5*60;  SOMERSET 
5666  CUMBERLAND 
1  6425  PENOBSCOT 
6427  FRANKLIN 
6430  PENOBSCOT 
6435,  PENOBSCOT 
6565  PENOBSCOT 
| 6900  CUMBERLAND 
| 6905  CUMBERLAND 
6937'  AROOSTOOK 


7250|  KNOX 
7255i KNOX 
7325  OXFORD 
733ol  OXFORD 
7335, OXFORD 
7407  AROOSTOOK 
7479|  YORK 
7827, SOMERSET 
7940  OXFORD 

8301  HANCOCK 
83981  AROOSTOOK 
864l'  OXFORD 

8683  PISCATAQUIS 
6942'  OXFORD 
8965  AROOSTOOK 
9151  KENNEBEC 


45 

39 

45 

39 

45 

35 

43 

ST 

44 

57 

44 

52 

53 

01 

41 

40 

39 

46 

39 

45 

53 

06 

44 

06 

44 

12 

33 

a 

47 

11 

41 

28 

44 

46 

44 

35 

44 

14 

-.6 

*     4A 

02 

46 

09 

380 

7P 

7P 

290 

HID 

MIL. 

496 

MID 

Mil) 

410 

6P 

6P 

1160 

8A 

8A 

185 

7A 

7A 

182 

9? 

1160 

7A 

7A 

40 

5^ 

260 

6? 

6P 

7A 

9P 

36C 

flA 

8A 

405 

HID 

MID 

1028 

7A 

501 

8A 

8A 

124 

MID 

MID 

,      1510 

6A 

S 

r 

STAT 

:    h 

MRS 

^LNT 

H 

FED. 

931 


YORK 


I  9891.  WASHINGTON 


11 

I 

46    09 
44    52 

IS 

47    10 

9 

44    33 

1  3 

43     42 

1  1 

45     15 

9 

45   23 

14 

45    09 

68 

41     [ 

68 

27 

70 

15 

70 

19 

68 

00 

69 

11 

69 

07 

69 

70 

33 

70 

33 

70 

33 

6* 

53 

70 

69 

43 

70 

44 

68 

18 

68 

70 

59 

69 

08 

70 

52 

67 

57 

69 

39 

70 

37 

39 

70 

01 

67 

24 

CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOF1ELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
ISH  HATCHERY 
NNIE  P.  SAWYER 
GINIA  ALORICH 


VlATION  AGENCY 

WILLIAM  CUMM1NG 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 

H.  LAMONTAGNE 

FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
ARTHUR  L  CROUSE 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 


PER 


GREAT  NORTHERi 

OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ARMAND  VIOLETTE 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
TREFFLE  JANDREAU 
SANFORD  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
ERWIN  F.  MILLER 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
MAINE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO- 
FRANK  J  CORRIVEAU 
RICHARD  WALLINGFORD  JR 


GRAFTON 
GREENVIL1 

HANOvER 


JEFFERSON  4 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 


RUSSEL 


DOW 


COUNTY 


BERKSH1I 


.  2  0 


H|K£ 


!  0190'  WORCESTER 
0216; MIDDLESEX 
0408!  WORCESTER 

I  0535  MIDDLESEX 
0551  NORFOLK 

.  05621  HAMPSHIRE 
0666  WORCESTER 
0736  NORFOLK 


PLYMOUTH 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
BARNSTABLE 
| HAMPDEN 
,;  HAMPSHIRE 
1  SUFFOLK 


14. 

1561  WORCESTER 
17741  HAMPSHIRE 
2107  WORCESTER 
i  2369] MIDDLESEX 
24511  PLYMOUTH 
2501  DUKES 
2642  BRISTOL 
2806  WORCESTER 
2975'  M10DLESEX 
2997  NORFOLK 

3052:  WORCESTER 
3270.  MIODLESEX 

3401  WORCESTER 
3471  BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 
3624  PLYMOUTH 
3659  WORCESTER 
3702  HAMPDEN 
3713  BERKSHIRE 

3772  WORCESTER 

3821  BARNSTABLE 
3876  ESSEX 
3965  HAMPSHIRE 
4105  ESSEX 
4313  MIDDLESEX 
4449  BRISTOL 
'  WORCESTER 


WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON  1  NNE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMP TON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 


EVERETT  DAM 


711 


TMOUTi 


4744  ESSEX 

4760  WORCESTER 
5159  NANTUCKET 
5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 
5306  FRANKLIN 
5514  WORCESTER 
6004  NORFOLK 
6251  HAMPSHIRE 
6262  PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 

6322  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 
6425  HAMPSHIRE 


486  PLY 


370  ' 


LIN 


'  WORCES 
7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 
8154  WORCESTER 
8159  WORCESTER 
8181  BERKSHIRE 

8367  BRISTOL 
8573  WORCESTER 
8580  FRANKLIN 
8755  NORFOLK 

6793  HAMPSHIRE 
6843  BERKSHIRE 
9093  HAMPDEN 
9191  HAMPOEN 


316 


M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM! 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEER: 


WEATHER 


REAU 


UTH 
NSTABLE 
699  WORCESTER 
783  MIDDLESEX 
938  PLYMOUTH 
.977  ESSEX 
124  ESSEX 


4  42  40 

5  42  17 
10  42  42 


:FOLK 
MIDDLESEX 

9371  BERKSHIRE 
9362  HAMPDEN 
9780  WORCESTER 
9923  WORCESTER 
9928  WORCESTER 


1552  SULLIVAN 

1590  GRAFTON 
1647  COOS 
1663  MERRIMACK 


2670  H1LLSSORO 
2898  COOS 
2999  COOS 
3024  CHESHIRE 
3177  MERRIMACK 
3182  MERRIMACK 
3359  BELKNAP 
3530  GRAFTON 
3656  HILLSBORO 
3850  GRAFTON 

4062  HILLSBORO 
4218  MERRIMACK 
4234  HILLSBORO 
4329  COOS 
4399  CHESHIRE 
4475  BELKNAP 
4460  BELKNAP 
4556  COOS 
4568  GRAFTON 
4656  GRAFTON 


53    70  55 


100   5P   SP 


4    41 

38 

70 

56 

4    42 

50 

70 

55 

5    42 

28 

72 

21 

5  42  31 
4  41  59 

4  42  04 

5  42  22 
4  42  31 
4  41  47 
4  42  39 
4  42  32 

41  46  I 

41  50 

42  37  | 
42  03 
42  09 
42  27 
42  07 
42  27 
42  28 
42  17 

41  54 

42  38 
42  37 
42  11 


)     42 

16 

5    42 

10 

5    42 

07 

3    4? 

OB 

fa    42 

23 

5    43 

10 

5    42 

12 

5    4? 

41 

4    42 

16 

4    42 

18 

72  05 

73  25 

71  06 

72  35 
71  48 
71  48 

73  18  ! 

71  04 

72  13 
72  33 

71  15 

72  15 

73  09 
72  16 
72  42 
71  26 
71  19 


5  44  06 
1  44  29 
5  44  17 
10  43  19 
10  43  15 
10  43  36 
10  43  52 
5  44  10 
10  43  43 
5  43  23 


71  42    4000 


71  38 

71  30 
71  30 
71  07 

71  20 

72  04 
70  56 


1310  5P  5P 

1110  8A  8A 

1550  7A  7A 

480  8A  8A 

1000  8A 

660 


5P 


5  42  46 

10  43  27 

10  43  28 

10  43  27 

10  43  34 

10  42  46 

5  43  42 

10  43  07 


72  09 

71  40 

71  39 

71  25 


10 

5 

42    47 
44    22 

71    26 

5 

42    55 

72    17 

10 

43    33 

71    28 

10 

43    32 

71    28 

5 

44    30 

71    34 

5 

44     11 

71    54 

5 

43    36 

72    19 

.RESOURCES  COMM 


530 

HA 

90    MID     10P 

Hi, 

60      7P 

7P 

C 

20    MID 

12H 

40 

8A 

470       BA 

7A 

743       5P 

86 

160 

7A 

190    MID 

HID 

490 

8A 

690 

C 

870        9P 

9P 

20    MID 

MID 

685      8A 

8A 

190    MID 

MIC 

200       7P 

7P 

410 

7# 

9601 

It 

c 

375 

c 

220 

210      6P 

6P 

220      5P 

5P 

1370 

BA 

240    MID 

H|0 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
PHILIP  DATER 
U  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS,  MARY  E.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATION 
MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGH 
RICHARD  C.  BR1GHAM 
OEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. wTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

EARL  I 

MASS. I 

F.  ROBERT  SKILL1NG 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HARMON  E  FREEMAN 

new  ENGLAND  POWER  CO. 

MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  *  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

8ULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 


DIVISION 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 
COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  0RA1NARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WSRY 

DIVISION 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROT ON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN  01 

8RASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 

PATTEN 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  OAM 

ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  pump  sta 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EAST PORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD    2    NNW 
DIVISION 
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TabU  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


August 


S«pt*mb«i 


MASSACHUSETTS 

WESTERN    01 

ADAMS 

CUNWINGTON    HILL 
HOOSAC    TUNNEL 
KNIGHTVILLE    DAM 
PlTTSFIELD    WB    AIRPORT 

SOUTH    EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST    CUMMINGTON 


CENTRAL  02 

AMHERST 

8ARRE    FALLS    DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST    BRIMFIELD    DAM 

FIKHBURG    2    S 

FR AM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE    FALLS 
SPRINGFIELD    ARMORY 
TULLY    DAM 
TURNERS    FALLS 
WALPOLE 

WEST    MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER    FIELD 
WORCESTER    WB    AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL   03 

BOSTON    WB    AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 

TAUNTON 


NEW    HAMPSHIRE 

NORTHERN    01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST    CONN    LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
TtMOUNT     WASHINGTON 
PINKHAM    NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN    02 

BLACKWATER    DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 
EPPING 
FRANKL I N 
HANOVER 
KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABES1C  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA   2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO   2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFE BORO 


31.3 

26.3 

2S.6 

28.2 

32.8 

27.6 

29.2 

18. 1 

16.7 

16. 8M 

16.2 

10.0 

16.2 

14.8 

5.4 

16.7 

15.7 

17.7 

14.8 

20.8 

18.8 

24.  3M 

20. 1M 

19.8 

18.7 

19.9 

20.7 

17.0 

21.0 

22. 4M 

19.6 

23.2 

22.8 

20.8 

16.9 

23.6 

16.2 

19.8 

24.8 

21.0    1 

25.6 

20.4 

26.1 

20.7 

.'8.5 

22.4 

20.2 

23.2 

24.2 

27.1 

26.6 

25.5 

26.2 

20.3 

24.6 

17.9 

21.2 

25.8 

26.5 

26.7 

22.1 

22.5 

23.5 

29.5 

28.3 

27.6 

28.6 

29.1 

28.1 

29.5 

26.7 

31.8 

31.2 

30.7    | 

13.8 
13.8 
17.3 

17.8 
18.3 

10. 9M 


-  9.1 

-  9.3 

-  5.0 

-  5.5 


23.6 
20.0 
19.9 


27.1 
24.4 
28.5 


25.9 

29.9 
25.3 


17.5 
15.7 
18.3 


19.8 
19.9 
18.2 
13.6 


33.4 
32.0 
35.4 
32.8 
36.0 

33.8 
38.6 
33.9 


33.3 
36.8 
32.1 
34.2 


37.1 
37.3 
34.5 

34.0 


41.9 
42.9 
42.3 

44.3 
43.2 
41.2 


42.2 
45.7 
43.3 
46.4 

44.7 
48.9 
45.4 
44.4 
46.0 


43.8 
47.7 
43.3 


46.4 
47.5 
45.5 


39.2 
38.0 
38.3 
36.3 
37.8 

41.3 
40.0 
38.3 

37.1  I 

37.2  I 

38.7 

40.6 
3  7.8 


29.6 
2  9.7 
i7.fl 


19.7M 
29.8 
27.9 
13.1 


33.3 
3  1.8 
33.9 


45.9 

4  6.  0 

47.3 

48.6 
46.0 

47.0 


39.6 
40.0 
37.9 

37.6 

34.4 
40.2 
39.8 
19.9 
37.1 

38.3 


-  1.5 

53.6   -  1.7 

53.7 

53.0   -  1.6 


64.0 
63.1 
63.7 
64.0 


59.1 
58.6 
55.7 


54.2 

55.7 
55.0 


57.3 
58.1   - 
55.6  | 
55.8  I 


66.2 

65.2 
68.6 
66.8 
64.8 
68.1 

68.1 
69.8 
68.6 
67.6 


65.8 
67.8 
64.5 


66.6 

67.4 
66.6 


43.4 
41.0 
44.7 
43.8 
38.6 

43.7 
44.6 
43.0 
40. 9M 
42.4 


57.5 
57.4 
56.  2K 


58.6 
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55.5 
54.8 
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55.4 
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62.1 

63.1 
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61.2 

61.5 


63.4 
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65. 1M 

66.1 
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67.7 
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72.0 
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72.6 
70.6 
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74.7 
70.5 
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74.7 

72.0 
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71.4 
74.7 

71.4 


64.2 
67.8 

67. 9M 
49.4 
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72.6 
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69.2 
70.4 
72.0 
70.7 


69.8 
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65.4 
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69.4 
69.5 
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64.4 
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66.7 
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67.4 
68.4 
65.2 
65.6 


70.4 
67.6 
70.4 
66.5 
68.3 

70.2 
68.0 
68.0 


69.8 
68.9 
67.6 
66.2 

67.2 

70.9 
67.2 


54.6   -  4.3 


60.6 
58.1 
56.0 
58.9 


66.5  I  -  1.3 


6  0.9 
59,8 
56.9 


54.8 
57. 6M 
57.5 
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59.5 
60.  II 


56.6 

59.4 
58.7 
59.3 


60.6 
60.! 

57.8 
56.2 


55.6 
53.7 
56.5 
54.4 
58.0 

54. 4M 


57.9 
53.3 
57.8 
57.0 


56.9 
57.5 
55.2 
54.0 
55.6 


50.0 
49.6 
49.0 


41.6 
41.5 
42.0 


46. 5M 
46.6 

47.4 


49. 


46.7 
50.6 
45.8 


19.6  ,  -  6.6 

,4 
4  I  -  6.8 


4.7 

5.1 


43.9  k    2.1 

43.5  -  2.0 

43.7 

44.0  -  0.9 


19.1   -  6.9 


22.7   -  7. 


48.1 


0.6 


23.1 
23.2 
23.2 


20.0 
22.0 
18. OH1 
20.7 


45.9 

50.5  -  0.9 

47.2  -  1.3 
45.3 

47.9  -    1.1 

48.8  -  1.4 

50.3  -  0.5 

49.6  0.5 
49.1  -  0.9 
47.3 

45.1  -  1.3 

48.5  -  2.9 

44.0 


48.3 
49.1 
46.1 
46.2 


3.6 


47.5 

46.6 

46. 6M 

45.5 

46.8  I   3.4 


31. 8M 

25.0  - 
28.8 

26.1  -  6.6 


3.5 


30.8  |  - 

28.6   -  6.2 

27.2   -  6.6 

29.8 

24.2 

24.8 

25.4 


3.2 
3.2 


12.1 
12.6 
11.1 
10.5 


11.5   -  8.2 


39.9 
40.2 


17.3 
13.5 
19.6 


17.8 
13.8 
19.9 
18.  8M 


45.9 
46.3 
44.7 
42.4 


43.1 
44.5 
47.2 
45.0 


0.6 
-  0.6 
■  1.9 


50.2 
48.0 
48.2 

49.4 
52.3 
48.2   -  1.4 


-  0.5 

r  l.l 


44.0 

»2.1 

>5.5   -  0.1 

•  2.9 
46.3     0.3 

43.9 

45.7  0.0 
44.3  t  0.5 
45.5 


t  °-5 

r  '•! 


Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

RHODE  ISLAND  01 

BLOCK.  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEA5TERN  01 

8LOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS   FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO    1     SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK    2    E 

DIVISION 


17.8 
20.1 


-  2.5 

-  0.8 

-  0.3 

-  2.0 


20.1 

16.6 
19.5 

17.9 
20.? 

18.9 


18*6 
lb.  fi 
16.8 
14.0 
18. 5M 

1".? 


26.6 

22.9 
26.1 

26.3 

25.5 


12 

3 

9 

1 

10 

9 

10 

3 

10 

6 

12 

1 

13 

8 

3 

6 

12 

1 

10 

9 

14 

.0 

13 

.2 

U.J 

1*.9 


12.6 
10.7 
15.1 

12.3 

13.5 


-  4.8 

-  3.7 

-  3.4 

-  5.0 


37.8 
39. 3M 
38.9 


-  0.2 
1.4 
1.9 
1.2 


41.6 
42.9 


46.3 
47.8 
48.3 


37 

6 

40 

5 

40 

1 

40 

5 

39 

2 

41 

4 

78 

3P> 

39 

6 

35 

9 

38 

.7 

U2 

.0 

29.4 

24.1 

27.5 

0.1 

34.0 

26.0 

-    3.2 

31.7 

0.5 

31.8 

33.0 

1.3 

28.4 

30.8 

0.0 

31.8 

31.2 

1.9 

30.4 

25.6 

0.6 

32.4 

28.1 

-   1.7 

29.9 

0.9 

53.7 

54.5 


52.3 
56.2 
55.2 
53.9 
57.1 

54.9 


50.6 
54.2 
43.5 


43 

2 

41 

7 

41 

4 

36 

6 

44 

0 

39 

7M 

41 

.1 

July 


64.4 
64.9 


63.  5 
66.4 
65.3 
65.3 
67.5 

65.6 


60.7 
64.5 
64.0 

64.0 


64.7 
55.  OM 

64.1 


55.9 
5  3.8 
55.9 

55.6Mi 

54.8 


54.4 

54.0  I  -    1.1 
52.5    ! 

48.1  -    1.7 
54.6 

52.6MJ -   2.3 

52.7    ! -    1.3 


66.2 
70.4 


61.9 
64.5 


0.9    67.4       -    1.5 


70.6  I  -   0.6    68.2 


68.2  ; 

66.2  ' 

69.5  ; 

69.5  I 

68.6  ; 

66.3  I 
69.8  ! 
58. 4M 
66.5 


September 


O.T    58.7      -    5.9 


65 

6 

65 

5 

66 

8 

63 

6 

64 

8M 

67 

9 

65 

7 

66 

•  0 

64 

■  1 

63 

.1 

0.4 
1.0 

67.5 
70.8  1 
68.2 
66.0 

0.6 

68.1  | 

0.2 
0.7 

0.2 

70.4  | 
70.3  1 
72.2  1 
67.2 
70.9 

72. S 

0.6 

70.6 

0.3 
0.5 

71.9 
69.3 
68.0 
62.9 
71.5 

0.5 

69.  4* 

0.3 

68.8 

65.6 
64.1 


53.9  : 
56.0  I   -    3. 


59.7 
57.6 
58.6 
60.0 
59.6 


46.6 
54.1 

54.0 
53.1 


52.7 
53.5 


52.2 
55.8 
54.0 
50.1 


56.4 
53.5 
56.9 
54.1 
56.1 


57.3 
3.5    55.7 


6  3.1 
56.6 

6  5.5 


.61^   -   3.7 


56.1 

54.1      -    3.9 

53.7 


40.2 
4.!    41.7 


48.8 
45.  6M 
45.9 

48.1 
46.6 


56.3 

=  4.1 


53.2 
51.8  I 
52.2 
48.7 

49.  7M 
51.6 


47.1 


4.9 


40.9 
40.9 

40.0 
35.9 


42.9 
43.0 


42.6 
41.1 
41.0 

4.3    38.0 
43.6 


17.1 
17.5  , 


30.0  - 
22.  5M 
24.7      -   7.1 
28.4 

24.7      -   7. 

26.1  I   -    7. 


46.9  U    1.4 

48.5  |-    0.6 

49.8  [■    0.3 

48.9  \-    1.3 


38.9 
42.1 
41.6 


10.8 
13.4 

13.4 

7.9 


11.3  1  -    9.1 


15.1 
16.2 


3.9    12. 5M  -10.4 


-1.0 


44.8 
44.3 


44.6 
6.4  43.2 
42.7 
38.5 
45.1 


6.8 


41.6 


0.6 

1.5 

2.6 
1.0 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Arm 

ual 

Station 
and 
Depth 

HI 

< 

a 
1 

> 

< 

0 

a 

« 

« 

1 

i 

* 

o 

a 
0 

4 

0 

a 

H 

oi 
< 

a 

ID 

> 
< 

a 

0 

.a 
w 

ID 
0> 

> 

< 

1 

< 

0 

a 
J 

w 

< 

a 

0* 

> 
< 

a 

e 

< 

$ 

a 
3 

H 

0 

■ 
< 

| 

STORRS,    CONNECTICUT 
1    INCH 
4    INCHES 
8    INCHES 

31.5 

34/26 

34.3 

43/30 

45.3 

57/30 

56.4 

68/44 

66.9 

84757 

74.0 

85/63 

71.4 

82/62 

62.7 

74/48 

56.6 

64/43 

46.6 

54/38 

33.8 

38/31 

50.9 

85/26 

34.2 

37/30 

34.0 

36/31 

36.3 

43/32 

48.2 

56/34 

60.2 

69/50 

71.0 

83/64 

76.3 

85/68 

74.5 

80/69 

66.5 

74/58 

61.0 

65/52 

52.8 

56/48 

41.3 

46/38 

54.7 

33.9 

37/32 

34.0 

36/32 

33.9 

34/33 

43.8 

50/34 

54.3 

63/45 

64.7 

70/58 

69.9 

76/63 

69.1 

74/62 

64.6 

68/52 

55.5 

60/46 

47.5 

53/42 

35.9 

42/33 

KINGSTON,    RHOOE    ISLAND 
4    INCHES 

28.8 

31/24 

— 

41.4 

52/31 

53.0 

63/42 

64.6 

74/53 

70.7 

79/62 

69.1 

75/62 

61.6 

73/52 

" 

-/- 

47.2 

54/39 

34.4 

42/30 

- 

79/— 

— ,_- 

30.4 

31/29 

- 

— /— 

40.5 

48/31 

52.2 

60/44 

63.9 

71/58 

70.1 

77/65 

69.8 

74/65 

63.0 

72/56 

" 

— /  — 

47.6 

52/42 

35.8 

41/31 

-/- 

33.0 

34/33 

_ 

— /— 

39.7 

45/33 

51.0 

56/46 

61.7 

66/56 

68.2 

72/65 

68.9 

71/67 

64.0 

67/61 

" 

/ 

50.1 

53/47 

40.0 

47/36 

24    INCHES 

- 

_,_- 

35.6 

36/35 

" 

-/- 

39.6 

43/36 

49.4 

54/44 

59.3 

64/54 

66.2 

70/64 

66.2 

69/67 

63.0 

67/59 

/ 

52.2 

55/49 

42.5 

48/39 

BURLINGTON,    VERMONT 
1    INCH 

30.3 

31/28 

28.7 

30/27 

30.5 

37/28 

40.3 

53/30 

52.5 

65/38 

67.0 

97/54 

72.5 

96/60 

66.0 

80/52 

57.8 

73/39 

50.9 

62/35 

44. C 

51/2S 

30.3 

35/25 

47.6 

97/25 

30.8 

32/29 

29.0 

30/28 

30.6 

35/28 

40.1 

52/30 

52.2 

63/39 

" 

4    INCHES 

— •/  — 

" 

-/- 

" 

— /— 

" 

-/- 

" 

-/- 

65.7 

93/56 

71.3 
69.4 

93/63 
84/63 

66.2 
65.5 

77/55 
71/57 

58.1 
58.3 

74/42 
67/42 

51.1 
51.5 

58/38 
56/41 

43. 

44. 

50/31 
49/3* 

31.  e 

33.4 

39/26 

84/— 

8    INCHES 

~ 

/ 

1 

32.3 

33/31 

30.3 

32/30 

30.8 

32/29 

38.3 

45/31 

50.1 

56/42 

" 

-'- 

._ 

60/54 

67.9 

74/63 

65.3 

70/58 

58.5 

67/42 

51. e 

56/4: 

45.0   49/3t 

34.' 

12    INCHES 

"' 

' 

JUNE    1ST    1",4",8",12" 
STORRS,    CONN. 

KINGSTON,     R.     I. 
BURLINGTON   U   OF    VT . ,    VT. 


S^/GROU^    ^ZltnisV^T pSZSf RX^\»l^    ^'tVr^COOSRIOGE    LOAM.       GROUND   COVER.       GRASS    SOD. 

isssfssez  .4-^8  ess  -  "TrHf^s?  slstSvS  ou£,"%>r  ro^To^.T? ^rn^ss.™; 

ffi^^iS^^ii^S^^L'"^^*""^^  " THERM0C0UPLE  WITH  BEN0IX-FR,EZ  REC0R0ER"  12" A 

MONTHLY    AVERAGis'irOBTA^ED   ^^INGJ^    AVERAGE    OF    DAILY    MAX    AND  MINV£UES  ^       ^^    ^         ^^    6LUEGRASS. 

^TRUM^A?^;       ^ES^lT^S^^LScTSSicTlS^O    A  BROWN    ELECTRONS    POTENTIOMETER. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BAKERSVILLE 
BARKMAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
TORRINGTON 

WEST  HARTLAND 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

DIVISION 

CENTRAL  02 

ANSON  I A 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLAN' 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOtCOTT  RESERVOIR 


2. 751-  1.27 


2,92- 
2.78 

2.61 


2.06 
3.03 
2.66f- 


2.47 
3.12 
2.81 
3.06 


2.34-  1.35 


2.84-  1.12 


2.95 
1.99 
2.62 


OIVISION 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE    KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

6RASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
G I LEAD 

GREENVILLE 

HAYNE5VILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET  2.40- 

MILLINOCKET  FAA  AP  2.38 

MOOSEHEAD  2.61 

OOUOSSOC 
PATTEN 
PRESOUE    ISLE 
RIPOGENUS    DArf 
ST    FRANCIS 

SOUTH    ANDOVER 
SOUA    PAN    DAM 
TELOS    DAM 
UPPER    DAM 
VAN    8UREN    2 

WEST    FORKS 


3.24 
1.87 
2.26 


E2.41- 
2.02 
2.00 

2.69- 

3.85 

2.25 


April 


3.60 
3.27 

3.17J 
2.75k 
2.75^ 

4.24! 


2.20 
3.44 
3.60 
3.21 


3.72 
3.4lf- 

1.68- 


3.28 
3.75, 
3.00 


May 


l.*9(- 

1.071- 


1.88 
1.06J 

1.30 

.93 
•  98 
.99' 

1.25-    2.64 


2.90 

-1.35 

4.41 

3.77 

-    1.06 

4.16 

3.60 

I-    1.02 

3.99 

3.36 

3.69 

3.09 

3.95 

3.55 

-    1.02 

2. '71 

2.35 

-       .57 

2.63 

2.22 

-       .16 

2.62 

-       .02 

2.12 

4.03 

2.64 

-      .61 

2.90 

1.74 

2.30 

-       .39 

2.42 

■       .23 

2.38 

J. 22 

.81 

l.es 

■1.34 

2.31 

2.47 

.33 

E2.77 

2.63 

.29 

1.69 

1.12 

1.41 

2.63 

.26 

2.73 

2.13 

.63 

2.321 

.56 

2.11 
.83 

.7- 

1.34 

1.37 

3.36 

1.22 

- 

1.5; 

- 

E    .94 

.64 

.85 

_ 

3.02 

1.58 

E2.45 

.70 

.77 

.76 

1.16 

2.27 

.81 

1.25 

.82 

1.27 

3.27 

1.11 

1.29 

.77 

.88 

.73 

1.45 

.64 

2.60, 
2.12^    1. 


4.52 

4.15 

4.32 

5.791     1.24 

5.571     1.17 


1.921 
3.19^    1. 


2.03r    1.66 


1.07 
1.40 
2.00 


2.55 

2.94 

E2.47 
2.41 
2.64 
2.31 

2.34 


2.32f- 

2.81 
2.62- 


3.60 
4.93 
3.46; 


2.47 

3.45^ 
3.7ll 
2.86 

1.85 
2.61 


July 


.03: 


3.97 
3.62 
2.82 
3.34 


2.90 
3.10 
1.80 


2.45 
1.94 
3.67 
3.27 
3.04 

2.49 


2.06k    1.12 


2.02 
2.39 


1.63^   2.40 
l.lOi 
1.29! 
.95-   2.53 


1.47+-   2.59 


Augu«t 


4.94 
3.83! 
6.00 
5.04 

4.96| 

5.63| 

6.91 

5.14 


3.41 
2.52 

2.94' 
1.97 

3.29 


S*pt«mbar 


-    l.H      3.87 


2.68 
3.6d- 


5.44 
4.56 
5.91 
4.79 
3.65 

4.16 


5.73J 
3.83- 
3.33- 
3.01 
3.51-      .54 

4.87 


1.67-    2.99 


1.31-  2.56 
1.59-  2.42 
1.13 


1.92 

2.12 

2.71 
1.79- 
2.0S 
2.5* 


1.91 


2.23-    2.27 


4.47 

4.66 
4.14^ 

4.21! 
4.491 

3.85J 

4.00! 


6.17      1.69 


7.15 
6.22 
6.02 
-    3.23)      5.71       1.62 


3.44J 


3.23-    1.16 
2.84 
2.60-    1.33 


43      2.21-    2.43      2.94-    1.13 


5.12,      1.83 


4.82 
7.45 
7.92 
4.75 

6.89 
9.20 
9.75 
8.49 
4.67 

3.97 


4.90      1.38 


7.00 
6.74 
7.60 


.751      7.0 


1.13 
3.45 


"    1 

.42-    3.09 


•  44-   ; 
.35-    2.83 
.66, 
.64! 


2.07- 
2.40^ 


2 

49 

2 

40 

2 

45 

2 

47 

2 

21 

6.01       1.77 


6.93      2.39 


7.31! 

5.62!     1.67 

5.66      1.82 


6.631     3.90 


7.53 

5.8o! 

8.351 
6.26 
7.99 
7.47 


2.56-    1.07 


39.12 
35.00 

39.06-    7.57 
35.78U   6.69 

44.75 

38.56 

37.46 

E35.76 

37.25 

41.50 
34.44 
38.32 

37.49-    9.43 


1.76 


6 
8 

3 

1 

9-   3.27 

i 

3-      .37 

3         .04 

1 

1.60 

)(-    1.88 

-  .13 

-  1.38 

-  1.67 

-  1.72 

-      .58 

r      .06 

.18 

.54 

-    1.20 

L   .45 

5.78 

6.81 

7.281      2.30 

7.65 

8.58' 

7.83! 

7.16 
8.16! 


7.20i      2.96 


6.41]     4.96 


2.71 
E3.19- 
1.95 


2.42-    1.05 


6.66 
5.46 
13.89 


6.35      2.84 
8.86      4.75 


6.22      2.88 

8.54 

6.561      3.20 

4.95] 

7.76 

6.941      3.30 


44.09 
E28.35 
36.24 
40.38 
40.77 

E39.4B 

.91    E39. 53-10. 16 

36.60 

40.24 

42.36 

E39.25 
33.29-10.68 
36.92i-    6.00 

E35.29 
33.27 


2.68-    1.61 
2. 6O1 
2.45 
2.63 


2.91 

2.40- 

2.91! 


8.11 


2.16-    1.35 


2.35-    2.03 


2.41-    1.61 


2.38-    1.52 


42.18- 
42.69 
40.58 
E39.56 
34.76 

42.70 
38.72 
40.03 
39.00 
39.70 

33.30 

41.70 

34.87- 

44.47 

39.97 

42.83 
39.39 
42.52 
47.03 


30.76^4.11 
38.76! 

39.04-11.80 
36.36 
38.20k    7.82 

39.95 
34.64 
39.80 
38.29 
E37.33 

36.41-10.66 


1.341 

1.59^ 


1.15-    2.00 


37.64 

39. 77'      1.60 
E43.33! 
39.35,      3.04 


2.11-    1.32 


0-1.7 
9^    1.1 


1.65-    1.20 


44.26! 

42.65-       .69 
E46.49 
43.55 

39.83;  2.84 
35.92L      .14 

38.27 

33.24-  6.80 
39.73-  2.22 
41.29 


1.50 
1.43 


41.38      4.15 


32.27L    4,56 


Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWlSTON 

MAO I SON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EAST PORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WEST  OTIS 

DIVISION 

CENTRAL  02 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
8UFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FR AM INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HU8BAR0STON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
N0RTH8RIDGE 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELO  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 


30.53-14.38 

36.98 

40.25 

32. 20-1*. 81 

40.52-  8.64 
E37.14-  7.97 
38.74-  7.88 
32.51 
31.23-12.31 

38.57 
36.41 

35.61-10.88 
E39.86 


T«bl»  2-Contmuxl 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON  1  NNE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL  03 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAHP  WELLFLEET 

CHATHAM  LTSTA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PEMBROKE 

PLYMOUTH 
PR0V1NCET0WN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 


DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
TT  CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
TT  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

YORK  POND 


SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWULIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GREENVILLE 

HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO   2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYND€BORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WINDHAM 


3.95 
2.96i 

id 


3.791 
3.13h 

3.46k 


3.89- 
3.55 

3.65- 
3.72- 
3.17 

E2.86 
3.70- 
4.08r 
2.98k 
4.39 


3.87 
3.21 
3.59 


February 


3.1*. 

3.B4 

3.60 
3.03 


3.13k 
3.95] 
3.*.  4 


3.44- 
2.72;- 
4.46 


r.:*<- 


k      .80 

.78 

2.01 


2.94 
2.33 
2.31 


2.65-    1.08 


2.98 

2.55- 

2.71 

2.66 

1.91 


3.36 
2.72k 
2.63k 


2.45 
2.67 
2.63 

3.211 


2.26^ 


2.90| 
2.65! 
1.62] 

1.82 


2.95 
2.91 
3.05 
3.50 


1.83k 

2.67 


2.46 
2.42 
2.67 
3.29 


5.20 

4.39 
4.21 

4.25 

4.18k 
5.97' 
3.71- 


5.13 

4.25r 
4.05- 


1.89 
1.41 


-    2.04 
2.43 


4 

24 

3 

Z6L 

5 

27 

3 

8b 

3 

86 

6 

93 

4 

44 

4 

16, 

4 

4 

3 

93 

1.15 

1.451 
1.22-   2.57 

.64-  3 
l.lOf-  2 
2.52-    1.24 

2.30J-  1.43 
1.39k  2.32 
.69k  3.36 
.96r    3.17 


May 


5.87 


6.28 

8.11 

3.97 

6.43       3.08 

3.97 


2.46- 
7.66 
5.04- 


1.84 
2.64k 


1.32-   2.54 


2.83^ 

2.92 

2.96 


2.90k 
3.12! 
4.10! 


3.45 

3.25 

.21 

6.97 

1.0E 

4.06 

-   .68 

2.65 

2.60 

3.60 

.17 

3.3! 


4.07 
3.21 
5.55 


4.62       1.39 


2.11r    1.07 


2.55-  1.48 
2.43-  1.01 
2.68 


2.02^-  1.19 
4.31'-  1.53 
3.29^-    1.67 


2.731-    1.09 


2.501- 


2.40 
4.05i 
3.49. 
1.93)-    1.87 


3.54)-       .20 


1.68-    1 
1.521-    1.95 
1.29 
1.04 

1.28J 

1.85k    1.28 
1.51r    2.11 


1.68 
3.49p 


1.12 

3.42 

1.44 

2.61 

:1.08 

3.71 

1.31 

-  2.33 

3.17 

1.23 

-  2.25 

2.43 

1.27 

3.20 

1.14 

2.74 

1.00 

2.1« 

1.98 

3.74 

1.53 

3.55 

1.71 

2.58 

1.06 

2.67 

1.39 

2.66 

1.17 

3.26 

2.17-    1.00 


2.48-  1.34 
2.93(-  1.01 
3.00 

3.50 


1.42-    2.20 
4.17 
2.85 
2.48-    1.36 

2.37-    1.34 


1.92-    1.56 
2.16(-      .95 


2.B1- 
1.23- 


1.28-    1.77 


1.15 
1.95 
1.61 


2.151-   1.45 
2.14-   1.07 


2.85! 

1.47k   2. 
1.30-   2.89 


2.73-   2. 
1.34-   2. 

3.60] 
2.76k    2. 


1.22-  2.80 
4.99-  1.51 
2.17k   2.81 

2.60 
1.46 
2.33-   2.28 

2.32k   1.98 


1.22-   2.38 


2.03 
1.29^   1. 


2.76 
1.80 
1.43 


J-   1.4! 
-    1.81 


1.47-  1.83 
1.92*-  1.89 
1.40, 


2.37, 
2.61-    1 
1.82 
1.85f    1.70 


1.30k   2.37 


1.51 
1.2 
2.65 

l.»8k.    1.75 

2.17k    1.43 


1.72k    1.16 


Auguit 


S«pt«mb»i 


2.17-      .79 


4.05 
4.66 


2.22k    1.9 
3.10 
3.60, 
2.65k   1.59 

2.36-    1.43 


2.94, 
1.67k-    1.99 
3.27- 


2.61-  1.6 
2.59!-  2.0 
2.82 


2.1 lp   1.13 


T7&- 


3.99 
3.65) 
3.98- 


5.35j 
3.62k 
3.91J 
5.60! 

,76| 


3.44 
3.69- 


2.59- 


4.80] 
3.1 

3a3 

3.09- 
3.34r 
2.41 


1.73L    2.25 
2.70- 

2.95- 


4.77^ 

5.93 
3.84] 
4.751 


4.41 
5.02 
4.15 


4.38,  1.05 
4.56 

5.14  1. 

4.961  1.06 


5 

62 

12 

77 

4 

&? 

u 

01 

5 
5 

26 

84 

2.19-    1.06 


1.36-    1.87 


1.25^    1.89 


1.59-  1.85 
1.99 
1.53r  1.70 
1.65-    1.89 


2.23k    1.11 

2.31-    1.04 

.28-    1.06 


.92 


1.28-  1.77 
2.40- 
2.11-  1.34 
1.83-  1.75 
2.93 

1.77 


1.76-    1.92 
1.68J-    1.62 

2.28-    1.05 


8.30      4.22 


6.50 
8.-20 


7.34      3.20 


2.08-    1.29 


2.43-    1.17 


37.08-    6.04 
38.31 
34.34 
39.08-    6.33 

36.16-    8.33 


3.81 
2.84 


3.63 
3.03- 
2.66- 


5.63      1.03 
3.80 
5.94      1 
4.26- 

7.36 


8.03 
5.78 
7.17 
3.49- 


3.68 
1.32 
3.26 
.56 


4.49 
10.17      5. 
6.51      2.26 
6.14       1.64 

5.09] 

6.23 


3.05-      .59 


1.31-   2.54 

1.29k 

1.14 


1.19 
Oi-   3.90 
1.55-    3.46 

2.00 
1.82 
2.29p   2.07 


3.89k    2.30 
2.31-    2.93 


E2.82 
E2.65 
2.94 


9.91       5.141 
6.001      1.68 


5.96      1.85 


7.251     3.79 
5.57!     2.48 


45.67 

34.84-  7.93 
39.24-    1.72 

36.87 

42.57-  4.28 
43.00 

39.29-  5.99 
38.19k  7.96 
41.58 

E40.13 

40.46-  4.23 

41.70-  3.54 

34.86-  6.40 

49.24  5.58 

35.69-  5.36 
43.45  .77 
43.20-  .77 
42.18-  4.10 
E41.27 

41.04 

38.03 
E39.44 
E45.71 


40.53-  2.84 


34.55 

34,80-  3.64 
29.66-  6.43 
46.30 


7.68 

6.31 
E4.91 

6.23  2.98 
17.57  10.96 
12.53i   6.78 

8.19] 
4.38; 

8.79] 

7.341      3.46 


2.19- 

1.52-    ] 
2.08 
2.62k 
2.33 

1.62 
E1.75, 
1.60-  1.16 
7.47  1.16 
2.41-    2.37 

2.77 
1.36 
1.99k    1.29 


40.33- 

34.92- 

40.38 

43.54- 

33.09 


E32.24 
32.86-   4.17 
85.92    11.83 
46.56-10.15 

38.53 
29.63 

41.10-    3.05 

37.27-    5.48 


h.-z 


2.51-    1.31 


.75k    1.63 
.84-    1.02 


6.781      3.06 


10.31      6.14 


6.35^     2.33 


1.53 

1.57!-  1.68 
2.46 
E3.43< 
2.00(-  1.59 
2.45 

2.27 


39.60-    2.58 


9.04 

E8.67I 
E5.35 
5.76! 
8.71 
7.90! 


2.27 

2.47 
1.71k  1.01 
2.18-  .95 
2.22 

1.67 


32.56-11.53 
32.32k    8.87 
29.21 
38.86 

E35.66 
E24. 88-12. 42 
31.20-   9.51 


5.86 
3.65 


ii. 


7.81 
8.38! 
3.62 
8.18       t 
6.60       3.04 


E2.80 
2.54- 
2.04- 


33.86 

34.00 
E34.87 
35.09-    7.20 

27.73-11.27 

E40.34 

27.56 
E 36.66 
E34.35 

39.17! 

31.98 
36.06 
E35.45 
30.31 
42.93 

31.22 
34.49 
37.40 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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RHODE  ISLAND 

HODE  ISLAND  01 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BETHEL  4  N 

BLOOHFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

OILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIODLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MORRISV1LLE  2 
tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
5AINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELD  2  WSW 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

UNION    VILLAGE    DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
WHIT  INGHAM    3    W 
WOODSTOCK    2    E 


fMVISION 


3.01 
2.73- 


3.65 

E3.64 

3.40 


3.38 
3.41 


? 

76 

1 

94 

2 

T*. 

2 

.57 

El 

89 

1 

7R 

1 

6fc 

3.32 

2.64 
2.79- 


2.  42 
E2.13 
2.23- 


2.53 
1.95 
2.66 

1.92 
3.92 
1.S2 
1.62 


3.69 
2.89 
4.92 


February 


3.43 
3.26 


2.94 
2.25 
El. 79 


April 


E3.21 
3.60 
4.05 
3.78 

3.90 

3.72 


3.50 
1.66 
1.66 


3.94 
7.03 
3.19 


i|-  2.46 
1.75 
2.13 


.69 
1.55 


2.17-      .47 


2.12 

2.44 
2.42 
4.12 
2.02 


2.09 

2.35 

.24 

2.64 

2.10 

3.15 

1.86 

2.86 

1.57 

-       .95 

1.94 

2.17 

2.20 

-       .43 

2.53 

-       .75 

4.02 

.40 

3.91 

-      .89 

3.64 

3.52 

4.X3 

-      .07 

4.96 

.70 

4.86 

.28 

4.17 

-      .65 

3.31 

2.26 

3.16 

-      .41 

4.0" 

4.4" 

.04 

3.79 

.44 

3.63 

-      .10 

3.32 
E3.63 

3.24 


3.25 

3.47 
2.73 
1.62 
3.41 
1.99 

2.49 


1.38 
1.34 


2.26- 

3.94 

3.02 

3.05r 

2.25- 

1.95! 

3.39 


-  2.35 

-  1 
2.70 


2.07 
2.34 
2.22 
2.32 


1.23 
1.68- 
2.17 
2.24 

1.79k 

1.99- 


3.32 
3.63 
2.02-    1.59 


3.00k 
4.37k 
3.70 
4.45 


2.25 

-    2.1i 

3.86 

5.10 

-    2.32 

4.59 

-    1.73 

2.97 

-    1.89 

3.75 

.94k    1.62 

2.18 

1.45(-    1.57 
1.44 
3.54 


3.91 
1.91 


2.55 
2.96 
1.28 
1.20 


1.28 
3.94 
2.05 


1.64 
2.49! 

3.74k      .02 
1  .20 
2.33k   1.03 

3.55, 


2.25f    1.58 


1.90-    1.59 


2.22-  1.75 
3.73-  .23 
2.20 
3.71 

2.64 

1.45|-  3.25 
2.97k  1.34 
2.49f    2.19 


2.18 
2.65- 


2.94 
4.69 
3.69 
3.35 


,-      .47 
i-    3.12 


)  .10 
-    1.69 


3.23 


3.20 
5.79 
2.73k    1.41 
3.76! 
2.78k 


2.55| 


2.53k    1.90 


2.79-    1.06 


4.96 
1.92 
2.81 
3.82 
1.56-    2.40 

1.51 

3.01 


3.04 
6.59 
6.95! 
2.7 

T.e 

9.65 

4.98 
4.50 
2.81 
2.1 

4.53 


September 


1.40 
2.60-    1.21 


1.62r-    1.58 

4.83| 

3.93J         .19 

4.43 
4.10J 

3.90 

3.78 


5.011 
2.39k 


2k      .26 
2      1.25 


3.53 
4.36^ 
5.87!      2.54 

4.81       1.44 


1.311-    2 
2.02k    2.34 
2.40k   2 


.25k  2.13 
1.88 

,08r  2.57 
1.58 


1.69k    2.39       3.56 


E4.49 
6.84 
3.59 


2.70k 
3.82- 


2.70k 
2.67 
3.68- 
2.73- 


1.49 
1.58 
1.94-    1.35 


1.68 
1.67 


1.08k    2 
1.051 

1.17i 
.46! 

2.02k   1 

1.58k   2.11 


2.341 
1.42* 
1.95 
1.37! 


1.26- 

1.16 
•  22h 


5.77      2.06      3.24-      .35 
8.16!  2.43; 

6.89      2.32 

6.0S| 


.76p  ; 

.29' 

.05-    2.72 


.63-    2.82 
.53*    2.72 


6.53      2.42 

7.13 

6.691      2.36 


5.43 
5.00 
5.06 


E5.35' 
E6.99 
5.49' 


6.73      2.87 


2.76^   1.00 
2.12' 
2.15-   1.47 

2.72 

2.54-    1.17 


34.91k    6.31 


42.04-    2.78 
E39.65 
39.50-    2.63 


39.84! 
39.21k 


2.21 


1.58- 

1.68, 

E2.31- 

2.24 
2.04 

2.33f-      .96 
1.61k      .98 


26.83. 

E36.82k 

35.17 

24.25-13.27 
38.50 

E39.87 

.26    E25.91-    7.78 

26.741 

29.35! 

24.61 

E33.30 
E49.80 

38.66,      1.78 

31.83: 
E25.74- 


2.08! 
El. 69 
1.92-    1.13 


1.72 

1.56      1.65>- 


2.55-  1.09 
1.81k  1.78 
3.03k  1.57 
2.831 
2.87 

3.30|-  1.22 
2.68-  2.49 
2.73k  2.07 
2.66k    2.26 

2.50J 

1.7S 


68-    1. 

56)-    1. 


.51-  2.39 
.37-  3.01 
.69-    : 


.44k    3.93 
.48-    3.63 

•  60k  : 


1.07k     1.94 


.57-    2.80      6.86 


5.09! 
3.95J 
5.02 
3.67 
7.151 

5.3,! 
6.79! 
3.54! 
3.94i 

3.671 


6.02  2.02 
7.19  3.37 
6.31       1.33 


8.11 
8.28 
8.33 


1.49 
2.77 


8.26 


37.96 
33.22 

33.32-  9.83 
29.77-  6.22 
24.82 

32.66 

E33.08 
36.73k    2.65 

31.84-    5.63 


1.24-    1.07 


1.91- 
2.07- 
2.80- 
2.35 


3.43- 
3.60' 
2.90- 


.97 
.77 
1.03 


3.69 
3.28-    ] 
2.06-    ] 

2.33-    1.17 


32.04 

26.23 

-    6. 

98 

31.98 

24.61 

38.97 

31.53 

37.60 

E23.93 

-n. 

78 

32.66 

26.79 

29.84 

-    7. 

65 

32.71 

-    7 

97 

33.05 

-10 

09 

39.83 

^12 

16 

31.46 

44.22 

40.81 

-    8 

13 

43.61 

r    9 

94 

43.  4C 

-10 

92 

42.55 

-10 

96 

32.42 

23.52 

33.11 

-10 

01 

39.91 

41. 8' 

L    9 

.72 

26.9? 

-1*. 

.18 

34.89-    9.46 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1963  was  included  each  month  except:    January,   March,  May, 
and  September  issues  of  this  publication. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 
1963 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESQUE  ISLE 

RIP06ENUS  DAM 

ST  FRANCIS 
SOUA-PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  8UREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SC 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
8RUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 


X 


7-25+ 
7-26  + 


7-    3+ 
7-2  6+ 


7-26+ 
7-26 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


7-28 
7-    1 
7-20+ 
7-    2  + 

7-27 


7-26+ 
7-25 


7-26+ 
7-26 


7-28  + 
7-26+ 
7-28+ 
7-26 

7-; 


7-29 


2-    9+ 
12-31 
12-31 
12-31 

2-    8 

1-29 
12-31 

2-  8 
12-31 
12-31 


7-26+ 

-11 

7-26 

-19 

7-28 

7-27+ 

-2  3 

7-26+ 

7-26 

-25 

7-28+ 

-28 

7-27+ 

7-26 

-26 

7-26 

-15 

7-28 

-26 

7-28+ 

-30 

7-26 

-16 

7-    2 

-20 

7-    2 

-17 

7-28+ 

-19 

7-28+ 

-24 

7-27 

-27 

7-29 

-24 

7-26 

-    8 

7-27+ 

-2  3 

7-26+ 

-14 

7-26 

-14 

7-26 

-10 

7-26 

-17 

7-27 

-17 

7-27 

7-26 

-   5 

7-28+ 

-21 

1-17+ 
1-26 
2-   4+ 


1-26 

1-26 

2-  4+ 
1-17 
2-27+ 
2-23 


1-26 
1-26 
2-    5-1 


2-27+ 
2-27+ 


2-27 
12-31+ 


12-31 

12-31 

2-23 


2-23 

12-31 


12-31 
12-31 


3-11 
3-24 


3-    1 
2-27 


3-    1 

3-    3 


4-    7 

4-    8    11       4-14 


3-16 
3-24 
3-24 


3-    1 

3-16 


24 'or 
below 


4-  5 
3-24 
4-    6 

4-    6 

4-29 


4-27 
5-24 


4-  9 
5-13 
5-2  5 
4-26 
4-26 


5-17 
5-16 
5-24 
5-13 

5-13 
5-16 
5-13 
5-25 


-'4 

4-    6 

22 

4-    8 

17 

4-17 

22 

5-13 

24 

5-13 

24 

4-29 

24 

4-27 

23 

5-24 

24 

4-    6 

2  0 

4-29 

.9 

5-13 

>2 

5-13 

!3 

4-29 

21 

4-29 

20 

4-29 

24 

4-29 

23 

5-13 

24 

5-    6 

>4 

4-28 

'2 

4-17 

!0 

4-    5 

'4 

4-14 

»2 

4-    6 

>4 

4-29 

3 

4-29 

2 

4-    6 

4 

4-29 

32    or 
below 


5-13 
5-15 


4-    6    31 
4-29   [32 
4-26 
4-26 
4-29 


32 


First  fall  minimum  of 


32   or 
below 


5-25    32   ;    9-24 


5-26 

6-10 
5-24 

5-24 
5-25 
5-26 
5-25 
5-16 

5-13 
6-10 


9-14 
9-24 
9-24 

9-24 
9-24 


9-24 
9-24 
9-11 
9-24 
9-24 

9-24 


9-24 
9-24 


11-15 

9-24 

11-13 

11-   4 

9-24 


5-12 
5-11 
5-12 
5-25 


5-13 
5-25 


5-16 
5-13 
5-24 
5-12 
4-2  5 

5-13 
5-24 
5-12 
5-11 


9-    5 
9-    5 


9-    5 
9-14 


9-14 
9-24 
9-    5 


9-14 
9-14 


9-13 
9-14 


24 

24 
10-10 


9-24 
11-14 

11-14 
9-24 

11-14 


24"  or 
below 


11-25 
11-25 
11-25 


11-14 
11-25 
9-24 
11-25 
11-    4 

11-26 
11-26 


11-26 
11-14 
9-24 
11-26 
11-25 

11-25 
9-24 
11-26 
11-26 
11-26 


20'  or 
below 


9-14 

26 

9-14 

2? 

9-14 

27 

9-14 

2  8 

9-24 

26 

9-14 

26 

9-14 

26 

9-24 

26 

9-14 

27 

10-10 

2  8 

9-24 

28 

10-10 

28 

9-14 

2  8 

9-14 

2  7 

9-14 

2  8 

9-24 

2  6 

10-10 

24 

9-24 

27 

11-17 

27 

10-    5 

27 

9-14 

J  6 

9-14 

26 

9-14 

2  8 

9-24 

27 

10-10 

23 

9-24 

27 

9-24 

25 

10-10 

24 

10-10 

26 

10-10 

25 

11-16 

28 

10-10 

'8 

11-17 

2  8 

10-10 

26 

9-24 

24 

11-25 

27 

9-14 

2  8 

10 

-14 

11 

-25 

11 

-26 

12 

-12 

11 

-26 

12 

-    5 

12 

-    2 

11 

-25 

11 

-14 

10 

-    9 

9 

-14 

10 

-10 

9- 

-14 

10- 

-   9 

10- 

-    9 

9- 

-24 

10- 

•    9 

10- 

-    9 

10- 

22 

10- 

1 

9- 

24 

10- 

10 

10- 

10 

9- 

24 

10- 

10 

10- 

10 

10- 

10 

11-25 
12-  1 
11-26 


12-   1 
11-26 

10-13 


12-13 
12-  5 
12-12 
12-12 
12-   2 


11-17 
10-10 
11-17 


16   or 
below 


12-11 
12-  1 
12-  2 
12-  1 
12-    5 


12-12 
12-  5 
11-26 
12-13 
12-13 

12-  5 
12-  2 
12-12 


12-  2 
12-12 
12-12 


12-17 
12-15 
12-13 
12-13 
12-13 

12-    2 


18  11-28 

19  11-28 
16    11-17 


24  19 
10-10  19 
10-10 
10-10 
11-17 


11-17 
10-10 
11-25 
10-10 
10-10 

10-  5 
10-10 
10-10 
11-17 
11-28 

10-10 
9-24 

10-10 
10-10 

11-17 

10-10 
10-10 
10-10 
10-10 


11-28 
11-26 
11-25 
11-17 
11-28 

10-30 


11-17 
11-28 
10-    1 


11-17 

11-28 
11-17 
11-28 
11-17 
11-25 

10-10 

10-10 
11-17 
10-10 


11-17 
10-10 


10-10 
11-26 


11-25 
12-    1 


11-17 

10-10 


11-28 
11-25 
11-    5 


11-17 
11-28 
11-28 
11-28 

11-28 


11-28 
11-28 
11-28 
11-17 
11-28 


Number  of  days 
between  datei 


277  263 
261  231 


11-17  14  224 

11-26  16 

11-28  10  234 

11-28  12 


12-  1 
12-  1 


11-28 
11-28 


12- 
12- 
12- 
12- 


231  219 
219  134 


287  276 
279  247 
277 
266 


244  236 
236  217 


225  224 
235  214 


286 
151260 


236 

165 

238 

176 

2<.f 

225 

2?_'. 

179 

236 

225 

]  B4 

164 

164 

148 

239 

233 

164 

138 

122 
123 
112 
123 
123 


134 
132 
106 
123 
134 


123 
134 
134 

113 
148 
123 


223 
148 
201 
192 
148 


112 

103 
104 


104 
112 
111 
112 
112 


104 
104 


13' 
126 
135 
103 


103 
112 

112 
159 

124 
103 
112 
112 
124 

124 
112 


147 
124 
123 
135 
168 

124 
113 
138 
186 
112 


See  reference  notes  following     Station  Index. 


Table  3 — Continued 


ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PlTTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  CUMMINGTON 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA   2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO   2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW    ENGLAND 
1963 


6-29 
7-27 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


7-26 

7-29+ 

7-26+ 

7-26+ 

7-26 

7-27+ 
7-25+ 
7-29 


7-26 
7-27  + 
7-27  + 


6-27 
7-27+ 


1-29+ 
2-23 


12-31 
2-27 


2-23  + 

12-31 

1-  1 
12-31 
12-31 
12-31 
12-31 

2-27 
2-22  + 
1-29 
2-27 
12-31 

12-31 

12-31+ 

12-31 


12-31 

1-  1 

2-  8 
12-31 
12-23 
12-31 


7-25 
7-  2 
7-    2 


7-28  + 
7-26 


7-25 

7-29+ 

7-26 


7-28+ 

7-26 

7-27 

7-26 

7-27+ 

7-28+ 
7-26 
7-26 
7-26 


3-24 
3-24 
3-24 


3-24    14 

24    12 

10 

3-24 

3-    1 


20°  or 
below 


3-24 


2-27 
2-24 


4-  5 
3-24 
4-14 


3-24 
4-    9 

3-11 


24°  or 
below 


4-30 


4-14  24 
4-15  24 
4-29    23 


28°  or 
below 


4-14 
4-  5 
4-27 


2-    4 
2-27 


2-28 
1-25 


12-31 
2-27 
12-31 


-    4    11 
-23    14 


12-31 
•21    12-3H 
1-29 


12-31 

12-31 


3-24  18 
3-24  17 
3-24  17 
3-16    20 


3-2' 


3-   1 
2-28 


3-24 
2-26 


3-    1 
2-26 


4-    6 
4-    6 


4-27 
5-24 


5-13  26 
5-24  27 
5-13    25 


5-24 

4-14 
5-24 


5-13 
4-    5 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 

below 


5-13  [32 
5-24    30 


31   !    9-14    30 

31    1     9-14    30 


5-24    31   !    9-14 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


3-24  15 
3-29  16 
3-17  15 
3-24  13 
3-24    15 


3-24 


5-13 
4-29 
5-24 


4-    5 
4-29 


4-14 
4-10 


4-19 
4-17 
4-14 
4-14 
5-24 


5-25 

4-14 


9-23 
9-11 

10-30 


11-15 
9-24 


10-10 
9-14 


-21  22 
-  1  24 
-14    24 


4-14    24 

22 


4-29 
6-10 


4-16 
4-14 
4-29 
4-29 

4-14 


14    21 
4-14    24 
24 


3-24  27 
4-14  |25 
4-29 


3-15 
4-    5 


30 
32 
32 
5-24  30 
5-24    28 


11-17    24 
10-10    23 


11-15 
11-25 


9-24  25 

9-24  25 

9-24  26 

9-15  28 

11-15  28 


4-29 
4-28 


4-  5 
3-24 
4-27 


5-24 
5-13 
5-13 


5-25 
5-2  5 

5-24 
6-10 
5-12 


5-  7 
5-13 
5-13 


5-13 
5-    6 


5-13 
4-17 
5-24 
5-24 
5-    7 


5-24 
5-24 
5-24 
5-12 


4-    5 

5-24 


4-27 
4-14 


4-17 
5-2  8 
5-12 
4-14 

4-  5 
4-14 
4-19 
5-24 
4-11 


29 


9-24 
9-24 


9-14 
9-15 


11-25 

10-10 


9-25 
9-24 
11-26 

11-25 
10-30 
10-10 
9-25 
11-15 


4-24  32 
4-  5  32 
5-24    32 


5-24 
5-25 


6-11 

6-10 
5-28 
5-26 
6-23 
5-25 


9-24 
11-26 
11-14 

9-24 
10-10 

11-25 
11-25 
11-25 
11-25 
9-24 


9-24 
11-15 


12-    1 
10-10 


11-    4 
11-26 


U-14 
10-10 
11-25 
9-24 
11-25 


20°  or 
below 


s      e 
a 


16°  or 
below 


S       E 
Q 


11-26    20    12- 
11-26    19    12- 


12-    1 
11-25 


11-14 
11-25 


11-26 
24    11-26 


11-26 
12-  1 
11-25 
11-25 
26    11-26 


32  11-25 
31  10-10 

29  10-10 
31  10-10 
27  11-26 

31  12-  1 

32  11-25 

30  11-26 
11- 

30  11-25 


5-26  32  I  9-14 


11-26 


12-  1 
11-25 


11-25 
12-  1 


11-25 
11-20 


12-11 
11-26 

11-26 
12-  2 

12-12 
11-26 

11-  4 
11-26 
12-14 

12-12 

12-  2 
12-  6 
11-26 
12-  1 


5 

5-24 
5-26 
5-25 

5-2  5 


5-12 
5-25 
5-12 
5-24 

5-24 


5- 

■27 

5- 

-12 

5- 

•24 

5 

-25 

5 

-25 

-14  32 
-24  32 


-14  |28 
-14  30 


12-12 
11-26 


Number  ol  days 
between  dates 


-   1 
-12   16 
-26    20 


12-  1  26  12-  2 
12-  1  24  12-  1 
10-    5    28    11-20 


9-24 
9-24 
9-24 


9-13 
11-17 


11-24 
9-14 

11-  4 
9-15 
9-24 


12-12 
12-  2 
12-16 
12-  2 
12-15 

12-12 


12-14 
12-12 


12-12 
12-15 


11-17 
11-25 


9-22 
11-17 


12-15 
12-12 


12-    6 
12-14 


12-    5 
12-12 


12- 
12- 

12- 


12-15 
12-  2 
12-20 
12-15 
12-17 


14  291 

271 


235  163 
247  162 


277  253  235 


125 
113 


113 
123 
113 
112 
121 

110 
112 


231 
252 

225 
235  183 


13  273 

16  264 

15  263 

15  266 


12-12 
12-20 


19  12-17 

20  12-15 
18  12-16 
14  12-  2 
13  12-15 


9-24 
11-25 
9-24 


11-26  20 
9-24  20 
11-26  19 


12-  1  18 
12-  1 15 
21  11-26  20 


12-15 
12-17 
12-  1 


11-26 
11-  4 


9-23 
11-25 


12-  2 
11-25 


247  225 
271  240 


11-25  23 

9-24 '20 
11-26  121 

ii -:5  24 

11-25 |20 


9-24  26  11-25  23 
10-  1  28  11 

9-14 125 

9-14  28  |  9-24  23 
10-10|27  11-24  ,21 


14  235 
12  239 

15  234 


12-  1  16  252 


113 
109 
122 

109 

171 

123 
223 

135 


159 
176 
204 

179 
113 

122 
163 
112 
113 
114 


123 
171 


166 
204 

223 
161 
120 
135 
226 


286  261  234 
266  234  199 


12-  2  9,253 
12-  1  15  252 
12-  2  14  253 


12-  1 116 
9-24;20 
12-  2 ;14 
11-26 |20 

11-25  20 

12-  2  14 
11-26 118 
11-25  20 

11-  4  20 

12-  1 120 


12-  1 !16 

12-  4  ,13 
12-  2  |l 


12- 

2 

13 

12- 

1 

13 

12- 

2 

14 

12- 

5 

12 

12- 

1 

16 

12- 

1 

14 

12- 

2 

13 

174 
124 
218 


240  205 
252  .34 
161  123 


113 
112 
113 


112 
112 


10 
112 


187 

161  134 

163 

113 
12 


111 

112 
113 
102 
109 


124 
112 
112 

135 
111 
135 
113 
113 

110 
135 
113 
112 
112 


See  reference  notes  following     Station  Index. 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW    ENGLAND 
1963 


La9t  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20Jor 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32"  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 


20n  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
l>  twena  datei 


I      a 


ft 

0 

* 

O 

* 

O 

* 

o 

u 

i 

JS 

JS 

o 

o 

0 

0 

2 

o 
eg 

s 

CO 
C4 

239 

150 

13* 

247 

232 

148 

113 

253 

238 

228 

149 

240 

217 

171 

252 

213 

159 

124 

296 

291 

288 

244 

- 

- 

- 

184 

276 

247 

226 

149 

- 

- 

- 

244 

291 

276 

268 

246 

213 

204 

123 

163 

163 

113 

103 

216 

204 

158 

113 

251 

234 

204 

144 

247 

209 

163 

123 

2's't 

168 

168 

124 

239 

163 

163 

113 

154 

144 

123 

83 

234 

234 

204 

134 

213 

176 

123 

112 

172 

163 

134 

113 

240 

209 

163 

141 

240 

231 

168 

135 

209 

163 

130 

112 

254 

252 

150 

123 

25] 

230 

177 

123 

253 

234 

230 

144 

253 

230 

150 

123 

252 

246 

213 

149 

252 

234 

229 

224 

256 

251 

225 

148 

236 

163 

138 

112 

251 

241 

163 

123 

230 

230 

123 

112 

256 

252 

225 

123 

239 

162 

162 

124 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
W0LFEB0R0 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

HODE  ISLAND  01 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 
ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
SAINT  J0HNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  2  E 


7-25  + 

7-26 

7-25 


7-27 
7-26 


-30+ 
-29+ 


-27+ 

-26 

-27 


2-  8 

12-31 


12-31+ 
2-27 
2-27 


12-31+ 
2-27 
2-23 


2-27 
3-  1 
2-27 


4-14 
4-29 


3-24 
4-  9 
3-25 


2-27 
3-24 


5-12 

4-14 
4-  9 
4-  9 
4-14 


3-  1 
4-14 
3-  3 


4-14 
4-14 


4-14 
5-23 


4-14 
4-29 
4-14 


5-13 
5-24 
4-29 
4-22 
5-13 


4-  9 
4-29 

4-  1 


5-24 
5-25 


5-13 
5-24 


5-12 

5-25 


5-  3 
5-24 
4-28 


5-25 

5-24 


5-2  5 
5-25 


5-24 
5-24 


5-24 
5-26 
5-25 
5-27 
5-24 


9-14 
9-14 


I  9-  ! 
I  9-1* 


31  I 

32  | 


12-  1 
10-10 
9-25 
12-  1 
11-25 


9-14 
9-13 
9-23 


11-25 
9-14 


12-14 
11-25 
11-26 
12-12 
11-26 


9-24 
9-14 
9-24 


10-  9 
11-25 


24  i 11-26 

23 

11-26 

20 

11-25 

24 

12-  1 

24 

11-  4 

21 

12-15 

21 

12-  1 

19 

11-26 

2  0 

12-12 

"". 

12-  2 

23 

11-  4 

22 

9-24 

24 

11-  4 

2  3 

11-26 

2  2 

11-  4 

20 

9-24 

20 

9-24 

16 

9-23 

2  3 

11-25 

24 

11-  4 

24 

9-24 

2  3 

11-  4 

21 

11-26 

24 

9-24 

23 

12-  1 

24 

11-25 

ia 

11-25 

23 

11-26 

18 

11-25 

2  2 

11-25 

23 

12-  1 

24 

9-24 

24 

11-25 

21 

11-25 

24 

12-  1 

19 

9-24 

19  12- 

20  12- 
16  12- 
19  12- 


12-  2 
12-15 
12-15 


9-23 
11-25 


11-30 
12-  1 
12-  1 


12-  5 
12-  1 
12-  1 
11-25 
12-  5 

12-  1 


TTT 

103 
113 
125 
103 


234 
130 
135 
230 
209 


111 
102 
112 
110 
112 

111 
112 


102 
112 
111 


113 
113 

113 
113 


123 

102 

112 

107 

113 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


NEW  ENGLAND 
1963 


CONNECTICUT 
CENTRAL  02 
COVENTRY 

MAINE 
NORTHERN  01 
CARIBOU  WB  AIRPORT 


EUSTIS  2 


COASTAL  03 
NEW  GLOUCESTER 


MASSACHUSETTS 
COASTAL  03 
ROCHESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
SOUTHERN  02 
LAKEPORT  2 


MASSABESIC  LAKE 

RHODE  ISLAND 
KINGSTON 

VERMONT 
WESTERN  02 
ESSEX  JUNCTION  1  N 


Jan. 


EVAP 

DEP 

WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


Apr. 


May 


June     July 


1082 


2989 
66.4 
42.5 


3.46 
1603 


4.14 
1501 


3.63 
1394 


B  747 
69.3 
42.1 

5.08 

.54 

1138 


B  5.23 
2827 


2414 
78.4 
53.6 


1447 
82.2 
56.3 


5.16 
967 


675 
79.6 
53.6 

5.74 
.51 
784 


5.37 
2023 


1378 
81.8 
58.6 


Aug. 


82.9 
61.5 


Sept. 


1648 
84.5 
61.8 


5.2 
976 


2167 
68.9 
50.5 

B  3.78 

588 


1495 
77.1 
56.5 


460 
63.5 
59.0 

5.86 
-  .15 

505 


B  5.94 
1918 


B  1372 
86.5 
63.5 


532 
75.0 
53.6 

4.89 

-  .15 

621 


4.88 
1766 


1440 
77.3 
58.2 


Oct.     Nov 


2411 
66.7 
45.0 


649 
67.1 

44.4 


1583 
71.8 
47.3 


1099 
70.5 
50.1 


638 
66.9 
45.2 

3.58 

.19 
842 


B  2636 
59.7 
42.5 


571 
58.0 
40.6 


B  1835 
65.5 
44.0 


1039 

67 

42.9 


522 
63.7 
39.5 

2.66 

.37 

808 


3.57 
2425 


1556 
70.8 
47.4 


3.76 
2259 


1949 
62.6 
43.5 


Dec.    Annual 


B  1.14 
B  1178 


B   .84 
1141 


B   .78 
1925 


MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 

ANSONJA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARkhaMSTED 
8LOOMF1EL0 
•BRIDGEPORT  W8  AP 
BROOKLYN 
BULLS  BRIDGE  DAM 
BURL  I NGTON 
CANDLEWOOO  LAKE 

COCKAPONSET  RANGER  ST 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 
HARTFORD  wB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  ST* 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  dam 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMASTON  DAM 
T0RRIN8T0N 

trap  falls  reservoir 
waterbury  radio  wbry 
wepawaug  reservoir 
westbrook 

west  hartford 
west  hartland 
whigvillf  reservoir 
wigwam  reservoir 
wolcott  reservoir 
woodbury  3  » 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR 


RBOR 


BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
8R1DGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

j   CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CLAYTON  LAKE  2 
COR1NNA 

DAMARISCOTTA  mills 
EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SSE 
EUSTIS  2 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

HILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

NEW  GLOUCESTER 
WOLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 
VORONO 

ORONO  2 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RlPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANOOVER 

SOUTHWEST  HBf  3  SSE 
SQUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  8UREN  2 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WEST  FORKS 

WOODLAND 


County 


0120  02  NEW  HAVEN 
0227  01  LITCHFIELD 
EW  LONDON 
ITCMFIELD 
ARTFOftD 
AIRFIELD 


51  1 02 1 


0806  03 

0916  02  i 

0961  01  LITCHFIELD 

'0973  02 .HARTFORD 
1093  02  LITCHFIELD 

1488  02  MIDDLESEX 

1*99 . 02  NEW  LONDON 

,  1536!02  HARTFORD 

1699  02  TOLLAND 

1715  01  LITCHFIELD 

1762  02  FAIRFIELD 

1798  02  NEW  HAVEN 

2288  02  FAIRFIELD 

;265B  01  LITCHFIELD 

j  3207  03 I  NEW  LONDON 

3**6  02  I  HARTFORD 
34M  02  HARTFORD 
3*56  02  HARTFORD 
3857 i 02  NEW  LONDON 
3989 ' 03  NEW  LONDON 
0**3  02  HARTFORD 
4*89  02  TOLLAND 
*767  02  MIDDLESEX 
4  790  03  NEW  HAVEN 
5018  02'MIDDLESEX 


'5077  02 INEW 
5125  02WIN 


5:? 


5295  02 

5*45  01  I 

5510  03  I 

56*1  02  I 

5893  03  I 

5910  02  I 

6131  02  I 


03  NEW  HAVEN 


HAVEN 
RFIELD 
LONDON 

LONDON 


[6597  02  NEW  HAVEN 
:6655  03  FAIRFIELD 
6660  02  WINDHAM 
69*2  02  TOLLAND 
6966  01  LITCHFIELD 
7002  02  FAIRFIELD 
710901  LITCHFIELD 
7157  02  FAIRFIELD 
7373  01  LITCHFIELD 
7432  02  HARTFORD 


79*6  02 

TOLLAND 

7970  03 

FAIRFIELD 

8065  02 

FAIRFIELD 

6138  02 

TOLLAND 

6330  01 

LITCHFIELD 

8*36  01 

LITCHFIELD 

8*88  02 

FAIRFIELD 

6916  02 

N£w  HAVEN 

9007  02 

NEW  HAVEN 

9067  03 

MIDDLESEX 

9162 ,02 

HARTFORD 

9174  01 

HARTFORD 

9508  02 

HARTFORD 

9568  01 

LITCHFIELD 

9759  02 

NEW  HAVEN 

9783  01 

LITCHFIELD 

0273  02 

KENNEBEC 

0275  02 

KENNEBEC 

0355  02 

PENOBSCOT 

D371  03 

HANCOCK 

0480  03 

WALDO 

0600  01 

SOMERSET 

381*  01 

SOMERSET 

0833  01 

AROOSTOOK 

)8*4  02 

CUMBERLAND 

093*  03 

CUMBERLAND 

1175  01 

AROOSTOOK 

L472  01 

AROOSTOOK 

1*79  01 

AROOSTOOK 

L628  02 

PENOBSCOT 

1823  03 

LINCOLN 

2426  03 

WASHINGTON 

2*42  02 

PISCATAQUIS 

2620  03 

2700  01 

PRANKLIN 

2702 ,01 

FRANKLIN 

2765102  FRANKLIN 
I  2866 j 01 | AROOSTOOK 
I 2876 j 01 | AROOSTOOK 

3046  02  KENNEBEC 
! 3110  01  OXFORD 
'  3261  02  WASHINGTON 
3353  01  PISCATAQUIS 
3651  01  AROOSTOOK 
3800  02 I  CUMBERLAND 
3892  01 i AROOSTOOK 

3897  01  AROOSTOOK 
*086  01  SOMERSET 
4183  03  WASHINGTON 
456602  ANDROSCOGGIN 
4761  01  SOMERSET 
4678  03  WASHINGTON 
4927  02  SOMERSET 
5261  01  OXFORD 


5*60  01  SOMERSET 
5666  03 j CUMBERLAND 
6425  02  PENOBSCOT 
6*27  01 'FRANKLIN 
6430  02  PENOBSCOT 
6*35,02  PENOBSCOT 
65B5; 01  PENOBSCOT 
6900' 03  CUMBERLAND 
6905103  CUMBERLAND 
6937  I  01 'AROOSTOOK 

7174,01  PISCATAQUIS 
[7250:03|KNOX 
7255 I 03 | KNOX 
7325  02 (OXFORD 

7330  02  OXFORD 
7335!02[OXFOKD 
7*07,01 [AROOSTOOK 
7*79  03  YORK 
7827  02 i SOMERSET 
, 79*0  01 j  OXFORD 

8301 ! 03  HANCOCK 

83961 01  AROOSTOOK 

8641  02 ' OXFORD 

8668  01 | PISCATAQUIS 
I  89*2 ! 01  OXFORD 

8965  01  AROOSTOOK 

9151  02  KENNEBEC 

931*  02; YORK 
I 9360 [02 I  PENOBSCOT 

9382  01  SOMERSET 

| 9891  02 | WASHINGTON 


41  56 
41  38 
41  2* 
41  46 
*1  *5 
41  33 


41  16 

41  42  i 
*1  56! 
1*1  20  I 
1*1  231 
|  41  07 

4i  32: 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  ft* 

73  08 

71  57 
73  29 

72  56 


72  56 

72  21 

73  19 
73  26 

72  59 

73  15 
73  22 
72  03 


72  *1 

71  5* 

72  11 
72  29 
72  11 

72  *3 

73  05 
72  26 

72  5* 
72  05 
72  53 


117  *1  35   71  51 


72  57 

73  38 

71  56 

72  26 

73  26 
73  32 
73  27 
73  21 
73  16 
72  49 


41  59 
*1  15 

41  *3 


*1  57 

*1  08 

*1  23 

*1  *8 

41  *2 

41  *8 

*1  17 

*1  35 

41  18 


ftl 

45 

A? 

00 

*1 

ftl 

40 

41 

37 

hi 

34 

19 

Ui. 

IV 

4fl 

23 

2  4 

*5 

Oft 

*5 

40 1 

24 

04 

*3 

53 

72  18 

73  33 
73  10 

72  15 

73  03 
73  .07 
73  09 
73  02 
73  02 
72  26 

72  47 

72  58 

72  57 

73  08 

72  56 

73  16 


67 

51 

70 

ft; 

69 

56 

68 

01 

69 

32 

69 

33 

69 

1? 

69 

31 

67 

DC 

69 

11 

68 

76 

70 

26 

TO 

29 

9 

45  28 

69  35 

1  1 

45  50 

67  59 

13 

43  51 

70  48 

15 

46  07 

67  48 

15 

46  08 

67  50 

45  37 

70  16 

1 

4*  39 

67  39 

70  1* 

9 

*5  13 

70  12 

45  35  69  43 

1  43  57  70  IB 

57  68  40 

58  70  47 


46  01  68  27 

43  40  70  15 

43  39  70  19 

15  46  39  68  00 


43  *2 
*5  15 
45  23 


14  45  09   67  24 


69 

Ofi 

70 

52 

67 

57 

70 

37 

68 

39 

Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


K.I,.. 

to 
tables 


1  2  34 
1  2  3 
1    2    3 


1    2    3    C 

2 
1    2    3    CG 


1  2  3 
1  2  3 
1    2    3 


2  3 

2  3 

2  3 

2  3    C 

2  3 

2  3 


12  3C 
1  2  3  C 
1    2    3 


1  2  3    C 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


1  2  34 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


12  3 
12  3 
1    2    3 


1  2  3 
1  2  3 
1    2    3 


Station 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH6URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEOFORD 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  0AM 

BLUE  HILL  WB 


Pot  I 


■BOSTON  WB 
60YLSTON 
BRIDGEWATER  M  C  I 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWJCK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

H INGHAM 

HODGES  VILLAGE  DAM 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

HUBBARDSTON 

HYANNJS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDDLE60RO 

MI  DOLE TON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORTHBRIDGE 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AlRPOR 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

QUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
SEGPEGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTH6RIDGE  3  SW 
SOUTH  KGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELD 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 
WEST  MEOWAY 

WESTON 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WINCHENDON 

WINCHENDON  1  NNE 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

ERROL 

EVERETT  DAM 

FA6YAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FIT2WILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GRAFTON 


HJLLSBORO  2  tf 

HOPKINTON  0AM 

HUDSON 

JEFFERSON  4  S 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


•736 


County 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
02  MIDDLESEX 
03: NORFOLK 
02  HAMPSHIRE 
02  WORCESTER 
02  NORFOLK 


0770.03  SUFFOLK 
0801 ' 02  WORCESTER 
08*0  03  PLYMOUTH 
03  I  PLYMOUTH 
02 [WORCESTER 
03 i BARNSTABLE 
03  'BARNSTABLE 
01  HAMPDEN 

01  HAMPSHIRE 

02  SUFFOLK 

worcester 
hampshire 
worcester 
middlesex 
Plymouth 
DUKES 
BRISTOL 
02  WORCESTER 
02  MIDDLESEX 
02  NORFOLK 


0860 


1376 


1  '.  (t. 


02  I  WORCESTER 
02 [MIDDLESEX 
02 [WORCESTER 

03  .BARNSTABLE 

02  j ESSEX 

01  ,' franklin 

03  plymouth 
02 [worcester 

02  HAMPDEN 
01  BERKSHIRE 


3772  02  WORCESTER 
3821  03  BARNSTABLE 
3876  03  ESSEX 
3985  I  01 'HAMPSHIRE 
4105  02  ESSEX 
4313  02  MIDDLESEX 
4**9,02  BRISTOL 
4667  02  WORCESTER 
*711  03  PLYMOUTH 
474* | 03  ESSEX 

*760 !02 [WORCESTER 
5159  03 [ NANTUCKET 
5246,03  BRISTOL 
5265[03  ESSEX 
5306102  FRANKLIN 
551ft | 02 '■ WORCESTER 
6004  02  NORFOLK 
6251 !02  HAMPSHIRE 
6262  03  PLYMOUTH 
6311  '01  BERKSHIRE 

6322  02. WORCESTER 
641*  01 i BERKSHIRE 
6425  01  HAMPSHIRE 
6486  03  PLYMOUTH 

.6661  03  BARNSTABLE 
6699  02  WORCESTER 

J6783  02  MIDDLESEX 

J6938  !03  j  PLYMOUTH 

'6977 | 03  ESSEX 
7124  03  ESSEX 

I  7190,03  BARNSTABLE 
j  7293  03  BRISTOL 

7370  02  FRANKLIN 
!7627  02 'WORCESTER 
I  7692  01 'BERKSHIRE 
16030  03  MIDDLESEX 
1 8046  02  HAMPDEN 

8154  02  WORCESTER 
.  8159 | 02  WORCESTER 
16181 '01  BERKSHIRE 

8367  03  BRISTOL 
8573!o2 .WORCESTER 

8580'02  FRANKLIN 
8755  02  NORFOLK 
8793  02  HAMPSHIRE 
6843  01  BERKSHIRE 
9093  02  jHAMPOEN 
9136,01 'HAMPSHIRE 
9191 [ 02  HAMPDEN 
9316  02  NORFOLK 

9360|02JMIDDLESEX 

9371  01  BERKSHIRE 

9382  02  HAMPDEN 

9770,02  WORCESTER 

9780'02  WORCESTER 

02  WORCESTER 

9928  02  WORCESTER 


0675 | 01  GRAFTON 
0690  01 jCOOS 
0703 I 01 'GRAFTON 
0741 ;02 I  MERRIMACK 
0910  02  MERRIMACK 
0998  02  GRAFTON 
1099  02  GRAFTON 
1187  01  GRAFTON 
1339  02  BELKNAP 
155202|SULLIVAN 

1590  02  I  GRAFTON 
1647,01  COOS 
1683 i 02  MERRIMACK 
1732 '02  CARROLL 
202  3  01  COOS 
2136  02  CHESHIRE 
2174  02  STRAFFORD 
2264|02:MILLSBORO 
2800  02IROCKINGHAM 
2842  01  COOS 

[ 
2870  02  HILLSBORO 
2898  01  COOS 
2999|01  COOS 
302*  02  CHESHIRE 
317702  MERRIMACK 
3182  02  MERRIMACK 
3359  02  BELKNAP 
3530  01  GRAFTON 
3656  02  HILLSBORC 
385002 JGRAFTON 

*062!02IHILLSB0RO 
4218 [ 02 , MERRIMACK 
*23*!02  HILLSBORO 
4329| 01  COOS 
4399  02  CHESHIRE 
ftft75  02  8ELKNAP 
ftft80  02  BELKNAP 
4556  01 !COOS 
*568  01 I  GRAFTON 
*656  02  I  GRAFTON 


*2  39 
*2  2* 
42  39 
42  15 
42  26 
42  26 
42  13 
42  17 


*2  22 
*2  21 

*1  57 
*2  03 
*2  07 
*1  54 
41  40 


18 


73  06 
72  32 
71  53 

71  28 

72  02 

71  17 

70  *9 

72  21 
72  07 

71  07 

71  01 
71  *3 

70  57 

71  01 
71  5* 
69  59 
69  57 


71  *1 

72  56 
72  08 
71  35 
70  40 

70  31 

71  10 


10,42  39 

'  *|*2  03' 
;  4i42  05 


71 


72  12 

70  32 

71  04 

72  49 

70  55 

71  53 

72  36 
72  58 

72  01 
70  16 

70  52 
72  52 

71  10 
71  19 
71  12 
71  3* 

70  55 

71  01 

71  31 
70  04 
70  56 

70  55 

72  21 

71  41 

71  13 

72  24 
70  49 

73  04 

72  11 

73  18 
72  55 
70  *2 

70  12 
72  17 

71  08 
70  55 
70  36 
70  52 

70  30 

71  07 

72  44 

72  05 

73  25 

71  06 

72  35 
71  ft9 
71  48 

73  18 

71  Oft 

72  13 
72  33 

71  15 

72  15 

73  09 
72  16 
72  56 
72  *2 
71  26 


*2  23  71  19 

*2  10  73  09 

\Z  12;  72  33 

>2  42  72  05 

*2  *1  72  03 

*2  16  71  52 

4  42  1 


10. *3  15   71  56 
10!*3  36   71  *3 


5 

42 

22 

ft  J 

11 

41 

42 

39 

4 

42 

32 

4 

ftl 

ft6 

so 

*2  37 
*2  03 
,*2  09 
*2  27 

|*2  07 

[42  27 

|*2  28 

7  *2  17 

ftl  54 
42  38 
42  37 
42  11 


*3  43 

71  28 

*3  23 

72  21 

44  04 

71  3B 

44  54 

71  3C 

43  12 

71  3C 

4*  00 

71  OT 

**  52 

71  2C 

*2  55 

72  Oft 

43  08 

70  56 

43  04 

71  ftS 

43  03 

71  0* 

ft*  47 

71  08 

*3  06 

71  39 

4ft  16 

71  27 

45  05 

71  17 

42  46 

72  09 

10   »3    27      71 


12    3 
1    2    3    C 
1    2    3 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  3   C 

2 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


1    2    3    C 
1    2    3 
1    2    3 


10 

*3  28 

71  39 

ft  30 

10 

71  25 

1030 

10 

*3  34 

71  57 

8*0 

10 

42  46 

71  49 

630 

5 

43  ft2 

72  17 

603 

10 

43  07 

71  56 

600 

10 

43  11 

71  *5 

440 

10 

ft2  *7 

71  26 

160 

5 

ftft  22 

71  28 

1140 

3 

*2  55 

72  17 

ft90 

70 

10  43  33 

71  28 

560 

?5 

10 

*3  32 

71  28 

520 

9 

**  30 

71  3* 

860 

e 

5 

4*  11 

71  5ft 

960 

5 

43  36 

72  19 

562 

19 

1    2  3 

1    2  34 

1    2  3    C 

12  3 

1    2    3 

2 
1    2    3 

2 
12    3 

2 
1    2    3 

2 

< 
1    2    3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 


12  3 
1  2  3 
1    2    3   C 


1    2    3 
1    2    3   C 
1    2    3 


1    2    3   C 
1    2    3 
12    3 


1    2    3 

1    2    3 


STATION  INDEX 


NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  0AM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MAS5ABESIC  LAKE 

MILAN  7  N 

MILFORO 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  2  NNW 

NEW  DURHAM  3  NNW 

NEWPORT 

NORTHWOOD 

OTTER  BROOK.  0AM 

PETFRBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SOUTH  DAN8URY 

SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  WEARE 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 

WARREN 

WATERVILLE  VALLEY 

WEST  HENNIKER 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 

WINCHESTER 

WINDHAM 

W0LFEB0R0 

WOODSTOCK 

YORK  POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 
GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  DAM 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  *  N 
,   8LOOMFIEL0 
I   BURLINGTON  U  OF  VT 
I   BURLINGTON  WB  AIRPORT 
!   CANAAN 
j   CAVENDISH 
I   CHELSEA 


County 


1.732  02  GRAFTON 
5013  02  HJLLSBORO 
5072  02  HILLSBORO 
150,02 [CHESHIRE 
211  i  02 IHILLSBORO 

I  5400 , 01  COOS 
5412.02 .HILLSBORO 

|5629[02  MERRIMACK 

15639  01  COOS 

I  5712 |02lHILLSBORO 

^5780  02 'STRAFFORD 
J5868  02 ' SULLIVAN 
|6366  02  ROCKINGHAM 
J6550  02 [CHESHIRE 

6697 [02  HILLSBORO 

6818101  COOS 
I  6856  I  01  COOS 
!fi945 .02  j GRAFTON 

6980  02 'ROCKINGHAM 
:7967'02  MERRIMACK 

I  8061 ,02 IHILLSBORO 
8194102 'HILLSBORO 

,6502.02  SULLIVAN 
'853902 'CHESHIRE 
18610  02 ICARROLL 

8855;02 'CHESHIRE 
j  8885 i 01  , GRAFTON 
'  8960 ' 02  JGRAFTON 

9291  102 'MERRIMACK 
'9474J01 'GRAFTON 

9618  01  COOS 

9726  02  CHESHIRE 

9740  02  ROCKINGHAM 

9866  02  CARROLL 

9940  02  iGRAFTON 

9966  01 JCOOS 


0896 


EWPORT 

ROVIDENCE 
4266  01  WASHINGTON 
5215  01  NEWPORT 
5225,01  NEWPORT 
6698  01 .PROVIDENCE 
9423  01  PROVIDENCE 


0277  03  WINDHAM 
049903  WINDHAM 
0563  02  BENNINGTON 


0661 


WINDSOR 


0690  01  ESSEX 
1076  02  CHITTENDEN 
■  1061  02  CHITTENDEN 
1213  01  ESSEX 
1243  03  WINDSOR 
1360  01  ORANGE 


5  143  22 I 

4|43  12 

1  5  42  57 

■  1 0  42  51 ' 

1 13,44  16 

I  5  45  03 

10  43  45 

|  4 '43  04 

i!0|43  29 


71  40 
71  59 

71  26 

72  12 
71  24 
71  13 

71  39 

72  05 
71  18 
71  29 

71  11 

72  10 

71  09 

72  14 
71  57 
71  15 
71  23 
71  41 

70  47 

71  53 

71  47 

71  43 

72  05 
72  19 
71  16 


Years  of 
record 


44  2  3 

71  37 

42  46 

72  23 

4?  47 

71  19 

43  36 

71  14 

43  59 

71  41 

44  30 

71  20 

41  10 

71  35 

41  53 

71  34 

41  29 

71  32 

41  31 

71  IS 

41  30 

71  If 

41  44 

71  26 

41  59 

71  29 

43  07   72  47 


71  36  j 
73  12 
73  09 
71  32' 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


14 

1* 

8 

16 

,6 

12 

12 

6 

55 

*>t, 

75 

122 

24 

5fi 

59 

84 

76 

tables 


1  2  3 

1  2  3  C 
1  2  3 


1  2  3 
1  2  3 
12  3 


1  2  3  C 

1  2  3 

1  2  34  , 

1  2  3 


Station 


VERMONT 

CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 

DANVILLE 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

OILMAN 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MANCHESTER  OEPOT 

MAYS  MILL 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  faa  airport 

MORR1SVILLE 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

NORTH  HARTLAND  0AM 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

STOCKBR10GE 

TOWNSHEND  dam 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELD  2  WSW 

WARDSBORO 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

WHITINGHAM  2  W 

WOODSTOCK  3  E 


County 


.'.  V  L  L 


RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

CALEDONIA 

BENNINGTON 

01  'FRANKLIN 

02  JCHITTENDEN 

01  ESSEX 
03 I  WINDHAM 

02  FRANKLIN 


4052  02  .CHITTENDEN 
4862 l 02 JBENNINGTON 
4887 | 02  BENNINGTON 
502903, WINDHAM 
5044  01 ICALEOONIA 
5132  .01  WASHINGTON 
527601  WASHINGTON 


S36 


01 


|  5376  I  01  LAMOILLE 
[541601 .LAMOILLE 

5492  03  WINDHAM 
5542  01  ORLEANS 
5632  01  CALEDONIA 
5733  01 'WASHINGTON 
5768  03  WINDSOR 
5962  03 |WINDSOR 

|6335|03  BENNINGTON 
6446[01  WINDSOR 
6  746  01  'WINDSOR 

16761  03|BENNINGTON 

669301 jwiNOSOR 

6995 ' 02 iRUTLANO 
|  7026 ' 02  FRANKLIN 
i7054  01  CALEDONIA 

7098  02  ADDISON 
'7142  03  BENNINGTON 
'7152  03  WINDHAM 

7401  03  Wl NDHAM 
;7617  03  WINDHAM 
|  7646  01  ORANGE 


8057  01 
8426  03 
8512  01 
8556  03 
8600  ( 


WINDSOR 

WINDHAM 
'INDSOR 
ORANGE 
WINDHAM 
8644  01  WASHINGTON 
8747  03  WINDHAM 
6815 '01  WASHINGTON 
9099  01  CALEDONIA 
[9735  03 IwlNDHAM 

9984  03  WINDSOR 


72  5 

72  17 

73  13 

72  08 

73  06 

72  48 

73  07 


43  10 1  73  03 


Years  of 
record 


72 

34 

72 

36 

36 

72 

49 

7? 

18 

72 

12 

72 

07 

43  36i  72  21 


72  54   1630 


77 

34 

1480 

72 

56 

1120 

7? 

49 

670 

72 

sy 

620 

73 

10 

110 

7? 

01 

699 

73 

06 

370 

7^ 

00 

227C 

7? 

55 

156C 

72 

208C 

72 

49 

1140 

5  43  47'  72  45; 
5  43  03  i  72  421 


72  42  ; 

1070 

72  16' 

463 

72  31 

225 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


72    45, 

71  59, 

72  55  j 


650      72      95 


2  a 
o 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 

2 

12  3 

1    2  3 


12  3 
1  2  3 
1    2    3 


1    2    3    C 

2    3   C 

1    2    3   C 


1  2  3 
1  2  3 
1    2    3   C 


l-ANDROSCOGGINi       2-CHAMPLAIN,       3-CHARLES,       4-COASTAL,       5-CONNECT ICUT , 
13-SACO,       14-ST   CROIX;       15~ST    JOHN,       16-ST    LAWRENCE;       17-THAMES 


,-CONTOCOOK,     7-HOUSATONIA,       B-HUDSON, 


-KENNEBECi       10-MERRIM 


11-PENOBSCOT ,       12-PRESUMPSCOT , 


NEW  NAME 

NEW  HAMPSHIRE 
FRANKLIN 

VERMONT 

MORRISVILLE  2 
WAITSFIELD  2  WSW 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


CONNECTICUT 
RIDGEPOHT  WB  AP 


CHANGES  IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 


FRANKLIN  1  NW 


MORRISVILLE  ENE 
WAITSFIELD  1  S 
WHITINGHAM  3  W 
WOODSTOCK  3  NNE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


September  22 

November  1,  1955 

Hay  20,  1930 

May,  1956 


June  19,  1961 


BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 


Equipment  moved  1.5  m 
Evaporation  equipment 
Equipment  moved  0.2  m 


June  11 

September   1 ,    1962 
October   14 


MASSACHUSETTS 
CHATHAM   LTSTA 


NORWOOD 
SALEM  C  < 
STERLING 
WASHINGTON   2 


IR  STATION 


WINCHENDON  1  NNE 

NEW  HAMPSHIRE 

BETHLEHEM 
COLEBROOK 
GILMANTON 
FRANKLIN 
JEFFERSON  4  S 

LANCASTER 
LANCASTER 
MOUNT  SUNAPEE 
SOUTH  WEARE 
SOUTH  WEARE 


Equipment  moved  0.2  mile  NNE 
Equipment  moved  200  feet  E 
Equipment  moved  0,74  mile  WNW 
Standard  rain  gage  moved  20  fe 


20  feet  SE 


Equipment 

moved  0.3  mile  W 

Equipment 

Equipment 

moved  0.3  mile  NNE 

Equipment 

moved  0.9  mile  W 

Equipment 

moved  0.5  mile  SW 

moved  0.6  mile  ESE 

Standard 

rain  gage  moved  35  f 

September  1,  1962 
April  12 

Julv  1,  1962 
July  IB,  1961 


August  2 
August  7 
September  24 
April 


October  18 
April  23 

Augus 


RHODE  ISLAND 

N  EWPORT 

VERMONT 

CANAAN 

MANCHESTER  DEPOT 
MORRISVILLE  2 
SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 


Ra 
Bq 

n  gage 

mo 

ed 
>ed 

300 
0.3 

r« 

t.q 
Bq 
Bq 

ilEI 

moved 

0.7 
20 

: 

AugVl: 

November  15 

November  15 
April  27 


22 


November 


REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CHmatologlst  for  Northern  and  Central  New  England    (Maine,  New  Hampshire,   Vermont, 
and  Massachusetts)    at  Weather  Bureau  Office,    1900  Post  Office  Building.   Boston,  Massachusetts  02109,    or  to  the  State  CHmatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island) 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,    Connecticut  06096,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless   otherwise    Indicated,    dimensional   units   used    In    this   bulletin   are:      Temperature    In    °F.,    precipitation   and   evaporation    In    Inches,    and   wind   movement    In   miles. 

Evaporation    Is   measured    in    the   standard   Weather   Bureau   type   pan   of    4-foot    diameter   unless    otherwise   shown   by    footnote   following  Table   4. 

Normals    for   all    stations   are   cllmatologlcal    normals   based    on   the   period   1931-1960.       "DEP"    In   Table   4    refers    to   departures    from   long-term  means    based   on   periods 
varying   from   10   to   29   years   which   are   used    in   place   of    normals. 

Years   of   Record   as   shown    in    the   Station    Index   are   approximate   since   gaps    in    the   records   may    not    have   been   considered    In   arriving   at   the    totals   shown. 

Cllmatologlcal    divisions   outlined   on    the   maps    in    this    bulletin   became   effective   with   data    for    January    1957. 

Figures   and    letters    following   the   station   name,    such   as   12   SSW,    Indicate   distance    in   miles   and   direction    from    the   post   office. 

Delayed   data    and   corrections   will   be   carried    in    the   June   and   December    Issues   of   Cllmatologlcal   Data. 

TT      Mount   Washington,    Cannon   Mountain.    New   Hampshire   and   Mount   Mansfield,    Vermont    not    used    in   computing   averages   for   divisions. 

No   record. 

+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G   In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M   One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days'  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 
record . 

R   Amounts  from  recording  gage.   These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation 
Data" . 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage 
Stations"  Bulletin. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  months.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History  for  this  State.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, D.  C.  for  60  cents    simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above   price  15 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION  01 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 


HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOwN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION  02 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION  03 

MINI 

MMTMERN  01 

BRAS3UA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 
PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION  01 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 


//R 


Temperature 


38.3 
34.3 

37.1 
29.8 
35.0 

36.4 
37.5 


36.5 
38.4 
37.3 
38.0 
38.8 

36.6 
38.1 
35.5 

38.8 

40. 8M 

39.6 
36.8 
38.0 


38.6 
39.3 

39.2 

40.2 
41.0 

40.3 


26.1 
26.6 
22.7 
24.1 


24.1 
27.3 
29.2 
25.3 


28.0m 

26.7 

26.3 

26.9 

27.4 

26.4 

25.* 
25.9 

23.0 

24.7 
24. 6M 
22.0 


32.5 

31.3 
33.7 
31.3 

29.8 

30.0 
35.1 
29. 2M 
34.1 
33.2 


15.1 
19.3 
14.2 
13.8 
18.1 

16.6 
17.5 


16.9 
18.1 
12.2 
20.5 

19.0 

17.5 
13.0 
20.0 
19.8 
20. 4M 

15.2 
21.4 
17.0 


24.6 
20,6 
22.9 
20.1 
19.2 

18.4 


6.0 
2.2 

4.0 
3.4 


2.0 
8.1 
4.1 
7.5 


26.8 
26.8 
25.7 
21.8 
26.6 

26.5 
27,5 


26.7 
28.3 
24.8 
29.3 
28.9 

27.1 
25.6 
27.8 
29.3 

30. 6M 

27,4 
29.1 

27.5 


31.6 

30.1 
31.1 
30.2 
30.1 

29.4 

30.4 


16.1 
14,4 
13.4 
13.8 


13.1 
17.7 
16.7 
16.4 


2.5M 

7.5 

5.1 

7.9 

9.7 

5.9 

6.5 
6.2 
3.5 

2.8 

3.5M 
3.1 


13.7 
14.8 
14.9 
11.9 
11.  3M 

7.7 
10.4 
8.3M 
9.2 
16.1 


2.1 

0.3 


1.1 


1.3 


2.9 


15. 3M 

17.1 

15.7 

17.4 

18.6 

16.2 

16.0 

16.1 

9.8 

11.0 

14. 1M 

9.5 

14.9 


24.1 
23.1 
24.3 
21.6 
20.  6M 

18.9 
22.8 
18.  8M 
21.7 
24.7 


3.1 
3.3 


52  25 
54  26 

51  26 

52  264 
54  26 


15 

15- 

15 

1 

H  15 

15 
15 


1177 
1177 
1214 
1333 
1183 

1185 
1155 


16   1181 
15.  1132 


0.7 
2.4 


1240 
1100 
1114 

1169 
1217 
1146 
1101 
1039 

1139 
1106 
1152 


15  1029 

15.  1075 

15  1044 

16  1074 
15  1073 


15 


1099 


1514 
1562 
1595 
1582 


1604  0 

1460  0 

1490  0 

1501  0 


Precipitation 


14* 

13   1479 

13   1523 


1471 
1432 

1506 

1516 
1511 
1709 

1670 
1575 

1718 


1260 
1292 
1254 
1338 
1373 

1422 
1300 
1435 
1340 
1243 


2.91 

3 

3.13 

5.61 
3.39 

4.Z7 
3.58 


4.59 
5.36 
4.36 
4.25 
4.08 

5.54 
D  5.11 
4.98 
5.35 
6.29 

5.03 
5.09 
3.33 


2.85 
5.23 
3.83 
3.06 
4.33 

D    4.70 

4.00 


23  31 

24  31 


2.22 

2, 

2.64 

2.43 


2.43 
2.86 
2, 
2.60 


2.05 
2.64 
1.77 
3.31 
3.15 

2.44 

1.88 
2.05 
2.48 

1.66 
2.68 
2.69 


D  4.54 
3.69 
3.84 

4.01 
4.19 
3.67 
4.77 
4.48 


1.96 


1.48 


1.07 


.42 
.38 


.75 
.47 


.67 
1.00 

.65 
1.03 

.96 

.77 
.99 


1.45 

2.18 

1.80 

.84 

,96 

1.36 
2.00 
2.03 
1.52 
1.97 

1.86 

,94 


.81 

1.05 

1.04 

.74 

.96 

1.48 


.51 
.90 
.71 

.60 


.59 
.80 
.65 
,80 


.58 

.87 

.64 

1.28 

1.25 

.46 

.62 

.45 
.59 

.35 

.90 
.69 


1.35 

25 

1.08 

25 

2.04 

21 

1.36 

21 

1.13 

21 

1.20 

21 

1.38 

25 

1.10 

21 

1.69 

21 

1.40 

21 

34.2 
17.5 


15.9 
11.5 


15.7 

14.0 

9.0 

9.3 

10.7 

13.8 
11.0 
11.8 
10.6 
13.0 

10.1 

8.5 

11.5 


10.4 
9.2 

11.8 
7.5 

11.6 

10.5 
10.2 


10 
13 

20.2 
23.8 


14.0 

11.4 

9.0 

10,1 


12.5 
6.8 


13.5 
13.0 
15.0 

12.5 

19.1 

13.7 


12.6 

15.9 

16.0 

6.0 

5.5 

12.0 
18.0 

23.3 
13.6 


No.  of  Day. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  2   - 
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Max. 
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1 
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g 

y, 
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s 
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i  i 
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MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

32.  4M 

30.7 
30.6 
31.3 
31.7 

12.  7M 

9.6 
12.7 
11.3 
14.3 

22. 6M 

20.2 

21.7 

21.3 

23.0 

4,7 

1.0 

4.1 

48 
47 
44 
48 
48 

24 
25 
25 
24 
24 

•  12 

•  17 

•  9 

•  12 
-  9 

13 

1 
1 
1 
1 

1310 
1382 
1336 
1344 
1292 

0 
0 
0 

0 

0 

14 

18 
17 

15 
16 

29 
30 

30 

30 
30 

4 

9 
3 
8 
3 

3.11 
3.61 
3.41 
4.10 
3.69 

-   .18 
.24 

.67 

1.25 
.93 
1.18 
1.19 
1.21 

21 
21 
21 
21 
21 

7.6 
8.2 

12.0 
15.0 
14.1 

5 

20. 

6 
9 

7 

7 
7 

2 

2 
2 
4 
3 

1 
0 

1 
1 
1 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

M 
34.3 

30.  8M 
31. BM 

13.2 

9.8 
7.6M 
10. 7M 

M 
22.2 
19. 2M 
21. 3M 

3.6 

47 
48 
47 

24 
26 
26 

-10 

•  18 

•  17 

•  13 

1 

1 

13 

2 

1319 
1411 
1344 

0 
0 
0 

0 

12 
17 
15 

29 
31 
30 

28 

6 

a 

12 
9 

4.81 
3.28 
3.92 

.22 

1.30 

1.14 

.97 

21 

26 
26 

15.8 
15.0 

12.0 

6 
12 

15 

14 
14. 

20. 

g 

6 
g 

4 
3 

3 

2 

1 

0 

DIVISION  02 

21.  8 

2,8 

3.97 

.51 

13.1 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT               R 

35.3 
3S.5 

33.8 
34.7 
33.2 

19.3 

15.7 
15.7 
16.2 
18.6 

27.3 

25.6 
24.8 
25.5 
25.9 

3.5 

3.0 

48 
47 
46 
48 
46 

26 

26 

25. 

25 

26 

-  4 
-13 

•  12 

•  8 

2 

1 
1 
1 
1 
13* 

1161 
1215 
1240 
1221 
1203 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

e 
13 

11 

12 

27 
29 
30 
30 
29 

1 

3 
1 

J 
0 

5.43 

5.82 
5.57 
4.90 
4.13 

.97 
.02 

1.11 

1.88 
1.30 
1.30 
1.00 

21 
21 
25 
25 
21 

12.0 
7.0 

17.3 
9.0 
9.0 

9 

6 

10 

6 

7 

1 

1 
16. 

1 
14 

10 
9 
9 
8 
8 

5 
•> 
4 
5 
3 

2 
I 
2 

1 
1 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

33.7 
32.2 

34.5 

34.8 

13.5 

11.9 

19.8 
14.0 

23.6 
22.1 

27.2 
24,4 

2.6 

45 
48 

4T 
46 

5 

4 

25 
25* 

•  16 

•  14 

2 

•  12 

1 

1 

1 
1 

1276 
1323 

1164 
1251 

0 

0 

0 
0 

11 

IS 

13 
12 

30 

3  0 

29 
31 

5 

6 

0 
2 

5.09 
5.08 

3.92 
4,74 

1.11 

.37 

1.74 
1.47 

1.06 
1.20 

21 
21 

25 
25 

14.0 
12.0 

17.4 

5 

13 

29 
14 

9 

7 
8 

3 
3 

3 
5 

2 

2 

1 
1 

ROCKLAND 
SANFORO  2  NNW 

35.8 
33.9 

17.8 
12,6 

26.8 
24.3 

47 
48 

26 
26 

•  4 
-17 

1 
1 

1178 
1253 

1 

0 

8 
7 

30 
30 

1 

6 

5,60 
4.31 

1.47 
1.88 

21 
21 

11.5 
27.0 

8 
17 

1 
15* 

9 
9 

5 

2 

3 
1 

DIVISION  03 

25.2 

2.1 

4.96 

.74 

13.6 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

cummington  hill 
hoosac  tunnel 
knightville  dam 
pittsfield  wb  airport   r 

33.0 
31.3 
31.6 
33. S 
33.9 

13.5 
15.0 
10.6 
10.3 
12.9 

23.3 

23.2 
21.1 
21.9 
23.4 

0,5 

.  0,9 

1,6 

49 
50 
43 
50 
51 

26 
25 
26 
26 
25 

-12 
•  2 
-12 
-12 
-11 

15 
14* 
15 
16* 
1 

1287 
1291 
1354 
1335 
1281 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
15 
13 

10 
12 

30 
30 
31 
31 
21 

T 

4 
7 
5 
6 

3.67 
4,63 
4,84 
4,45 
3.49 

.29 
.97 
.52 

1.50 
1.67 
1.64 
1.55 
.89 

21 
21 
21 
21 
25 

34.0 
21.9 
40.1 
20.0 
36.2 

14 
16 
24 
16 
17 

31* 

18* 

14 

19* 

14 

9 

8 
9 
3 
8 

2 

3 
4 
4 
3 

1 
I 
1 
1 
0 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 

36.0 
34.8 

15.4 
12.7 

23.7 
23.8 

0,5 

54 
51 

25 
25 

•  15 
-12 

16 
16 

1212 
1271 

0 
0 

9 

9 

2V 
30 

3 
5 

3,92 
4,48 

.65 
1.21 

,87 

,87 

21 
13 

18.0 
32.5 

21 

13 

7 
10 

4 
4 

0 

0 

DIVISION  01 

23.2 

,5 

4.21 

.82 

29.0 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM          R 

BLUE  HILL  WB          // 

33.9 
34.2 
37.2 
34.1 
37.0 

13.7 
13.7 
15.7 
11.9 
21.9 

24,8 
24.0 
26.5 
23.0 
29.5 

.  0.3 
2.5 

53 
53 

53 
52 
52 

25 
25 
26 
24 
25 

•  19 

•  13 

•  13 

•  23 

6 

15 

1 

1 
15 
15. 

1240 
1267 
1187 
1295 
1094 

0 

0 
0 
0 

0 

8 
12 

6 
12 

6 

29 
31 

30 
29 
27 

4 
2 
1 
6 
0 

5,18 
3.93 
4,59 
4,95 
5.31 

1.78 
.82 

1.75 
1.63 
1.38 
1.93 
.99 

21 
21 
1 
21 
25 

14.5 
14.0 
16.0 
22.5 
20.1 

12 

14 

9 

16 

13 

18* 
15* 
15* 
15* 
14 

7 
6 
7 
10 
8 

3 

1 

4 
3 
5 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

37.0 
37.6 
35.6 
34.8 
36.9 

13.7 
21.6 
15.6 
12.8 
15.2 

25.4 
29.6 
25.6 
23.8 
26.1 

•  0.2 
.  0.6 

0.2 

53 

52 
51 
51 
53 

25 

26 
26 
26 

•  16 

•  6 

•  4 

•  4 
-  8 

1 
1 

1 

15 

1 

1223 

1092 
1216 
1269 
1199 

0 

0 
0 
0 
0 

8 

7 

10 

10 

9 

31 
29 

30 
31 
30 

2 

2 
2 
4 
1 

4,32 
4,54 
5.73 
3.94 
5.25 

.53 

1.40 

1.15 

1.50 
1.84 
2.23 

1.40 
1.76 

21 
21 
21 
21 
21 

12.8 

19.0 
18.6 
14.0 
18.0 

10 

11 
13 

15* 

20* 
14 

8 

7 
10 

9 
10 

3 

3 
3 
2 
5 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

38.4 
37.7 
38.1 
38.2 
38.8 

16.2 
19.5 
19.7 
19.1 
'  16.0 

27.3 
28.6 
28.9 
28.7 
27.4 

.  0,2 
0,6 
2.9 
2.0 

53 

52 
52 
52 
53 

26 
25 
25 
25 
25 

•  6 

•  7 

•  2 

•  2 

•  10 

1 
1 
1 
1 
1 

1162 
1118 
1112 
1120 
1138 

0 
0 
0 

0 
0 

8 
6 
7 
5 
5 

29 
28 
28 
29 
29 

1 
1 
1 
1 
1 

4.32 
4,57 
4.34 
4.06 
4,88 

.24 
.86 
,76 

,04 

1.73 
1.74 
1.45 
1.04 
1.47 

21 
21 
20 
20 
21 

10,3 
18.7 
17.5 
11.0 
21.5 

11 
11 

14 
14* 

7 
9 

e 

7 
8 

4 
3 
3 
5 
4 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

33.8 
35. 7M 
33.4 

37.0 
38.8 

11.9 
14. 9M 

9.6 
12.1 
18.  4M 

22.9 

25. 3M 
21.5 
24.6 
28.  6M 

0.0 

•  3.2 

•  0.1 

49 
46 
49 
50 
53 

26 

25 

26* 

25 

26* 

•  10 

•  15 
•20 

•  20 

16* 
15 
15 
15 

1299 
1229 
1341 
1246 
1114 

0 
0 

0 
0 

0 

12 
7 

11 
7 
6 

30 

29 
30 
30 

6 
2 

5 
5 

5.30 
3,64 
4,39 
4,84 
5.15 

1.50 
.00 

1.26 

1,85 

.88 

1.52 

1.31 

1.75 

21 
21 
21 
21 
21 

23.5 
12.5 

19.0 

15.1 

19 

8 

14 

12 

14 

14* 

15* 

14 

10 

8 
8 
6 
9 

4 
5 
3 

5 

3 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

40.0 
39,9 
35.5 

34,9 

16,8 
18,4 
14,7 
19,5 

28,4 
29.2 
25.1 
27.2 

1.5 
3.2 

54 
53 

52 
51 

25 
26. 
25 
25* 

•  10 

•  8 

•  14 

3 

1 

1 
15 
14* 

1129 
1102 
1231 
1167 

0 

0 
0 
0 

5 

6 

9 

10 

30 
26 
29 
29 

3 

2 
4 
0 

4,50 
3.98 
4,15 
5.42 

.38 
1.71 

1.82 

1.60 

.86 

1.28 

21 
21 
13 
20 

17.8 
12.0 
16.4 
14,9 

10 
12 
12 
15 

14 

17* 
15* 
17. 

8 
8 

7 
9 

3 
2 
5 
5 

0 
2 

DIVISION  02 

26.3 

.0 

4.64 

.78 

16.5 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

38,6 
40.6 
39.3 
39.4 
39.0 

24.7 
20.1 
27.3 
20.0 
22.5 

31.7 
30.4 
33.3 

29.7 

30.8 

1.8 

0.7 

55 
55 

52 

50 
50 

25 

26* 
26 
25 
26 

10 

•  7 

9 

0 

7 

15* 
1 

1 
1 
1 

1026 
1065 
975 
1087 
1057 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
7 
5 
5 

23 
29 
21 

29 
26 

0 

1 

0 

1 

0 

4,56 
4.86 
D  2.60 
3.72 
2.53 

.62 
1.30 

•   .58 

1.09 
1.94 
.65 
1.57 
1.01 

20 
21 
21 
21 
14 

14.4 

8.9 

7.0 

11.8 

12.0 

9 

9 

8 

10 

14. 

1 

1 
14 

7 
8 
7 
6 
6 

6 
2 
2 
2 

2 

1 
2 
0 
1 
1 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

40.0 
39.2 
39.7 
38.7 
39.9 

24.1 
20,3 
22.2 
16,8 
26.9 

32.1 
29,8 
31.0 
27.8 
33.4 

2.4 

0.4 

52 

54 
49 
51 
48 

25 

25 

26 

26* 

25* 

6 

•  7 

•  2 

•  12 
16 

15. 

1 

1 

1 
15* 

1016 
1086 
1048 
1148 
973 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

6 
4 
6 
5 

25 

26 
24 
28 
2  3 

0 

1 
1 

2 

0 

5.01 
4.51 

4,88 
5.32 

.89 

.96 
1.10 

1.16 
1.18 
1.07 
1.58 
1.01 

20 
25 
21 
21 
13 

11.8 
17.7 

22.7 
21.3 

11 
14 

13 
19 

16* 
14 

14 
14 

7 
10 

9 

10 

5 
3 

4 
4 

2 
1 

1 
1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CS  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

DIVISION  03 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
TT MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION  01 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORO  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 
EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

•IVISION  02 

ISLAND 


//R 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

•IV1II0N  01 


flOfrTWC^S^tRN   01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ft  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

eiVlSION  01 


Temperature 


41.1 
41.1 

40.3 
39.6 
36.9 

37.8 
43.0 
40.0 


30.0 
31.1 
29.2 
28.5 
28.3 

23.2 

31.7 

16.2 
27.8 


33.0 
33.0 
34.3 
32.5 


33.  2M 

36.2 

33.7 

31.0 
36.4 

32.2 

31.4 
39.8 
33. 7M 
30.2 

36.3 

34.0 
34.1 
32.9 
34.9 

32.9 
32.9 
37.9 
31.4 
31.5 


38.9 
37. 6M 
39,8 
40.2 
39.8 


26.9 
23.7 
25.1 
16.2 
23.3 

23.9 
27.2 

17.0 


11.6 
8.4 
9.8 
6.1 
7.6 


34,0 
32.4 
32.7 

27.9 
30.1 

30,7 
35.1 
28.5 

31.2 


20.  8 
19.8 
19.5 
17.3 
18.1 


2.9    14.1 
6.7    19.2 

M       M 


>   .3 

10.7 


10,0 
6.2 

11.4 
9.0 


11.  7M 

15.4 

11.3 

10.3 

11.1 

13.7 
6.8 
11.1 
13. 8M 
10.7 


7.9 
19.3 


18.3 


21.5 
19.6 
22.9 

20.8 


22.  5M 

25.8 

22.5 

20.7 

23.8 

23.0 
19.1 
23.5 

24, 8M 
20,5 


12.2 

24.3 

16.4 

25.2 

14.4 

24.3 

7.5 

20.2 

14.2 

24,6 

7.6 

20.3 

11.2 

22.1 

14.2 

26.1 

16.2 

23.8 

12.9 

22.2 

26.9 
19. 4M 
19,9 
25.3 
21.4 


29.1 

10.5 

30.3 

•   .3 

32.4 

10.5 

29.4 

6.7 

29.3 

7.4 

28.7 

9.1 

31.1 

11.4 

29.0 

8.6 

26.4 

8.3 

31.8 

7.7 

30.7 

11.4 

30.0 

11.9 

27.3 

.2 

22.7 


32.9 

28,  5M 
29.9 
32.8 
30.6 

30.9 


19.8 
15.0 
21.5 
18.1 
18.5 

18.9 
21.3 

18.8 
17.4 

19.8 
21.1 
21.0 
13,9 

18.9 


2.3 

1.5 


0.1 
1.2 


3.7 
2.6 


3.0 


1.6 
2.3 


2.7 


1.7 


1.6 
1.5 

1.0 


0.2 


0,5 


12 

1 

12 

13 

19  15 


1.1 

0.8 
0.7 
1.4 

•  6 


3.6 

1.4 


3.3 


2.1 
3.3 


26* 
26 

25 

2* 


•  23 

12. 

-  8 

1 

-18 

1 

-19 

1 

•  16 

1 

•  22 

1 

•  18 

1 

•  12 

1 

•  18 

1 

-17 

15 

-25 

15 

-  7 

1 

.22 

15 

•  18 

1 

•  22 

1 

•  6 

1 

953 

1006 
997 
1143 
1077 

1036 

921 

1126 


1364 
1396 
1404 
1472 
1449 

1375 
1413 

1768 
1410 


1342 
1399 
1295 
1364 


1312 
1209 
1311 
1371 
1269 

1295 
1417 
1280 
1221 
1373 

1232 
1227 

1258 
1381 
1249 

1381 
1322 
1201 
1271 
1318 


988 
1126 
1083 

991 
1059 


45  25 
25 


•  20 
-28 
-15 
.21 
-20 

•  14 
.13 

•  18 

.14 

•  19 
-20 
-15 
-28 


0  12 

0  13 
0 

0 


Precipitation 


31    16 

30    11 


1393 
1548 
1345 
1448 
1439 


1423 
1347 

1426 
1473 

1393 
1354 
1338 
1381 


15 


30    11 
28      9 


16    31 
23    31 


4,89 

3 

2,66 

6,02 

4,21 

3,89 

4,08 
D    4,80 


4,19 
3,50 
2.36 
2.43 
4,37 

2.71 

4.83 

9.21 
5.51 


5.21 
4.28 
3.64 
5.08 


5.68 
5.18 
5.31 
4.32 
4,83 

4.32 
4.13 

3.71 
3.73 
5.74 

4.51 
5.50 
5.16 
5.2B 

4,60 

4,66 
5,74 
4,07 
4,37 
2.57 

4.65 


3.37 
6,02 
5.53 

3.63 
5.65 

4.84 


2 

3.43 
2.94 
2.52 
2,90 

2,86 
0    3,13 

2.24 
2.49 


2.99 

2.11 
2.84 


1,09 
.23 


1.13 
.23 


.40 


3.77 
.81 


.41 


2.01 
1.45 
1.48 


1.21 

.47 
1.46 
1.84 

.88 


1.00 
1.62 

.54 
1.96 

.96 

1.27 
1.59 

1.03 


1.74 

1,34 

,46 

.75 

1.30 


1.83 


1.12 
1.76 


1.65    21 

.90    21 


.91 
1.30 


2.80 
1.93 
2.18 
1.34 
1.58 

1.29 

1.14 
1.16 
1.56 
2.65 

1.51 
2.51 

2.07 

1.70 

,78 

1.55 
1.85 
1.69 
1.60 
.62 


.70 

1.99 
1,30 
1.24 


1.04 

l.U 

1.38 

,52 

1.09 

.72 

.90 

.63 

,60 


13.0 
19.0 

16.5 

22.2 

15.1 


19.9 
20.3 
15.0 
18.3 
25.1 

30.0 
28.6 

43.2 
29.3 


25.9 
12.4 
24.3 

22.0 


26.3 
21.5 
25.1 

19.8 
24.1 

23.5 

21.6 
21.8 


26.6 
15 

18.0 

24.0 
20,7 
15.4 
26.0 
16.5 

21.5 


12.0 
10.0 
12.5 


17.6 
13.0 
U.5 
10.3 
U.9 

15.0 
16 


10.0 
14.6 
24.0 
20.5 

14.7 


13    17. 
18    15 


2 

9      2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND 
JANUARY  1964 

Temperature 

Precipitation 

en 

> 
< 

e  E 

Is 

fib. 

a 

Q 

1 

J3 

- 

t 

o 

i 

1 

a 

No.  o 

Day. 

3 

.1 

S  a 

a 

£ 

a 

Snow.  Sl..t 

No.  of  Days 

Sutton 

Max. 

Mln. 

1 

if 

9 
Q 

§ 

E 
8 

I 

8 

i 

8 

•A 

hi 

«i 

n » 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  MB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

35.2 
30,6 
32.0 
33. A 

34,0 

14.6 

13.2 
16.3 
12.0 
13. A 

24,9 
21.9 
24. 2 
22.7 
24. T 

3.7 
3.9 

3.4 

52 
50 
48 
52 
51 

25 

25 
25 
25 
25 

•21 

•  7 

•  4 

•  18 

•  15 

15* 

1236 
1327 
1261 
1304 
1241 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
14 

11 
12 

11 

28 
31 
29 

30 

6 
5 
5 
6 
5 

3.00 
2,27 
2,95 

4.64 
D  3.01 

.32 

.46 

.73 

.76 
1.62 
1.21 
1.00 

14 
21 
21 
25 
21 

25.0 
7.5 

11.0 

15.0 
U.4 

18 
8 

10 
8 

15. 
2 

19* 

15. 

10 

6 

4 

11 

6 

1 
1 

z 

2 
2 

0 
0 
I 
2 
1 

SAINT  ALBANS  BAY 

32.3 

16.0 

24.2 

48 

25 

•  3 

12 

1237 

0 

13 

31 

3 

2.39 

1.21 

21 

7.0 

6 

2 

1 

DIVISION  02 

23.8 

3.3 

3.04 

.51 

12.8 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

33,3 

32,9 
32.6 
28,6 

33,0 

S.l 
8.2 
9.6 
T.3 

8.0 

20.8 
20.4 
21.1 
18.0 
21.3 

1.7 
0.6 

48 
47 
48 
47 
51 

26 
25 

26 
25 
26 

•  17 
.21 
•14 

•  19 

•  22 

15. 

1 
15 

1 
15 

1363 
1373 
1353 
1451 
1342 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 
13 
18 

10 

31 
30 
31 
31 
31 

7 
12 

9 
11 
12 

6.13 
5.47 
5,63 
5.62 

5.10 

2.84 
2.03 
1.54 
,99 
1.73 

2,06 
1,95 
1.78 
1.34 
1.95 

21 
21 
21 
21 
21 

34.0 
26.8 
44.5 
48.5 
28.0 

20 
24 

28 
30 

18 

15* 
14 
14 
14 

15. 

9 
9 
9 
9 

9 

4 
3 

4 
4 
2 

1 
2 

1 
2 

1 

WOODSTOCK  3  E 

31.  »H 

2.6M 

17. 3M 

.  1,8 

49 

26 

•  25 

15 

1494 

0 

31 

5,11 

1.78 

1,90 

21 

18.5 

20 

14 

1 

DIVISION  03 

19.9 

,8 

5.51 

1.87 

33.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         55°    on   the   26+  at   Brockton,    Bass,    and   on   the   25+   at 
Boston    WB  AP,    Mass. 

Lowest  Temperature:  -30°    on   the   13th  at   Clayton  Lake   2,    Me. 

Greatest  Total  Precipitation:         7.02    inches   at   Cockaponset   Ranger   Station,    Conn. 

Least  Total  Precipitation:  1.26   inches   at   Gilman,    Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:        3.17    inches   on   the   21st   at    South   Weare,   N.   H. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    48.5   inches   at    Somerset,    Vt. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        30    inches    on    the   14th  at    Somerset,    Vt . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  5   - 


DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BAKERSViLLE 
BARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  OAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  OAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
TORRINGTON 

WEST  HARTLANO 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

CENTRAL  02 

ANSON  I  A 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
C0LLINSV1LLE  1  5 
COVENTRY 
DANBURY 
DAWSCN  LAKE 

EASTON  LAKt  RESERVOIR 
HARTFORD  BRAINARD  FLD  / 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MlDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEl- 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 
ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RE5ERV01R 

WATERBUHY  RADIO  WBRY 
WEPAwAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  kESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GRCTOiN 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAV£N  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NQPWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

MAINE 

NORTHERN  01 

GINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
PRJDGEWATER 
CARIBOU  W°>  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFItLO 

FORT  KENT 

G  I  LEAD 

GREENVILLE 


Day  of  Month 


"..ID 

.43 

2.91 

.34 

3.45 

.18 

.04 

3.13 

.18 

5.61 

.*9 

3.26 

.31 

3.39 

.15 

.06 

4.2' 

.36 

3.92 

.♦2 

4,94 

.45 

3.5a 

.37 

5,46 
4,59 
7,02 


.45 

.2* 

.51 

.47 


.25 
,36 


10       11       12 


13      14       15 


16      17      18 


AP 


HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  OA 


MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 

oouossoc 

PATTEN 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
WEST  FORKS 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GAROINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 


2.22 

2,76 
2,64 
2,43 


1.88 
2.05 

2.4B 


1.85 
2,69 

2.07 


.19 

.01 

.83 

.13 

•  02 

•  72 

•  12 

1.05 

.68 
.32 
1.35 


19   20   21 


25   26   27 


28   29   30 


.20  1,171;  .05] 


•  5Si 

.22 


.  77 
.5". 
.27 


.20  1.33 
.19  .92 
1.04   T 


1.70 
.80, 


.63   .03   .01; 


.03 
,2B 

.03 

.02 

I 

.32 

T 

.39 

.11 

.09   .37   .01 


,24  1.36   .15 


1.20 

.06  1.08 


■  following  Station     Indi 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


WATERVlLLE  BUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
NEST  ENFIELD 

WOODLAND 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSwlCK 

DAMARISCOTTA  HJLL5 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

J0NESBOR0 

M ACMIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLANU 

PORTLAND  wB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 
CMESTfcR  2 
CHESTERFIELD 
CUHMINOTON  HILL 
HEATH 

HOCSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  wB  AIRPORT 

PLA1NFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIOGE 
WASHINGTON  2 
WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

A5HBURNHAM 

ASHLAND 

BAKRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOwN 

birch  hill  da* 
blue  hill  wb 

boylston 
b^fomville  dam 

chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  SRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 
FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRflNKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HAROWlCK 

HAVERHILL 

HOLYO<E 

HuBBAkOSTON 

LAURENCE 

LOWELL 


PELHAM 

PFTERSHAM  3  N 
QUABSIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

S0UTH6RI0GE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEOWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON  1  NNE 
WORCESTER  WB  AJPPORT 

COASTAL  03 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAfP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 
IP5WICH 
MIDDLtBORO 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
SEC-REGANSET 


A. 01 
3,28 
3.92 


S.*3 
5.82 
5,57 


4,45 
4,97 
3.49 
3.26 

3*92 

4,48 
5.7ft 


4.29 

4.60 
3.40 


5.27 
3.64 
5.11 


5.15 

3,98 
4,42 


4.56 
4. 86 

j    2,60 
2,10 


13  I  14  I  15 


,16 
.74 
1.04 


•  63 
.30 

•  40 


3.40 
3,99 
2,66 


•  17 

•  59 

•  33 


22   23   24   25   26   27 


28   29   30 


.18 

i.l 

.42 

.1  ! 

.90 

.5C 

.10 

.oc 

•  T« 

.47 

.07 

.53 

1.55 

1.85 
.58 

.98 


1.75 
1.53 
1.  '3 


1.38 
1,45   .38 

1,04 


1.19 
1.58 
1.8? 


,65   .77 
1.55 

.28  1.01 


1.43 

1,09 
.02  1.94 


1.16 
T 
•  19 


•  68 

1.57 
,13 

,:S 

" 

LOT 
1.23 
1.3d 
1.59 


1.62 


01 

1.14 

34 

.'3 

.85 

31 

,52 

52 

T 

30 

.55 

uQ 

1,03 

.07 
.03 


1.9< 

.10   .6 

.11  1.2 

1.5 

1.8 

1.9 


61 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

C0LEBR00K 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  <.  S 

LANCASTER 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON       // 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORO 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOO 
OTTER  BROOK  DAM 
PETEPBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANflURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  Ap 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

W00N50CKET 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BETHEL  4  N 

BLOOMFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENCSBURG  FALLS 

GILMA'J 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPtLIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSF IELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
REAOING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 

WAIT5FIELD  2  WSW 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


.07 
.03 


3,6* 
5. OB 
6.47 


13 


14   15 


3.75 
5.73 
5. 7* 


3.83 
6,64 
6.76 
A. 66 


3.37 
6.02 
5.53 
3,63 
5.65 

5,42 


2,2<tl   .25 


.04 
.26 

.21 

,07 


•  10 

•  37 


.26 
.22 

.50 


19   20   21   22   23   24   25 


.27 

.06 
•  01 


.73 

.05 

01       T 

T 

.01 

.44 

.05 

,05 

30      ,43 

.06 

.0*. 

.45 

T 

100    .40 

.03 
.10 

.20 

•  01 

ee  tallowing 

Station 

Indw 

.15 

.02  1.50 


.38  1.1 
.69 


27   28   29   30   31 


3.06 
3.17 
1.55 
1.61 


.'0 

.01   ,37 

.03   .53   .02 


1.55 


03 

,86 
1,62 

1.18 

.10 

*• 

1.1* 

1.4' 

,05 

l.OC 

1.51 

.15 

,36 

.05 


1.01  .01 
.60  1.02 
.29  1.22 


,40  1,08   T 


.19 

.49 

.071 

T 

1.04 

.29 

.13 

.12 

,66 

.1)8 
.06 

, 

.13 

.54 

1 

.36 

.80 

• 

1,38 

.10 

.02 

T 

.41 

.04 

.15 

.52 

.01 

.23 

.37 

.0' 

s 

.72 

•  01 

' 

.22  .90  .021 

.37  .08 

.57  .14  I 

.15  .85 

.18  .47  T  J 

.29  .30  .02J 


.05   .02 

.06   T 


■d 


DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  Month 

Station 

.2 

l|l| 

3 

4        5    |    6 

7    1    8    1    9 

10 

1!        12 

13  [   14   |   15 

16        17        18 

19       20       21 

22   |  23   j  24 

25  | 

26  | 

27 

28  | 

29 

'ill 

31 

SOUTHEASTERN    03 

BELLOWS    FALLS 

6.13 

.50 

.OS 

.62 

T 

.98 

2.06 

.40 

.11 

.70 

T 

•  19 

.44 

CAVENDISH 

5,47 

.18       .31 

.01       T            .03 

.06                   .55 

.42 

.30      .38 

7 

7         1.95 

1.00 

.02 

I 

•  23 

,01 

MAYS    "■'ILL 

9.13 

.65 

.13 

.70 

I 

.95 

1.23 

.13 

.16 

.48 

.02 

.30 

.36 

NEhFANE 

5,95 

,60 

.09 

.61 

.71 

2.29 

.11 

.34 

,63 

7 

.90 

.31 

PERU 

5.92 

.43 

•  03 

.30 

1.18 

.84 

.12 

1.32 

.33 

.34 

.48 

•  10 

•  08 

.29 

.08 

REA0S80H0    1    SSE 

5.63 

.48 

.01 

.29 

.61 

T 

.74 

.01 

1.78 

.08 

.36 

.74 

,0a 

.30 

.15 

.02 

T 

SEARSHURG    MOUNTAIN 

6.0> 

.42 

.051                 T           I 

.29 

.81 

T 

.58 

1.59 

T 

.46 

1.19 

.06 

•  34 

.19 

.07 

T 

StA*S«URG    STATION 

6.44 

.31 

.02                                                 .24 

.99 

.06 

.82 

.06 

1.80 

T 

.64 

.97 

.09 

.29 

.20 

.02 

.01 

SOMERSET 

5.42 

.40 

.04,                                  T      1      .2B 

.77 

.05 

1*06 

.06 

1.34 

.06 

.31 

.80 

.07 

.16 

.19 

.03 

SOUTH    LONDONDERRY 

5.21 

.48 

T                          I                           .21 

.70 

.03 

.65 

.02      T 

1.44 

.09 

.29 

.79 

.11 

.09 

.19 

T 

7 

UNION    VILLAGE    DAM                     R 

4.35 

.40 

.10 

.50 

.03 

.40 

7 

1.25 

.40 

.30 

.80 

T 

.05 

.10 

VERNON 

5.10 

.46 

.09 

.37 

.37 

1.95 

.24 

.32 

.82 

T 

.23 

.25 

hARDStlORO 

6.05 

.55 

.16 

.78 

.02 

.68 

.02 

2.36 

T 

.08 

.90 

.04 

,04 

.42 

T 

NHITINGHAM    3    W 

6. IT 

.53 

•  02 

I           T 

.21 

.75 

.01 

.86 

•  04 

1.98 

.09 

.31 

.81 

•  09 

.27 

•  22 

T 

.02 

WOODSTOCK    3    E 

5.11 

.40 

.10 

.86 

T 

.57 

7 

1.90 

.06 

.34 

* 

•  68 

7 

•  20 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1964 


CONNECTICUT 

NORTH. EST  01 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL  02 
BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 
HARTFORD  BRAJNARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NCRWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

MAINE 
NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRIDGE.ATER 

CARIBOU  wB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 


Day  Of  Month 


37   51 
24   23 


33   45 
24   24 


34   43 
19   20 


35   41 
19   21 


8    9 
34   40 


33  38 

2  31 

31  36 

.  4  30 

23  40 

.13  6 

22  35 

6  9 

25  39 

7  25 

27  45 


45   42   42 
22   16   1 


40   37   40 
34   26   23 


42   39   44 
19   29   14 


42   37   32 
24   26   14 


41   36   40 
33   27   19 


47   43   40 
25   24   14 


45   40   40 
26   26   17 


40   44 
12   12 


15   20 
19   43 


39   39 
11   20 


39 
25 

40 

30 

41 
33 

42 

33   14   20 


34   29   19 


MAX 
MIN 

17 

34 

3» 

MAX 
MIN 

40 
7 

41 
34 

44 
28 

41 

41 

t*<* 

MIN 

12 

33 

27 

30 

43 

46 

MIN 

0 

19 

30 

MAX 
MIN 

33 

10 

41 
32 

48 
25 

MAX 
MIN 

33 
3 

43 
32 

45 
26 

12   23 

,13  -  5 


27   26 

15 


40 

24 


19   17   26 


12   24 
-1-1 


17   15 

10    4  .16 


13   24 
1  -  3 


10    3 
22       22 


40   40 
13   19 


39   40 
5    7 

38   43 


22 


43   41   42 


42   43 
30   25 


47   42   45 
27   25   19 


46   43   43 
27   24   23 


24   20   17 


33   36   16 


32   14 
0  -21 


18   44 
16   17 

35   41 


15   10   12 


41   42 
17   19 


41   40 
11   10 


38 

30 

18 

7 

31 

24 

15 

7 

37 

37 

19 

6 

32 

25 

20 

9 

31 

21 

19 

10 

29 

18 

IB 

9 

39 

30 

22 

8 

35 

28 

ia 

7 

32 

32 

41   39   38 
34   20   24 


40   41 
12   19 


42   38   43 
30   24   30 


46  42  41 

24  22  22 

44  39 

32  16  22 

43  40  42 

34  13  16 


43   34 
22   12 


31   25 
21    4 


27   23 

20    7 


44   35   21 
23   21   13 


42 
22 


29   24 

9-6 


22   15   26 
9-3-11 


20   25 
4  -11 


26   28 
2-2 


15   21 
3-8 

23 


14 

17 

6 

1 

17 

22 

7 

0 

17 

17 

7 

.  7 

19 
9-4 


17   17   26 
13    4-6 

18 
10 

14 
10 

21 

10 


14   21 
5-4 


17   26 
6-3 


25   21 
10 


20   31 
7  -15 


19   30   33 


31 

29 

24 

18 

37 

40 

39 

40 

31 

32 

31 

26 

42 

<.4 

42 

44 

26 

34 

29 

16 

39 

37 

35 

34 

19 

31 

28 

16 

39 

41 

40 

42 

35   27   27 


50   40 
36   28 


10   18   12 


38   36   40 


14   22   33 


45   43 
15   25 


31  21   27 

41   42   43 

32  18   25 


20 

53  45   38 

30  27   22 

44  47   36 

25  27 

50  42 

35  28 

50  50 

32  28 


33   29   38   38 


27   35   37 


4t   <,<,   43!  50 
30   20   27,  34 


28 

-  9 


26   33   34 
12   22   12 


40  46  44 

0  5 

44  41 

14  33  36 

46  45  45 

11  31  37 

40  43  44 

11  28  38 


32   36   39 


17  16   26 

13  6-6 

17  16   25 

8  4-3 


23   30 
5  -10 


20 
10 


35   16 
15-3 


29 

2 

33 

3 

7 
-  8 

9 
-20 

3 

-17 

12 
3 

33 

10 

34 

3 

12 

-  7 

12 
-26 

10 
-  1 

17 

29 

15 

15 
-  2 

9 
-  9 

2 

-17 

7 
1 

11 
.  4 

31 
23 

24 

-  1 

2 
-12 

3 

-30 

8 
-  1 

12 
-  3 

H   45 
4   10 


36   40 
18   29 


14   30   35 


42   45 
13   28 


45 

20 


a    42 

21   28 


42   45 
33   20 


43   43 
25   26 


43   43 
29   14 


43   44 
29   22 


46   45 
28   21 


44   41 
29   23 


45   45 
30   17 


42   42 
34  22 


45   43 
32   24 


48   48 
33   22 


46   44 
30   17 


42   44 
33   25 


20   27 

481  52 


46|   54 
30'  38 


39   27   33   34 


43   24 
18   10 


52 

30   21 


53   44 
27 


44   41 
31   22 


47   44 
28   23 


45   41 
27   23 


51   42 
30   21 


52   43 
30   23 


46   41 
24   IB 


43 1  45   44 
29'  27   19 


34   36   37   42   44   49 
19   21   19   22   35   34 


3  8   12 
13  -  3  -14 

4  10   18 
,11  0    3 


37   41 
14   10 


34   38   17 
18   16   14 


29   37   39 
-3   17   14 


39   43 

14    7 


34   40   42 
4   22    3 


22       26   16 

4    8-8 


19   29   19 
.12  -  2  -17 


25   16   17 
5  -12  -17 


24   23   18 
5-5  -15 


26   19   12 


,15  -10  -25 


li      48   46 
14   35   33 


41   47   49 
15   37   37 


39   43   45 
17   18   36 


44   42   52 
9   29   36 


45   45   47 
9   26   37 


4b   40   46 


22   27 

40   46 


44   42 
29   25 


30  30 
9  8 

32  35 

9  13 

31  31 
6  8 

27  37 

11  15 


31   37   36 

11   19   14 

36   33   39 


34   38 
9   12 


28   35 
8   IB 


37   30   36 


50   42   41 
37   30   28 


50   45 
39   30 


47   44 
24   21 


42   47 
19   26 


22      38   37   39   34   30 
9   22   32   30   18   20 


22 

30 

39 

39 

35 

35 

4 

4 

?9 

30 

22 

21 

23 

34 

37 

33 

28 

36 

11 

15 

31 

2<. 

20 

13 

31 

35 

35 

33 

25 

33 

14 

18 

32 

20 

8 

6 

44   43 
30   28 


53   47 
34   22 


31   39   37 
13   28   22 


30   39   37 


33   40 
14   26 


38.5 
15.1 


34.3 
19.3 


37.1 
14.2 


29.8 
13.8 


35.0 
18,1 


36.4 
16.6 


37,5 
17.5 


36.5 
16.9 


38.4 
18.1 


37.3 
12,2 


38,0 
20.5 


38,8 
19.0 


36.6 
17.5 


38.1 
13.0 


35.5 

20.0 


38.8 
19.8 


40.8 
20,4 


39.6 
15.2 


36.8 
21.4 


38.0 
17.0 


38.6 
24.6 


39.5 

20.6 


39.2 
22,9 


53   47 
36   26 


18   38   36   41 

-6   16   26   32 


33   27   38 
25   12   23 


48   44 

26   21 


41   42   13 
20   25   13 


40   41   18 
7   20   10 


40   39   20 
8   19    7 


36   32 
15   14 


33   41 

12   17 


27 

1 

21 
-  2 

22 

-  1 

25 

4 

26.1 

6,0 

27 
5 

21 
1 

25 
-  1 

25 
-  5 

26.6 
2.2 

16 
2 

20 
1 

21 

6 

23 
0 

22.7 

4,0 

14 

13 

20 
-14 

21 
3 

30 
-11 

24.1 

3.4 

40,2 
20.1 


41.0 
19.2 


40.3 
18.4 


23   24 

-2    3-6 


19   22   25   32 


27.3 
8.1 


S*«  noloronco  Note  Following  SUUoo  lodox 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    196* 


Day  Ol  Month 

■ 
01 
* 

SUttoo 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 
< 

HAYNESVILLE 

MAX 

MIN 

25 

-17 

30 
19 

31 

?4 

40 
14 

36   21 

3  -18 

36 

20 

26   28 
-  7  -17 

34 
27 

31 
5 

11 
-13 

5 

-28 

11   18 
2  -17 

27   23   28 
-15  -  2    -15 

37 

0 

36 

10 

40 
33 

J? 
25 

31 
25 

41 
22 

41 

11 

45 
28 

i2 

9 

23 

-  1 

26 

4 

26 
-  1 

30 
-  2 

29.2 
4.  1 

HCUlTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

22 

1 

28 
20 

29 
22 

36 
19 

19   20 

-  7  -10 

29 

11 

18   27 
-  3  -10 

33 

20 

20 
0 

8 
-  6 

-16 

9   14 
3  -  2 

26   24   19 

-1-4-8 

Jl 

10 

35 
25 

38 
34 

35 
26 

29 
23 

37 
21 

43 
13 

36 
22 

26 
9 

17 
6 

22 

23 

8 

26 
2 

25.3 

7.5 

HCULTON 

MAX 
MIN 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

16 

.  9 

30 
-  5 

31 

-  7 

34 

34   26 

7-5 

32 
-  5 

33 

-12 

5   10 
-12    1 

21   26 

6    9-6 

37 

39 
31 

3B 
29 

33 

8 

33 

12 

44 

13 

25 

-  1 

22 

-  1 

21 
0 

26 

6 

28.0 
2.5 

LCNG  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

13 

.  7 

21 

-  7 

32 

20 

31 
28 

36   17 
7-4 

33 

0 

34   25 

12  -  1 

33 

0 

33 
-  3 

8 
-  8 

10 
-12 

5   10 
-  7    1 

21   28   17 
7   13-3 

32 

10 

37 
25 

39 

30 

40 
30 

34 
11 

30 
12 

42 
26 

42 
20 

33 

11 

26 

9 

20 
1 

22 

2 

25 

9 

26.7 
7.5 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

15 
.15 

25 

-15 

30 
20 

32 

25 

34   18 
7-8 

30 
-  1 

34   26 
0    2 

30 
18 

30 

0 

8 
-10 

8 

-18 

4    8 
-10  -  5 

20   25   20 
5    6-5 

30 
14 

38 
25 

40 

25 

38 
28 

32 

7 

34 
6 

42 
26 

42 

18 

32 

10 

26 
6 

20 
-  5 

20 
-  2 

23 

5 

26.3 
5.1 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

12 
•  8 

25 

-  1 

32 
21 

32 
26 

40   11 

8    0 

20 
0 

39   27 
12-5 

32 

-  4 

33 
5 

11 

-  7 

9 

-13 

7   14 
-10    4 

19   30   19 
0   13-3 

21 
2 

33 

15 

40 
28 

40 

34 

36 
24 

30 
22 

35 

18 

44 
24 

38 

15 

30 
9 

21 
3 

25 

6 

28 
8 

26.9 
7.9 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

24 

.  4 

31 

17 

32 

27 

39 
18 

18   20 
8  -  1 

36 

17 

26   29 
1  -  5 

35 

21 

21 

1 

9 
-  5 

6 
-14 

14   17 
2    0 

29   26   16 
-1-3-5 

3  3 

15 

34 

15 

40 
35 

36 
26 

29 
24 

40 
20 

44 
19 

37 
22 

27 
16 

21 

10 

24 

6 

26 

13 

29 
6 

27.4 
9.7 

OCUOSSOC 

MAX 
MIN 

13 
-15 

25 

-13 

30 
19 

34 
27 

35   17 
11-8 

29 
-  1 

32   29 
3  -  2 

32 

5 

32 

2 

7 
-10 

9 
-14 

6    8 

-8-7 

18   25   19 
7    4-2 

28 

18 

37 
24 

39 

31 

40 
29 

32 

2 

34 

11 

40 
27 

43 

19 

33 

1  1 

26 

7 

22 
-  1 

20 

1 

24 

7 

26.4 
5.9 

PATTEN 

MAX 
MIN 

PRESOLE  ISLE 

MAX 

MIN 

26 
-  2 

26 
15 

28 

14 

36 

17 

33   11 
5-9 

25 

8 

22  22 

-  2  -10 

33 

20 

27 
2 

9 
-  5 

3 

-15 

8   16 

0-2 

27   26   15 

-  1    2  -18 

24 

7 

31 
16 

39 

30 

37 
27 

27 
20 

38 
24 

36 
10 

40 
24 

32 

12 

IS 

-  1 

22 

1 

23 

8 

25 

3 

25.4 
6.5 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

12 

-10 

28 

4 

28 
21 

29 
24 

35   14 
6-8 

25 

-  8 

35   25 

3    2 

31 
6 

33 
2 

8 

-10 

8 
-15 

5   12 
-12  -  8 

22       26   17 

5    7-5 

24 

6 

35 
23 

40 
28 

42 
29 

31 
20 

29 

20 

38 
28 

38 
26 

37 

11 

24 
0 

21 
-  2 

25 

0 

25 

0 

25.9 
6.2 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

11 
•  16 

25 

9 

27 

15 

30 
18 

36   15 
4  -18 

14 

-18 

22   19 
-  8  -15 

28 
-17 

30 

5 

9 
-  6 

10 
-25 

5   12 
-23  -11 

14   27   13 
-12  -  9  -25 

13 
-16 

26 
3 

34 
21 

35 
31 

32 

12 

27 

7 

37 

8 

41 
13 

35 

20 

-10 

19 
-12 

25 

-10 

22 

-  6 

23,0 
-  3.5 

SCUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

B 

-18 

27 

29 
16 

29 
19 

37   16 
3  -20 

17 
-20 

28   20 

-15  -17 

27 

-13 

33 

0 

11 
-  8 

10 

-28 

4   10 
-28  -12 

17   27   20 
-15  -  5  -20 

16 
-  2 

31 
6 

38 
29 

39 
29 

33 

5 

30 

20 

39 
9 

43 

17 

37 

8 

24 

-  7 

17 

-  7 

25 

-  9 

25 

-  8 

24.7 
-  2.8 

TELOS  DAM 

MAX 
MIN 

10 

-15 

21 

7 

27 
18 

31 
21 

33   13 
4  -11 

19 
-  2 

33  22 

-  1  -10 

31 

-  7 

26 

0 

9 
-11 

2 
•  23 

10 
-  2 

20   26   15 

-  1    2-9 

23 

1 

33 
14 

37 
31 

38 
29 

30 
19 

30 
?0 

37 
14 

42 
19 

34 
10 

23 

-  1 

IB 
-  5 

21 

-  4 

23 
-  2 

24,6 
3.5 

VAN  BUREN  2 

MAX 
MIN 

8 

•  13 

27 
7 

25 

8 

29 

8 

35   12 
2  -20 

15 

21   15 

-  8  -19 

27 

-14 

20 
4 

12 

-  8 

6 

-25 

9   10 
-17  -21 

11   25   10 
-17  -  6  -25 

11 
-  1 

27 

7 

37 
26 

38 
26 

33 

20 

27 
7 

34 

16 

42 

15 

35 

-11 

23 

-11 

15 

-  7 

20 
-  5 

24 

-10 

22.0 
-  3.1 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

23 

33 
22 

38 
30 

43 
28 

28   30 

14    5 

39 
22 

33   33 

16    9 

39 
25 

26 

b 

18 
1 

8 
-  2 

17   25 
5    8 

i2       27   23 

10   11     7 

44 
14 

41 
30 

46 
36 

42 
27 

34 
21 

45 
26 

47 
32 

41 
24 

34 
18 

26 
12 

29 

7 

32 

15 

33 
1  1 

32.5 

15,7 

8ANS0R  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

28 

-  8 

33 
26 

35 
30 

43 
25 

25   37 
9    2 

37 
20 

30   34 
11    5 

39 
28 

28 

5 

15 
0 

9 

-  1 

13   21 
5    5 

30   25   25 
8   19    1 

38 
11 

42 

19 

47 
36 

39 
2b 

32 

27 

41 
26 

45 
31 

39 
27 

31 
23 

24 
14 

25 

5 

29 

15 

32 

8 

31.3 
14,8 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

1* 
-10 

38 
13 

30 

43 
27 

36   26 

17    3 

41 

19 

36   28 

14    8 

40 
27 

29 

10 

17 
1 

13 
2 

20   29 

5    4 

35   32   27 

4   17    9 

43 
15 

36 
25 

42 
35 

41 
32 

36 

17 

49 
23 

44 
32 

41 
26 

35 

16 

30 
18 

30 
7 

33 

7 

36 
10 

33.7 
14,9 

CCRINNa 

MAX 
MIN 

18 
•  12 

34 
16 

39 
27 

43 
30 

35   26 
12-3 

36 
14 

31   30 
1  -  3 

38 
30 

30 
8 

15 
-  2 

7 
-11 

15   24 

4     1 

30   26   19 
3   15-5 

40 
9 

37 
19 

42 
35 

39 

31 

32 
23 

46 
24 

45 
25 

46 
29 

32 

19 

26 
14 

27 

6 

30 
8 

31 
3 

31.3 

11.9 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

16 
-12 

31 
12 

36 
26 

41 
27 

32   22 

10  -  3 

38 

17 

32   27 

11     1 

36 
25 

30 
5 

13 
-  5 

8 
.  8 

13   20 
2-6 

28   25   16 
8    9    7 

39 
6 

35 
15 

41 

32 

39 

30 

35 
21 

43 
21 

44 
25 

45 
25 

35 

25 
9 

25 

7 

27 

12 

28 

7 

29.8 

11.3 

FARMINSTON 

MAX 
MIN 

17 
-16 

2b 
-13 

34 
26 

40 

25 

41   24 
15-2 

25 

2 

36   35 

14    0 

32 

0 

40 

8 

15 
0 

7 
-13 

10   16 
-  9    1 

24   32   24 

1    3-4 

21 

7 

39 
20 

41 
28 

42 
32 

39 

14 

33 
15 

44 
22 

44 
20 

38 

16 

32 

15 

23 

0 

27 
3 

30 

10 

30,0 
7.7 

GARDINER 

MAX 
MIN 

20 

-IP 

35 

14 

42 
22 

45 
24 

42   31 
12  -  1 

40 
15 

36   34 
5    4 

41 

30 

36 

9 

19 
2 

14 
-  3 

19   27 
3  -11 

32   31   25 
-  2    7-2 

44 
2 

39 

20 

46 
33 

43 
32 

37 
18 

45 
18 

48 
25 

48 
23 

39 

18 

32 

15 

30 
5 

35 
5 

34 
-  3 

35.1 
10.4 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 

MIN 

12 

-12 

32 

0 

30 
22 

33 

24 

40   18 
12-2 

34 
.  2 

30   22 
3-2 

40 
2 

40 
10 

12 
-  2 

15 
•  8 

7   12 
-  2    1 

20   32   26 

0   14-3 

36 
7 

38 
12 

40 
29 

40 
34 

36 
22 

40 
18 

46 
26 

40 

10 

33 

12 

23 

10 

22 

6 

28 

7 

29,2 

8.3 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

19 
-22 

37 
18 

42 
27 

44 
27 

31   28 
4.2 

41 
15 

38   34 
1    0 

40 

26 

28 

7 

19 
-  5 

10 

-  6 

21   28 
7-2 

34   34   30 

1     0  -14 

44 

-  2 

39 

17 

43 
33 

43 
21 

37 
14 

44 
22 

44 
32 

40 
23 

35 

18 

24 
12 

34 
3 

35 

7 

36 
2 

34,1 
9,2 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

18 

-  a 

35 

19 

41 
26 

45 
30 

35   28 

19    5 

39 

14 

34   33 

11   10 

38 
27 

28 

U 

17 
5 

11 

5 

18   25 

6   10 

33   29   26 

3   10    4 

43 

14 

39 

24 

46 
37 

41 
30 

35 
22 

46 
29 

46 
32 

42 
28 

35 
20 

30 
20 

28 

10 

30 
14 

34 

11 

33,2 

16,1 

MADISON 

MAX 
MIN 

20 

-11 

35 
15 

38 
32 

42 
28 

37   29 
17-3 

39 
9 

32   23 

6     1 

38 
22 

30 
10 

18 
1 

10 
-12 

18   25 
-  2    5 

34   29   18 
2   112 

43 

10 

37 

19 

41 
33 

40 
33 

33 

20 

48 
23 

46 
29 

44 
24 

34 

19 

30 
18 

30 
9 

31 

12 

32.4 
12.7 

OLD  T0*N  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

-17 

31 
24 

35 

28 

42 
26 

26   35 

4-7 

36 
18 

30   33 
4  -  1 

37 
27 

27 

14 
-  7 

7 
-12 

13   21 

-  1  -  4 

30   26   26 

1-5-6 

36 
9 

4  0 
11 

43 
34 

38 

28 

31 
24 

41 

21 

47 
23 

39 
24 

32 

18 

22 

13 

27 
2 

29 

12 

31 

4 

30,7 
9.6 

OPONO 

MAX 
MIN 

2* 
-  9 

32 
22 

35 
29 

39 
24 

38   26 

10    1 

34 
18 

32   30 

8     3 

35 
24 

33 

13 

0 

12 
-  5 

12   19 
4    5 

29   28   25 
4    3    2 

35 

13 

37 
22 

42 
33 

38 
26 

32 

24 

38 
24 

26 

41 
21 

36 
20 

30 
12 

25 
5 

27 

13 

29 

8 

30,6 
12,7 

RUMFORO  1  S 

MAX 
MIN 

17 
-12 

34 
17 

38 

31 

43 
23 

24   23 

7-2 

38 
13 

33   31 

7  -  1 

38 
23 

23 

2 

14 
-  4 

11 
•  6 

15   25 
6    6 

32   28   27 
0-3-4 

44 
17 

37 

20 

41 
36 

39 
25 

35 

16 

48 

23 

45 
31 

38 
21 

33 

16 

25 
9 

26 

7 

29 
11 

35 

16 

31.3 
11.3 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

17 
-  9 

35 
16 

38 
31 

42 
25 

26   24 
14    3 

37 

17 

32   31 

15    4 

40 
25 

25 

4 

14 
-  1 

12 
•  1 

15   25 
7    8 

32   30   26 
7    5    3 

42 
19 

40 
21 

43 
37 

38 
28 

35 
17 

48 
24 

45 
32 

40 
22 

34 

20 

28 
11 

25 
9 

29 

14 

35 

17 

31.7 
14.3 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

17 

-10 

38 

15 

40 
29 

33 

17  -  1 

13 

4    1 

27 

9 

2 

.  7 

-  5    0 

9   15    0 

11 

19 

28 

35 

24 

28 

28 

27 

19 

19 

9 

9 

2 

13.2 

WEST  BUXTON  2  NNw 

MAX 
MIN 

25 

-la 

37 
21 

45 
25 

45 
26 

34   30 

5    0 

40 
20 

37   35 
2    2 

41 
25 

27 
2 

20 
-  3 

11 
.  2 

20   25 
-  2  -  B 

32   35   31 

2    0-1 

43 

42 
19 

45 
30 

42 
22 

35 

20 

47 
25 

46 
29 

42 
22 

37 
11 

25 

14 

30 
1 

32 
8 

35 
2 

34,5 

9.8 

WEST  ENFIELD 

MAX 
MIN 

16 

-11 

25 

-10 

34 
24 

36 
29 

43   21 
14-8 

25 
-  6 

38   31 
-  1  -  6 

35 

-  3 

37 

10 

16 
-  6 

17 
-17 

8   14 
-12    2 

23   30   25 
-  3   18-5 

35 
5 

38 
11 

42 
27 

42 
35 

38 
27 

32 
23 

45 
21 

48 
27 

40 
18 

32 
14 

28 

7 

31 
6 

30.8 
7.6 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

35 
-13 

32 
27 

42 
26 

40   22 
14-2 

35 
-  3 

37   25 
10-2 

43 
-  2 

40 
12 

18 
2 

18 
-  5 

12   11 
-  6    3 

19   30   24 
-  2    5 

29 

37 

17 

40 

26 

43 
35 

39 
28 

35 

25 

42 
20 

47 

30 

19 

34 
16 

25 
8 

26 

7 

30 

4 

31.8 
10.7 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

31 

.  4 

43 
26 

39 
30 

44 
31 

40   37 
18   10 

42 
34 

36   34 
19   11 

45 
31 

37 
9 

17 
5 

16 

5 

23   22 

7   10 

32   30   34 

14   23    1 

41 
26 

38 
26 

43 

36 

40 
33 

37 

28 

39 
26 

45 

24 

48 
38 

40 
22 

33 
21 

27 
9 

31 

17 

30 
11 

35.3 

19.3 

BELFAST 

MAX 
MIN 

25 

-13 

37 
21 

41 
32 

46 

2* 

41 
19 

36 

-  1 

40 
2') 

37   34 
17    6 

43 
32 

38 
14 

18 
6 

18 
1 

16 
6 

27 
6 

34 

32 

15 

30 
-  2 

38 
17 

38 

18 

44 
36 

42 
35 

3B 
26 

41 
26 

45 
24 

47 
29 

43 

19 

35 
19 

29 
8 

33 
6 

33 

5 

35.5 

15.7 
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NEW  ENGLAND 
JANUARY  1964 


Station 


BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JCNESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 
WESTERN  01 
ADAMS 

CLMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KMGHTvILLE  DAM 
PITTSFIELD  wB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRIDGE 
CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMvILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

FlTCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TLLLY  DAM 

TURNERS  FALLS 


Day  Of  Month 


31   35 
.12   25 


22 

-  e 

28 
8 

27 

-16 

11 
-14 


35   40 
19   26 


42   34 
25   29 


29   36   40 


24   42 
.  4   24 


35   42 

18   27 


18   28 

,7.2 


29   35 
13   21 


25 

•  6 


26 

.  7 


24 

-11 


43   31    37 


40   36 
18    4 


16   30   36 


34   45 
23   24 


.13   26   26 


13   10  26 

36   37  44 

-13   28  30 

32  45 

24  30 


35   37   47 


-10 
22 


38 

47 

31 

24 

31 

37 

4 

30 

35 

41 

27 

21 

46   39   40 
30   20    8 


20   30 
-17  -  5 


41   37 
22   26 


34   39 
13   12 

34   34 


40   33 
27   16 


43   35 
25   29 


39  37  41 

17  26  5 

41  39  43 

33  28  25 


24   30   17 


42  41   43 
27   22   13 

43  41   35 


43   38   39 


H   27   16 


36   20 
12    3 


43   34   16 


40   36   39 
25   19   20 


39   36   34 


42   36   36 


39   20 
11  -  1 


42 

26 

18 

26 

11 

5 

41 

28 

18 

24 

8 

1 

45 

34 

19 

32 

14 

4 

41 

33 

20 

30 

15 

2 

40  33  37 

21  12  12 

38  35  36 

14  7  6 

40  36  36 

12  6  8 

37  41  38 

19  6  15 

43  37  39 

30  7  9 

37  37  39 

25  5  9 


40   37   39 


42   38   37 


42   38 
28   22 


42   38 
26   20 


42   39 
26   13 


36   39   37 


27   11   11 


13   14   15   16   17   18 


17   25   29   29   28 
7    8    3 


15   15   25 
3    5    2 


12   14   23 
0    3-1 


9   11 

1    0 


12   18   25 


20   23 

7  -  1 


14   16   25 


22   20   24 


31   30   28 


31   28   31 
12   19   10 


32   29   33 
0    9-1 


19   32   27 


19   20   21   22   23   24 


46   45   46 
10   26   38 


39   38   46 
13   25   34 


36   37 
21   27 


40    38    42 
17   14   34 


33   42 
8   23 


32   33   40   43   44 
23   30   37 


36   30   22 
22      12-2 


36   35   22 


36   36   24 


35   23   12 


15 
-  2 


25   21 
19    3 


37   25   15 
20   15    1 


38   28 
21   16 


35   35 
25   18 


38   28 
22   18 


35   24 
21   18 


40   40 
25   20 


39   35 

30   26 


37   37 
16   21 


40   36 
26   18 


38   37 
17   20 


41   40 
19   21 


41   32 
26  22 


40   32 
23   13 


42   33 
23   13 


36   36 
13   18 


37   28   17 


17    8 
0  -12 


15   11 
2  -12 


14   14 
4  -12 


10   24 
■  2    0 


10   24 
1  -12 


12   25 

-  4  -  8 


12   19   27 


17   14   15 


34   35   32 


35   36 
5  -  1 


22       36   29 
2    0    5 

18   29   29 


20   30   27 
0    2    3 

24   34   22 


30   32   36 


42   36 
28   22 


31   24   26 


32 

26   23 


13  22  30 

45  40  44 

21  25  28 

43  40  »5 


35   39   39 
20   21   33 


43   35 
29   25 


42   36   46 
29   22   26 


46   41   34 
32   28   21 


48   47   40 
28   27   18 


46   37 
33   22 


44   43   37 
22   31   20 


40   47 
24   32 


35   42 
17   21 


35   42   37 


33   36 

.10    5 


24 
-23 


26   30   32 


37   33 

12    9 


22   15   19 


35   35 

14   19 


38   29 
22   19 


23   20   31 


16 
-10 


17   17   29 


34   34 
14   22 


28   35   35 


45   42 
18   35 


44   37 
35   26 


35   26   21 


46   43 
32   25 


27   27   21 


26   28 

16    8 


31   25 

20   11 


34   27 

17    6 

34   25 


31   32 
12 


29   29 
15   13 


31   29 
15   13 


33.8 
15,7 


33 

2 

18 

6 

33 

7 

13 

5 

32 

2 

11 

9 

26   16   23   27   21 


32   37 
15   23 


30   32   35 


10   29   33 


2   15   33 

36   43   ".2 
11   23   32 


21 

46 
33 


29 

44 
12 


35   38   43 
32   18   18 


37   38 
29   24 


28   16   16 


41   40 
16   16 


17   25 

44 
21 

47 
22 


40   43 
33   14 


40   42 
32    17 


29   19   30 


19 

28 

35 

4 

9 

11 

20 

30 

39 

1 

8 

11 

29 

35 

37 

5 

13 

24 

30 

36 

34 

7 

14 

19 

31 

37 

36 

2<>   34 

.10     4 


33   35   36 


11  12  30 

43  41  45 

15  24  37 

45  43  48 

10  29  36 

45  46  45 

19  28  38 


41  41 
31  12 

43  35 

31  26 

44  43 
28  18 

42  40 
36  28 

42  44 

34  20 

42  42 

32  15 

44  45 

34  18 

43  45 

35  20 

47  40 

36  23 

47  41 

36  22 

45  40 
31  25 

45  39 

26  20 


32   30   19 


50   40 
24   20 


27   16   17 


32   35   21 


36   18   28 


41   41 
33   18 


25   18   26 


31   32   35 


28   33 
8   14 


36   29   34 

14     0-1 


36   26   20   32 
19    6    7    4 

32   23   25   29 


20 


33   26 
22-4 


26 


36   26   28   34 
24    2    4    2 


27   25   31   35 

8    3   11    8 


34 

5 

19 

8 

34 

8 

14 

0 

35 

8 

17 

9 

3S 

9 

12 

6 

32   25   20 


26   20 
52   43 


52   42 

32   24 


23   35 

-2    9 


33.0 
13.5 


31.3 
15.0 


31.6 
10,6 


33.5 

10.3 


36.0 
15.4 


34.8 
12.7 


51   40 
26   21 


51   43 
25   18 


53   46 
29   21 


31   29   22 


46   41 
26   22 


24   22 

39   39 


27 

32 

36 

34 

35.9 

26 

0 

11 

6 

13,7 

36 

25 

28 

33 

34.2 

23 

6 

9 

1 

13.7 

34 

31 

34 

38 

37.2 

12 

7 

16 

5 

15,7 

34 

27 

31 

34 

34.1 

21 

7 

3 

-  3 

11.9 

35 

28 

33 

36 

37.0 

11 

8 

22 

17 

21.9 

40 

30 

30 

34 

37.0 

24 

9 

11 

6 

13.7 

40 

38 

32 

38 

37.6 

23 

12 

20 

15 

21,6 

36 

36 

32 

34 

35.6 

26 

8 

10 

10 

15.6 

37 

28 

29 

34 

34.8 

23 

6 

8 

1 

12,8 

39 

28 

32 

35 

36.9 

25 

10 

12 

S 

15.2 

44 

32 

32 

34 

38.4 

24 

6 

7 

9 

16,2 

35 

33 

38 

37 

37.7 

24 

10 

15 

12 

19.5 

32 

31 

34 

38 

38.1 

21 

11 

12 

« 

10.  7 

33 

33 

37 

40 

38.2 

13 

11 

20 

16 

19.1 

33 

32 

36 

38 

38.8 

12 

9 

17 

7 

16.0 

38 

26 

27 

30 

33.8 

24 

-  2 

0 

* 

11.9 

36 

32 

35 

35.7 

23 

5 

19 

14,9 

36 

25 

27 

33 

33.4 

23 

5 

7 

3 

9.6 

29 

36 

37 

35 

37.0 

12 

-  2 

10 

1 

12.1 

Sm*  R«f*r«nc»  NoIm  Following  SUUon  Index 
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NEW  ENGLAND 
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Day 

Df  Month 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
< 

WALPOLE 

MAX 

M1N 

35 
•  8 

40 
31 

47 
27 

45 
24 

40 

25 

44 
14 

44 
31 

39 
15 

38 
15 

42 
23 

32 
21 

23 

7 

25 

9 

19   29 
8 

35 

8 

37 

17 

37 

7 

44 
13 

43 

27 

47 
37 

45 
30 

38 
21 

50 
2B 

53 

30 

53 

27 

40 
18 

34 
20 

31 
6 

36 
13 

39 

8 

38.8 

18,4 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

28 

-10 

40 
27 

49 
29 

45 
22 

41 
30 

45 
13 

44 
31 

43 

11 

38 

11 

43 
23 

33 
23 

24 

9 

21 
10 

21   32 

8-8 

36 
3 

41 

18 

39 
0 

47 

7 

45 
22 

48 
38 

48 
32 

44 
18 

53 

30 

54 
30 

46 

26 

43 

17 

34 
22 

36 
8 

37 
13 

41 

7 

40.0 
16.8 

WESTON 

MAX 
MIN 

25 

-  e 

37 
21 

48 
33 

45 
25 

41 
26 

43 
15 

45 
36 

41 
15 

39 
12 

41 
27 

32 
21 

30 
3 

23 

10 

20   31 
7    0 

38 

10 

38 
22 

39 

6 

46 
15 

44 
28 

45 
34 

45 
34 

44 
17 

52 
29 

53 
33 

53 
25 

43 

20 

40 
23 

40 

5 

35 

17 

41 
8 

39.9 

18.4 

wESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

30 
-10 

35 
27 

42 
24 

41 
19 

35 

20 

43 
13 

38 
26 

35 
8 

39 

11 

38 
22 

27 
17 

17 
7 

13 
8 

17   26 
1  -14 

32 

-  3 

33 

8 

35 

7 

40 
8 

46 
29 

43 
38 

43 
30 

40 
17 

45 
29 

52 

34 

44 
25 

39 

24 

32 

14 

30 
-  2 

35 

14 

34 
6 

35.5 

14.7 

WORCESTER  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 

8 

34 
27 

43 
28 

40 
32 

35 
23 

41 
21 

38 
24 

38 
21 

35 
22 

39 
19 

26 
14 

19 
3 

12 
5 

15   26 
3    4 

31 
13 

32 

20 

36 
20 

42 
23 

41 
28 

41 
34 

42 

30 

38 
27 

51 
31 

51 
35 

41 
21 

36 
18 

32 
9 

27 

7 

31 
19 

35 

15 

34.9 
19.5 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
1* 

41 
33 

46 
33 

44 
33 

39 
30 

45 
28 

41 
29 

37 
25 

40 
28 

42 
25 

32 
17 

21 
10 

27 

11 

19   29 

10   10 

37 
19 

35 
27 

38 
24 

45 
29 

44 
33 

43 
39 

44 
34 

37 
29 

48 
33 

55 
36 

45 
28 

41 
25 

37 
15 

31 
13 

35 
25 

38 
22 

38.6 
24.7 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

34 

-  7 

40 
22 

47 
30 

45 
24 

42 
31 

45 

15 

45 
36 

40 
22 

39 

15 

50 
28 

33 
22 

29 

9 

27 
16 

26   30 

10    2 

35 

11 

37 
22 

39 
5 

45 
10 

44 
26 

50 
37 

46 
31 

42 
27 

50 
28 

55 
32 

55 
30 

43 
22 

39 
25 

33 
12 

37 
17 

38 
13 

40.6 
20.1 

CAMP  WELLFLEET 

MAX 
MIN 

25 
9 

46 
25 

40 
36 

45 
33 

44 
32 

49 
37 

46 
38 

40 
32 

38 
36 

51 

38 

42 
25 

33 

15 

28 
15 

28   22 
17   16 

28 

19 

34 
25 

32 

19 

34 
28 

38 
29 

39 
30 

47 
31 

45 
34 

37 
28 

47 
32 

52 
34 

48 
35 

45 
37 

49 
20 

32 
20 

35 

21 

39.3 
27.3 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

42 

0 

42 
32 

43 
30 

45 
31 

39 
27 

47 
16 

40 

29 

38 
19 

48 
16 

43 
23 

34 
21 

23 

10 

28 
21 

21   28 
11    2 

35 

15 

38 
8 

40 
3 

44 
11 

49 

32 

42 
35 

45 
31 

37 
22 

47 
22 

50 
33 

46 
28 

41 
23 

42 
22 

31 
11 

36 
22 

36 
15 

39,4 

20,0 

EDGARTOWN 

MAX 

MIN 

23 

7 

44 
22 

40 
36 

44 
32 

45 
31 

40 
22 

47 
21 

41 
20 

37 
21 

49 
34 

25 

33 

13 

28 
13 

29   20 
15   11 

28 

12 

34 
23 

37 

11 

34 
16 

41 
30 

47 
37 

45 
31 

40 
27 

38 
24 

47 
33 

50 
34 

44 
22 

40 

22 

48 

15 

34 
15 

37 
22 

39.0 
22.5 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

44 
6 

44 
34 

44 
33 

45 
36 

39 

31 

46 

24 

46 
31 

38 
22 

50 
24 

51 
24 

32 
22 

22 

10 

26 
16 

23   29 

10    6 

34 

19 

36 
25 

39 

17 

42 
27 

48 
32 

47 
39 

42 

34 

42 
27 

50 
31 

52 

35 

45 
27 

42 
26 

37 
21 

33 

11 

36 
26 

36 
20 

40.0 
24.1 

HINGHA" 

MAX 
MIN 

37 

-  7 

43 
33 

48 
31 

44 
26 

40 
28 

44 

17 

44 
34 

37 

20 

38 
15 

24 

32 
23 

25 

10 

27 

16 

24   30 
10    6 

36 

9 

37 
18 

39 
5 

43 

14 

45 
28 

46 
37 

44 
34 

38 
24 

46 
27 

54 
33 

47 
29 

42 
22 

35 
23 

31 
12 

36 
14 

39 
13 

39.2 
20.3 

HYANNIS  2    NNE 

MAX 
MIN 

36 
-  2 

43 
35 

44 
33 

45 
28 

42 
26 

43 
15 

46 
36 

43 
28 

39 
13 

47 
34 

35 
22 

31 
11 

24 

20 

28   27 

14    1 

33 
12 

38 
24 

39 

42 
25 

40 
28 

46 
36 

42 
33 

40 
32 

45 
24 

47 
36 

49 
26 

42 
21 

47 
26 

38 
18 

36 
12 

35 
16 

39.7 
22,2 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

34 
•  12 

33 

28 

50 
28 

45 
22 

41 
27 

42 
10 

43 

33 

43 

16 

38 

10 

41 
31 

32 

21 

28 
5 

23 
9 

20   28 
11-5 

33 

S 

38 
16 

36 

3 

44 
9 

39 
22 

44 
35 

45 
35 

45 

20 

49 
25 

51 
31 

51 
27 

41 

19 

39 
23 

32 
5 

36 
6 

36 
2 

38,7 
16,8 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

44 

16 

42 
36 

45 
35 

45 
37 

39 
28 

48 
23 

44 
33 

35 
23 

47 
28 

46 
26 

33 
25 

28 

16 

30 
27 

30   28 

17   16 

36 
27 

37 
21 

39 
23 

41 
25 

48 
36 

44 
35 

43 
34 

38 
27 

44 
28 

48 
38 

45 
32 

41 
27 

46 
28 

30 
19 

36 
25 

36 
23 

39.9 
26,9 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

45 

17 

42 
35 

45 
35 

47 
38 

41 
33 

49 

31 

49 
31 

38 
25 

51 
29 

49 
26 

33 
23 

24 
13 

29 
21 

27   29 

11    9 

35 
20 

38 

27 

39 
23 

41 
31 

48 
39 

45 
39 

48 
33 

41 
30 

48 
34 

51 
39 

45 
31 

43 

30 

43 
20 

35 

12 

38 
27 

38 
23 

41,1 
26.9 

PLYMOUTH 

MAX 

MIN 

35 

1 

45 
34 

50 
33 

45 
34 

42 
31 

46 

27 

47 
37 

40 
22 

39 
21 

50 
25 

34 
24 

30 

10 

31 
19 

28   29 

12    7 

36 
16 

38 
2b 

40 
14 

45 
28 

45 
28 

48 
36 

45 
33 

43 

28 

-5 
28 

52 
33 

52 
32 

44 
22 

41 
21 

32 
12 

36 
22 

40 
18 

41,1 
23,7 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

37 

45 
35 

44 
34 

46 
34 

46 
32 

42 
22 

45 
37 

39 

28 

38 
26 

46 
32 

34 
25 

32 

14 

29 
22 

28   29 
16   15 

35 
20 

39 
29 

39 
9 

43 
25 

41 
31 

47 
37 

45 
35 

43 
26 

44 
28 

48 

30 

48 
34 

41 
24 

44 
32 

40 
18 

36 
19 

36 
14 

40.3 
25.1 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

25 

-12 

44 
5 

40 
31 

46 
26 

45 
27 

41 
17 

47 
18 

40 
16 

42 
15 

50 
28 

43 
23 

33 

10 

25 

10 

26   21 
10-2 

29 

-  1 

35 
17 

37 

0 

40 
7 

45 

14 

50 

37 

42 

30 

46 
20 

39 
21 

49 
28 

51 
30 

46 
20 

42 
23 

38 
10 

34 
12 

37 
11 

39.6 
16.2 

RCCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

36 
2 

42 

30 

43 

31 

44 

30 

38 
28 

40 
19 

43 
36 

38 
24 

38 
22 

43 
25 

30 
23 

23 
9 

26 

17 

21   26 
12    8 

34 

16 

34 
22 

37 
15 

39 
27 

41 
35 

45 
38 

43 
35 

36 

30 

40 
30 

51 
33 

46 
32 

39 
21 

35 
22 

25 
12 

34 

20 

35 

18 

36.9 
23,3 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

35 

5 

41 

31 

45 
34 

45 
33 

39 
31 

43 
21 

42 
35 

37 
22 

38 
27 

42 

31 

31 

10 

20 
9 

27 

12 

23   28 

5    8 

36 

16 

36 
27 

37 
18 

42 
24 

40 
33 

43 
36 

43 
36 

37 
26 

46 
32 

49 
36 

49 
35 

41 
23 

36 
24 

30 
10 

35 
21 

37 
18 

37,8 
23.5 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

48 
8 

43 
36 

49 
36 

48 
39 

43 
32 

52 
26 

42 
32 

42 
25 

54 
26 

52 
27 

37 
24 

29 
14 

30 
28 

30   32 

14   10 

36 
23 

42 

26 

42 
22 

46 
30 

52 

38 

50 
38 

48 
36 

38 
32 

49 
31 

46 

40 

46 
31 

44 
28 

47 
26 

36 
16 

40 
27 

40 
22 

43.0 
27,2 

Taunton 

MAX 
MIN 

43 
-  9 

41 
33 

45 
26 

45 
24 

41 
22 

45 
15 

41 
27 

38 
16 

51 
15 

47 
23 

34 
19 

22 

10 

22 

10 

19   28 
4-8 

36 
12 

37 

7 

39 
2 

45 
8 

50 
24 

48 
38 

45 
27 

41 
21 

50 
26 

53 
33 

46 
27 

43 
20 

37 
16 

32 
9 

37 
18 

38 
12 

40.0 
17,0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

MAX 
MIN 

10 
-  9 

28 
6 

36 
26 

40 
30 

31 
6 

34 

2 

36 
23 

36 

4 

36 
10 

38 
21 

21 
6 

7 
-11 

4 
-  9 

8   21 
-  4  -  9 

27 
5 

25 

14 

30 

7 

40 
23 

47 
24 

40 
32 

34 
28 

33 
12 

41 
27 

49 

31 

38 
26 

28 
13 

26 

13 

22 

0 

25 
8 

38 
6 

30,0 
11.6 

BERLIN 

MAX 
MIN 

20 

-17 

28 
-16 

33 
25 

40 
30 

40 
13 

25 

-  5 

3  7 
0 

37 

4 

33 

-  3 

34 

2 

35 

7 

15 
-  5 

12 

-14 

10   14 
-10  -  5 

25 

9 

31 
10 

27 

0 

35 
24 

<.4 

32 

40 
33 

41 
31 

35 

8 

36 

9 

48 
29 

46 
26 

36 
17 

30 
14 

23 
1 

25 

3 

29 

8 

31.1 
8.4 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

17 
-  8 

32 

32 
19 

39 

18 

35 
9 

21 

35 

9 

33 

6 

33 

10 

39 
25 

32 

4 

11 

-15 

a 
-11 

6    9 
-4-6 

25 

5 

25 

12 

25 

11 

32 
22 

42 

25 

45 
32 

38 
29 

33 
13 

39 

13 

43 

30 

50 
26 

33 
13 

27 
13 

19 
-  6 

22 

-  6 

25 

8 

29.2 

9.8 

CCLEBROOK 

MAX 
MIN 

16 
.21 

29 
13 

34 
28 

31 
30 

31 
-  5 

28 
-15 

34 
24 

31 
-  3 

32 

-  9 

35 
24 

25 
.  2 

5 

-15 

4 
-24 

7   26 
.15  -17 

25 

3 

23 

.  1 

32 

-  9 

39 
20 

40 
15 

39 
33 

36 
26 

37 
3 

40 
30 

43 
28 

34 
21 

26 
11 

23 

8 

21 
-  3 

23 

6 

35 
5 

28.5 
6.1 

FABYAN 

MAX 
MIN 

22 

-18 

28 
2 

32 
26 

30 
10 

30 
9 

35 

-10 

35 
22 

28 
-  5 

28 
2 

32 

20 

24 

4 

7 
-14 

7 
-16 

9   17 
-  3  -19 

26 

-  8 

22 

14 

29 

0 

40 
24 

37 
2B 

40 
32 

33 

28 

31 
2 

40 
25 

44 
33 

40 
25 

29 
12 

25 

11 

25 
-  5 

23 

4 

35 
2 

28.5 

7.6 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

14 

•  19 

25 
-16 

29 

15 

35 
25 

33 
2 

14 
-15 

30 

-  1 

30 
-  1 

29 

-  4 

31 
16 

31 

0 

6 
-11 

3 

-23 

6    6 
-24  .11 

16 
3 

23 

10 

17 
-  5 

31 
13 

37 
25 

40 
28 

38 
27 

30 
4 

36 

4 

41 
28 

41 
19 

29 

7 

23 

0 

19 
-  5 

17 

0 

20 
0 

25.2 

2.9 

GRAFTON 

MAX 

MIN 

16 
-23 

33 
14 

43 
27 

40 
21 

36 
13 

27 
-  6 

38 
23 

32 
-  8 

31 

-  8 

38 

23 

23 
11 

11 
-  5 

7 
-  6 

12   23 
.  1  -26 

33 

-18 

29 
5 

32 

-  7 

41 
-  6 

36 
14 

41 
33 

40 
32 

37 

8 

43 
20 

44 
28 

40 
20 

32 

10 

30 
9 

24 
4 

30 

5 

40 
2 

31.7 
6.7 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

30 

2 

22 
5 

22 

7 

22 

0 

2 

-  8 

20 
2 

17 
-  1 

11 
-  3 

21 

7 

29 
-  2 

-  1 
-23 

0 
-23 

3 

-13 

-  6    4 
-14  -15 

12 
3 

11 
-  4 

12 
2 

22 

31 

17 

32 
12 

24 

6 

34 
20 

32 
23 

32 
8 

11 
-  5 

4 
-  8 

11 
-  5 

12 
-  5 

8 
-  5 

17 
-  2 

16.2 
-   .5 

PINKHA"  NOTCH 

MAX 
MIN 

22 
-  8 

30 
.  6 

35 
25 

37 
25 

25 

10 

24 

1 

34 

19 

28 

11 

27 
11 

35 

16 

18 
2 

10 
-  2 

6 
.  3 

10   19 
-  1    3 

29 
5 

25 
12 

23 

6 

37 
16 

36 

18 

40 
30 

34 
22 

33 

10 

44 
24 

41 
30 

37 
21 

26 
12 

22 

9 

21 
1 

24 
9 

31 

4 

27.8 

10.7 

SOUTHERN  02 

BlACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

19 
-18 

30 
-  3 

37 
29 

46 
24 

42 

19 

34 
4 

30 
7 

40 
8 

35 

1 

36 
5 

37 
16 

23 
1 

13 

-  3 

12   15 
4-8 

25 

1 

35 

14 

32 

0 

32 

0 

41 
14 

45 
27 

41 
35 

41 
15 

37 
12 

42 
25 

46 
21 

40 
16 

35 
17 

25 

9 

27 
9 

31 

8 

33,0 

10,0 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

25 

-19 

30 
-15 

36 
26 

41 
24 

41 

17 

30 

25 

6 

41 

0 

38 
-  4 

33 
10 

35 
12 

22 
-  2 

IB 
-  8 

12 
0 

15 
-14 

28 

-11 

34 
-  9 

31 
-  3 

30 
5 

43 
9 

45 
22 

42 
35 

40 
11 

39 
12 

43 
22 

46 
25 

38 
13 

35 
13 

27 

5 

31 

7 

29 

7 

33,0 
6.2 
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NEW  ENGLAND 
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Station 


Day  Ot  Month 


CONCORD  wB  AIRPORT 

CCNWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPINS 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NCRTHWOOD 

PETERBORO  2  5 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
VERMONT 
NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPOR 

MCRRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 


26   36   44 
16   25   27 


13   38   44 
22   11   29 


34  45 

10  28 

36  45 

21  23 

36  44 

13  32 

33  40 


34   43 
13   30 


30   37 
10   28 


44   36   29 


42   35   24 
23   19-1 


42   34 
21   23 


45   38 
24   22 


44   37 
21   19 


40   35 
32   11 


41   28 
27   20 


45   44 
24   24 


MAX 

46 

MIN 

22 

MAX 
MIN 

40 
2 

MAX 
MIN 

35 
.  2 

MAX 
MIN 

37 
11 

MAX 
MIN 

43 
0 

35 
22 

45 
24 

35 

20 

43 
27 

32 

13 

46 
28 

28 
5 

35 
10 

35 

26 

40 
24 

28 
9 

35 
25 

35 

15 

41 

28 

36 
11 

48 
22 

31 
12 

40 
26 

30 
15 

38 
29 

38 
35 

43 
36 

44 

37 

31 

38 

26 

20 

7 

11 

45 

38 

39 

42 

19 

13 

8 

27 

42 

38 

33 

40 

27 

21 

9 

30 

40 

37 

-2 

40 

27 

25 

13 

28 

45 

42 

38 

25 

22 

20 

0 

5 

42   37 

27   21 


40   35 
26   19 


41   35 
26   16 


41   37   34 


37   21 
5-2 


38  36  32 

22  5  0 

41  37  35 
30  15  8 

40  35  32 

19  4  0 

37  28  34 

21  1  2 

42  38  37 
11  1  2 


41   24   If 
20  -  1  -  4 


35   25 
21   13 


42   27 
23   15 


24 
7 

30 
14 

23 


26   36 
1   21 


10 

26 

-20 

10 

18 

19 

-28 

-21 

23 

32 

.15 

15 

2 

20 

-21 

-16 

15 

22 

-20 

-16 

16 

34 

-14 

14 

17 

32 

-13 

15 

45   39   48 


46  40  46 

32  32  22 

44  39  46 

29  26  20 


39   39   24 


36 

30 

30 

15 

40 

40 

26 

5 

42 

32 

31 

0 

35   33   32 


22   26 
5  -  2 


35   30   19 
22   11    4 

18 
0 

22 

0 

20 
.  3 

20 
5 

27 

0 

20 


42   32 
24   21 


39 

25 

25 

14 

34 

25 

18 

15 

36 

38 

8 

12 

39 

25 

23 

11 

19 

27 

37 

34 

5 

-  7 

5 

18 

14 

25 

34 

32 

5 

-  7 

-10 

11 

18 

23 

32 

30 

1 

-17 

-  6 

10 

18 

29 

37 

36 

4 

-25 

-14 

15 

15 

23 

33 

29 

6 

5 

0 

4 

14 

25 

31 

30 

16 

-22 

-  9 

1 

15 

18 

29 

37 

7 

1 

-  4 

.  5 

12 

28 

35 

33 

6 

12 

-10 

16 

40   43 
2  1   36 


37   44 
14   36 


43   36   41 


49   41   45 


42   39   44 
-  1    17   35 


38   39   40 
10   25   32 


45   41   40 


41   38   42 


20   28 
7  .11 


12   16   24 


15   24 
2-4 


10   12 
-9-3 


21    18   21 


40 

35 

50 

45 

32 

23 

32 

26 

34 

24 

22 

14 

41 

36 

37 

40 

30 

20 

31 

19 

21 

20 

16 

6 

46 

3R 

40 

50 

32 

29 

36 

14 

20 

30 

19 

14 

47 

38 

40 

50 

33 

29 

36 

24 

26 

28 

23 

12 

32   38   33 
.3-9-9 


37   23 
23   11 


37   27 
26   10 


47   33   23 


11   13 
5  -24 


19   26 

6-6 

21   31 


14   21 
5    3 


13   24 
3    6 


20 
12 


22   18   28 


25   26   27 


28   33 
.8.2 


25  34 

.20  -12 

31  31  27 

6  17-1 

40  38  35 

0  14  1 

30  28  32 

11  13  8 

29  29  28 

-  6  15  1 


34   36   40 
25   22   22 


32   34   39 


32   36   39 


43  42  43 

1  22  36 

43  38  43 
16  22  36 

44  37  40 
10  *5  33 


40   43   44 
10   20   36 


42   38   43 
25   17   27 

42   37   46 


<,1  40  43 

30  12  23 

46  39  50 

34  19  25 

41  37  42 

34  15  24 

40  36  38 

25  14  25 

45  40  42 


20   12   24 


35   20   19 


49   41   38 
32   23   18 


42   40   36 
32   21    16 


49   39   34 
26   21   16 


26   22   11 


26   28 

10    5 


27   33   30   35 

14-9    7     1 


33   40 
5-4 


34   23 
3  -20 


40 

23 

35 

35 

IE 

-  5 

0 

-  3 

22 

37 

39 

27 

1 

.  4 

16 

-  1 

36 

29 

38 

30 

11 

-  6 

25 

-  3 

37   14 
10-4 


23    4 

0-9 


25   1 
6  - 


10 

0 

10 

17 

4 

25 

30 

34 

37 

40 

12 

12 

19 

28 

18 

20 

30 

35 

36 

37 

10 

5 

8 

15 

11 

10    5   12 
15  .  1  .24 


26   33 

10   16 


ZZ       29   31 
.24  .14  -  5 


8  .12 

9  9 


9-3 
4    9 


22   27 

.10    5 


24   25 
.16  -  4 


24   27   25 

10  .  5    4 

26   26   34 


30   29   35 


4  21  36 

39  36  42 
15  24  36 

40  42  43 
12  18  33 


41   48   44 
31   39   37 


13   34   38 


25   33   39 


50   46 
26   39 


4M  50   43   36 
26  !  28   25   17 


44  |  50 
16  |  28 


32  12  24 

41  43  41 

35  12  16 

45  34  42 

28  20  25 


30   15   17 


50   43   39 


30   31 
20    9 


30   24 
9-2 


34   39 

10 

32 

10 

30   35 


12 


34.3 
11.4 


32.5 
9.0 


33.2 
11.7 

36.2 

15.4 

33.7 
11.3 

31.0 
10.3 


32   20   15 


41   44   39 


39   40 
30   23 


26   28   33 


33   39   43 
11   21   28 


35   39   "0 
19   24   31 


36   38   36 
23   31   33 


40   40   39 
26   26   33 


45   39 

33   30 


41   47 

29!  33 


46    44    51 

27   23   26 


46   41 
34   28 


40 
26 


28 

32 

35 

40 

36.4 

20 

1 

9  • 

■  2 

11.1 

25 

27 

30 

36 

32.2 

11 

7 

13 

12 

13.7 

23 

26 

30 

35 

31.4 

7 

-  5 

10 

1 

6.6 

40 

27 

30 

36 

35.8 

19 

9 

9 

7 

11.1 

30 

30 

35 

38 

35,7 

20 

9 

4 

0 

13.8 

36 

ZZ 

26 

27 

30.2 

16 

-  4 

.  1 

7 

10.7 

28 

32 

35 

39 

36.3 

12 

7 

6 

2 

12.2 

30 

23 

32 

37 

34.0 

23 

8 

16 

9 

16.4 

37 

27 

30 

35 

34.1 

18 

1 

11 

5 

14,4 

36 

35 

25 

29 

32,9 

11 

3 

7 

8 

7.5 

29 

28 

34 

35 

34.9 

15 

1 

12 

5 

14.2 

36 

26 

25 

32 

32.9 

19 

5 

8 

0 

7.6 

31 

32 

32 

35 

32.9 

14 

3 

10 

2 

11,2 

3? 

34 

39 

39 

37.9 

21 

e 

6 

4 

14.2 

29   25 
18    6 


28   24 
15    7 


39   31 

20   14 


34   38 
19   12 


32   31   19 

50   50   42 
37   35   26 


43   51 
28   29 


32    5   30 
38   40   37 


40   42   38 
32   16   32 


37   35 
15   14 


38   38 
32   15 


35   34   38 


37   37   42 
32   12   29 


40   37   34 


46   37 
22    5 


37   29 
20   13 


11   18   14 


33   39   36 
14   25   21 


36   39 
23   17 


27  23  27  35 

12  .  3  6  1 

31  22  26  28 

9  -11  .10  .  2 


39   48 
29   29 


35   28 

17   12 


22   26   41 


21   24 

0  -  1 


31.4 
16.2 


31.5 
12.9 


38.9 
26.9 


37.6 
19. 4 


39.8 
19.9 


40,2 
25,3 


39.6 
21.4 


29.1 
10.5 


32.4 
10,5 


29.4 
6.7 


29.5 
7.4 


28.7 
9.1 


31.1 
11.4 
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JAf. 

uaiti 

1964 

Day  Ol  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

9 

a 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

■lh 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

1<1 

0 

33 

16 

37 

28 

39 
26 

26 

-  6 

32 
•  8 

36 

4 

31 

1 

35 

6 

34 
13 

13 
-  2 

5 
-16 

i 

-18 

8 
-  9 

21 

-  7 

27 
17 

24 

1 

32 
2 

41 
29 

44 
31 

36 

31 

34 

14 

36 
9 

39 
31 

46 
29 

36 
14 

30 

I  6 

19 
0 

22 

-  e. 

26 

14 

34 
10 

29.0 

8.6 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

19 

26 

1- 

32 
28 

37 

16 

19 

24 

-  4 

28 
12 

30 
5 

30 
2 

31 
12 

12 

-  4 

6 
-12 

-12 

8 
-  3 

20 
-12 

22 

-  2 

26 

30 
6 

36 
26 

38 

2H 

38 
32 

34 
18 

32 
10 

42 
28 

44 
28 

34 
16 

26 
14 

18 
6 

18 
2 

24 
10 

30 

6 

26.4 
8.3 

NCRTHFIELD 

MAX 

MIN 

28 
•  IS 

26 

0 

37 
23 

39 

30 

43 
17 

30 
0 

40 
16 

36 
-11 

33 

35 

0 

36 

20 

32 

-15 

11 

-12 

4 
-  3 

15 
-19 

30 
-  1 

30 

0 

17 

10 

3V 
20 

39 
19 

38 
32 

3' 
21 

33 

7 

38 
15 

39 
33 

45 
26 

33 
25 

30 
13 

21 

-  1 

25 

28 
1 

31.8 
7.7 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

o 

-20 

29 

4 

36 
27 

38 
32 

39 

14 

20 
13 

36 

16 

31 

32 
-  2 

35 

26 

27 
8 

11 
-10 

6 
-11 

10 
-  I 

26 
-17 

25 

-  7 

31 
17 

i2 
2 

42 

26 

44 
23 

41 
34 

41 
32 

35 
12 

41 
29 

47 
31 

40 
28 

12 

1  7 

30 
12 

25 

1 

27 

14 

35 
8 

30.7 
11.4 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

18 

-15 

26 
-  3 

34 

23 

42 
31 

39 

14 

21 

.  1 

37 
18 

36 
2 

36 

10 

34 
23 

33 
8 

14 
-  9 

6 

-  6 

4 
-  3 

20 
-  3 

22 
-  5 

26 
16 

28 

8 

35 
25 

37 
29 

38 
32 

37 
31 

37 
13 

35 
24 

41 
30 

45 
28 

35 
15 

30 
12 

31 
3 

26 
14 

27 

7 

30.0 
11.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

11 
-28 

22 
-22 

34 

18 

38 
24 

34 

10 

20 
-13 

27 
-10 

35 

-  9 

28 
•  8 

35 

-  8 

34 
4 

12 
-18 

6 
-18 

-10 

8 
-25 

22 

-20 

25 

23 
-  5 

33 
10 

40 
13 

43 
23 

38 
30 

35 

34 
4 

36 
28 

42 
18 

36 

12 

29 

18 

-  1 

24 
-  5 

26 

1 

27.5 
.2 

kESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

34 
11 

34 
12 

45 
31 

39 

30 

35 
22 

43 

11 

38 
28 

34 
5 

41 

14 

41 
18 

25 
16 

16 

-  1 

14 
0 

12 

22 

-21 

31 

-  8 

33 
23 

42 
9 

46 

14 

34 

43 
33 

40 
30 

46 
18 

48 
31 

52 
36 

39 
21 

36 

17 

25 
13 

22 

32 
12 

39 
3 

35.2 

14,6 

BLRLINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

22 

-  7 

34 

18 

40 
31 

41 
22 

22 

36 
2 

39 

13 

30 
5 

37 
15 

37 
20 

20 
3 

5 

-  5 

3 

-  2 

11 
-  5 

20 
-  7 

26 

15 

25 
8 

37 
13 

37 
26 

43 
32 

3  8 
31 

37 
24 

40 
18 

39 
28 

50 
30 

36 
20 

32 

20 

27 
9 

23 
5 

27 
14 

35 

10 

30.6 
13.2 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

17 
•  I 

33 

17 

41 
29 

41 
36 

36 

13 

33 

39 
27 

31 

6 

38 
13 

38 
25 

25 

10 

10 
-  3 

8 
0 

13 

-  1 

22 

24 
9 

33 

19 

35 
15 

39 
21 

43 
29 

37 
33 

41 

31 

39 
20 

40 
30 

48 
28 

38 
27 

33 

21 

31 
13 

24 
6 

26 
18 

35 
14 

32.0 
16.3 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

24 
-13 

30 

24 

40 
28 

46 
23 

33 

20 

45 
6 

40 
31 

34 

18 

35 
10 

40 
2 

22 
12 

18 
-  8 

11 

-  4 

8 
-  2 

25 

-18 

28 
5 

33 

1 

36 

5 

41 

12 

46 
21 

39 
32 

42 
29 

42 
12 

40 
21 

52 
34 

34 
24 

31 
15 

28 
13 

24 

4 

31 
9 

39 
-  1 

33.4 
12.0 

RLTLAND 

MAX 
MIN 

23 

-  9 

31 

10 

43 
25 

42 
34 

37 
19 

39 

7 

41 
29 

35 

7 

36 
14 

36 

24 

25 

14 

14 
-  2 

8 
0 

12 
-  3 

24 
-15 

28 
9 

i2 

21 

42 

11 

43 
17 

42 

40 

42 
33 

41 

30 

12 

42 

31 

51 
34 

40 
27 

33 

18 

33 

16 

26 
3 

30 
15 

40 
5 

34.0 

15.4 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

23 

3 

35 

16 

40 

30 

42 
31 

40 
23 

35 

4 

40 

21 

31 

11 

38 
19 

39 

18 

27 

e 

10 
-  5 

2 

13 

0 

23 
3 

27 
16 

27 
12 

36 

9 

40 
18 

30 

40 

30 

39 
30 

41 
22 

40 
31 

48 

30 

38 
23 

30 
19 

28 

10 

22 

5 

28 
20 

35 
12 

32.3 
16.0 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

12 

-17 

25 

-15 

37 
23 

45 
26 

41 

27 

37 

7 

34 

7 

40 

5 

32 
2 

35 
5 

36 

17 

26 
1 

14 

1 

9 
3 

17 
-17 

31 
-15 

38 
-  3 

33 

5 

34 
5 

5 

40 
26 

43 
31 

43 
17 

41 
17 

39 
25. 

48 
25 

40 
18 

38 
19 

24 

0 

30 

0 

32 

2 

33.5 
8.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

11 

-21 

35 

10 

46 
27 

42 
24 

36 
19 

33 

0 

39 
28 

36 
-  6 

30 
-  5 

36 
21 

25 
9 

16 

-  7 

7 
-  7 

12 
-  2 

26 

-10 

33 

-  5 

32 

13 

35 
-  3 

41 
4 

37 
16 

42 
33 

41 
27 

39 

8 

39 

21 

47 
25 

40 
23 

35 
10 

25 

14 

25 

-14 

30 

7 

36 

-  5 

32.5 
8.2 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

22 
-12 

28 
-  5 

35 
26 

45 
22 

38 
24 

32 

9 

35 

11 

33 
2 

36 

2 

34 

11 

32 
14 

22 
-  2 

19 

-  1 

13 
2 

13 

-14 

24 

-  4 

33 

14 

30 
0 

38 
5 

20 

39 
30 

40 
31 

38 

14 

42 

14 

45 
24 

48 
24 

38 
16 

33 
22 

24 

28 
3 

31 
0 

32.6 
9.6 

SOMERSET 

MAX 

MIN 

16 
-19 

25 

-  6 

29 

14 

39 
27 

32 
20 

27 

7 

38 
18 

39 
-10 

33 

-10 

34 
23 

27 
8 

18 
-  5 

10 
-  4 

8 
-  6 

6 
-  8 

16 

1 

25 

11 

25 
-  3 

35 
13 

40 
12 

37 
30 

34 
29 

34 
5 

40 
5 

47 
29 

46 
25 

32 

10 

29 
11 

19 

0 

23 
3 

25 

-  4 

28.6 
7.3 

VERNON 

MAX 
MIN 

20 
-17 

30 
-  8 

38 
27 

45 
23 

44 
27 

39 
10 

38 
12 

41 

7 

38 
6 

36 
11 

37 
19 

29 

-  4 

15 

12 
5 

17 
-22 

27 
-21 

37 
-  9 

31 
-  3 

34 
0 

36 

1 

40 
29 

43 
32 

43 
18 

42 
18 

47 
26 

51 
25 

41 

19 

39 
22 

28 

0 

32 

0 

34 

0 

35.0 

8.0 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

15 
-2  3 

30 

-  7 

37 
28 

43 
29 

38 

-  4 

36 
2 

37 
-  7 

32 

-  6 

36 
6 

37 
9 

21 
-16 

7 
0 

14 
-25 

25 

-21 

31 
13 

29 
-  3 

I 

38 

39 
25 

40 
29 

40 
8 

37 
10 

39 
26 

49 

9 

32 

11 

22 
-12 

26 

-  9 

30 

-  4 

31.9 
2.6 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m 

speed 
ph. 

Relata 

ve  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

% 

Station 

C 

> 
m 

■sag1 

CD    « 
U  CD  > 

5  S  £ 

a,z  a. 

* 

9 
> 
< 

1  J 

u.  B 

o   1 

M 

a    J 

_1 
0  -; 

(3  J 

< 
O  UJ 

£ 
< 

O  l/l 
O  UJ 

o  l/l 
O  UJ 

£ 
a. 

o  i/i 

O  UJ 

"     T 

o 
3 

01 

1 

o 

8 

A 

01 
Ol 

T 

o 
o 

n   o 

« s 

o 

H 

2  o  -2 
21  >«  c 
<  -3  3 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

69 

58 

- 

2 

4 

4 

3 

0 

0 

13 

_ 

5.4 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

NW 

17 

17.9 

61 

SSE 

25 

72 

76 

62 

68 

3 

2 

3 

5 

0 

'0 

13 

60 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

32 

9 

13.6 

42 

NE 

13 

68 

73 

60 

68 

4 

3 

1 

5 

I 

o  1 

14 

63 

5.1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

27 

6 

16.0 

67++ 

34 

21 

75 

76 

63 

71 

5 

3 

5 

2 

0 

0 

15 

- 

5.2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 

18 

13 

10.1 

29 

W 

10 

69 

70   1    62 

65 

11 

5 

5 

1 

0 

0 

22 

48 

7.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

27 

8 

11.0 

- 

- 

- 

80      71 

78 

7 

5 

7 

1 

0 

0 

20 

- 

6.9 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

32 

7 

8.0 

29++ 

34 

22 

81 

77   !    62 

66 

5 

3 

4 

3 

0 

0 

15 

54 

5.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

36 

10 

8.8 

50 

NW 

21 

76 

80      63 

67 

5 

3 

2 

3 

2 

0 

15 

59 

6.0 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

NW* 

36 

49.8 

131% 

w* 

6 

80 

85      64 

82 

1 

4 

10 

6 

1 

0 

22 

22 

8.1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

29 

8 

16.1 

49 

NW 

28 

77 

76      70 

77 

1 

2 

6 

3 

1 

0 

13 

56 

5.7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

9.9 

40 

W 

10 

- 

76 

61 

- 

6 

3 

3 

3 

1 

0 

16 

65 

5.2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

6 

5 

3 

0 

0 

20 

_ 

_ 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

26 

7 

10.1 

35 

N 

14 

74 

72 

60 

73 

2 

3 

3 

* 

1 

0 

13 

67- 

5.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

29 

9 

12.2 

39++ 

22 

25 

67 

69 

57 

63 

3 

6 

1 

2 

3 

0 

15 

60 

5.1 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

27 

13 

13.1 

42++ 

29 

10 

71 

73 

60 

65 

6 

1 

4 

3  | 

2 

0 

16 

- 

5.3 

PEAK  GUST 

TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 

DIRECTIONS  ENTERE0  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


S»  R.i.r.cc.  NotM  Following  Station  lnd«x 
-    IS    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1964 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

2.0 
11 

T 
11 

9 

T 

9 

T 

9 

1.1 

9 

9 

T 

9 

0.8 

9 

1.3 

10 

T 

9 

2.012.8 
11   22 

21 

21 

T 
20 

19 

18 

17 

2.1 
19 

2.0 
16 

16 

19 

14 

T 
11 

0.5 
11 

l.a 
12 

7,4 
18 

0.4 
17 

T 
16 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

1.0 
10 

10 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

4 

4 

4 

2.0 
6 

6,0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

9 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

3 

CENTRAL  01 

C0LL1NSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

7 

« 

9 

4 

3 

3 

2 

2 

T 
1 

1.0 

2 

7.0 

9 

9 

8 

7 

6 

a 

9 

3 

2 

I 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

4.0 
9 

3 

3 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

7 

6 

a 

9 

9 

9 

4 

4 

3 

T 
1 

1 

1 

6.0 

6 

1.9 

7 

7 

7 

7 

6 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

1.3 

1 

1 

T 
T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

4 

T 
9 

* 

4 

9 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

9.2 

1 

0.2 

6 

6 

6 

9 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.9 

3 

3 

2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQU1V 

0.9 

6 

1.2 

T 
7 
1.9 

6 
1.6 

9 

1.4 

T 
3 

1.2 

2 
1.2 

2 
1.2 

2 

1.3 

2 
1.2 

T 
2 
1.2 

2 
1.2 

2 

,9 

8.8 
2 

.8 

0.3 

11 

2.0 

10 
1.7 

9 
1.7 

9 
1.9 

8 

1.7 

a 

1.6 

6 

1.6 

T 
9 
2.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.8 

T 

4 
.3 

T 

3 
.2 

T 

3 
.3 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

1.0 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1,0 
1 

6.0 

7 

7 

7 

6 

9 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

T 

0.5 

T 

T 

2.9 
3 

2 

1 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

7 

T 
6 

6 

6 

6 

9 

9 

4 

T 

4 

T 
1 

1 

T 

8.4 
8 

T 

7 

6 

a 

6 

a 

6 

9 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

l.a 

2 

T 

T 

T 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

4 

a.o 

12 

12 

10 

8 

4 

4 

4 

1.0 

1 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

2.9 

11.0 

I" 

T 

3.0 

COASTAL  OS 

BRIDGEPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.1 

3 
.4 

2 
■  4 

2 
.3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

9.8 
2 
.2 

0.2 
10 
.8 

8 

.7 

7 
.7 

a 

•  6 

4 
.9 

4 
.6 

2 
.9 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

A 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T.2 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

4 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

1 

T 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 

0.9 
3 
.2 

1 

1 

I 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

9.3 
3 
.2 

o.a 

10 
.7 

10 
.6 

9 
.6 

8 

.9 

6 
.9 

9 

,4 

4 
,3 

T 

T 

1.2 

1 

T 
T 

T 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

6 

9 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

9.0 

s 

4.0 
9 

8 

7 

9 

9 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.9 

1 

T 

T 

T 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

T 

T 

0.3 

0.9 

0.3 

4.0 

1.6 

0.2 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

0.4 

0.2 

T 

0.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3 

.2 

4.0 
7 
.9 

T 

7 
.9 

2.9 

8 
.7 

T 

8 
,7 

1.4 

8 
,7 

T 

8 
.6 

8 

.a 

4.4 
8 
.7 

*.6 

13 
1.2 

16 
1.9 

16 
1.9 

15 
1.5 

19 
1.9 

T 

14 
1.4 

13 
1.3 

0.9 

14 

1.3 

2.3 

13 
1.4 

T 

15 

1.3 

T 

14 
1.3 

T 

12 

1.9 

T 

8 

1.7 

T 
8 
1.8 

8 

i.e 

0.8 

7 

1.8 

0.9 

5 

1.9 

T 

5 
1.5 

9 

1.9 

9 
1.9 

0.2 

4 
1.9 

4 
1.9 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

2.8 

8 

T 
8 

1.3 

9 

1.1 

10 

T 
9 

2.0 
12 

u 

T 
11 

3.8 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

T 
14 

1.9 

15 

15 

T 
19 

13 

1.0 
14 

14 

14 

13 

T 
13 

0.5 
14 

14 

14 

14 

14 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

* 

1.2 

5 

T 
5 

0.3 

5 

9 

o.a 

6 

T 

5 

5 

9.9 

12 

0.6 

10 

9 

9 

9 

0.9 

9 

9 

T 
9 

9 

0.7 

9 

9 

7 

9 

9 

T 
9 

4 

2 

0.9 

3 

0.3 
3 

3 

3 

T 
3 

3 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

3.0 
3 

T 
4 

1.0 

5 

9 

1.7 

5 

0.3 

7 

7 

2.0 

7 

1.0 

9 

T 
10 

10 

10 

0.3 
11 

10 

9 

8 

0.8 

7 

T 
7 

T 
7 

9 

T 
3 

T 
3 

3 

T 
2 

T 
1 

T 
1 

I 

1 

T 
1 

1 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 

9.0 

T 

2.0 

T 

T 

T 

0.5 

0.9 

T 

T 

MILLINOCKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.* 

T 

1.0 
I 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1.0 
1 

T 

2 

2 

2.0 
2 

1,0 

4 

9 

9 

9 

0.2 
9 

9 

T 
4 

T 

6 

1.0 

• 

T 
9 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

T 
1 

0.2 
T 

T 

T 

T 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

1.0 

4.0 

0.9 

2.9 

l.C 

SOUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

3.0 

7 

T 
7 

2.0 
8 

1 

7 

1.0 
8 

T 
8 

a 

3.0 

10 

3.0 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

T 
12 

T 
12 

0.! 
12 

1! 

e 

' 

4 

4 

4 

4 

4 

' 

4 

' 

T 
4 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
i 

2 

0.9 
2 

2 

2 

1.9 
2 

3 

2 

2 

2.C 
i 

2.C 

e 

6 

t 

( 

T 
t 

1 

' 

T 

l 

T 

T 

6,1 

' 

! 

4 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.2 
3 

1.2 
9 

* 

T 
2 

2 

0.1 
2 

1 

1 

l.C 

1 

0.1 

1 

1 

1 

1.! 

i 

4.S 

1 

7 

I 

T 
( 

1.2 

< 

< 

. 

.  T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 
T 

9,< 
< 

1    ( 

t   1 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
1 

1.9 

1C 

i 

I 

t 

I 

T 
I 

1 

2.9 

1.9 

11 

11 

11 

11 

4.C 
19 

IS 

1' 

1< 

1' 

1 

1 

1   1 

r   < 

>   ( 

T 
1    ! 

>   ! 

6.' 
>   1 

1 

1   1 

L   10 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.( 

0.4 

l.C 

2.1 

l.C 

T 

T 

1.1 

I 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

< 

l.C 

! 

I 

4 

2 

T 

: 

: 

3 

l.C 

i 

T 

; 

i 

i 

T 
i 

o.: 

.   ! 

9 

i 

i   ' 

1.1 

>   < 

S 

S   T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

T 

)  T 

4. 

1   T 

1 

4 

1    3 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

9.( 

)  o.< 

0,' 

t   3. 

0. 

2. 

! 

COASTAL  0> 
BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1   ' 

1    i 

T 
.   i 

i 

. 

!   T 

T 

T 

T 

T 

6. 

) 

k    9 

> 

> 

k 

t 

9 

4, 

3  2. 
k 

) 

i 

5    3 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

)   1 

>   ' 

>   < 

i   . 

! 

! 

!   T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

7. 

)   T 

r  a 

b 

T 
I 

T 
) 

s 

2   T 

T 

T 

T 

T 

2, 

3   T 
2 

T 
2 

2    2 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

>  - 

m 

T 
T 

2.1 

) 

4. 

) 

k    4 

9 

i 

3. 
2 

D 
1 

» 

T 
T 

9. 

0 
5 

3    3 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

)   1 

k    < 

T 

k   > 

k| 

! 

!i 

i 

! 

I 

1. 
i 

) 

! 

! 

t| 

8. 

! 

) 

5    9 

jj 

T 
J 

0. 
1 

9 

7 

6 

1   T 

T 

T 

T 

0. 

T 

1  0. 
T 

9  1. 

5  2. 

2 

9 

* 

4    4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1964 

Day 

of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21   22 

23 

24   25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTLAND  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

O.J 

a 

.8 

T 

a 

1.2 

a 

1.0 

7 
.9 

9 

.a 

0.1 
9 
.8 

9 
.8 

9 

.a 

0.9 

9 
.8 

T 

A 
.6 

A 
.6 

3 
•  6 

7.9 
3 
.5 

1.9 

13 

1.2 

9 
1.1 

9 

1.0 

9 

1.0 

8 
.9 

8 

.9 

A 
.6 

3 
.3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

6.5 

T 

* 

.4 

0.2 
4 
.3 

4 
.3 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

A 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1.0 

T 
T 

6.0 

6 

6 

6 

6 

0.3 
6 

9 

4 

T 

2.3 
3 

1.9 

4 

3 

3 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

3.0 

a 

T 

a 

6 

T 
6 

A 

T 
1 

l 

T 

0.9 

T 

T 
T 

T 

T 

14.0 
14 

14 

14 

14 

1A 

10 

9 

T 
T 

1.5 
1 

T 

T 

0.9 
T 

2.3 
2 

12.0 
IA 

T 
14 

T 

14 

PITT5F1ELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.5 

3 

T 
6 

6 

T 

6 

3.0 

a 

0.6 

7 

9 

9 

T 
9 

1.2 
9 

T 
3 

9 

13.0 

9 

1.0 
17 

T 
15 

13 

0.5 
13 

12 

11 

9 

1.9 

6 

9 

9 

3 

A 

0.9 
1 

T 
2 

11.5 

9 

12 

T 

11 

1.3 
10 

STOCKBRIDOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

10 

0.9 
9 

9 

T 

8 

2.0 
10 

T 
9 

9 

8 

8 

a 

8 

8 

13.0 
21 

2.0 
19 

T 
18 

IB 

T 
18 

16 

IA 

12 

1.0 
10 

10 

10 

10 

3 

1.0 

6 

6 

11.0 
17 

15 

T 
10 

0.5 
13 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

T 

2.5 

T 

16.5 

- 

- 

T 

2.0 

9.0 

CENTRAL  02 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

0.9 

9 

A 

* 

A 

A 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

10.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

3 

4 

A 

3 

1 

4.0 

A 

A 

3 

3 

BEDFORD 

SNOWFALL   2.0 
SN  ON  GNO{   5 

T, 

4 

A 

3 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

1 

1 

9.0 
9 

T 
9 

9 

a 

8 

7 

7 

1 

T 

T 

T 

5.0 
5 

9 

T 
5 

T 
2 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL  ! 

SN  ON  GNO   10 

T 
8 

7 

7 

a 

3 

A 

3 

3 

2 

1 

1 

12.6 
1 

0.8 
13 

10 

10 

9 

a 

7 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

6.7 
2 

9 

T 

4 

T 
4 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
9 

T 

7 

a 

9 

9 

9 

A 

3 

T 
3 

2 

2 

2 

3.5  4.5 

6   11 

10 

9 

T 
8 

8 

7 

6 

2 

T 

T 

T 

8,0 
8 

1.7 
8 

7 

6 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.9 

9 

7 

6 

T 

a 

6 

a 

a 

a 

0.1 
9 

9 

9 

3 

9.5 
IS 

1A 

14 

13 

12 

11 

10 

7 

A 

3 

3 

2 

T 

T 

1.2 
1 

4.0 

9 

9 

3 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.5 

1.9 

2.5 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.7 

10 

T 
9 

a 

7 

7 

a 

T 

9 

A 

A 

3 

2 

2 

9.2 

11 

2.6 

11 

9 

7 

7 

6 

9 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

8.0 
8 

T 
7 

6 

6 

SOUTHBRIDSE  3  SM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

0.9 

6 

T 
6 

9 

5 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

3 

3 

9.0 
8 

8 

a 

8 

7 

7 

7 

A 

3 

2 

2 

1 

T 

0.3 
T 

0.3 

T 

2.0 
2 

2 

2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
8 

7 

3 

A 

3 

3 

2 

2 

B.O 
8 

8 

7 

a 

A 

A 

3 

T 

T 

2.3 

3 

3 

2 

1 

5TERLIN6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

0.9 

7.9 

T 

* 

A.O 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
11 

8 

8 

6 

6 

9 

A 

3 

T 

2 

1 

1 

1 

8.2 
9 

3.2 

12 

10 

5 

8 

7 

6 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

0.1 
2 

2 

2 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
5 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

«.o 
A 

10.3 
10 

8 

7 

A 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

2 

1.0 
1 

1 

1 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

1.1 
10 
.7 

T 

11 

.9 

11 
.9 

T 

10 
.9 

9 
.9 

9 

.8 

8 
.9 

7 
.8 

0.2 

7 
.8 

T 
3 

1.1 

9 
1.0 

9 

1.0 

8.8 
5 
.9 

1.0 

13 

1.9 

15 
1.8 

15 
1.8 

T 

19 

1.7 

IA 
1.7 

13 

1.7 

11 
1.6 

0.6 

5 

2.7 

A 
3.0 

A 
2.9 

A 
2.3 

2 

1.2 

T 

T 

T 

3.2 

1 

3 

.4 

T 

3 
.3 

T 

3 
.3 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.7 
* 
.6 

T 

3 
.9 

2 

•  6 

2 

.6 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

8.6 

0.6 
9 

.8 

7 
.6 

a 
•  a 

5 
.6 

5 
.9 

3 

.A 

2 
.2 

T 

A. 9 

T 

A 
.8 

T 

A 
.8 

T 
3 

,7 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

7 

6 

9 

A 

A 

3 

3 

2 

4.2 
T 

3.0 

8 

8 

8 

7 

6 

9 

9 

T 

1.5 
1 

0.2 
2 

2 

1 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7 

0.9 
9 

9 

9 

A 

A 

3 

2.5 
3 

7.8 
10 

9 

9 

9 

8 

7 

6 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 
1 

0.3 
1 

1 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

A 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

11.0 
11 

T 
11 

It 

11 

10 

10 

8 

A 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.8 
1 

T 

T 

T 

T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 
1 

T 

T 

T 

10.9 
1 

8,3 

19 
1.9 

15 
1.8 

12 

1.4 

a 

1.0 

a 

.9 

9 

.a 

3 
.3 

T 

T 

0.6 

0.2 
1 

1.3 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

3.0 

o.e 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

5 

5 

A 

3 

2 

1 

2 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
7 

A 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

A.O 

8 

8 

7 

a 

5 

A 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7.0 
7 

1.0 

a 

T 

9 

5 

SALEM  CO  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
10 

T 
2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

3.0 
3 

7.0 
10 

10 

9 

a 

7 

A 

2 

T 

T 

T 

T 

4.0 
3 

1.0 
A 

T 

A 

4 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

- 

2.0 

NEW  HAMMMIM 

NORTHERN  01 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

2.0 

9 

8 

0.5 
7 

0.7 
7 

T 
7 

0.* 

1 

7 

1.0 

a 

3.0 
10 

0.9 

9 

9 

0.3 
9 

9.5 

14 

13 

12 

T 
12 

12 

11 

10 

l.A 

8 

a 

a 

a 

9 

0.6 
5 

T 
9 

A.O 
8 

7 

T 

7 

6 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

! 

A.O 
9 

8 

e 

1.0 
9 

9 

0.5 
i 

T 

A 

4 

6.0 
9 

T 
8 

a 

1 

9.0 
12 

12 

11 

T 
10 

10 

9 

7 

A 

1.0 
3 

3 

2 

1.0 
2 

T 
2 

0.3 
2 

2 

1.5 
3 

T 
3 

T 
3 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.9 

10 

T 
10 

ic 

2.0 
11 

11 

T 
11 

T 
11 

11 

3.0 
13 

1.0 
11 

ll 

11 

2.5 

12 

12 

12 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

1.5 
13 

13 

12 

11 

8 

T 
8 

9 

3.0 
12 

T 
12 

0.5 
13 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

11 

3.0 
20 

0.4 
21 

1.5 
23 

23 

23 

23 

23 

2.C 
21 

7.0 
29 

29 

29 

21 

6.5 
29 

29 

29 

1.0 
30 

30 

30 

30 

3.5 

34 

34 

3A 

3A 

30 

1.0 
31 

1.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 
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Day 

of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

o.g 

14 

1.3 
14 

0.5 

1* 

T 

3.0 
13 

1.0 
19 

0.8 
15 

T 
19 

4.0 
18 

3.9 

20 

. 

19 

0.3 

19 

T 
19 

1.0 
19 

1.9 

19 

19 

. 

T 
18 

19 

1.0 
19 

19 

14 

14 

* 

4.J  4.0j 
16J   19 

18 

o.a 

17 

2.3 

18 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

2.0 
12 

12 

11 

1.0 
12 

12 

1.0 
13 

11 

1.0 
12 

4.0 
16 

14 

1.0 

1* 

19 

4.0 
19 

19 

181 

16 

16 

19 

14 

14 

12 

11 

11 

8 

7 

7 

7 

a 

9 

3 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3.3 

3 

3.4 

4 

0.7 

3 

2.4 

5 

0.4 

9 

1.9 

« 

1.0 

9 

5 

4.1 

9 

2.3 

7 

0.5 

7 

7 

4.2 

7 

1.0 

8 

7 

7 

6 

0.1 
6 

6 

0.5 

6 

5.4 

7 

0.4 
8 

T 

6 

1.8 

6 

4.9 

6 

6 

4.4 

6 

7 

0.9 

7 

T 
6 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
8 

T 

7 

2.0 

9 

1.0 
10 

1.0 
11 

0.9 
11 

11 

7.0 
18 

5.0 
22 

T 
22 

22 

0.5 
22 

3.9 

29 

24 

24 

24 

23 

22 

20 

3.0 

20 

20 

T 
19 

18 

16 

0.9 
16 

T 

16 

9.0 
21 

21 

21 

21 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

2.0 
8 

. 

- 

. 

. 

1.3 

8 

. 

. 

8.0 
12 

T 
14 

9.0 

1.0 
6 

6 

6.0 
12 

- 

T 
11 

SOUTHERN  02 

CONCORO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2.3 
10 
.3 

T 

12 

.6 

12 

.6 

10 
.5 

T 

9 
■  4 

0.2 

9 

.4 

9 
.4 

4 
.4 

1.8 

4 
•  4 

T 
S 

.8 

9 

.8 

9 

.8 

11. 1 
9 

.7 

0.8 

17 

1.0 

17 
1.0 

16 
.9 

0.1 
16 
.9 

13 
.9 

14 
.8 

13 
.7 

T 

8 
.9 

4 
1.2 

4 
1.2 

4 
1.2 

3 

1.2 

T 
2 
1.4 

2 
1.3 

8,0 

3 

1.4 

10 
1.4 

9 
1.4 

T 
9 
1.3 

EAST  OEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
12 

1.0 
12 

10 

9 

9 

T 
9 

9 

9 

2.0 
11 

11 

11 

11 

» 
20 

L1.0 
22 

22 

22 

0.9 
22 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

a 

T 
8 

8 

10. 0 

la 

18 

16 

14 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

2.0 

7 

6 

9 

9 

9 

0.8 
9 

4 

4 

3.0 

7 

6 

6 

6 

12.0 
18 

18 

17 

16 

16 

15 

14 

11 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

0.7 

8 

7.0 
14 

12 

11 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.9 

8 

8 

7 

7 

T 

7 

0.8 
8 

0.9 

7 

T 

3.7 
12 

0.1 
11 

10 

10 

6.3 
16 

1.9 
18 

16 

16 

T 
19 

19 

14 

12 

9 

a 

8 

7 

7 

T 

6 

6 

4.0 
10 

10 

9 

9 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

g 

2.7 

10 

10 

9 

7 

6 

9 

9 

9 

0.4 

4 

4 

4 

4 

to.  0 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

7 

7 

7 

6 

3 

3 

2 

4.9 

7 

6.5 
11 

10 

9 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

1.3 

7 

7 

7 

T 
7 

6 

0.6 

7 

T 

6 

3.3 

9 

T 
9 

8 

8 

8.6 
17 

IT 

16 

T 
19 

T 
14 

13 

12 

9 

T 

8 

8 

7 

7 

9 

0.1 

9 

0.1 

9 

9.5 

1* 

14 

T 
14 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
9 

T 
8 

7 

T 
3 

T 

6 

1.0 

5 

6 

6 

2.6 

6 

T 

7 

T 
7 

7 

7.0 

6 

1.0 
16 

19 

T 
13 

T 
12 

12 

12 

11 

T 

7 

6 

5 

9 

4 

T 
3 

T 
2 

7.0 
2 

9 

T 
6 

3 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

10 

10 

1.6 
11 

11 

11 

11 

8.8 
19 

9.4 
24 

24 

22 

21 

21 

20 

19 

T 

9 

7 

6 

9 

3 

3 

3 

10.9 
14 

13 

12 

11 

NASHUA  2  NNM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

9.0 

1.8 

7.3 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

9 

e 

8 

8 

8 

a 

7 

T 

6 

* 

9 

9 

6.9 

13 

0.6 
14 

14 

14 

14 

13 

12 

9 

6 

2 

8.4 
9 

8 

6 

6 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.9 

9 

9 

8 

a 

8 

0.9 

8 

8 

8 

2.0 

9 

8 

8 

8 

10.0 
18 

17 

19 

14 

13 

13 

12 

a 

T 
7 

7 

7 

6 

5 

9 

4.9 

9 

4.3 
13 

11 

- 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

2.9 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

T 

7 

2.0 

8 

T 
8 

8 

6 

12.0 
20 

19 

18 

17 

16 

19 

13 

u 

9 

8 

8 

7 

7 

T 
7 

2.9 

9 

6.5 
15 

13 

13 

aMKTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

7 

2.0 
9 

8 

T 

7 

T 
T 

0.3 

7 

0.9 

7 

T 

4.0 

11 

2.0 

9 

9 

9 

1.0 
10 

3.0 
12 

10 

9 

T 

8 

8 

7 

9 

4 

4 

4 

3 

2 

T 

2 

T 
2 

3.0 

9 

4 

T 

4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

9.2 

9 
.3 

0.3 
6 
.6 

4 
.4 

2 
.1 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

0.1 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

6 

9 

4 

4 

2 

2 

T 

4.8 

9 

6.1 
11 

10 

9 

8 

7 

9 

9 

0.9 
1 

0.6 

1 

T 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

6.0 

6 

4.0 
10 

9 

S 

7 

6 

4 

1 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.1 
6 
.3 

4 
.9 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

10.3 
2 
.2 

0.7 

11 

1.1 

11 
1.1 

10 

1.1 

9 
1.0 

7 
.9 

6 
.8 

4 
.6 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

1.2 

1 

T 
T 

T 
T 

BOO* SOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

« 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 
1 

13.3 

14 

13 

12 

12 

11 

1C 

8 

2 

0.3 

T 

3.C 
i 

2 

2 

VtlMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

1.0 

B 

T 

9 

3.0 
12 

1.0 
12 

12 

0.8 
12 

12 

T 
12 

6.C 
16 

2.0 
17 

17 

17 

1.0 
17 

17 

0.5 
17 

17 

17 

n 

17 

14 

12 

11 

10 

a 

1.0 

7 

1.0 

8 

a 

t 

0.3 
I 

a 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

2.0 
9 

8 

8 

T 

8 

8 

1.0 

9 

9 

9 

3.C 
11 

T 
11 

11 

11 

9.0 
16 

16 

16 

T 
16 

15 

14 

13 

9 

a 

7 

7 

0.0 
7 

6 

1.0 
7 

T 
7 

l.C 

! 

T 
( 

T 

a 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

4.0 
13 

2.0 
11 

T 
1 

9 

T 
9 

1.0 
9 

9 

T 

8 

T 

1 

a 

a 

a 

a 

6 

1.0 
7 

1.9 

a 

6 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

l.C 
2 

2 

2 

T 
2 

2 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
13 

T 
IT 

T 
19 

T 

12 

T 
12 

T 

11 

T 
12 

11 

2.C 

10 

3.C 
12 

T 
14 

14 

2.0 
14 

2.0 

1« 

IB 

T 
18 

T 

it 

16 

12 

10 

T 
6 

T 
4 

4 

4 

4 

0.1 

3 

T 
3 

0.9 

3 

4 

T 
4 

1   * 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

0.7 
10 

10 

T 

10 

10 

0.7 
11 

T 
11 

1C 

1.0 
10 

3.e 

13 

T 
13 

13 

13 

13 

T 
13 

0.4 
13 

0.2 
13 

12 

11 

1C 

a 

a 

1 

7 

f 
t 

1.0 

7 

1.5 
I 

T 
( 

! 

0.3 

e 

a 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

2.0 

9 

0.2 

9 

0.! 
9 

0.3 

8 

e 

1.2 

9 

9 

1.9 

10 

2.4 
11 

3.C 
12 

11 

11 

2.0 
13 

T 
13 

12 

0.! 

13 

12 

12 

1C 

i 

i 

I 

1 

« 

0.! 
t 

T 
9 

0.; 

c 

< 

T 
< 

6 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

2.0 
10 

1.0 
10 

1 

a 

( 

a 

< 

e 

4 

T 
4 

3 

3 

19.  e 

18 

11 

l.C 
1! 

14 

1C 

i 

T 

T 

T 

t 

6 

5 

4 

T 

T 

T 

2.C 
2 

3.C 

l.C 

: 

T 
9 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2.2 
4 
.4 

1.4 

a 
•  a 

T 

7 

.a 

T 
i 

.1 

T 

4 
.7 

0.1 

< 
,e 

T 
4 

•a 

3 
.! 

0.3 
3 
.! 

T 
3 

,1 

3 
.1 

3 
,1 

0.2 
3 
.! 

T 

3 
.6 

3 

.6 

0.2 
3 

,e 

O.i 
1 

4 

i 
.! 

0.4 
2 
.' 

1.2 
2 

■  1.2 

T 
I 

1 

1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

l.C 

T 

T 
1 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.7 

7 

7 

9 

i 

9 

T 
! 

4 

4 

T 

1       4 

0,! 

< 

1   ' 

4 

2.C 
( 

4.C 

1 

i 

0.! 

1 

t 

1 

< 

! 

4 

4 

3 

3 

T 
T 

1 

2.C 
i 

i 

• 
1 

0.1 

i 

1 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1964 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHEASTERN  03 
CAVENDISH 

PERU 

READSBORO  1  SSE 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  QNO 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

SNOWFALL 
SN  ON  <iND 

* 

i.- 

10 

10 
11 

a 

6.0 
6 

1.1 

10 

4.0 
13 

3.0 

14 

3.0 
11 

4 
9 

T 

13 

0.3 
1* 

10 

0.3 
9 

12 

14 

9 

T 
9 

11 

T 
12 

T 

0.4 

9 

11 
11 

T 

1.3 

10 

3.0 
1* 

1.3 

12 

4 

10 
13 

11 

4 

1 

9.3 

13 

11 
10 
9 

1 

0.9 
14 

S.O 
19 

2.3 

12 

1.0 

4 

1 

13 

17 
10 

4 

1 

13 
19 

10 

4 

1 

3.6 

17 

14 

9 
4 

1 

6.9 
2* 

7.0 
20 

21.3 
24 

12.0 
18 

1 

22 
19 
29 

IB 

1 

20 
18 
29 

17 

1.0 
2 

T 
18 

1.0 

19 

0.3 
29 

16 

17 

19 

23 
19 

17 
19 
23 
12 

16 

18 

21 

9 

T 
11 

19 

1.0 
17 

7 

11 

1,0 

17 

T 
14 

9 

11 
16 
16 
3 

10 
16 
1* 

4 

9 
19 
12 

* 

T 
T 

0.6 
10 

1* 

11 

3 

T 

9 

1.0 

|4 

1.0 
12 

3 

4.2 

13 

1.0 

15 

4.0 
16 

4.0 

4 

12 

3.0 
16 

9.3 
22 

8.0 
14 

0.2 
12 

1.0 
18 

0.9 
21 

14 

11 

18 

T 
20 

10 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

TIME 

Day  of  month 

o> 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

32 
30 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 

33 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 

31 

31 
26 

30 
29 

31 
29 

30 
26 

30 
28 

31 
30 

32 

30 

32 

30 

32 
32 

33 
32 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
31 

32.3 
31.5 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

39 
38 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

39 

39 
38 

38 
34 

34 
34 

34 

34 

35 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

32 

30 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 

33 

34.8 
34.2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

33 

33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

33 

38 
33 

38 

38 

38 
38 

39 
38 

38 
36 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 

38 

38 

38 

39 
38 

38 
36 

38 
38 

38 

38 

38 
38 

38 
38 

36 
36 

37.0 
36.6 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
30 

31 

31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31 

30 

31 

30 

31 
30 

31 

30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 

31 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

30 

31 
30 

31.4 
30.5 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

32 
31 

33 
32 

33 

32 

33 
32 

33 

32 

33 
32 

33 
32 

33 
31 

33 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 

31 

32.3 

31.4 

12  INCHES 

5  PM 

37 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34.6 

24  INCHES 

5  PM 

39 

38 

36 

36 

38 

38 

38 

38 

36 

38 

38 

38 

36 

37 

37 

37 

38 

37 

36 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

37.2 

BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT . 

1  INCH 

MAX 
MIN 

31 
29 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 

29 

31 
26 

32 

30 

30 

27 

32 
26 

32 

30 

29 
22 

24 
15 

22 

19 

26 
21 

26 
23 

28 
26 

30 
28 

31 
28 

32 
30 

33 
31 

33 
33 

34 
33 

34 
32 

34 
34 

34 

34 

34 
31 

34 
30 

33 
26 

33 
24 

34 
29 

35 

2  9 

31.3 
28.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 

30 

32 

31 

31 

30 

32 

30 

32 
32 

32 
27 

26 
26 

26 
23 

28 

24 

28 
26 

29 

27 

30 
29 

31 
29 

32 

31 

33 
31 

33 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
32 

34 
30 

33 
27 

34 
31 

35 
31 

31.9 
30.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

33 
32 

33 

32 

32 
32 

33 

32 

33 
32 

33 
32 

33 

32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 

30 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

31 
29 

31 
30 

32 
30 

32 

31 

33 
32 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 

34 

35 
33 

35 
34 

35 
34 

34 
31 

35 
34 

36 
34 

32.9 

31.9 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

35 
34 

35 
34 

34 

33 

33 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

35 

34 

35 

34 

36 
34 

36 
36 

36 
34 

36 
36 

37 
36 

34.1 
33.4 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  <_OVERi 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

-  SLOPE  OF  GROUND i   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPEi 
GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION!   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

-  SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT.  -  SLOPE  OF  GROUND,  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPEi  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION!  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 
BALTIC 

barkhamsted 

8loomfield 

bridgeport  wb  ap 

brooklyn 

bulls  bridge  dam 

burlington 

candlewood  lake 

cockaponset  ranger  sta 
colchester 
collinsville  1  s 
coventry 
cream  hill 

DANBURY 

OAWSON  LAKE 

EASTQN  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  8RA1NARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDOLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOOOUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 


.UCHAUG  FOREST 


SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESWR 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON    DAM 

STORRS 

THOMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WH1GVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 
i  BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  OAM 

BR IDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 
:  BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
|  CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 
■   DAMARISCOTTA  MILLS 
.  EASTPORT 

EAST  SANGERV1LLE  5  S 

ELLSWORTH 
j  EUST1S  2  SSE 
[   EUST1S  2 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 


GARDINER 
GILEAD 
GRAND  LAKE 
GREENVILLE 
HAYNESVH 


2  S 


HOULTON  I 


MIDDLE  DAM 
MILL1N0CKET 
MILL1N0CKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

NEW  GLOUCESTER 

OLO  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

'ORONO 

ORONO  2 


ROCKLAND 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD 

RUMFORO  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  OAM 
UPPER  OAM 
VAN  BUREN  2 
WATERV1LLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2    NNW 
WEST  ENFIELO 
WEST  FORKS 


0120  NEW  HAVEN 

ITCHFIELO 
0251  NEW  LONDON 
0299'  LITCHFIELD 


WINDHAM 
LITCHFIELD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 


446  HARTFORD 

456 HARTFORD 
857: NEW  LONDON 
LONDON 


43.  I 


♦767! 


7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 

7946  TOLLAND 

7970  FAIRFIELD 
8065  FAIRFIELD 


8916  NEW  HAVEN 
9007  NEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 


9568  LITCHFIELD 
9759  NEW  HAVEN 
9783  LITCHFIELD 


0273  KENNEBEC 
, 0275  KENNEBEC 
0355!  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0480  WALDO 
0600  SOMERSET 
0814  SOMERSET 
0833  AROOSTOOK 
0844  CUMBERLAND 
0934  CUMBERLAND 

1175  AROOSTOOK 
1472:  AROOSTOOK 
!  1479J  AROOSTOOK 
; 1628  PENOBSCOT 
1 1823  LINCOLN 
2426  WASHINGTON 
2442  PISCATAOUIS 


lit: 


NCX* 


2700 


-  n  a  a 


702  FRAl 


2765  FRANKLIN 
2868  AROOSTOOK 
2B78  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 
3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAOUIS 
3651,  AROOSTOOK 
3800.  CUMBERLAND 
3892'  AROOSTOOK 


9  45  40 

15  46  24 

12  44  04 

4  43  S3 


44  40 

46  48 

47  15 


4086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566. ANDROSCOGGIN 
'  47811  SOMERSET 
I  48  •<<    WASHINGTON 
4927  SOMERSET 
5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 


6425 

PENOBSCOT 

6427 

PENOBSCOT 

6435 

PENOBSCOT 

6585 

PENOBSCOT 

6900 

CUMBERLAND 

6905 

CUMBERLAND 

6937 

AROOSTOOK 

7174 

PISCATAQUIS 

7250 

KNOX 

7255 

KNOX 

7325 

OXFORD 

7330 

OXFORD 

7335 

OXFORD 

AROOSTOOK 

YORK 

7827 

SOMERSET 

7940 

OXFORD 

8301 

HANCOCK 

8396 

AROOSTOOK 

8f>41 

OXFORD 

8*8? 

PISCATAOUIS 

8942 

OXFORD 

8965 

AROOSTOOK 

9151 

KENNEBEC 

9314 

YORK 

9360 

PENOBSCOT 

9382 

SOMERSET 

72 

56 

n 

28 

7? 

31 

72 

7? 

56 

72 

21 

73 

19 

73 

28 

7? 

59 

73 

IS 

73 

li 

72 

03 

7? 

4? 

72 

39 

41 

71 

54 

7? 

11 

72 

29 

72 

11 

7? 

4'1 

73 

05 

72 

26 

72 

5* 

7? 

05 

7? 

53 

7? 

44 

73 

13 

72 

46 

43 

73 

25 

72 

04 

72  57 

73  38  1 

71  56 

72  26  I 

73  26  , 
73  32 
73  27 
73  21 
73  18 


72  18 

73  33 
73  10 

72  15 

73  03  I 
73  07 
73  09  , 
73  02  j 
73  02 
72  26  > 

72  47 

72  5B 

72  57 

73  08 

72  56  I 

73  16  I 


68  26 
70  28 
70  29 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ANSON1A  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALO  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO., 
METROPOLITAN  D1ST  COMM 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO.' 

ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM.i 
RAYMONO  J.  RUSZALA 
COLLI 


SR. 


190   5P 

60 
650   SP 


VERS1 

CREAM  HII 

JOSEPH  P. 

NEW  MAVEN  WATER  COMPANY 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT 

GROTON  PUBLIC  UTlL. 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLAI 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO 
NEW  LONDON  WATER  WORI 
MANCHESTER  WATER  DEP' 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 


MAVEN  WATER  COMPANY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
OEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ROCKVILLE  WTR.  ♦  AOUE. 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
RlDGEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
8RI0GEPORT  HYDRAULIC  CO 
BUR.  ENG.  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 


ISEUM 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR-  DEPT. 


OF 


.INEER 


TORRII 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

RADIO  STATION  WBRY 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

JAMES  R1NTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD 


1180 

BA 

500; 

8A 

625 

UM 

1  /M 

770 

8A 

960 

8A 

H 

250 

350 

HIT 

MID 

202 

HID 

MID 

30 

5P 

?P 

20 

a^ 

BP 

395 

MID 

106C 

\& 

Ik 

l?M 

60C 

fip 

6P 

H 

70 

MID 

MID 

624 

5P 

5P 

5P 

:    hj 

100c 

\  DOC 

6P 

6P 

36C 

AP 

6P 

21C 

8P 

8P 

7P 

7P 

54< 

5P 

5P 

24 

6P 

IK 

PETER    W1L 

1AMSON 

FED.    AVIA 

ION    AGEN< 

J.S.    AIR    FORCE 

ICADIA    NA 

IONAL    PA. 

SELFAST    W 

1CT 

CENTRAL    M 

■  INE    PWR. 

CO. 

S.ENNEBECK 

CO. 

MURRAY    FOSTER 

ANDREW    J. 

SANBORN 

U.S.    NAVY 

U    S    WEATHER    BUREAU 

■IRS.    JEAN 

WEYMOUTH 

INTERNATL 

LOGGING    CORP. 

RAYMOND    R 

.    PALMER 

M«i. 


RAWLlNGS 


WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LEL 
BANGOR  HYDRO-ELEC 
MRS.  OOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  WING 


CO. 


390   7A|  7A: 


290   BA   8A 


36j 

MID 
7P 

290 

MID 

496 

MIO 

410 

6P 

1160 

8A 

IB,' 

9P 

1 1  60 

7A 

40 

260 

6P 

1460 

7A 

36C 

BA 

405 
1028 

mid 

! 43  40  '  70  15 


69  11 
69  07  I 

69  07  1 

70  33 


65  MID  MID 


WOODLAND 


9891  WASHINGTON 


1 

SJ 

13 

70    33 

33 

70    33 

15 

47 

68    53    ; 

% 

43 

11 

70    47 
69    43 

1 

44 

35 

70    44 

J, 

44 

14 

68    18 

15 

it 

33 

68    20 

70    59 

1  1 

09 

69    06 

1 

5? 

70    52    1 

10 

67    57 

44 

33 

69    39 

l1 

41 

4? 

70  n 

1  1 

45 

15 

68    39 

9 

<*•? 

23 

70   01 

14 

4S 

09 

67    24 

CHARLES 

.    PREBLE 

JAMES    A. 

SCHOFIELD 

JOSEPH    M 

FOX 

GARDINER 

WATER    DIST 

RUMFORD 

ALLS    POWER 

STATE    FI 

H    HATCHERY 

MRS.    WIN 

IE    P.    SAWY 

MRS    VIRG 

CENTRAL 

AINt    POWER 

FED.    AVIATION    AGENC 

WILLIAM  CUMM1NG 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
FEO.  AVIATION  AGENCY 

H.  LAMONTAGNE 
ROSCOE  L  RYAN 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 

OUSE 


_l_f 

OBSERVATION 

6 

W 

O 

U 

D 

Z 

0 

B 

< 

s 

TIME  AND 

2 

B 

5 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 
Q 

< 

0 

■z 

O 

OBSERVER 

I 

I 

si 

a 

it 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

8 

42    39 

73    06 

750 

8  A 

SA 

H 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42    24 

72    32 

160 

BA 

MIO 

UNIVERSITY    OF    MASS. 

ASHBURNHAM 

0190    WORCESTER 

10 

42    39 

71    53 

1190 

BA 

M.    C.    STEWART 

ASHLAND 

0218    MIDDLESEX 

42    15 

71    28 

230 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BARRE    FALLS    DAM 

0408    WORCESTER 

5 

42    26 

72    02 

910 

8A 

8A 

: 

CORPS   OF   ENGINEERS 

BEDFORD 

0535    MIDDLESEX 

42    28 

135 

MID 

MID 

NORTHEAST    WEA.     SVC. 

BEECHWOOD 

0551    NORFOLK 

42    13 

70    49 

40 

BA 

MASS. WTft. RESOURCES    COMM. 

6ELCHERT0WN 

0562    HAMPSHIRE 

5 

72    21 

556 

BA 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BIRCH    HILL    DAM 

0666    WORCESTER 

5 

42    38 

72    07 

840 

5P 

5P 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUE    HILL    WB 

0736    NORFOLK 

* 

42    13 

71    07 

629 

MIO 

MID 

:    hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

VSOSTON    WB    AIRPORT 

0770    SUFFOLK 

A 

42    22 

71    01 

15 

MIO 

MID 

:    hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOYLSTON 

0801    WORCESTER 

10 

42    21 

71    43 

630 

9A 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BRIDGEWATER    M    C    I 

41    57 

70    57 

40 

c 

MASS.    CORRECTIONAL    INST 

BROCKTON 

0860    PLYMOUTH 

42    03 

71    01 

5P 

5P 

CITY    ENGINEER 

BUFFUMVRLE    DAM 

0998    WORCESTER 

42    07 

71    54 

500 

0A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CAMP    WELLFLEET 

1147    BARNSTABLE 

41    54 

69    59 

50 

8A 

8A 

CAPE    COD    NATL    SEASHORE 

CHATHAM   LT    STA 

1376    BARNSTABLE 

41     40 

69    57 

20 

7A 

U.S.    COAST    GUARD 

CHESTER    2 

1430'  HAMPDEN 

5 

42    IB 

72    59 

650 

BP 

DAVID    W    PARRETT 

CHESTERFIELD 

5 

42    24 

72    51 

1425 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

CHESTNUT    HILL 

1447,  SUFFOLK 

* 

42    20 

71    09 

124 

4P 

7A 

METRO.    DIST.    WTft.    COMM. 

CLINTON 

1561,  WORCESTER 

10 

42    24 

71    41 

398 

8A 

4P 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

CUMMINGTON    HILL 

1774^  HAMPSHIRE 

5 

42    28 

72    56 

1610 

7A 

7A 

PHILIP    DATER 

EAST    BR1MFIELD    DAM 

2107    WORCESTER 

17 

42    07 

72    08 

680 

BA 

: 

U    S    CORPS    OF    ENGR 

EAST    PEPPERELL 

2  369    MIDDLESEX 

10 

42    40 

71    35 

210 

SA 

MRS.    MARY    E.    DAVIS 

EAST    WAREHAM 

2451'  PLYMOUTH 

41     46 

70    40 

18 

MID 

8A 

CRANBERRY    EXP.    STATION 

EOGARTOWN 

2501    DUKES 

41    23 

20 

8A 

MRS.    ELIZABETH    B.    HOUGH 

FALL    RIVER 

2642|  BRISTOL 

41    42 

71     10 

190 

HP 

IIP 

RICHARD    C.    BRIGHAM 

,  F1TCHBURG    2    S 

2806,  WORCESTER 

1C 

42    34 

71     46 

400 

SA 

DEPT. PUBLIC    WORKS 

FRAMINGHAM 

2975    MIDDLESEX 

10 

42    17 

71    25 

170 

7A 

7A 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

FRANKLIN 

2997    NORFOLK 

4 

42    05 

71    25 

240 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

■  GARDNER 

3052    WORCESTER 

5 

42    35 

71     59 

1110 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

I  GROTON 

3270    MIDDLESEX 

42    36 

71    35 

340 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

,  HARDWICK 

3401    WORCESTER 

5 

42   21 

72   12 

960 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

HATCHVILLE 

3471    BARNSTABLE 

41    37 

70   32 

70 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

HAVERHILL 

3505    ESSEX 

10 

42    46 

71    04 

60 

7P      7P| 

EARL    F.    SMITH 

HEATH 

3549    FRANKLIN 

42     40 

72    49 

1450 

!      8A! 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

3624    PLYMOUTH 

42     U 

70    55 

30 

7P!      7P1 

F.    ROBERT    SKILLiNG 

HODGES    VILLAGE    DAM 

3659    WORCESTER 

17 

42     07 

71    53 

520 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HOLYOKE 

3702    HAMPDEN 

5 

42    12 

72    36 

9E 

8A 

HARMON    E    FREEMAN 

HOOSAC    TUNNEL 

371 

BERKSHIRE 

5 

42     41 

72    58 

800 

84 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

CIT 


PORT 


KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 


3772  WORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
3876  ESSEX 
3985  HAMPSHIRE 
4105  ESSEX 
4313  MIDDLESEX 
4449  BRI STOL 
4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
4744  ESSEX 

4760  WORCESTER 
5159  NANTUCKET 
5246  BRISTOL 
5265  ESSEX 

5306  FRANKLIN 
5514  WORCESTER 

6251  HAMPSHIRE 


I   41  41  41 

,  4  42  40 

5  42  17 

10  42  42 

10  42  39 

4  42  03 

4  42  05 

4  41  53 

4  42  36 

4!  42  10 

4  41  15 

4  41  36 

4  42  50 

5  42  26 
4  42  07 
4  42  11 
5,  42  24 

4  42  01 

51  42  27 

5  42  32 


425  1 


■  BERKSHIRE 


ill 


SALEM  CG  AIR  STATION 


SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
■  SOUTH  EGREMONT 
SPOT  PONO 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 


WASHINGTON 
WEST  BRIMFI 
WESTFIELO 
WEST  MEOWAY 
WESTON 


486  PLYI 
681  BARNSTABLE 
699  WORCESTER 
763!  MIODLESEX 
938  PLYMOUTH 
977  ESSEX 
124  ESSEX 


70  16 
70  52 
72  52 


70  56 
70  55 

72  21 


72  11 

73  16 
72  55 
70  42 


MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX 


AiS.I 


LOCKS  ♦  CANALS 
T«. RESOURCES  COMM 


ASS 


•WTR. RESOURCES  COMM 
WEATHER  BUREAU 
ENGINEER 

.WTR. RESOURCES  COMM 

O.  01ST.  WTR.  COMM. 

•  wTR. RESOURCES   COMM 
R    ANDERSON 

0.    DIST.    WTR.    COMM. 

.WTR. RESOURCES  COMM 
•RESOURCES  COMM 


MID  10P 

8A  8A 

7P  7P 

7P  7P 


WES 


TIS 


WESTQVER  FIELD 
W1NCHEND0N  1  NN 
WORCESTER  WB  AH 
WORCESTER 


BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 


ERROL 
EVERET 


GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 

FABYAN 

OLIVER    W.    HOLMES 

FIRST    CONN 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

FITZWILLIA 

ARMAND    VIOLETTE 

FRANKLIN 

RUMfORD    FALLS    POWER    CO. 

RUMFORO    FALLS    POWER    CO. 

G1LMANTON 

TREFFLE    JANDREAU 

GRAFTON 

SANFOftD    WATER    DISTRICT 

GREENVILLE 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

HANOVER 

ERWIN    F.    MILLER 

HILLS80P0 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HOPKINTON 

MAINE    PUB    SERVICE    CO. 

HUDSON 

PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.M. 

JEFFERSON 

BANGOR    HYDRO    ELEC    CO 

KEENE 

UNION    WATER    POWER    CO. 

LAKEPORT 

GORDON    L    DILMORE 

LAKEPORT    2 

KENNEBEC    WATER    DISTRICT 

LANCASTER 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO.' 

LANDAFF 

FRANK    J    CORRIVEAU 

LEBANON    FA 

R1CHAR0    WALUNGFORD    JR 

7370  FRANKL 
7627  WORCES 
7692  BERKSM 
6030  MIODLE 
6046  HAMPDE 
6154  WORCES 
8159  WORCES 
8181  BERKSM 


9360  MIDDLESEX 

;  9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
9780  WORCESTER 
9923  WORCESTER 
9928  WORCESTER 


0675  GRAFTON 
0690  COOS 
0703;  GRAFTON 
0741  MERRIMACK 


1590  GRAFTON 
1647  COOS 
1663  MERRIMACK 
1732  CARROLL 
202  3  COOS 
2136  CHESHIRE 
2174  STRAFFORD 


2870  H1LLSBORO 
2898  COOS 
2999  COOS 
3024  CHESHIRE 
3177  MERRIMACK 
3182  MERR1MAG*: 
3359  BELKNAP 
3530  GRAFTON 
3656  HILLSBORO 
3650  GRAFTON 


7  42  09 

4  42  27 

5  42  07  ' 
10  4?  27 


5 

42 

38 

72    13 

5 

42 

37 

72    33 

42 

11 

71    15 

5 

4? 

16 

72    15 

5 

42 

22 

73    09 

5 

4? 

10 

72    16 

5 

42 

0/ 

72   42 

3 

4? 

08 

71    26 

42 

23 

71    19 

5 

42 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION  01 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 


HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION  02 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  Ap 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION  03 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN 

PRESOUE  TSLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TELfiS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION  01 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 


//R 


Temperature 


36.1 
31.7 
35.0 
2S.2 

33. 5M 

35.4 
36.9 


34.6 
35.3 

34.8 
36.2 
36.7 

33.1 

35.8 
34.3 
37.4 
38.7 

37.5 
35.1 

36.9 


37.1 
37.1 
37.6 
38.0 
40.0 

39.9 


26.2 
30.1 
25.3 
26.4 


28.6 
27.7 
31. 4M 
27.1 
28.4 

28.  OM 

26.6 

26.6 

28.8 

28.8 

26.8 

27.9 
26.8 
25.9 

27.9 
25.4 
24.7 


32.4 
29.9 
34.  9M 
32.9 
30. 9M 

32.0 

34.4 

31.0M 

35.3 

32.9 


13.3 
15.6 
14.3 
9.1 
14. 7M 

13.6 
15.2 


13.5 
15.6 
8.9 
17.8 
16.7 

16.6 
11.9 
18.4 
17.7 
19.7 

12,3 

19.0 
16.8 


22.6 
19,1 
21.0 
19.1 
18.7 

17,3 


6.5 

1.7 


2.7 
4.6 

l.OM 

8.0 

8,2 

-  1.3M 
3.8 

-  3.5 
5.9 

10.1 

.2 

8.0 
2,6 

•  2.8 

-  5.3 

•  ,7 


12.2 

10.3 

10.  8M 

9.2 

9.1M 

5.2 

8,7 
7.2M 
5,4 
14.3 


24.7 
23.7 
24.7 
18.7 
24.  1M 

24.5 
26.1 

23.8 


24.1 
25.5 
21.9 
27.0 
26.7 

25.9 
23.9 
26.5 
27.6 
29.2 

24,9 
27.1 
26.9 


29.9 
28.1 
29.3 
28.6 
29.4 

28.6 


13.6 
17.4 
15.9 
14.1 


15.7 
16.2 
16. 2M 
17.6 
18.3 

13. 4M 

15.2 

11.6 

17.4 

19.5 

13.5 

18.0 
14.7 
11.6 

11.3 
12.4 
12.7 


1.8 
1.5 


1.5 


22.3 

20.1 
22. 9M 
21.1 

20. OM 

18.6 
21.6 
19. 1M 
20.4 
23.6 


1.2 


3.4 


2.0 


3.4 
1.1 


47    26 
43    26« 


47 

5 

50 

5 

50 

5 

50 

5 

51 

6 

51 

5 

52 

5 

38 

14* 

38 

21 

37 

20 

33 

13 

36 

21 

40 

6 

45 

13 

38 

13 

40 

29 

1,4 


Precipitation 


25» 
42  29. 

42  13, 


1164 
1191 
1164 
1336 
1176 

1166 
1122 


1179 
1139 
1247 
1096 
1104 

1129 
1183 
1113 
1078 
1030 

1156 
1093 
1099 


1013 
1064 
1030 
1049 
1025 

1049 


1375 
1417 
1469 


11  29 
13  29 
29 

29 
29 


1424 
1413 
1411 
1368 
1348 


1441 
1544 
1374 
1317 

1488 

1356 
1455 
1543 

1552 
1519 
1516 


6    27 

6    27 

27 


0    21 
0    23 

0 


14      -14 
5      -12 


28* 

1229 

11* 

1296 

28 

1219 

28 

1270 

28 

1297 

10 

1337 

28 

1252 

28 

1323 

11 

1287 

11 

1194 

29 
29 
29 
29 
29    10 


0    12 

0 
0 

9 

10 


2.22 
2.61 
2.31 
4.36 
2.03 

2.81 
1.96 

2.61 


3,07 
2.83 
1.50 
2.82 
2.62 

3.43 
2.18 
3.39 
3,49 
3,47 

3.52 

1.85 
2.39 

2.83 


2.24 
4.19 
2.66 
3.26 
2.41 

3.34 

3.02 


.55 

1.64 
.56 
.34 


.88 

.45 

1.10 

1.11 

1.20 

,48 
.46 
1.14 
.51 
,46 

.96 

.87 
.80 
,65 

.75 

.96 

1.16 

.81 


1.70 

2.38 

1.10 

.95 

,69 

.84 
1.74 
1.56 
1.96 
2.37 


.35 

.49 
.10 

1.00 
.18 

.72 
.33 


1.86 
1.46 


1.32 
1.75 


1.20 
2.33 


1.20 
1.67 


•    1.58 


1.67 


2.14 
1.55 


1.47 
1.00 


.56 
.88 
.60 
.80 
.96 

.72 
.32 


.81 
.85 

.54 

.73 
.73 

1.32 

.73 

1.13 

.97 

.98 

1.04 
.61 
.99 


.58 
.84 
.71 
1.02 
.63 

,94 


23.0 


47.3 
24.9 


18.3 
19.3 


26.6 


20.6 
17.6 
18.6 
13.2 
16,6 

22.0 

14.0 
15.7 
12.0 


21.7 
16.0 
11.0 

16.6 


10.8 
14.8 
15.0 
7.8 
12.0 

15.3 


6.6 
17.0 
10.1 

7.0 


9.8 
6.5 
17.5 
15.2 
13.5 


8.7 


8.5 
9.2 


9.4 

12.5 

7.0 

9.5 

12.5 

10.9 


22 
23 

24.0 

9.7 

11.3 

10.5 
22.5 

30.2 
25.6 


No.  of  Days 


30 


3  0 

3  0 

1  0 

3  0 

3  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  26  - 
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Temperature 

Precipitation 

&1 

&! 

>  3 

1 
« 

< 

1 

li 

ai. 

1 

a 

a 

I 

3 

P, 

n 

a 

9 

& 
a 

No.  ol  Day 

•a 

0 

l- 

e  E 

la 

>- 
« 
a 

£ 

2 

• 
a 

Snow.  Sloot 

No.  of  Day* 

Station 

Max. 

Mln. 

1 

!1 

Of, 
41 

o 

a 

J 

8 

J 

5 

J 

0 

s 

ik 

E  * 

si 

•A 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORO  POWER  PLANT 

33.1 
29.5 
31.2 
31.5 
31.8 

11.7 
6.3 
9.7 
7.2 

10.7 

22.4 
17.9 
20.5 
19.4 
21.3 

3.0 
•  3.1 

.9 

41 
39 
38 
44 
45 

13. 

6. 

6. 
13 
13 

.10 
-15 

-  9 
•  15 

-  9 

11 
u 

2B 

28. 

28 

1229 
1356 
1284 
1316 
1265 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

19 

15 

13 
13 

29 
29 
29 
29 

29 

6 

10 

7 
7 
4 

.63 

1.26 
.73 
.65 

-  2.20 

-  1.85 

.20 
.54 
.43 
.31 
.24 

16 
2 

16 
7 

16 

7.3 

13.0 
13.0 
10.0 

11 
14 

21 
22. 

3 
6 
3 
3 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

WATERVILLE  PUMP  sta 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLANO 

M 
34.3 
31.1 
31.0 

10.8 
5.6 
7.4 
6.2 

M 
20,0 
19,3 
18.6 

•   .2 

41 
45 
44 
41 

13 

5 

14 

25. 

•  16 
.15 

-15 

•  19 

10 
28. 
10 
12 

1299 
1319 
1340 

0 

0 
0 
0 

9 
15 

1<. 

29 

29 
29 
29 

7 
12 
8 

7 

D  1.65 
2.10 
1.28 
2.99 

-  .92 

-  .22 

D   .50 

.82 

.41 

1.15 

16. 
7 
2 
2 

17.5 
17.0 

28.0 

7 
16 

9 
24 

20. 
19 
20. 
21. 

5 

6 
5 

2 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION  02 

20.5 

-   .1 

1.48 

-  1.45 

17.9 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT                  R 

34.2 

36.1 
32.1 
34.5 
32.2 

16.6 
12.2 

13.4 
13.8 
16.3 

25.4 
24.2 
22.8 
24.2 
24.3 

.9 

.8 

41 
44 
43 
43 
42 

13* 

5 

5 

5 
21 

•  2 
-11 

-  6 

-  5 

0 

12. 
28 

28 
28 
10 

1141 
1177 
1218 
1178 
1174 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 

13 

7 

15 

29 

29 
28 
29 
29 

2 

7 
4 
4 
1 

3.54 
2.24 
3.33 

2.00 
2.31 

-  .25 

-  1.13 

.93 

.80 

1.10 

.60 

.98 

2 

16 

16 

16 

2 

19.9 
17.0 
24.0 

13.0 

11 
13 
13 

a 

17 

20 
20 
21. 

17. 
20 

7 
6 

6 
5 
7 

3 
2 

2 
2 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    // R 

33. 7M 
30.9 

33.7 
33.8 

11.9 
9.0 

17.9 
12.1 

22. 8M 
20.0 

25,8 

23.0 

.2 

44 
43 

44 
45 

13 

7 

5 
5 

-11 
•  8 

5 
-  6 

28 
11. 

11. 
11. 

1199 
1298 

1132 

1214 

0 
0 

0 
0 

16 

12 

10 

29 
29 

29 
29 

5 

4 

0 
6 

2.53 
4.59 

3.09 
2.66 

-  .90 

-  1.14 

.92 
1.37 

1.34 
.92 

2 
17 

7 
7 

22.5 
28.5 

17.8 

13 
11 

20 
23« 

5 

5 

6 

2 

2 

2 

0 
2 

1 
0 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

34.5 
35.1 

14.8 

10. 7M 

24.7 

22. 9M 

43 
45 

5 
26 

-  4 
-11 

10 
28 

1161 
1214 

0 

0 

7 
6 

29 

29 

3 

7 

2.94 
2.72 

.75 
1.39 

16 

7 

16.5 
24.2 

11 
19 

20 
20 

7 
5 

2 
2 

0 

1 

DIVISION  03 

23.6 

•   .4 

2.90 

-   .70 

20.4 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 
CUMMINGTnN  HILL 

hoosac  tunnel 
knightville  dam 
pittsfield  wb  airport   r 

31.1 
30.1 
32.0 
32.0 
31.3 

7.4 
11.0 
7.3 
5.7M 
9.3 

19.3 

20.6 
19.7 
18. 9M 
20.3 

-  3.9 
•  3.4 

-  2.0 

42 
42 
41 
46 
40 

6* 
27 

5 
27 

26 

.  8 

0 
-10 
-12 
-10 

29. 

10 
28 
28 
28 

1318 
1283 
1307 
1338 
1286 

0 
0 
0 

0 
0 

14 
18 
12 
13 
13 

29 
29 
29 
29 
29 

12 
1 

10 
13 

7 

1.44 
1.68 
2.36 
2.48 
1.64 

-  1.10 

-  .77 

-  .87 

.56 
.52 

.80 
.90 
.57 

7 
7 
7 
7 
16 

25.5 
28.6 
34.9 
23.0 
31.8 

22 
24 
28 
26 
25 

20 

21. 

20 

23. 

20. 

5 

7 
6 
6 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 

33.8 
33.0 

13.6 

10.5 

23,7 

21.8 

-  2.0 

43 
45 

26 
26 

.15 
-14 

28 
28 

1191 
1248 

0 
0 

10 
10 

29 
29 

5 
6 

1,94 
2.76 

-   .59 
.21 

.61 
1.23 

16 
16 

19.5 
30.0 

25 

19. 

7 
5 

1 
2 

0 

1 

DIVISION  01 

20.6 

-  2.7 

2.04 

•   .65 

27.6 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM           R 

BLUE  HILL  WB           // 

35. 5M 

32.4 

35.0 

33.6 

34.2 

10.1 
8.4 

13.6 
9.2 

18.3 

22.  8M 

20.4 

24.3 

21.4 

26.3 

-  3.3 

-  1.1 

44 
43 
49 
43 
45 

27 
27 
26 
26 
26 

-12 

-10 

-  7 
-17 

7 

23 

28 
28 
28 
25 

1201 
1288 
1174 
1259 
1118 

0 

0 
0 
0 
0 

11 

10 

9 

12 

29 
29 
29 
29 
29 

s 

8 
4 
7 
0 

2.32 
1.82 
3.72 
2.16 
5.33 

-   .33 

1.60 

1.00 
.63 

1.53 
.93 

1.62 

16 

7 

6 

16 

16 

18.0 
20.5 
22.1 
21.5 
32.2 

14 
19 
13 
23 
16 

21. 

20 

19 

16 

20 

5 

5 
5 

5 
10 

2 
1 
3 
2 
3 

1 

0 
2 
0 
2 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

34.8 
36.8 
34.6 
33.2 
35.6 

9.9 
20.7 
13.8 

7.9 
13,4 

22.4 

28.8 
24.2 
20.6 
24,5 

•  1.8 

-  2.4 

-  2.2 

47 
48 
46 
42 

47 

27 
26 
27 
27 
27 

-  8 
8 

-  2 
-10 

-  1 

28. 

11 

28 

28 

28 

1230 
1046 
1176 
1283 
1164 

0 

0 
0 
0 
0 

10 
7 
12 
12 

10 

2B 
28 
29 
29 
28 

7 
0 
2 
10 
1 

3.00 
4.32 
3.30 
2.59 
3.16 

1.11 

-  .17 

-  .05 

.74 
1.29 
1.17 

.70 
1.28 

7 

7 

16 

7 
7 

25.1 
27.5 
23.5 
18.7 
23.4 

15 

14 
19 

20 

24. 

20 

7 
9 
5 
8 
5 

i 

2 

3 
1 

3 

0 

1 

2 

0 
1 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

36.6 
37.6 
37.1 
36.8 
37.1 

13.7 
19.1 
17.6 
17.0 
14,2 

25.2 

28.4 
27.4 
26.9 
25.7 

•  3.2 

-   .7 
,4 

•  1.0 

50 
48 
47 
47 
48 

27 
5 
26 
26. 
26 

1 
4 

-  1 
2 

-  4 

28. 

28 

18 

28 

28 

1148 
1055 
1085 
1098 
1133 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 
6 
B 

7 

29 

27 
26 
29 

29 

0 
0 
2 
0 

4 

4.63 
3.63 
3.72 
3.65 
4,76 

1.24 
.70 
.83 
.49 

1.40 
1.33 
.94 
1.05 
1.27 

20 

7 

6 

16 

16 

25.5 
24.8 
21.2 
25.5 
29.5 

14 
19 

19 
19 

8 

7 
7 
7 
8 

3 

2 
3 

3 
4 

2 
2 

0 
I 
2 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

34.2 

34.8 
32.3 
35.4 
36,9 

8.5 

15.2 

5.2 

10.3 
15.2 

21.4 

25.0 
18.8 
22.9 
26.1 

-  2.0 

-  4,7 

•  3.1 

45 
44 
42 
45 
48 

6 
26 
27* 

5 
26 

-  8 

-  5 
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28 
23 

28 
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1151 
1333 
1215 
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0 
0 
0 
0 

12 
8 
12 
10 
9 

29 
29 
29 
29 
29 

10 
2 

12 
6 
3 

2.30 
2.23 
2.09 
2.56 
4,38 

-  .92 

-  .46 

-  .21 

.75 
1.04 

.50 
1.09 
1.27 

7 
16 
16 
16 
16 

27.3 
17.5 
21.5 
24.5 
25.0 
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16 

16 

14 

20 
19 
17 

19 

4 
4 
6 
5 

7 

2 
1 
1 
2 
3 

0 
1 

0 

1 

2 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

37.7 
37.9 
33.6 

31.7 

15.2 
13.7 
12.9 
16.1 

26.5 
25.8 
23.3 
23.9 

■  3.0 
-  1.0 

48 
49 
44 
44 

26. 
27. 
26 
26 

-  9 

-  6 
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3 

18 
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25 
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1204 
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0 
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13 
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29 
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29 
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4 
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0 

3,36 
3.33 
2.37 
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7 
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17.3 
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1 
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28.8 
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5 
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1 

14 
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25 
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1015 
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0 

9 

4 
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6 
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29 

28 
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0 
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0 
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1.59 
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1.24 
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.95 

16 
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8 
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14 
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13 

20. 
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8 
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8 

9 
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0 
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36.6 

21,7 
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20.1 
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47 
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27. 

5 
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2 
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15 

23 
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1122 
989 

0 
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6 
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26 
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26 

0 
0 

0 

0 
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1.04 
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7 

7 

7 

29 
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19 
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PLYMOUTH 

PROVINCE TOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 
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NEW  HAMP«HIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 
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BETHLEHEM 
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FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION  01 

SOUTHERN  02 

BLACKWATFR  OAM  R 

CAMPTON 

CONCORD  wB  AIRPORT      R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION  02 

RHODE  ISLAND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

DIVISION  01 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
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MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVlLLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIElD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
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Temperature 
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39.0 
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29.1 
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2.9 
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6.8 
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15. 3M 
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10.5 
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18.2 
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24.2 
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30.7 
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16.3 
12.6 
16.9 
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18.7 
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14.6 
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18.6 
11.1 

16.0 


2.7 
1.2 


.6 
2.4 


2.2 
.3 


•  1.0 


1.5 


-  1.4 
•  2.2 

-  1.8 

-  2.2 


1.3 


•   .4 


6 
14. 

5 

T 

26 

26 
26 

5 

5 

5 

5 

5 
27. 
26 
27. 

26 

13 

26 

14. 

26 

6 

5 
29. 

5 
13. 
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981 
1127 
1070 

1055 
955 

1102 


1355 
1400 
1412 
1441 
1448 

1577 
1348 

1786 
1375 


1305 
1326 
1231 
1297 
1181 

1266 
1158 
1233 
1291 
1199 

1273 
1332 
1214 
1177 
1340 

1198 
1192 
1255 
1329 
1196 

1337 
1269 
1141 
1242 
1264 
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1134 
1075 
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1066 


18   .17 

5   .16 

24.  .25 


1409 
1516 
1390 
1406 
1409 

1423 
1335 
1601 
1431 
1460 


10  1323 
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Precipitation 


13  29 
15  29 
10  29 
9  29 
15    29 


0    11 
0 


29    10 
29      9 


3.96 
4.33 
4.80 
4.52 
5.31 

4.02 
4.76 
3.59 

4.50 


1.26 
1.19 
1.36 

2.01 

1.27 
1.39 

5.64 
2.60 


1.76 
1.15 
1.93 
1.51 
2.27 

2.00 
3.03 
1.61 
1.24 
1.89 

1.93 
1.32 
1.87 
1,81 
1.70 

2.94 
2.23 
2.94 
1.26 
3.33 

1.40 
1.63 
2,67 
1.99 
.73 

1.93 


3.54 
3.24 
3.47 
3.40 
3.15 

3.36 


1.06 
.68 

1.42 
.64 
.62 

.90 

1.20 

D    1.88 

1.15 

1.26 


.81 
1.01 
1.33 

1.01 


.60 
1.13 


1.13 
.19 


1.33 


.43 
1.39 


1.06 

1.16 

.65 


.76 


1.05 
1.54 


.    1.10 

.  1.33 
.  1.12 
.    1.18 


.95 
1.39 
1.16 
1.00 
1.63 

1.21 

1.19 
.95 


.51 
.35 
.36 
.65 
.52 

.29 

.73 

1.61 
1.02 


.57 
.28 
.56 
.63 
1.07 

.72 
1.20 
.63 
.79 
.57 

.74 
.70 
.86 
.69 
.60 

l.U 

.98 
1.05 

.70 
1.10 

.40 

1.07 

1.06 

.85 

.33 


1.41 

1.10 

1.15 

.90 


.37      5 

.24    17 


,40 
.17 
.14 

.39 
.30 
.38 
.14 
.28 


.28 
.23 
.34 


23.1 
23.5 

24.4 
27.0 

24.3 

19.5 

22.8 


22.5 
17.3 
23.0 


22.7 
24.9 


38.5 

31.0 


20.0 
16.1 
19.1 
25.5 
14.3 

24.7 
23.5 

16.6 
18.8 
17.6 

21.6 
18.5 
16.6 


21.3 

32.3 
19.0 
23.3 

19.2 
23.5 

20.3 
31.0 
13.9 

20.8 


17.6 
9.0 
14.8 


17.7 
14.0 
21.0 
13.0 
14.7 

15.1 
15.7 
18.8 
15.1 


13.0 
33.0 
17.0 

17.2 


23    17 
17    17 

IT 


1      0 
0      0 


1      0 
1      0 

1  0 

2  0 
0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   28  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1964 

Temperature 

Precipitation 
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1 
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1 
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si 
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S 
8 
S 

WESTERN  02 

BENMNGTnN  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

32.2 
27.9 
32.8 
32.3 
33.7 

10.9 
6,5 

12.7 
8.6 

12.  4 

21.6 

17,2 
22.8 
20.5 
23.1 

•   .2 

1.1 

,5 

42 
37 

41 
40 
42 

5 

6* 

5 

5 

18. 

-  8 

-  9 
•  6 
.12 

-  6 

28 

10 
12 
11 
28 

1252 

1380 
1220 
1287 
1208 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

2Z 
12 
12 

10 

29 
29 
29 
29 
29 

7 
9 
5 

9 
6 

2. 20 
,63 

.48 

1.35 

.78 

-    1.16 
•  1.28 

.72 
.18 
.24 
.45 

.27 

7 

7 
16 
16. 
16 

18.0 

8.8 

9.5 

16.0 

14.5 

13 
4 

14 
9 

20 
17. 

29* 

16 

5 

3 

1 
6 
3 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 

SAINT  ALRANS  BAY 

29.8 

U.2 

20.5 

39 

5 

.  8 

10 

1285 

0 

19 

29 

3 

.90 

.22 

1 

4.0 

2 

21< 

5 

0 

0 

DIVISION  02 

21.0 

-   ,6 

1.06 

•  1.06 

11.8 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
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READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

33. .7 
32.7 
31.7 
27.8 
35.2 

5.2 

5.9 

4.9 

-  1.5 

7.6 

19.5 
19.3 
18.3 
13.2 
21.4 

-  .7 

-  3.0 

45 
42 
41 
40 
44 

6 

5 
27. 
19 
24. 

-  9 
.20 
-18 
.25 
.12 

28 
28 
28 
28 
24* 
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1318 
1348 
1499 
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0 
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11 
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21 

10 

29 
29 
29 
29 
28 

12 
10 
13 
16 
10 

1.58 
1.39 
3.01 
3.24 
2,44 

-  1.14 

-  1.72 

-  .23 

-  .49 

-  .27 

.52 

.67 
.79 

.87 
.70 

17 
16 

7 

7 

20. 

18.5 
20.0 
39.9 
51.3 
27.0 

12 
23 

45 
44 
26 

20. 
19. 

20 
20 
20 

4 
3 

8 

8 
5 

I 

1 

3 
3 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  E 

31. 6M 

-  2.5M 

14. 6M 

-  5.1 

39 

25. 

•  20 

28 

1450 

0 

9 

24 

16 

1.15 

•  1.54 

18.0 

0 

DIVISION  03 

17.7 

-  2.1 

2.14 

.   .86 

29.1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       52°  on  the  5th  at  Westbrook,   Conn. 

Lowest  Temperature:        -30°  on  the  10th  at  Fabyan,  N.   H.   and  Haynesville,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:        5.  67  inches  at  Spot  Pond,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:  0.  26  inch  at  Bingham  Wyman  Dam,  Me. 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.  18  inches  on  the  7th  at  Dublin,  N.   H. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      52.  0  inches  at  Washington  2,  Mass. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       50  inches  on  the  21+  at  Washington  2,  Mass. 
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CHESTERFIELD 

CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  OAM 
PERU 

pittsfield  wb  airport 
plainfielo 

south  egremont 
stcckbridge 
washington  2 

*E5T  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  OAM 

BEDFORD 

BELCHERTQWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  OAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  5 

FRAMJNGHAM 

FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 
HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHdRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

S0UTH8RIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFJELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WINCMENDON  1  NNE 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT       / 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  5TA 

EAST  WAREHAM 
EDGARToWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 


0  1,690  .030  .30 


Day  of  Month 


D  5,02 
1.64 
Z.4S 


2.7ft 

3.90 
3.29 


2.32 
3.20 
fc.98 
1.62 


5,33 

3. 831 
3,001 

4,37 
3.3CJ 
2.54 


3,63 
2.51 


P    .500  .10 
•82   .1* 

.1*   .03   ,08 


,04 

.12 

.93 

.30 

.50 

■  30 

•  12 

.»0 

.  35 

T 

.02 

.31 

.12 

.53 

.21 

.30 

.43 

.is 

1.3* 

.03 

.35 

.34 
.06 


3.40 
2.05 
3.28 


3,96 
4.61 
5.41 


^.4'. 

.3.' 

2,21 

.13 

3.36 

.25 

T 

3.33 

.26 

.10 

2.3  7 

,24 

.0? 

3.41 

•  10 

.26 

3.54 

.28 

.01 

5.09 

.04 

.6* 

4.67 

.29 

.?* 

*..70 

.25 

,33 

4,?r 

,01 

,bb 

4.17 

.05 

•  60 

6,44 

.05 

,53 

4,?5 

.09 

•  53 

1.15 
.52 

1.16 

,80 
,90 
,80 


.51 

1.41 
1.11 
.63 


28   29   30 


.08 
.06 
.37 


,95 

.Osi 

1.24 

•  IB 

■  44 

•  12 

•  45 

,55 

•  06 

.T8 

.Z'* 

.75 

T 

.7* 

.1^ 

.28 

T' 

1.31 

• 

•  49 

•  03 

.27 

•  01 

1.10 

•  33 

•  84 

,17 
,35 

,13 


1,24 
1.43 

1.00 


.05 
•  86 
1.31 


1.34   .15   .16 


1,03 
1,27 


,55 

,20 
.02 


.25 

1,08 

1.04 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  HUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  POND 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 

CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WS  AIRPOR 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 


EPPING 

FHZWtLLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

GRMANTON 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLCW 

MASSAHESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHwOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERSORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDE80R0 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWCRTH  2 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WINDHAM 
WOLFEHORO 
WOODSTOCK 


BLOCK  ISLAN 
GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE 

WOONSOCKET 


VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BETHEL  4  N 
BLOOMFIELO 

CANAAN 
CHELSEA 
DANVILLE 

ENOSOURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 

ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEwBURY 


V.AITSFIELD  2 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN  02 


BENNINGTON  2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 


■■■■■ 


DAILY  PRECIPITATION 


NCW  ENGLAND 

Continue  1 

FEBRIMKY  1964 

1 

Day  ol  Month 

Station 

1 

1 

£ 

1  | 

2 

3 

4   5   6 

7 

8  | 

9 

111   11   12 

13  |  14  1  15 

lb 

17   18 

19 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25   21 

27 

28 

29   30 

31 

HUNTIN4T0N  CENTER 

•  66 

.02 

T 

.17 

.06   I 

I 

.21 

T     .02 

.03 

,06 

.06 

.01 

.02 

MANCHESTER  CENTER 

1.85 

.03 

.18 

.62 

.18 

T 

,08   .02 

.12 

.38 

7 

.32 

T 

7 

.16 

RUTLAND 

.78 

•  09 

.18 

.16 

.03 

T     7 

.27 

.07 

I 

, 

13   .01 

SAINT  ALBANS  BAY 

■  90 

•  22 

T 

T     .18 

.20 

I     T 

.20 

.10 

T 

T 

SALISBURY 

.83 

.19 

.06 

.03 

.03 

.22 

.20 

.08 

SOUTHEASTERN  03 

BELLC-rfS  FALLS 

1.58 

T 

.08 

.01 

.61 

.02 

.01 

.28 

.52 

T 

.29 

T 

CAVENDISH 

1.39 

.06 

.09 

•  36 

T 

T 

•  01   T     T 

•  67 

.23 

.02 

T 

T 

, 

11   7 

MAYS  MILL 

3.26 

.10 

.16 

.01 

•  63 

.10 

•  39 

.80 

.03 

.89 

.01 

NE*FAN£ 

2.89 

I 

.02 

.01 

•  76 

T 

.01 

•  65 

.55 

•  16 

.97 

7 

PERU 

2.13 

T 

•  61 

.06 

.08 

.60 

.35 

.11 

.92 

.20 

READSB0R0  1  SSE 

3.01 

.07 

.10 

T 

T     ,02   T 

.79 

T 

.02 

.10   T 

.36 

.62 

.11 

.69 

T 

T 

.19 

7 

SEARSBURQ  MOUNTAIN 

3.23 

.16 

.19 

.79 

.07 

•  08 

T 

.13   T 

•  69 

.41 

7 

.69 

T 

T 

.07 

.13 

T 

SEARSBuRG  STATION 

2.89 

•  OS 

•  IT 

.01 

.01   .09 

.76 

.09 

•  09 

.11 

.37 

.46 

•  05 

.62 

.01 

7 

T 

•  09 

.11 

T 

SOMERSET 

3.2* 

•  03 

.16 

.03 

T 

.87 

.09 

.09 

.13   ,01 

•  22 

.52 

.08 

.73 

T 

T 

.16 

.12 

SOUTH  LONDONDERRY 

2.31 

T 

.08 

T 

T     T 

.79 

T 

•  03 

.09   T 

.16 

.46 

T 

.69 

T 

T 

7 

.09 

T 

UNION  VILLAGE  DAM        R 

.86 

T 

.IT 

T 

T     .05 

.07 

T 

T 

.20 

.30 

T 

T 

7    T 

T 

.07 

VERNON 

2.66 

•  02 

.OB 

.01 

.70 

.03 

.36 

.44 

.10 

.70 

T 

MARDSBORO 

2.83 

T 

I 

.08 

.10 

.93 

T 

.05   T 

•  30 

.43 

.84 

T 

.10 

WHITINGHAM  3  W 

2.90 

.10 

.16 

T 

T     .03 

•  96 

•  02 

.01 

T 

.09   T 

•  39 

•  36 

.06 

.69 

T 

t 

7 

.09 

T 

WOODSTOCK  J  E 

1.19 

T 

•  U 

T     .06 

.20 

I 

T 

* 

.64 

.09 

T 

T 

.07 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1964 


CCNNECTICUT 
K3RTH*EST  01 
BILLS  PRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NCRFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUC  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL  02 
BURLINGTON 
CCLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
5T0RRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NCRWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 
MAINE 
NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 


Day  Ol  Month 


35   41 

31   19 


33 
2* 


37   33   25 


35   40 
28   25 


37   36 
11   32 


36   41 
31   27 


32   18   12 


39   37 
12   34 


34   36 
30   33 


35   41 
30   31 


17  34  37 

4  11  19 

39  42  38 

5  30  23 

34  44  45 


32   34   27 
22   23   14 


38   38   29 


48   41 
32   21 


35   39   29 


36   43   31 
33   19   17 


41   41 
33   20 


MAX 
MIN 


33  2Z 

39 


39   45 
32 


24  41  45 

11  18  17 

42  49  40 

12  35  23 

44  47  40 

16  27  20 

41  45  38 


43   46 
20   18 


44   45 
30   23 


49   44 
30   21 


46   49 
23   24 


46   40 
22   17 


43   41 
33   23 


47   44 
33   22 


50   40 
32   28 


43   50   44 


50   44 
26   23 


35   42 
25   29 


41   38 
32   25 


38   41   34 


42   39 
32   25 


27   28 


37 
4    5 

19   24 


21 

0  0  0 

25  26  35 

3  5  6 

30  25  34 


33   28   35 

8    8   13 


25   24 

9   10 


30   30 
5   15 


40   40 
12   24 


35   35 

26   16 


36   36 
27   13 


37   36 
13   27 


39   37 
13   28 


44   40 
34   25 


39  42  34 

22  29  19 

38  41  32 

32  27  22 

45  41  33 

33  28  23 

49  46  38 

23  30  24 

42  38  34 

33  28  19 


39   38 
32   28 


43   40 
32   27 


33   45 

17   20 


30   27 
23  -  1 


51   46 
34   22 


52   45 
34   19 


47   39 
35   28 


27   37 

10   17 


26   26   39 
10   11   11 

29   26   30 


23   28 
13   12 


29   39 
13   15 


30   36 
2   11 


26   40 
11   14 


47   38 
32   26 


45   44   35 


33   32 

11    7 


31   21 
18-5 


32 
15 


23   29   41 


25   27   36 

12   10   20 


38   40 
17   20 


40   39 
22   13 


31   32   36 

19    8    2 

30   27   36 


26   40 
6-4 


33   29 
23    6 


37   29   37 


39   30   34 


32   40 
25   21 


25   23   19 


22   23   16 


31 
23 


34   37   42 


35   44 

1     11 


28 

4 

34 


40   40 
25   15 


42   42 
24   24 


41   40 
26   22 


42   40 
15   16 


37   37 
30   18 


40   39 
29   14 


43   43 
31   20 


41   40 
21   12 


38   38 
30   20 


39   42 
29   22 


29   40 
15   19 


35   25 

16   10 


30   42 
5   14 


28   40 
6   18 


14   22 
12  -12 


16   20   32 
15  -19  -17 


13   22 

■10  -10 


14   25   35 
8-6-11 


36   42   36 
26   28   23 


42   41   40 
13   27   21 


37   41 
17   28 


42   29 
27   11 


32   32 

18    6 


38   31 
21  -  1 


33   31 
27    4 


32   31 
20   12 


40   30 
25    5 


36   28 
26   12 


39   31 
27   10 


37   30 
25    0 


40   31 
25    9 


40   30 
22    5 


40   40   43 
21   21   20 


42   44   40 


40   43 
9   26 


32   38   29 


29   22 
12    3 


39   30   27 


34   33 
22   17 


37   36 
31    6 


26   23   20 
4  -  2  - 

25   25   25 
I    4-3 

25 


22   17 
4    2 

26   24 

10-9 


24 

16 

28 

36 

19 

21 

34 

34 

27 

12 

32 

37 

24 

12 

39 

32 

24 

14 

38 

32 

25 

15 

39 

31 

25 

20 

34 

37 

25 

19 

33 

37 

24 

14 

39 

36 

25 

10 

35 

40 

27 

21 

40 

34 

25 

15 

35 

33 

24 

19 

37 

35 

22   24   14 


36   40   35 

26   26   19 


35   41 

27   27 


28   29 

1    5 


30   26 
12   12 


31   32 

10  -  3 


30   27 
4  -11 


29   36 

8    0 


27   35 

6  -  1 


29   27 

10    4 


31 
-  2 


44   44 
11   10 


33   47 

6   11 


44   33 
17   15 


39 
-  9 


39 
-  2 


38 


32   42 
28   21 


33   42   38 
27   25   13 


43   39 
25   12 


34   27 

.7-3 


23   20   30 


25   31 

12    9 

27   35 


26   26 
.  4   18 


34   41 
13   22 


35   40 

11   20 


36   41 
14   21 


30   35 
9   14 


39   42 
2   14 


38   42 
.  1   16 


25   17   31 

6-6-6 

33   32 

13  7 

24   28 

14  4 

29 


46   32 
14   14 


46   30 
17   13 


46   26 
13   10 


36   41 
21   IS 


44   38 
16   15 


39   45 
IS   21 


47   37 
7    9 


43   40 

16   16 


46   37 

16   14 


43   35 

25   24 


30   41   34 


31   43   34 


18 


.13 


30   33 

-1-1 


17   32   38 


46   41 
14   19 


44   39 
13   17 


32   43 
0   22 


32   35 

10   IB 


38   38 
7   22 


19   31 
■  3    6 


35   37 
.  8   22 


44   36 
.  4   22 


34   36 

3    0 


35   40 
I   15 


28   37 

.  S    8 


37   40 
7   25 


40   40 
5   24 


36   39 
0   23 


29   40 
•  3    5 


31   37 
4   25 


36   41 
5   25 


33   39 

7   23 


40   43 
.  4   26 


34   36 
9   25 


36   40 
0   25 


36   42 
IT   26 


36   41 

9   25 


36   42 
13   2t 


34   40 

14   16 


38   44 
9   27 


40   44 
4   26 


35 

-  7 


37   27 
■  1   11 


10 
1  -12 


26 
•  6 


29   32   21 

.10    0  -10 


20 

.11 


29   29 
•  18  -  6 


36.1 
13.3 


31.7 
15.6 


35.0 
14.3 


28.2 
9.1 


33.5 

14.7 


35.4 
13.6 


36.9 
15.2 


34,6 
13.5 


35.3 

15.6 


34.8 
8.9 


36.2 

17,6 


36.7 
16.7 


35.1 

16.6 


35.8 
U.9 


34.5 
16.4 


37.4 

17.7 


38.7 
19.7 


37.5 

12.3 


35.1 

19.0 


36.9 
16,  8 


37.1 
22.6 


37.1 
19.1 


37.6 
21.0 


38.0 
19.1 


40,0 
16.7 


39.9 
17.3 


26.2 
,9 


30.1 


25.3 

6.S 


26.4 


26.6 
2.T 


27.7 
4.6 
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NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1964 

Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

J 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

29 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

HAYNESvILLE 

MAX 
MIN 

34 

5 

30 

7 

34 

8 

39 

15 

28 
24 

33 
12 

25 

0 

18   25   37 
-30  -29  -19 

45 
-12 

33 
25 

30 
-  5 

23 

0 

27 

-  3 

33 

-12 

28 
-12 

35 

21 

36 
21 

28 
9 

32 

7 

38 
0 

30 
-  1 

33 

12 

28 
-  9 

33 

-24 

33 

16 

31.4 

1.0 

HCULTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

3* 
26 

32 

14 

15 
5 

26 
9 

31 
24 

34 

16 

28 

24 

32 

21 

22 

-  1 

13   20   31 

-10  -10  -  6 

38 
0 

30 
15 

25 

4 

22 
5 

23 

6 

27 
1 

24 

0 

36 
22 

34 
20 

24 
13 

30 
9 

34 
14 

22 

1 

32 
9 

13 
-  6 

27 

-  7 

28 
13 

27,1 
8.0 

HOULTON 

MAX 
MIN 

3* 
22 

30 
22 

22 
3 

28 
10 

31 
22 

34 
18 

29 
21 

32 

21 

22 

9 

13   23   31 

-10  -10  -  8 

38 

-  1 

30 
20 

32 

4 

22 

4 

24 
-  3 

24 

6 

24 

0 

34 
20 

34 

25 

28 
14 

30 
-  2 

30 
15 

24 

-  4 

30 
15 

20 
-  2 

30 
-10 

40 
17 

28.4 
6.2 

JACKMAn 

MAX 
MIN 

35 

35 

-  3 

14 
-  3 

29 

13 

35 

10 

40 
10 

32 

13   24 
-10  -10  -12 

33 

-  9 

41 
11 

28 

-  2 

19 
-  6 

35 

-  3 

28 

1 

26 
16 

31 

0 

33 
-  5 

25 

-  4 

30 
0 

9 

-20 

26.0 
-  1.3 

LONG  FALLS  0AM 

MAX 
MIN 

31 
13 

32 

24 

27 

0 

16 

0 

31 

10 

33 

16 

37 
16 

33 

27 

30 

4 

11   14   23 
-7-6-7 

34 

-  7 

39 

11 

29 
7 

27 
9 

22 

0 

20 
-  2 

34 
•  2 

27 

-  1 

22 

18 

27 

7 

17 
2 

30 

4 

32 

-  4 

24 

-  1 

32 

0 

10 
-12 

27 

-10 

26.6 
3.6 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

32 
5 

32 
23 

26 

•  5 

15 
-  3 

30 
12 

32 
•  5 

33 

0 

32 
25 

29 

0 

14   15   24 
-20  -20  -20 

34 
-12 

38 

4 

29 

0 

30 
3 

20 
-  3 

20 

-12 

34 

•  11 

28 

7 

21 
13 

29 

2 

14 
-12 

30 
•  12 

30 
-12 

29 
•  10 

30 
3 

12 
-22 

30 
-20 

26.6 
•  3.5 

MILLINoCKET 

MAX 
MIN 

30 

10 

33 

10 

30 

14 
4 

28 
12 

39 

21 

38 
23 

30 
24 

30 
8 

16   15   24 

-5-4-7 

36 
-  7 

42 

6 

34 
11 

27 

7 

23 
3 

26 
3 

34 

1 

28 

4 

34 
25 

33 

9 

22 

7 

32 

8 

36 

0 

25 

1 

32 
5 

13 

-10 

31 

0 

28.8 
5.9 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 

27 

32 

14 

19 
6 

28 
9 

39 
28 

38 
22 

30 
26 

32 
22 

22 
2 

14   23   35 
-2    1-7 

40 
3 

33 

19 

26 
11 

22 

8 

25 
5 

32 
5 

28 
3 

33 

23 

32 

16 

20 
11 

31 
9 

35 
11 

24 
2 

31 
15 

15 
-  5 

30 
-10 

32 
19 

28.8 
10,1 

OCUOSSOC 

MAX 
MIN 

3* 

7 

32 
25 

26 

-  2 

16 
-  2 

30 
11 

32 

6 

34 
9 

36 
20 

28 
1 

12   14   24 
-17  -19  -14 

34 

-  9 

38 
6 

28 
2 

27 

4 

22 
-  3 

U 
-  9 

37 

-  4 

28 
13 

24 

15 

24 

4 

15 

-  8 

30 
1 

31 
-  9 

28 
-  2 

12 

3 

11 
-19 

31 
-  5 

26.8 
.2 

PATTEN 

MAX 

MIN 

PRESOUE  ISLE 

MAX 

MIN 

32 
20 

32 

20 

20 
3 

27 

7 

32 
17 

29 

14 

27 
19 

31 

15 

27 
6 

15   22   29 

-10-8    3 

33 

9 

31 
24 

26 

1 

21 

9 

20 
3 

26 
1 

25 

-  4 

36 
21 

36 
29 

29 

14 

28 
6 

34 
12 

32 
-  2 

28 
10 

27 

-  5 

28 
•  9 

27 

8 

27.9 
8.0 

RIPOGEnuS  DAM 

MAX 
MIN 

30 
2 

30 
23 

25 

0 

12 

0 

27 
9 

34 

14 

39 
15 

33 
22 

29 
5 

11    9   25 
-12  -12  -  5 

35 

0 

38 
8 

33 

3 

25 

3 

24 
-  2 

25 

-  7 

33 

0 

26 
3 

28 
20 

25 

6 

20 

-  4 

33 
1 

36 
-  5 

23 
•  2 

28 
-  2 

12 

-10 

30 
1 

26,8 
2.6 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

20 

.  8 

29 

16 

24 

3 

15 

2 

28 
0 

32 

4 

33 

0 

25 

15 

31 

9 

14   12   22 
-14  -14  -12 

36 
9 

34 

14 

31 

-  9 

25 
-11 

23 
1 

21 

-10 

31 
-11 

27 

-10 

35 
22 

31 
12 

21 

-  6 

32 

-  7 

32 

-11 

19 
•  14 

31 

-16 

9 
-18 

29 

-16 

25.9 
•  2.8 

SCUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

30 
.  8 

33 

IB 

24 

4 

17 
.  7 

30 
6 

32 

-  4 

33 

-  1 

27 
5 

32 

6 

19   16   24 
-18  -22  -20 

37 

-20 

37 

6 

32 

-10 

27 

-10 

23 

4 

24 

-18 

30 
-12 

26 

-10 

36 
21 

34 
12 

27 

-  4 

32 
-  4 

36 
-15 

22 
.  5 

29 
-  8 

13 
.24 

26 

-16 

27,9 
-  5,3 

TELOS  DAM 

MAX 
MIN 

29 

I 

31 
20 

26 

0 

12 
-  2 

28 
9 

33 

1  1 

35 

10 

29 

18 

27 

4 

12   11   21 
-13  -12  -10 

25 

-  7 

36 
9 

30 

-  1 

24 
2 

21 
-  2 

23 

-11 

30 
-  8 

27 

-  4 

30 
19 

25 

5 

19 
-  8 

31 

-  5 

32 
-  9 

20 
-  5 

29 

-  e 

13 
-12 

27 

-10 

25.4 
-   .7 

VAN  BUREN  2 

MAX 
MIN 

24 

-  9 

32 
22 

24 

4 

14 
5 

26 
8 

31 
9 

33 

15 

26 
15 

23 

10 

14    9   23 
-20  -20  -10 

31 
3 

32 
12 

31 

4 

11 
-11 

23 

-  9 

15 
-  1 

25 

-15 

30 

0 

40 
29 

31 
12 

25 
3 

27 
1 

34 
-  5 

20 

-  4 

28 
-  6 

6 
-15 

27 
-11 

24.7 
.6 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

ALSUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

35 

28 

33 

13 

20 

7 

37 

11 

41 
28 

41 
27 

34 
29 

32 
21 

23 
5 

22   26   36 
-3-3    0 

42 
11 

36 

20 

37 

14 

24 
16 

29 
2 

38 
S 

25 

8 

32 
23 

37 
17 

25 
12 

37 

7 

37 
13 

30 
5 

38 
16 

21 
4 

35 

-  3 

37 
22 

32,6 
12.2 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

35 
32 

33 

15 

20 

7 

32 

12 

39 
28 

38 
21 

34 
30 

32 

20 

22 

4 

18   20   30 
-8-8-6 

38 

0 

34 
21 

36 
12 

23 

12 

22 
5 

30 
-  1 

28 
2 

31 
24 

35 

20 

24 
9 

31 

10 

37 
9 

23 
3 

37 
13 

21 
-  1 

30 

-  7 

34 

20 

29,9 
10.3 

BR1DGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

36 
26 

33 
19 

21 

7 

41 
9 

42 
26 

38 
17 

40 

35 
25 

30 
14 

26   30   39 

-7-7-4 

44 
10 

37 
25 

40 
11 

28 
19 

30 
8 

38 
1 

29 
11 

33 
22 

33 

24 

40 
2 

39 
13 

33 

-  1 

40 
9 

31 
8 

37 
-  9 

34,9 

10,8 

CCRINNA 

MAX 

MIN 

35 
26 

33 
21 

24 

4 

34 
10 

40 
27 

40 

19 

32 

28 

34 
27 

28 
10 

21   25   36 

-14  -15  -  8 

43 

1 

36 
26 

32 

18 

32 

9 

29 
3 

35 

-  4 

26 

0 

32 
22 

39 
25 

27 

11 

36 
2 

39 
S 

31 
1 

36 
2 

31 

7 

33 
-16 

36 
19 

32.9 
9.2 

EAST  SANGERV1LLE  5  SE 

MAX 
MIN 

3* 
24 

32 

24 

24 

4 

30 
2 

40 
24 

36 
15 

34 
26 

33 

26 

26 

7 

18  22       36 
-5-7-9 

42 
5 

36 
25 

30 

15 

27 
11 

22 
2 

35 

2 

26 

3 

32 
22 

23 

10 

36 
6 

34 
9 

29 

-  1 

32 

7 

30 
9 

30 
-13 

36 
12 

30,9 
9.1 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

32 

10 

34 
26 

34 
5 

21 
5 

34 
20 

40 
21 

39 
21 

36 
27 

33 

8 

21   23   27 
-14  -12  -11 

33 

-  7 

43 
6 

35 

11 

35 

11 

25 

5 

29 
-  4 

37 
•  3 

31 
6 

32 

23 

35 
12 

27 
4 

36 

4 

38 
-  2 

29 

-  1 

37 

4 

20 
•  13 

33 

-10 

32.0 
5.2 

GARDINER 

MAX 
MIN 

35 
24 

36 
22 

25 

6 

37 
10 

43 

22 

40 
19 

36 
28 

34 
25 

30 
11 

24   26   34 
-9-11-8 

42 

0 

40 
15 

36 
13 

31 
23 

29 

1 

31 
-  9 

27 

-  1 

35 

20 

38 

23 

33 

10 

36 
.  5 

38 
4 

34 
2 

39 
6 

35 
2 

34 
-12 

39 
21 

34,4 

8.7 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

34 
9 

35 
32 

35 

9 

19 
9 

30 
13 

40 
16 

40 
19 

32 
27 

35 
15 

20   25   25 
-7-8-8 

36 
-  5 

40 
5 

35 

7 

31 

10 

22 

8 

26 

9 

34 

0 

30 
2 

36 
13 

26 
12 

32 

10 

40 

4 

28 
5 

35 

8 

15 
-12 

32 
-  1 

31.0 
7.2 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

37 
29 

38 
15 

23 

10 

39 

11 

42 
22 

37 
12 

40 
30 

36 
23 

30 
■  1 

27   32   38 

-14  -18  -10 

42 

0 

40 
14 

40 

1 

26 
14 

33 

-10 

37 

-10 

30 
6 

40 
29 

35 

14 

30 

1 

42 

-11 

37 
9 

31 
-10 

41 
2 

24 

-  6 

35 

-17 

42 
22 

35."3 

5.4 

LFWISTnN 

MAX 
MIN 

37 
29 

35 

20 

21 

11 

36 
13 

42 
29 

39 
26 

36 
28 

33 

26 

27 
15 

25   27   35 

-1-4    0 

42 

9 

36 
25 

36 
18 

25 

20 

27 

9 

36 
1 

28 

11 

33 
23 

33 
21 

25 
15 

35 

1 

38 
13 

28 
6 

40 
12 

28 
9 

34 

6 

37 
23 

32.9 
14,3 

MADISON 

MAX 
MIN 

33 
28 

33 
21 

21 

9 

37 
9 

41 
30 

40 

23 

34 
29 

34 
26 

28 

10 

24   29   38 
-  5  -10  -  2 

41 
5 

37 
25 

33 
12 

30 
16 

25 

6 

37 
•  2 

29 

3 

31 
23 

35 
26 

29 
15 

38 
5 

35 

9 

30 
-  1 

36 
10 

31 

10 

33 

.  9 

37 
18 

33,1 

11.7 

OLD  TO.N  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
31 

34 
15 

20 
6 

32 
11 

39 

28 

39 
23 

32 
27 

32 

19 

23 
-  2 

18   21   31 
-12  -15  -13 

38 

-  7 

34 
21 

30 
9 

21 

7 

23 
3 

31 
-13 

26 
-  7 

32 
23 

35 
19 

22 

9 

31 
-  5 

37 
3 

22 
3 

35 

3 

20 
-11 

29 
-13 

34 
21 

29.5 
6.3 

0R0NO 

MAX 
MIN 

33 
29 

33 

14 

27 

6 

29 
10 

38 
27 

38 
24 

35 
27 

33 

20 

26 

0 

20   23   29 
-5-6-6 

36 
1 

36 

20 

31 
14 

27 

12 

22 

29 

4 

28 
0 

30 
21 

34 
18 

33 

11 

31 
6 

37 
7 

36 
6 

36 
10 

35 

-  4 

29 
-  9 

32 

20 

31.2 

9.7 

RLMFORD  1  S 

MAX 
MIN 

33 
27 

33 

10 

15 
4 

32 
11 

39 
29 

38 
21 

39 
29 

34 
21 

22 
1 

21   30   40 
-10  -15  -12 

44 
2 

34 

18 

34 

11 

24 
8 

25 
5 

40 
.  5 

31 
-  3 

28 
24 

31 

12 

22 
11 

35 

10 

38 
5 

31 

4 

35 

4 

18 

-10 

34 
•  15 

33 
11 

31,5 

7,2 

RLMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

32 
28 

35 
13 

17 
6 

34 
12 

39 
29 

38 

21 

40 
29 

37 
23 

23 

4 

21   29   39 

1-5-5 

45 
5 

34 
20 

3i 
11 

27 
11 

25 
5 

38 
5 

31 

4 

30 
24 

30 
14 

22 
12 

34 
12 

38 

9 

30 
5 

35 

7 

18 
-  1 

34 
-  9 

33 

19 

31,8 
10,7 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

28 

26 

0 

14 

27 

22 

28 

28 

12 

24   32 
-16  -11  -  7 

41 
2 

37 
25 

34 

11 

35 

15 

31 
3 

35 
-  4 

33 

10 

35 

20 

39 
26 

37 
14 

38 
-  1 

38 
11 

36 
3 

39 

11 

38 

3 

34 
-  9 

39 
21 

10,8 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

35 

30 

36 
17 

24 

10 

40 
3 

45 
24 

37 
15 

37 
31 

34 
26 

33 
■  3 

24   30   33 
-15  -15  -10 

42 

0 

40 

15 

37 

4 

25 

15 

32 

■  8 

34 
-11 

27 

6 

39 
25 

35 
22 

30 
0 

37 
.13 

39 

8 

27 

-  8 

43 
5 

25 

-  6 

35 

-15 

40 
9 

34,3 

5.6 

WEST  ENFIELD 

MAX 
MIN 

32 
9 

34 
29 

31 
9 

21 

6 

33 

6 

41 
24 

40 
25 

31 
27 

35 

11 

21   21   27 
-15  -11  -  8 

34 
-  6 

44 
9 

36 
13 

31 
12 

22 

10 

27 

-  6 

34 

-  3 

28 

6 

34 
26 

31 
9 

28 
11 

34 

10 

39 

7' 

27 

10 

35 
12 

17 
-11 

34 
-  7 

31.1 

7,4 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

37 

35 
22 

30 
10 

18 

2 

30 
8 

37 
19 

41 
17 

35 
28 

33 
IS 

22   16   24 
-  6  -12  -19 

34 
-  9 

40 
■  4 

34 
11 

34 
10 

22 

9 

27 

6 

32 

3 

28 

1 

35 

23 

40 
17 

28 
13 

31 

7 

41 
5 

27 

5 

36 

10 

18 
-  9 

33 

-  7 

31.0 
6.2 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

38 
28 

36 
29 

37 

8 

34 
13 

41 
29 

39 
28 

38 
32 

38 
28 

29 

17 

22   24   33 
3-2-2 

41 
12 

37 
29 

34 
16 

29 
IB 

25 
8 

30 
10 

33 

2 

33 
22 

37 

27 

35 
15 

33T 

13. 

37 
.16 

34 
7 

38 
20 

35 

16 

32 

14 

37 
26 

34.2 

16,6 

BELFAST 

MAX 
MIN 

38 
29 

37 
29 

33 
10 

35 

14 

44 
30 

41 
24 

36 
31 

35 
29 

30 
16 

23 

-  8 

28 
■  8 

33 
-  3 

40 
7 

39 
29 

36 

8 

34 
14 

29 
7 

19 
■  4 

33 
-  1 

35 
23 

42 

23 

43 
16 

37 

8 

43 

7 

37 
0 

42 
8 

32 
3 

34 

-11 

39 
24 

36,1 
12.2 

&••  Rt)i4>r«nct)  NotM  Following  Station  Ind*x 
-    35    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1964 


Continued 


Station 


brunswick 

damariscotta  mills 

eastport 

ellsworth 

jcnesboro 

new  gloucester 

portland 

portland  wb  airport 

rcckland 

sanford  2  nnw 

massachusetts 

WESTERN  01 
ADAMS 

CLMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KMGHTvILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
CENTRAL  02 
AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

birch  hill  dam 
Blue  hill  wb 

BLFFUMvILLE  0AM 

CHESTNUT  hill 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAP 

FITCHBuRG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TLLLY  1AM 

TURNERS  FALLS 


Day  Of  Month 


36   29 
20    8 


36   36 
23   25 


36   36   27 
27   27    8 


37   43 
14   30 


43   40 
26   23 


35   43 
12   24 


17   31 

6   10 


35   26 

20   10 


33   28 
27   15 


35   29 
27   17 


31   27   15 


35   34 
29   16 


36   43   39 


23   25 

.4-3 


24   25 

■  2-4 

18 
0 

20 

■  8 

22 


23   29 
1    6 


33   17 

8    3 

35   23 


37   37 

30   19 


38   38 
20   31 


36   40 
18 


36   41 
9   21 


34   37   31 
18   28   15 

34   38   30 


34   23 

IB    3 


39   26 
25   17 


37   36 
9   22 


39   36 
25   13 


37   33 
25   14 


33   42   35 


21  25 

5    5 

22  27  1 
-6-6 

24  27 

-4-2 

25  27   34 
-5-7-2 


22 

-  3 


20   26   27 


16 


17 


27  28 

16  6 

32  27 

21  5 


18 


22   27 
■2-4 


24 
-  2 


25 
-  3 


25   32 
-5-5 


41   43   38 
27   20   25 


42   37 
12   32 


39   38 
33   21 


37   39 
32   19 


36   40 
14   14 


44   36 

30   20 


43   39 
31   28 


40   43 
18   18 


39   43 
22   23 


38   40 
18   16 


39   44 
18   19 


42   45 
21   20 


34  37  31 

10  26  17 

41  36  26 

31  21  12 


31   26   17 


40 

30 


40 

38 

36 

9 

23 

10 

42 

39 

35 

10 

24 

15 

42 

39 

37 

35   33   34 


27   28   36 


28   27   28 
6    4    7 

25   26   29 
■  8-8-1 

28   30   35 


-  2 

30 
5 

34 
6 

33 


27   35 

7-5 


34   38 
22   ?6 


35 

20   29 


33   37 
20   25 


35   31 
16   13 


48   39   44 
30   23   33 


46   41 
34   25 


47   38 
29   25 


47   37 
25   21 


43 

27   22 


37   42 

7   15 


33   28   22 


22   31   17 


-  2 

25 

-11 


28 
10 

28 
5 

26 
-  2 

29 
1 

29 

3 

31 


27 

13   17 


36  37  36 

7  15  1 

45  38  3 

7  30  1 

36  36  35 


26   35 

10-5 


26   21 
6-6 


36   28   26 
16-2-4 

27   26   38 
12-1-3 

32   30   37 


39   28 

10    8 


41 
17 


26   37   33 
15   25   20 


30   36   33 


36   28   32 


27   38 
13-2 


36   34 
20 


27   36 
5 


33 

-  6 

33 

-  5 

31 

-11 
19 


36   40 
11   26 


35 

-  1 


22 

7  - 


30 
-  3 


38   27   34 


29   28   39 


40   40 
24    1  - 


35   25 
25    6 


22 

26 
22 


23   32 

5    7 

23   33 

-  3 

26   23 

7 

22   33 


25   23 

6-3 


11 


3   32 

7-6 


33 


29   35   25 
23   20   17 


26  27 
-  2 

30  31 

3  6 

26  28 

1  7 

30  37 
8  12 

28  34 

4  11 

29  35 

4  8 

31  35 
1  8 

27  30 
-1-1 

25  36 

10  12 


25 

-  6 


35   47   40 
12   20   18 

4  3   44   41 


44   40   40 


36   29 
25   12 


32   28 
18    8 


36   36   37 


36   28   28 


34   31   39 


33   34   38 


18  11 

36  26 

9  6 

31  34   361 


32   30 
6   22 


38   25 
5   22 


31   38 
18   24 


33   35 
20   23 


31   37 
23   23 


40   30 
1   25 


32   36 
26   28 


38   31 
14   26 


38   27 
0   22 


40   29 
9   26 


40   31 
4   24 


34   39 
27   21 


28   26 
.  8  -12 

27   27 
3-3 

5   28   36 


2  -10 
26   34 


29   29 
2-6 


29   26 
-1-2 


30  30 
2-2 

30  31 

3  5 

32  34 

2  3 

36  34 

4-2 

32  40 

1  10  - 

32  43   3 

■  5  17 

33  45 

■  3  14 


38   38   44 
-  6 

35 


33   43 
S   11 


22   32 

1    9 


37   36 
•  15   20 


38   36 
•  14   17 


26   36 
-10    0 


34   49 
2   13 


30   43 
■11    7 


45   29 
24   18 


48   44 
24   22 


35   38 
17   25 


30   46 
10   15 


35   32 
-2    6 


37   35 

2    9 


29 
-  2 


29   38 

-10  -  3 


24   25   19 


33   40 
20   25 


30 
10 


32   39   39 


38  50 

11  19 

46  37 
19  21 

47  38 

12  13 

47  30 
17  12 

48  32 


27 

37 

15 

23 

36 

26 

1 

24 

29 

39 

12 

22 

29   25 
3    1 


27   34   37 


27   27 

4  -10 


-  1  -  1   10 

37   44 
12  ZZ 

35   30   42 


42 
27 


41 
26 


42 
26 

42 


37   40 
-10   18 


32.1 
13.4 


34.5 
13.8 


32.2 

16.3 


33.7 
11.9 


30.9 
9.0 


33.7 
17.9 


33.8 
12.1 


34.5 
14.8 


35.1 

10.7 


31.1 

7.4 


30.1 
11.0 


32.0 
7.3 


32.0 
5.7 


31.3 
9.3 


33,8 
13.6 


33.0 

10.5 


35.5 

10.1 


32.4 
B.4 


35.0 
13.6 


33.6 
9.2 


34.2 

18.3 


34.8 
9.9 


36.8 
20.7 


34.6 
13.8 


33.2 
7.9 


35.6 
13.4 


36.6 
13.7 


37.6 
19.1 


37.1 
17.6 


36.8 
17.0 


34.2 
8.5 


32.3 
5.2 


35.4 
10.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
FEBRUARY    1964 


Slition 


Day  Of  Month 


10       11       12       13       14       15 


19      20      21       22      23      24      25      26      27      26 


WALPOLF 
WFST    "FDWAY 
WFSTON 

WE5T0VER    FIELD 
WORCESTER    WB    AIRPORT 
COASTAL    03 

boston  wb  airport 
Brockton 
camp  wfllfleet 
east  wareham 

EDGARToWN 

FALL  RIVER 

H INGHAm 

HYANNIS  2  NNE 

MID0LETON 

NANTUCKET  wB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

RCCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEhEM 
CCLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  02 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTOn 


38 

39 

27 

'0 

22 

12 

37 

*0 

28 

32 

27 

13 

37 

34 

30 

32 

30 

10 

34 

38 

23 

32 

18 

12 

35 

34 

21 

28   32   20 


32 

22 

15 

36 

42 

41 

21 

33 

18 

41 

40 

28 

34 

23 

16 

38 

39 

27 

32 

26 

15 

40 

42 

38 

31 

32 

12 

36 

38 

27 

30 

25 

10 

45 

40 

30 

36 

24 

20 

42 

43 

33 

37 

23 

17 

39 

40 

38 

32 

33 

15 

39 

40 

37 

32 

33 

19 

39 

40 

40 

14 

32 

15 

38 

37 

24 

30 

22 

13 

37 

37 

25 

34 

25 

4 

40 

38 

29 

38 

25 

20 

40 

41 

29 

25 

21 

14 

34 

32 

14 

26 

13 

-  4 

36 

33 

29 

9 

26 

1 

32 

33 

25 

9 

24 

-  3 

36 

33 

16 

27 

15 

0 

35 

33 

14 

24 

14 

-  4 

33 

33 

27 

14 

24 

-  4 

35 

33 

16 

28 

16 

3 

24 

17 

-  9 

15 

-16 

-21 

30 

28 

18 

22 

11 

2 

39 

36 

34 

11 

31 

8 

40 

33 

31 

7 

27 

* 

38  46  37 

13  27  19 

41  48  38 

14  21  18 

42  47  42 
10  27  16 

37  «2  37 

13  30  21 

35  40  33 

10  30  25 

41  47  39 

17  35  30 

41  48  44 

15  31  20 

27  37  45 

21  25  25 

42  47  43 
15  31  19 


39   48 
23   23 


46   42 
33   26 


48   44 
32   15 


44   37 
27   19 


47   42 
34   23 


35   31 
48   46 


47   43 
34   22 


30   42   47 


38 

47 

38 

15 

32 

25 

42 

46 

39 

16 

35 

28 

36 

50 

44 

20 

34 

28 

41   47   42 
15   26   19 


13   30   31 
6   12-1 

35   40   35 


11   16   20 


32   31   29 


19   40   42 


32   28   19 


29   26   II 


46   41 
12   28 


46 


•  I 


37   35   24 


26   26   37 


26   28 
13   15 


32   25 

41 


28   32   25 


39   30 
26   20 


39   31 
27   21 


40   32 
30   1 


42   34 
26   21 


42   33 

33   22 


33   31   24 


34   33   23 
28   23    3 


36  40 

15  28 

29  34 

7  25 

36  32 

28  23    2 

33  33   24 

28  23    3 

35  35   25 


36   24 
24   10 


14-3 

•  4  -16 


34   39   36 
19   30   18 


39   39   36 

17   29   12 


37  39 

12  25 

39  35 

23  22 


41   39 
30   23 


42   45 
30   20 


43   41 
32   26 


34   27 
14   20 


25   29 
12   13 


24   28   33 


40   36 
12   13 


30   32 

•  5-4 


29   36 
12   14 


45 

34 

32 

25 

29 

30 

47 

42 

32 

22 

* 

1 

9 

13 

17 

2C 

39 

31 

23 

25 

32 

40 

40 

37 

27 

20 

13 

12 

22 

23 

32 

21 

40 

32 

29 

29 

32 

40 

40 

39 

30 

23 

10 

11 

14 

20 

32 

20 

44 

35 

28 

33 

37 

48 

44 

4? 

27 

20 

16 

18 

30 

24 

32 

25 

39 

30 

25 

29 

34 

44 

42 

41 

24 

15 

4 

3 

18 

12 

28 

20 

16   27   37 


17   26   34 
-27  -23  -17 


15   24   34 
30  -24  -13 


-27  -28  -22 


19   27 
19  -20 


21   21   33 

>12  -10  -  4 


25   23   31 


21   25   33 

-  8  -12  -10 


16   29   21 


23   23   23 


41   39 
11   22 


40 
33 

37 
22 

42 

25 

39 

18 

40 
30 

35 

26 

45 
31 

42 
25 

42   37 
32   25 


37   30 
12   22 


39   40 
-9    7 


30   31 
20  -11 


33   28 
20-7 


34   38   24 


40   34   34 


20   1 

10  - 


38 
-  1 


30   41 
9  -  1 


31   30   40 


29   29   32 


27   25   36 


31   33 

14   19 

38   40 


31   40 
23   26 


20      22   20 


37 

30 

?4 

11 

34 

25 

21 

13 

37   41 
2   12 


33   40   40 


32   39   40 


27   33   37 


32 

48 

37 

38 

41 

? 

18 

14 

-  3 

25 

33 

48 

36 

38 

43 

0 

10 

13 

-  <. 

28 

34 

49 

49 

39 

42 

1 

18 

15 

-  6 

26 

30 

44 

2a 

35 

38 

5 

12 

4 

-  6 

28 

30 

44 

25 

35 

37 

29   37 

12    6 


42   32 

17   10 


34  39  31 

26  26  21 

34  40  37 

21  25  23 

33  32  37 
15  28  22 

34  39  34 
29  25  20 


30   36 
13   12 


34   40   36 


35   31   34 


38 
20 


29   31 
17   23 


30   47 
13   28 


37   45 

9   14 


38   34 
22   21 


32   42 
9   23 


38 

41 

21 

?H 

36 

41 

1 

27 

33 

36 

L6 

26 

33   39   33 
24   26   25 


30   35   38 
14   11   23 


36   40 
2   13 


40   32   42 
6   17   24 

36 


30   42 
12   28 


29   35 
IB   15 


34   37 
17   21 


35   31 
13 


34   42 

18 


35   30   38 


34   25   25 


29  22       21 


22   39 

-  7  -14 


1  -  5 
25   25 


12   11 
14  -18 


26   2 

6  - 


37   38 
25   25 


35   41 
31   27 


35  39  39 

26  26  23 

35  40  37 

23  29  28 

34  34  40 

5  25  19 

34  36 

26  25 

34  35  33 

26  25  24 

38  42  36 

32  29  25 

34  40  33 

27  26  20 


12    6 
37   37 


40   41 
12   22 


37   42 

9   21 


34   40 
17   23 


31   31   27 


27   27  22 


36   27   36 


17   11   24 


36   41 
5   14 


33   31 

-  3   13 


26   18   35 
8-8-1 


24   32 
3   13 


14   33 
4  -19 


29   24 

-17  -  3 


23   33 

6-9 


5   11 
8  -18 


18   31   33 


32   46 
11   15 


37   42 

11   18 


37   45 
6   18 


32   41 

19   31 


33   44 
16   32 


39   44 
11   20 


38   42 
17   25 


40   32 
8   12 


30 

42 

37 

36 

39 

12 

25 

20 

8 

29 

31 

47 

38 

38 

40 

10 

25 

22 

10 

26 

34 

44 

3B 

40 

44 

14 

29 

21 

20 

30 

31 

44 

34 

39 

42 

8 

13 

9 

2 

24 

37   32 

-5    0 


30   26   32 
•8-2    5 

26   30   28 
■15   20    2 

23 
3 

27 


32 

-17 


28   25 
■16  -16 


11 

15 

-  2 

7 

12 

-17 

-  5 

-16 

-  6 

-  2 

25 

35 

20 

30 

34 

-  8 

6 

0 

-  9 

8 

36   37 
15   26 


40   40 
2   27 


37   40 
7   27 


39   45 
22   29 


39   41 
13   29 


36   40 
10   27 


32   32 

■  4   12 


17   37 
-19  -11 


14   32 
-3-1 


34   30 
■  24  -  4 


32   30 

-27   10 


i   29 

-20  -14 


36   35 
23   16 


36   34   40 


36   30   33 


22 

-16 


31.7 
16.1 


36.1 
22.0 


38.8 
18.3 


36.1 
23.5 


37.1 
18.4 


36.5 
21.7 


38.7 
20.1 


36.6 
24.6 


39.1 
24.1 


39.0 
21,6 


38.2 
23.5 


37.0 
14.8 


34,6 
20.8 


36,2 
20.7 


39,4 
24,2 


37.1 
16.2 


28,6 
7,7 


31.1 
2.0 


27.5 
4.6 


29.1 
1.4 


25 

1 

4 

2 

31 

7 

4 

8 

1  1 

8 

5 

1 

27 

9 

6 

7 

32.7 
6.9 


33.1 
5.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1964 


Station 


CONCORD  we  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABES1C  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NCRTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 
GREENVILLE 
KINGSTON 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
VERMONT 
NORTHEASTERN  01 
BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MCNTPELIER  FAA  AIRPOR 
MCRRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 


Day  01  Month 


36   3* 
25   15 


36   37 
29   20 


37   36 
28   20 


36   34 
29   1* 


33   39   23 


39   36 
6   27 


37   38 

7   10 


37   39 
32   18 


35   3* 
29   20 


40   35 
11   30 

36   37 


35   35 
25   22 


30  20 

33  33 

24  15 

32  35 

26  16 


27 

46 
26 

42 

28 


19 
-  3 


42   37   24 


31   25   16 


44   36   27 
31   27   20 


26   31 

4-7 


29 
-17 


31   23 
-3-4 


30   35 
-12  -11 


28 

-  4 


25 
-  3 


29   33   42 
1-4-2 


22 

-  3 


22   31 

■10  -10 


28 
■1-1 


44   36 
24   22 


38   41   37 


34   40   36 


37 

27   27 


32   34   32 


42  37 

24  23 

40  37   27 

30  27   18 

38  35   28 

28  26   16 

38  39   36 
18  28   12 

42  35 

31  22 

36  41 

17  31 

39  38   2 

29  28 

46  39 

32  27 


27   30 
-1-6 


22   22 

-5-7 


22 

37 


19 

43  40  39 

11  27  17 

38  36  38 

6  25  9 

32  34  35 

8 

39 
9 

37  34  36 


27   29   38 


38   35   24 


-  3 

25 


25   30   37 


22   22 
■  9  -12 


27   22 
3-6 


26   29   39 
■15  -14  -12 


30 

-  4 


26   29   39 


30   36 
9-7 


34   32   15 
32   15  -10 


27   37   32 
-  1   25    1 


28 
39 


43   41 

35   30 


41 

29 


44   40   30 


15 

35 

31 

8 

21 

0 

37 

33 

IB 

30 

15 

-  2 

36 

34 

31 

9 

30 

6 

34 

35 

JO 

3 

29 

7 

33 

31 

12 

28 

8 

4 

37 

35 

16 

28 

16 

3 

26 

25 

17 

39   39 
-  2    1 


39   39 
24   10 


23   21 

13 


35   33 
29   23 


22   26   35 


24   27   35 
19   14   26 


23   28   33 


26   27   35 


25   28   36 
12   11   21 


9-9 
26   32 


32   41 
10-9 


26   25   32 


26   26   32 
13-3  -13 


39   30   30 


34   23   26 


32   38 
4-5 


26   39 
2-3 


28   33 

7-3 


27   35   29 


31   37   36 


27   39   33 
17   24   23 


30   38   32 


35 
24 


35 


40 


9    2 

4   37 
9-3 


23   3 

0  - 


31   41 
-  4  -11 


31   43   25 


36   27 
2-5 


31 


47   34 


22 

-  3 


30   30   39 


29   38   39 


38   27   23 


32   35 

0  -10 


33   27 

17 


38   38 
26  -  1 


36   32 

13 


34   20 
20-7 


35   36 
30   25 


ZZ      22 

17    8 


16 
-23 


24   22 

-20  -20 


27   37 
•  23  -13 

31 
19 


17   29 
■  23  -18  -  6 


18   26 
■11  -11 


38   41   34 
26   28   24 


43   40   40 
19   27   16 


13   30   17 


44   41 
20   28 


25 

6-6 


0  18  15 

28  40  31 

18  26  20 

34  37  31 

19  23  19 


27   37   30 
17   24   17 


35   30   39 


27 
22 

38 
22 

43 
25 

33 


22 

4 

38 
-  5 

35 


25   20 

9    8 

28   39 
9   11 

28   24 

0  -11 


33  43  32 

7  4  0 

31  49  35 

6  9  11 

32  40  33 
4  3  4 

30  33  22 

3  14  6 

35  41  33 

7  6 

31  38 

4  10  - 

31  32  21 


14 


27   27   21 

30   38   30 
24   23   14 


28   24   15 


19   20 
•15  -14 


13 
-16 


22   32 

■  15  -  6 


17   25 

-17  -16 


12   23 

-  8    5 


40 
-12 


32   34 
25-6 


31   31 
17  -11 


36   29 

7   13 


27   22 

11    8 


24   40 
-  4  -10 


33   37   25 

7  .  7  -15 


20   40 
-13  -  5 


27   22 
-  2  - 


18   32 

-  1  -  5 


25   40 

0-7 


27   26   18 


35   32   26 


28  33 
18   17 

29  33 


40   34   45 
6    6   10 

38   48   35 


28   34   39 

2   10-4 

34   47   28 
.26    1 

31   43   28 


-16 

35 

-12 

38 
-12 

36 
-13 

36 


38 

-13 


27   48   28 


37 

-  3 


41 

21 


20   35 
-15  -  5 


23 

35 


36   40 
16   27 


32   23 

17   10 


37   29   30 


25   26   17 


25   23 

■  4  -19 


20   36 
3  -12 


35 

-18 


33   39 
16   29 


45   31 
20 


37   41 
3   12 


38   41   40 


22 

3  ■ 

21   20 


17   34 
7-6 


16   31 

5-7 


32   30   32 
■16  -16  -10 


27   32 
-15   15 


32   29   33 

8-5 


25   31 

-9   14-6 


28 
-12 


18   10 
9  -11 


37   39 
17   29 


37   42 
19   28 


36   40 
9   23 


33 

-20 


36   35 

-14  -  5 

16  34 
-12  -11 

17  36 
-1<.  -  7 

29   32 
-14    0 

36   34 

-IS    4 

20   17 


34.1 
10.6 


33.8 
6.2 


35.8 
12.4 


33.8 
8.4 


36.2 
13.4 


34.4 
10.0 


31.0 
9.4 


36.6 
10.4 


31.6 
10.3 


31.1 
5.2 


36.1 
12.2 


30.7 
6.6 


36.0 
11.0 


34.0 
13.4 


32.8 

10.3 


31.9 
6.0 


32.3 

5.0 


34.4 
7.5 


38.1 
13.0 


31.2 

12.7 


31.9 
10.5 


35.6 
23.3 


34.9 
16.3 


37.0 
18.2 


38,0 
23.4 


36.5 
19.3 


30.2 
2.3 


31.7 
-  6.5 


30.8 
2.9 


29.7 
2.9 


30.2 
2.1 


30.9 
t.4 


17.2 
2.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


IGLAND 
FEBRUARY    1964 


Station 


NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NCRTHFlELD 

SAINT  JOHNSBURY 

WATERBuRY  1  NNE 

WEST  PuRKE 

WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 
8LRLIN6T0N  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RLTLANO 
SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHEASTERN  03 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


Day  01  Month 


30   11 

C-    0 


3".   20 
19    3 


3»   24 

22 


32   36   35 


27   32   32 
11  22      10 


32   38   35 


MAX 

38 

35 

20 

33 

42 

37 

MIN 

29 

16 

3 

0 

28 

18 

MAX 

3* 

32 

16 

32 

37 

37 

MIN 

30 

11 

* 

5 

19 

15 

MAX 

34 

33 

26 

37 

41 

36 

MIN 

30 

18 

8 

4 

30 

18 

MAX 

36 

36 

22 

35 

40 

35 

MIN 

29 

16 

•    2 

9 

28 

13 

MAX 

36 

36 

21 

37 

42 

38 

MIN 

30 

20 

6 

4 

30 

11 

MAX 

36 

34 

17 

32 

39 

36 

MIN 

31 

16 

5 

11 

28 

20 

35   35   36 


35   20 
18-3 


40   35   33 


35   36 
0   33 


35 


35   35   13 

?8   12-8 


32   31   16 


36   34   30 


36   35   31 


35   35 

-  I  -  1 


37  42  35 

7  21  7 

22  40  38 

5  22  14 

15  34  34 


18   39   39 


37   37  22 


35   36   li 


38   37   26 

30   26   11 


36   36   25 


37   37   27 
30   25   13 


36  42  34 

12  31  19 

40  38  25 

30  23  14 

33  37  30 


31  31  25 

5  22  9 

36  42  36 

19  32  22 

35  39  32 


18   29 

-19  -16 


16   20   34 
-10  -14  -  6 


19   18   25 
■  16  -12  -  6 


17   19   25 
■24  -25  -25 


22   27 

■3-1 


15   25 

•  9-8 


22   29   36 


21   30 
-10  -12 


21   30   37 


40   30 
12   11 


26   19   34 
6-3-7 


18   36 

0-6 


14   28 
■8-4 


29   24   31 
1-5-5 


23   30   37 

•11  -15  -11 


22   30   30 
■6-9-9 


21   26 
-21  -22 


28   29   33 


20   25 
■13  -14  -10 


33   37   35 


34   29 

13    7 


34   37 
5   25 


13   29   13 


34   31   32 


35   31 

-  1    8 


33   37   37 


36   34 
5   16 


32   36 
19  -  2 


31 
6 

38   36   41 

10   14   14 

34   33   33 

1   10-2 


30 
-  2 


29   26   II 


15   34 

-7-8 


32   30 

-  8    2 


27   20   36   35 

16    1  -10   10 


33 

14 

25 
2 

21 

30 

25 

20 

■  11 

0 

-11 

28 

24 

34 

22 

4 

-   * 

24 

IB 

35 

9 

2 

1 

30 

27 

37 

22 

5 

3 

27 

25 

37 

10 

5 

-    7 

37 

24 

42 

22 

5 

-    3 

28 

23 

34 

15 

1 

8 

39 

26 

30 

10 

10 

-    5 

2R 

25 

36 

15 

2 

-11 

34 

26 

24 

21 

3 

-    5 

31 

21 

24 

13 

-    5 

-13 

39 

29 

32 

17 

11 

-    2 

33 

25 

-    5 

-15 

36   30   29 


32   36   25 


25   29   20 
10   19    5 

35   40   27 


35   35   31 
20   20   16 


35   27   36 
-4  22      20 


36 
20 


2  20  16 

40  21  28 

11  14  12 

34  30  40 

2  27  23 

32  27  34 

6  12  17 


20 

28 

30 

6 

-    3 

16 

24 

18 

35 

0 

-15 

-10 

23   35   32 


27   32 

-13    9 


-10  -12   16 


30   31   32 


37   39   25 


301  25 
5-5 


26 

31 

30 

26 

34 

31 

2 

-    2 

20 

-    4 

22 

11 

20 

35 

30 

31 

37 

28 

-    2 

-10 

0 

-10 

9 

12 

23 

34 

32 

32 

34 

32 

6 

-    4 

16 

-    3 

26 

11 

19 

33 

31 

27 

32 

23 

5 

3 

11 

-    4 

23 

3 

30   27   40 
1-6-6 


24   35 
•5-1 


24   21   30 
6-5-4 


20   18   28 
4-3   11 


29   44 
-12  -12 


34   33 
■2-2 


24 
-10 


34   29 
1  -  1 


36   31 
■8-1 


39   28 
■13  -  4 


35 

34 

15 

8 

26 

29 

7 

11 

15 

34 

21 

-21 

39 

36 

8 

20 

31 

31 

4 

9 

36 

it 

14 

16 

36   39 
•20   17 


22   36 

•18  -12 


19   33 
■25  -21 


20   34 

■  20  -10 


31.5 
6.8 


29.4 

7,8 


28.4 
■  6.2 


32 

,2 

LO 

9 

27 

9 

6 

5 

3? 

B 

12 

7 

32 

3 

8 

6 

33 

7 

12 

4 

29 

8 

1  1 

2 

33.7 
5.2 


32.7 
5.9 


31.7 

4.9 


27.8 
■  1.5 


35.2 
7,6 


31.6 
>  2.5 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative     humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

a 

Station 

Oi 

> 

& 

f  if 
o  ffl   > 

s  a  £ 

o.s  o. 

S 
Oi 

1 

1     » 
11 

1    1 

to  "o  5 
S      J 

J5 

_  s 

o  *j 

a  co 

Q  J 

X 

< 
o  to 

O  UJ 

< 

O  </l 
O  UJ 

a. 

O  1/1 
O  UJ 

£ 
CL 

O  Ul 
OUJ 

o 

CD 
o 
jf 

3 

01 
■* 
1 

2 

CD 
CD 
1 
O 

to 

°> 

T 

o 
o 

> 

s 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

BLOCK    ISLAND   WB  AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

63 

54 

_ 

1 

6 

5 

1 

1 

o- 

14 

_ 

5.6 

BLUE    HILL   WB,    MASS. 

NW 

36 

17.8 

64 

NW 

3 

69 

72 

55 

59 

3 

1 

7 

1 

2 

0 

14 

61 

- 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

31 

13 

15.1 

40++ 

34 

16 

66 

68 

57 

58 

5 

3 

5 

1 

2 

0 

16 

68 

5.4 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

31 

10 

16.0 

44++ 

32 

5 

70 

74               60 

64 

5 

3 

7 

1 

0 

0 

16 

■ 

5.4 

BURLINGTON   WB    AIRPORT,    VT. 

16 

11 

9.6 

31 

NW 

2 

69 

70              56 

59 

5 

9 

3 

0 

0 

0 

17 

59 

6.9 

CARIBOU    WB   AIRPORT,    ME. 

31 

11 

12.4 

- 

- 

- 

- 

73      1        66 

70 

5 

5 

3 

0 

0 

0 

13 

- 

6.2 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    H. 

3! 

14 

9.6 

35++ 

31 

2 

74 

71      '        53 

57 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

14 

62 

5.4 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

31 

14 

9.4 

33 

NW 

5 

70 

75              52 

58 

5 

6 

3 

1 

1 

0 

16 

64 

5.9 

MOUNT    WASHINGTON,     N.    H. 

w* 

53 

42.3 

141% 

NWj 

3 

78 

70               80 

79 

1 

4 

10 

1 

2 

0 

18 

43 

6.8 

NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 

30 

9 

16.6 

66 

NW 

16 

69 

72 

67 

70 

4 

4 

4 

3 

2 

0 

17 

53 

6.6 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

10.2 

33 

W 

5 

- 

73 

53 

- 

4 

6 

4 

2 

0 

0 

16 

66 

5.6 

PITTSFIELD    WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

7 

4 

1 

0 

0 

20 

_ 

_ 

PORTLAND   WB   AIRPORT,    ME. 

32 

11 

10.8 

43 

NW 

3 

73 

75 

58 

69 

5 

3 

4 

2 

0 

0 

14 

66 

5.9 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.     I. 

29 

11 

13.4 

3S++ 
35++ 

26 

5 

67 

73 

54 

60 

4 

4 

4 

3 

0 

0 

15 

57 

5.4 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

28 

17 

13.6 

30 

2 

68 

70 

53 

58 

7 

" 

3 

2 

1 

0 

17 

- 

5.7 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 

*  PEAK  GUST 


3»*  Rofoi-onco  NotM  Following  Station  Indox 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


CONNECTICUT 
NORTHWEST  01 
NORFOLK  2  SW 

WOODBURY  3  W 

CENTRAL  02 
C0LL1NSVILLE  1  S 

DANBURY 

HARTFOR0  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

COASTAL  03 
BRIDGEPORT  WB  AP 

SROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MtSTMOOK 
MAINE 

NORTHERN  01 
BRASSUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIP06ENUS  DAM 

50UA  PAN  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR  02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

COASTAL  03 
BAR  HARBOR 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

HACHIAS 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1964 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL    T   1.2         0.3 


SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL   0.9  0.7 


SNOWFALL 
SN    ON    GND 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GNO 


SNOWFALL 
SN    ON    GND 


9.0 
7      16 


3.5 

10 

3.0 

I 

0.5   3.0l     T 


0.5      7.3 

T 


9.6    0.6 

1*      10 


5    1.0    1.0    1.2    1.9 
3.0  2.0 


2.q    3.0 

2 


o.e 

5        5 


T 
1      T 


2.3 

2        i 

1.7 

Z 
.«       .' 

2.5      T 

A     2 


0.5 


0.2 


3.0 


6.5 


12.0 

2  5 


0.5<     T 
T     0.1 


1.0 


*         4 
.5      .9 


13      13      13 
2.3      T 


e.o 
*l     12     10 


14       14.       14       15 


33      34 
1.5 


2.0 

4 

1.5 


Z.l 

2 

1.7 

«|        4 
1.3    1.2 


0.5 

4 

T 
5 

1.3 


2.0 

"        6 

0.7 
6 

5.5 

6 

3.0 


0.2 
2 


0.3 

.31 


4.5 

6 


2.0 

14 

9 

11 


T        T 
13      12      121      12 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   40   - 
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-UN 

w 

wr 

/\J 

JL 

Al 

\u 

aj 

LN^ 

»w 

*- 

'IN 

U 

t\K. 

;uj 

\JJ 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1964 

Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

n 

28 

27 

29 

29 

30 

31 

PORTLAND  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.2 

.5 

0.4 

3 

.3 

2 
.3 

1 

T 

1 

1.2 

T 

2.8 

3 

1.2 

2.5 
3 

1.* 

J 

1.6 

3 

1.6 

3 
1.6 

3 

1.6 

0.1 

3 

1.6 

2 

1.6 

2 
1.6 

7.8 
3 

1.7 

K 
2.4 

8 
2.4 

2.6 

8 
2.4 

T 

11 

2.! 

0.2 

11 

2.5 

T 

11 

2.5 

11 

2.H 

10 
2.5 

9 

2.6 

T 
7 
2.4 

T 
< 

2. 

6 
2.3 

3 
2.1 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

0.5 
1 

1 

1 

l.C 

3.C 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

0.2 

2 

1 

6.0 

7 

l.C 

e 

7 

2.C 

1 

2.C 

11 

10 

10 

0.1 
1C 

9 

9 

a 

1 

0.7 
8 

7 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

5N0WFALL 
SN  ON  GND 

2.9 

19 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

T 

6 

2.3 

a 

T 
1 

T 

7 

7 

7 

7 

6 

1.0 
7 

T 
6 

6.0 
11 

4.0 
14 

14 

0.5 
14 

e.c 

22 

20 

18 

16 

14 

T 
1) 

12 

l.C 

1: 

12 

11 

PITTSFIELD  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.3 

13 

1.8 
13 

8 

T 
8 

T 
7 

2.7 

6 

0.4 
9 

0.2 

s 

T 
1 

9 

9 

9 

1.5 

9 

T 
9 

0.2 
9 

14,3 
16 

23 

21 

5.h 

20 

0.6 
25 

T 
22 

21 

T 
20 

T 
18 

17 

1.0 

17 

o.< 
It 

T 
16 

17 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
l» 

1.9 

14 

13 

1.0 
13 

T 
12 

0.5 
12 

0.5 
12 

T 
12 

T 
12 

12 

12 

12 

1.3 
13 

13 

T 
13 

13.5 
25 

20 

18 

25 

24 

23 

22 

21 

T 
20 

20 

1.0 

19 

T 
IS 

18 

18 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

i  2.9 

0.9 

1.3 

6.0 

6.5 

6.6 

9.0 

CENTRAL  02 

AMHERST 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

3.0 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

10.0 
10 

10 

* 

3.0 
12 

2.0 
14   14 

13 

13 

12 

12 

11 

1C 

9 

T 
8 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
I 

T 

T 

T 

T 

0.7 
1 

1 

1.7 
2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

11.5 
12 

10 

7 

6.4 

13 

t| 
12!  11 

11 

10 

10 

9 

8 

e 

1.0 

a 

0.8 
9 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

1.3 
3 

2 

2 

1 

T 
1 

0.4 
1 

5.0 
2 

4 

3 

3 

3 

0.3 
3 

2 

1 

11.4 
5 

11 

10 

8.9  1.7 
10;   16 

T 
14 

14 

14 

T 
13 

13 

13 

T 

1 1 

1.8 

11 

1.4 
14 

HAVERHILL 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND    4 

T 
3 

3 

2 

1 

1 

0.8 
1 

3.5 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

12.0 
12 

11 

9 

5.5 
14 

!  ,C 

1/ 

1.0 
12 

12 

11 

T 
10 

10 

7 

T 
1 

6 

1.0 
6 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
4 

2 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

6.0 
11 

10 

3.^ 
13 

5.0 
18 

13 

11 

10 

8 

7 

7 

e 

6 

0.3 
5 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.8 

2,0 

1.0 

0.3 

5,0 

4.^ 

1.5 

4.5 

2.0 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 
3 

3 

2 

1 

T 

T 

0.9 
T 

3.3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 
1 

1 

T 

12.2 
12 

11 

10 

10.0 
19 

1.0 
17 

T 
15 

15 

14 

13 

12 

10 

0.1 

1C 

T 
10 

2.0 

11 

SOUTHBRIDGE  3  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

0,5 
2 

1 

1 

1 

1 

1.3 

2 

1.3 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

0.3 
2 

2 

4.0 
6 

«.5 

9 

9 

3.0 
11 

5.0 
14 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

a 

7 

3.5 
11 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

11.0 

11 

10 

10 

6,0 
16 

11 

8 

8 

8 

6 

4 

4 

4 

0.9 
4 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

ft 

0.5 

2.0 

0.3 

T 

« 

8.0 

* 

5.5 

T 

1.3 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

0.2 

3.4 
3 

2 

2 

2 

1 

T 

0.1 

T 

,0.4 

10 

10 

9 

7.3 

14 

0.6 
12 

11 

11 

11 

T 
10 

10 

9 

8 

T 
7 

2.8 

10 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.3 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

5.0 
5 

9 

5 

'.0 
12 

10 

8 

8 

6 

3 

3 

4 

4 

T 

4 

3.0 
3 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.8 
2 
,3 

T 

2 
.3 

2 
.3 

2 
.3 

T 

2 
.3 

1.1 

T 

1.7 
3 

.8 

0.6 

2 

,7 

T 

2 
.6 

2 

.6 

2 

•  6 

2 
.9 

T 

2 
.5 

2 
,5 

T 

2 
.3 

12.4 
6 

.8 

14 

1.7 

14 
1.7 

?.4 

16 

1.8 

0.2 

22 

2.4 

T 

22 
2.3 

21 
2.3 

20 
2.Z 

T 

19 
2.2 

18 
2.0 

T 
16 

2.0 

16 
1.9 

2.7 

16 
1.9 

0.4 
18 

2.0 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

Z 
.6 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

2.4 

T 

2 
.2 

2 

.2 

1 

t 

T 

T 

T 

7.» 

3 
.3 

7 
1.3 

T 
7 
1.2 

9.1 

6 

l.i 

0.6 
13 

1.8 

0.4 

12 

1.7 

10 
1.6 

9 
I  .5 

9 

1.6 

8 
1.5 

7 
1.3 

T 

6 

1.4 

2.3 

6 
1.2 

0.8 

9 

1.0 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3,5 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

1.2 
8 

9 

5 

8.0 
13 

1.3 
14 

13 

13 

12 

T 
11 

11 

10 

9 

8 

3.2 
12 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

4.0 

2 

1.5 
3 

3 

3.5 
6 

4.5 
9 

8 

a 

8 

7 

7 

6 

6 

9 

8.2 
13 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
2 

2 

T 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

4.5 
3 

2 

1 

6.8 
7 

0.3 
6 

6 

6 

9 

5 

3 

4 

3 

3.5 

9 

2.2 
6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.0 
T 

0.4 

T 

2.1 

0.8 
2 
.2 

T 

3 
.3 

3 

.2 

T 

T 

T 

5.0 
1 

2 

.1 

1 

3.2 
3 
.3 

0.6 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

4.8 

6.8 

12 

2.2 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

0.3 

5.0 

B.5 

1.0 

T 

3.9 

3.8 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

2 

2 

2 

5 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

7 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

3 

3 

T 
2 

T 

T 
T 

4.0 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

2 

9.0 

11 

10 

10 

0.0 
20 

l.o 
20 

T 
20 

20 

20 

T 
18 

17 

14 

T 
12 

10 

3.0 
11 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 
2 

1 

I 

T 

T 
T 

T 
T 

3.3 
3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 
T 

8.0 
8 

7 

6 

0.0 
16 

1.0 
16 

T 
19 

19 

14 

T 
13 

12 

6 

T 

6 

3 

2.0 
6 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 

1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

2 

; 

. 

8 

T 
8 

7 

T 
4 

4 

3 

T 
2 

1 

1 

T 

. 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

7 

3.5 

10 

9 

8 

2.8 

10 

8 

1.6 
9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

0.3 
9 

0.4 
10 

10 

7.0 
17 

13 

14 

T 
14 

0.4 
14 

1.8 
19 

T 
1* 

14 

T 
14 

13 

0.9 
14 

0.5 
14 

14 

13 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.5 

4 

0.1 

4 

4 

1.0 
9 

0.3 
9 

4.0 
9 

0,3 
6 

6 

6 

6 

6 

3 

0.7 

5 

9 

0.5 
3 

6.5 
11 

10 

a 

1.5 
9 

0.2 
8 

7 

7 

6 

0.2 
9 

0.1 

4 

0.2 
3 

3 

3 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
13 

4.0 
16 

T 
16 

16 

0,9 
14 

1.0 
19 

2.3 

16 

1.0 
17 

T 
17 

17 

17 

17 

16 

0.5 
16 

T 
16 

T 

16 

7.0 
21 

21 

19 

1.0 

19 

1.9 

20 

1.0 
21 

21 

20 

19 

19 

2.5 
21 

20 

20 

CANNON  MOUNTAIN 

5N0WFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
33 

2.5 
35 

33 

0.7 

3.0 

37 

2.9 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

38 

1.9 
39 

39 

6.5 

45 

45 

44 

44 

0.5 
44 

4.0 
48 

1 

48 

1 

48 

1.2 

49 

1 

49 
1 

2.0 
91 

2.5 

53 

33 

1 

33 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   41   - 


Continued 

£ 

N( 

DV 

IF* 

\L 

I    1 

IN 

D 

SN 

rcr 

N 

O] 

V 

GF 

IQi 

JIN 

[D 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1964 

Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 



31 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

* 

3.0 

ia 

T 

18 

5.0 
22 

4.0 
23 

0.8 
22 

1,8 
22 

. 

T 

22 

22 

21 

21 

1.3 
21 

0.5 
21 

. 

1.0 
22 

22 

21 

1.0 
22 

2.0 
23 

. 

• 

1.0 
22 

0.8 
22 

T 
22 

3.5 
22 

22 

22 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
5 

1.0 

6 

5 

5 

2.0 

7 

7 

3.0 
10 

1.0 
11 

10 

9 

8 

8 

7 

2.0 
9 

9 

3.0 
12 

11 

10 

10 

1.0 
11 

11 

9 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.0 

6 

3.5 

7 

6 

6 

2.3 

6 

0.3 

6 

7.3 
6 

0.7 

7 

T 

7 

7 

7 

6 

2.3 

6 

2.9 

7 

12.0 
6    7 

7 

7 

1.8 

6 

0.7 

7 

0.4 

7 

T 

7 

0.1 

7 

1.0 

7 

7 

2.0 
7 

0.2 

7 

6 

6 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

22 

1.5 

2* 

24 

24 

3.0 
26 

11.0 
26   37 

1.0 
36 

36 

35 

35 

35 

0.5  0.5 
35   36   36 

8.5 
44 

43 

43 

T 
43 

1.0 
44 

0.5 
43 

42 

42 

1.0 
43 

T 
43 

T 
43 

1.0 
42 

41 

60 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

2.0 
12 

1.0 
13 

. 

. 

2.0 
12 

2.5 

14 

1.0 
14 

• 

- 

- 

- 

0.3 
11 

- 

2.014.0 
20 

- 

- 

T 

1.0 

1.5 

20 

- 

- 

- 

- 

1.0 
17 

- 

- 

SOUTHERN  02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

2.0 

a 

1.3 

0.5 

4 

1.4 

4 
1.4 

4 
1.3 

T 
4 
1.3 

2.5 

3 
1.2 

2.4 

7 

2.0 

1.0 

5 

1.8 

6 
1.9 

5 
1.8 

5 
1.8 

5 

1.8 

T 
1.t| 

T 
4 
1.6 

3 

1.4 

7.7 

5 

1.6 

10 
1.9 

10 
1.9 

2.8 

8 

1.9 

T 

11 
2.1 

0.2 

10 

2.1 

10 
2.0 

10 

2.0 

T 
10 

2.0 

9 
1.9 

T 
9 
1.9 

8 

1.8 

8 
1.8 

8 
1.8 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

5 

3 

3 

2 

T 
1 

3.5 
3 

0.9 

4 

4 

4    4 

T 
4'    4 

3 

3 

5.9 

a 

8 

B 

2.0 
10 

1.1 
10 

0.5 
10 

10 

10 

T 
10 

10 

9 

9 

8 

7 

EAST  DEERIN6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

2.0 
14 

14 

14 

12 

11 

7.0 
18 

0.5 
18 

18 

16 

16 

1  0.2 
14   11 

11 

10 

0.0 
20 

20 

18 

3.0 
21 

2.0 
22 

22 

22 

22 

21 

21 

T 
20 

20 

20 

18 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

2.0 
13 

12 

12 

10 

9 

3.8 

15 

14 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

2.5 

13 

7.5 
20 

19 

18 

3.0 
21 

0.2 
21 

20 

19 

19 

19 

18 

17 

IT 

17 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
9 

0.4 

9 

9 

9 

T 

8 

T 
8 

1.4 
8 

T 
8 

8! 

8 

8 

8 

0.5 
8 

T8 

8 

2.9 
20 

18 

16 

0.4 
16 

14 

0.3 
14 

14 

14 

T 
13 

13 

1.2 
14 

1.0 

14 

14 

13 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

6 

0.2 

6 

6 

T 
6 

5 

4 

2.5 

6 

T 
5 

0.1 

4 

4 

4 

4 

4 

0.3 

4 

4 

4.0 
8 

7.0 
15 

13 

0.3 
12 

2.9 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

10 

0.2 

10 

10 

10 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
1* 

2.4 
12 

T 
12 

11 

11 

T 
10 

6.8 
17 

T 
16 

0.2 
15 

15 

15 

15 

15 

0.1 
14 

T 
14 

2.9 
17 

5.8 
23 

21 

18 

2.6 

20 

0.2 
20 

0.4 
20 

20 

19 

T 
19 

18 

0.1 
18 

T 
17 

17 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

T 

4 

4 

4 

T 

4 

1.0 
3 

2.0 

5 

T 
3l   3 

3 

3 

3 

T 
2 

T 

2 

2 

12.0 

4 

17 

14 

2.5 

12 

T 
15 

T 
15 

T 
13 

13 

T 
11 

10 

T 
10 

1.0 

10 

10 

9 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

10 

9 

9 

8 

6 

T 
5 

2.7 

7 

1.0 
8l   8 

8 

8 

8 

T 

6 

6 

13.7 
20 

20 

19 

4.1 
23 

0.9 
23 

23 

23 

22 

21 

21 

19 

T 

19 

18 

17 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

us! 

2.0 

4.0 

9.5 

4.3 

T 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

••: 

2.6 

41 

3 

3 

3 

3 

T 

12.0 
12 

12 

11 

5.0 
16 

T 

16 

1.0 
16 

I* 

14 

13 

13 

12 

11 

T 
11 

11 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
9 

0.5 
8 

T 
8 

8 

8 

7 

4.0 
10 

9 

0.4 

9 

9 

9 

9 

9 

0.5 
9 

9 

3.8 
13 

6.2 
18 

17 

T 
17 

3.6 

18 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

T 
IS 

T 
IS 

15 

MALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

1.0 
11 

9 

8 

7 

6 

3.0 

a 

7 

T 
6 

6 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

3.5 

8 

6.0 
13 

12 

11 

3.0 
13 

12 

T 
12 

12 

12 

T 
12 

11 

11 

T 
10 

10 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

6 

T 
6 

6 

6 

0.5 

5 

5 

1.0 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0.4 
6 

0.3 

6 

6 

7.5 
13 

12 

11 

11 

T 
11 

T 
11 

11 

10 

T 
10 

T 
10 

1.0 
11 

11 

11 

11 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 

0.9 
T 

T 

0.6 
T 

0.9 

T 

1 

T 
T 

T 

0.6 
T 

T 

T 

5.1 
1 

0.2 
3 
.3 

2 

.2 

2 
.2 

1 

I 

1 

1 

T 

2.0 

T 

1.8 
4 
,4 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.1 

T 

T 
T 

0.9 

T 

T 
T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.3 

1.0 
1 

3.3 

3 
.3 

T 
3 

T 

3 
.8 

2 

T 

2 
.1 

6.1 
1 

4.C 
4 

6.1 
5 
.1 

1.0 
9 

T 

3 

0.2 

e 

1.3 

1 

2 

1 
1.2 

e 

2 

i 

1.2 

1 
1 

s 

1.2 

7 

1 

T 

5 

1.2 

7 

1 

4 
1.2 

6 

1 

T 

4 
1.2 

e 

T 
t 

t 

T 

2.C 
i 
.< 

5.5 

12 

4.C 
4 

2.3 
< 

.1 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.5 
2 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

T 

4.C 
< 

1 

4.C 
S 

! 

3.C 

1 

6.C 

i: 

1 

IC 

1 

t 

1 

e 

! 

> 

5.C 
l    I 

. 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 
BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 
1 

1.5 

11 

0.3 
11 

T 
11 

6.! 

ie 

u 

l.C 

n 

1.3 

n 

n 

n 

n 

11 

11 

l.; 

it 

18 

2.C 
li 

n 

1 

'    r 

l.: 

u 

1.1 
I' 

>  0. 

)  1 

1 

1   1< 

T 
1   11 

11 

T 
11 

1 

1      1 

1   - 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

I 

3.C 
11 

11 

1] 

1C 

l.C 
11 

T 
11 

T 
1C 

T 

1C 

1C 

iC 

IC 

1 

T 

1 

9 

2.C 
11 

5.C 
1! 

1. 

>    i< 

2.! 
11 

T 
i   1 

T 
>   1' 

l   I' 

.  i: 

T 

i: 

li 

1. 

1 

J 
2   1 

2   1. 

EN0SBUR6  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 

I 

l.C 
1 

1 

I.! 

2 

4.C 

< 

2 

l.C 

l.C 

! 

! 

! 

! 

< 

2.C 
( 

1.! 

1 

7 

l.< 

1 

>   ( 

s 

> 

5. 

i 

3 
) 

) 

i         1 

* 

2.1 
>    ( 

1  T 

i 

b 

S    < 

I 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 

< 

0.! 
t 

( 

0.' 
( 

2.C 

1 

T 
i 

l.C 

2 

T 

T 
< 

' 

>   < 

>    4 

T 

i 

T 

4 

6.1 

i 

) 

>   11 

1 

3. 

3   1 

)   T 
)   1 

0. 
>   1 

2   T 
.   1 

k   1 

T 
k   1 

!   1 

T 
!   1 

1. 

1 

3 
2   1 

2   1 

3 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.! 

< 

1.2 
1C 

1C 

2.C 

1 

l.> 
1. 

0.2 

i; 

1.2 
13 

l.C 
12 

T 

1 

1 

)  i: 

!   li 

0. 

1 

0.1 

i  i: 

13 

1. 
1 

> 

>   1< 

>   1 

1. 

k   1 

>  T 

>  1 

0. 

>  1 

7  0. 
5   1 

2 

S   1 

S   1 

i   1 

o.< 

>   1 

>  0. 
i      1 

2 

5   1 

»   1 

k 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1   - 

1.1 

1< 

1 

< 

( 

I    1 

>  i 

2.< 
i    1 

! 

1 

1 

>! 

)    i 

l.i 

) 

)    9 

4. 

1 

>  3. 

)   1 

) 

.1   1 

ti   i 

3  2. 

.   1 

3 
*   1 

*i  l 

k   1 

k   1 

k   1 

k   1 

>   1 

4   1 

4   1 

) 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

1. 

! 

i  i.; 

r 

r 

T 

r 

1. 

r 

> 
i 

0.! 

r   ( 

T 
1    ( 

T 

)    8 

r 

T 

l. 

r 

) 

5. 

1 

] 
2   1 

1   1 

0. 

ll  l 

k 
1   1 

io. 

i    i 

8'  T 
1  l 

I   1 

1. 
1   1 

] 

1   1 

0. 

3   1 

i 
3   1 

0   1 

0   1 

3 

WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

1. 

J 

3  1. 
1 

)  T 

. 

k 

i 

1. 
2 

J   T 

! 

1. 

! 

) 
) 

i 

s 

) 

l. 

2 

3   T 

2. 

3  5. 
4 

31  T 

J 

5. 

8   1 

D 

3   1 

T 

1   1 

1   1 
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' 

8 
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BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 
WTR  EOUI 

1. 

3   T 

s  0. 

L 
1 

0. 

1 

S   T 

1 

1 

0. 

1 

1 
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1 
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2 
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0. 

> 
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i 

A    • 
i 

0.7   T 

*     a     a 

3|  .i      .3   • 

1    1    1 

1. 

I   . 

1 

1  0. 

3 

3   . 
1 

3 

3   .3   . 

1     1 

3 
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1 

0. 
3 
3   • 

1 

3  0. 

2 

2   , 
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See  Reierenc 

>  Notes  Following  Station  Index 
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O 

IIV. 
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LM.  U 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1964 

SlaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

29 

29 

30   31 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2.0 

A 

A 

A 

3 

2 

1.6 
3 

0.7 

3 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

7 
2 

2 

'.0 
9 

6 

6 

1.5 

6 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

A 

1.3 
5 

0.5 
5 

A 

3 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

2.1 
2 

1 

1 

1.0 

2 

T 
T 

T 
T 

SOUTHEASTERN  0} 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
11 

0,7 
12 

12 

12 

T 
11 

10 

3.5 

13 

0.1 
13 

T 
13 

13 

13 

13 

0.3 
13 

T 

T 
13 

9.8 
23 

21 

20 

A.l 
23 

O.A 
21 

T 
18 

18 

18 

T 
18 

18 

0.3 

18 

T 

18 

17 

17 

PERU 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND;   IS 

IS 

17 

17 

16 

IS 

*.o 

19 

18 

1.0 
17 

17 

16 

16 

16 

1.0 
17 

16 

A.O 
20 

A.O 
2A 

2* 

1.0 

2« 

5.0 
28 

27 

26 

25 

23 

21 

20 

6.0 
2A 

2* 

22 

READSPORO  I  SSE 

SNOWFALL  1  1.3 
SN  ON  GND   JO 

1,9 

21 

T 
21 

T 

20 

T 

la 

T   6.0 
1BJ  23 

T   0.5 
23   23 

23 

23 

23 

23 

1.8 
2A 

T 
2A 

6.  i 
30 

7.0 

B6 

35 

1.3 

36 

9.5 

A5 

A3 

42 

Al 

39 

38 

38 

36 

T 
32 

32 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
10 

8 

7 

7 

7 

6 

1.5 

6 

5 

5 

5 

A 

A 

3 

T 
3 

3 

A.O 
7 

10.0 
16 

16 

1.5 
16 

9.5 
26 

18 

18 

16 

12 

12 

12 

T 
10 

10 

10 

STATION  AND  DEPTH 


STORRS,  CONNECTICUT 
1  INCH 

A  INCHES 

8  INCHES 

KINGSTON,  RHODE  ISLAND 
A  INCHES 

8  INCHES 

12  INCHES 
2A  INCHES 
BURLINGTON  U  OF  VT .  ,  VT  . 
1  INCH 

A  INCHES 

8  INCHES 

12  INCHES 


STORRS,  CONN. 


5  PM 
5  PM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 


8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21      22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


MAX   AND   MIN  ARE    FOR   THE    24-HOUR    PERIOD   ENDING  AT   MIDNIGHT 

SLOPE   OF   GROUND,       DOWNHILL    LESS    THAN   3    PERCENT    TO   THE    NORTHEAST.      SOIL   TYPE, 


30 

29  I   29 


29      29 
29      28 


32.7 

31.5 


35.8 
35.2 


36.3 
36.1 


31.0 
30.3 


32.0 
30.9 


33.8 
35.8 


WOODBRIDGE    LOAM. 


™»%?£  WE^SfT  ^   ^-BRI^L'WEMPE^'R^RDERrAT    8  TnCH   O^^^R^    ThT' 


KINGSTON,    R.     I. 


BURLINGTON  U   OF   VT.,    VT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 

BLO0MF1ELD 

BRIDGEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  0AM 

BURLINGTON 


coc<aPonset  ranger 
colchester 
collinsville  1  s 
coventry 
cream  hill 

,  DANBURY 

DAWSON  LAKE 
!  EASTON  LAKE  RESERV 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD 
,  HARTFORD  BRAINARD 
HARTFORD  WB  AlftPOR 


MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW 

M1DDLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 


PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAU6  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMASTON  OAM 
TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  W8RY 
.  WEPAWAUG  RESERVOIR 
WE ST BROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


AUGUSTA 
AUGUSTA  FAA 
BANGOR  DOW  I 
BAR  HARBOR 


SRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
8R1DGT0N  1 


AIRPORT 


WIC 


CARIBOU 
I  CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 
■  DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERV1LLE  5  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 


.  FORT  KENT 

GARDINER 
; GILEaD 

!  GRAND  LAKE  STREA 
■  GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 


HOULTQN  f 
HOULTON 


JONESBORO 
!  LEWI  ST ON 
|  LONG  FALLS  DAM 
1  MACHIAS 

MADISON 
1  MIDDLE  DAM 

M1LLIN0CKET 

MILL1N0CKET  FAA 


AP 


MOOSEHEAO 
1  NEW  GLOUCESTER 
(fOLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
! OOUOSSOC 
KOROHQ 

QRONO  2 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
\   PRESOUE  ISLE 

j  RIPOGENUS  DAM 

1  ROCKLAND 

j ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  S 
,  RUMFORD 

RUMFORO  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 
:  SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 
I  SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
|  SOUA  PAN  DAM 

SWANS  FALLS 
I  TELOS  DAM 

UPPER  OAM 

VAN  BUREN  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WEST  FORKS 

WOODLAND 


COUNTY 


NEW  HAVEN 
0227  LITCHF1EL0 
251  NEW  LONDON 
0299  LITCHFIELD 
' HARTFORD 
FAIRFIELD 
WINDHAM 
LITCHFIELD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 


FAIRFIELD 
LITCHF [ELD 
NEW  LONDON 


3451  HARTFORD 
345&I  HARTFORD 
3857  NEW  LONDON 


41 

"30 

73 

02 

41 

37 

72 

06 

41 

56 

72 

S7 

50 

7? 

41 

10 

73 

08 

41 

47 

71 

57 

41 

39 

73 

29 

41 

48 

72 

»6 

4] 

29 

73 

28 

41 

28 

72 

31 

41 

34 

72 

*1 

48 

72 

56 

71  54 

72  11 
72  29 


5445 

LITCHFIELD 

5510 

NFW 

HAVEN 

HAVEN 

5893 

FIELD 

5910 

KPN 

LONDON 

6131 

NEW 

LONDON 

LITCHFIELD 
HARTFORD 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
MIDOLESEX 

HARTFORD 

783,  LITCHFIELD 


KENNEBEC 

KENNEBEC 

,  PENOBSCOT 


LOO 


0371,  I 
0480  I 

0600  SOMERSET 
I  0614!  SOMERSET 
0833  AROOSTOOK 
0B44  CUMBERLAND 
0934  CUMBERLAND 

1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1479  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 

' 1823  LINCOLN 
'  2426!  WASHINGTON 
2442,  PISCATAQUIS 
2620!  HANCOCK 


I  2765  FRANKLIN 
1  2868  AROOSTOOK 
j  2876  AROOSTOOK 
!  3046  KENNEBEC 

3110  OXFORD 
i  32611  WASHINGTON 
I  3353  PISCATAQUIS 
365l|  AROOSTOOK 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 

\  3897!  AROOSTOOK 
j  4086  SOMERSET 

4183,  WASHINGTON 

4566. ANDROSCOGGIN 
i  4T81J  SOMERSET 

4878! WASHINGTON 
1  4927!  SOMERSET 
,  5261  OXFORD 

5304  PENOBSCOT 
,  5309^  PENOBSCOT 

5460i  SOMERSET 
1  56861  CUMBERLAND 

6425  PENOBSCOT 
:  6427  FRANKLIN 
1  6430  PENOBSCOT 

6435J  PENOBSCOT 
1  6585'  PENOBSCOT 
' 6900.  CUMBERLAND 
I 69051 CUMBERLAND 
I  6937J  AROOSTOOK 

7174  PISCATAQUIS 

7250  KNOX 
I  7255'  KNOX 

7325!  OXFORD 

7330J  OXFORD 
j  7335i OXFORD 
'  74071  AROOSTOOK 

7479|  YORK 

78271  SOMERSET 

7940  OXFORD 

8301  HANCOCK 
'  8398    AROOSTOOK 

8641'  OXFORD 
I  8688    PISCATAQUIS 


9382 
9891 


1  41  58  [ 

■  41  20 

.1  41  23 

-  41  07 

'  41  32 

'|  41  35 

41  30  I 

41  05  1 

41  56  I 


7 

41  59 

41  15 

7 

41  43 

4 

41  39 

17 

41  57 

41  08 

1 

41  23 

1  J 

41  48 

I 

41  42 

1 

41  46 

41  17 

41  35 

41  18 

* 

41  18 

5 

41  45 

5 

42  00 

5 

41  44 

41  40 

72  57 

73  38 

71  56 

72  26 

73  26 
73  32 
73  27 
73  21 
73  18 
72  49 

72  18 

73  33 

73  10 
72  15 


72  47 
72  58 

72  57 

73  08 

72  56 

73  16 


69  49 
67  51 

70  43 
69  56 


45 

06 

69  17 

44 

32 

68  26 

M 

17 

70  26 

45 

13 

70  29 

45 

13 

43 

** 

4H 

45 

39 

45 

JS> 

45 

35 

43 

57 

57 

■.M 

52 

4ft 

53 

01 

43  40 

43  39 

15 

46  39 

11 

45  53 

44  06 

4 

44  06 

1 

44  32 

1 

44  33 

1 

44  33 

15 

47  11 

43  28 

9 

1 

44  35 

46  33 

67  28 

69  53 

70  55 


70  15 
70  19 
68  00 


69  07 

69  07 

70  33 


IS 

44  52 

n 

43  42 

U 

45  15 

9 

45  23 

14 

45  09 

69  39 

70  37 
68  39 

70  01 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1337 

8A 

210 

280 

37 

8* 

2C 

10A 

270 

420 

280 

(>P 

51C 

220 

124 

MID 

1510 

BA 

115 

120 

700 

65 

MID 

61 

MID 

606 

5P 

965 

8A 

40 

ftp 

70 

690 

MID 

505 

510 

MID 

560 

280 

5P 

165 

660 

15 
610 

74 

400 

7A 

1484 

51C 

7A 

as 

bp 

15C 

MID 

16C 

n 

1240 

140 

71 

ANSONIA  WATER  CO. 

WATER  BUREAU  HARTFOI 

BALTIC  MILLS  CO. 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 
!  U.S.  WEATHER  BUREAU 

DONALD  J.  FIELDS 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

METROPOLITAN  D1ST  COMM 
; CONN.  LIGHT  +  POWER  CO.' 


COUNTY 


MASSACHUSETTS 


1  RAYMOND  J.  RUSZAI 
: COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 


EST    COMM.'      |»BOSTi 


UFFUMVILLE    DAI 


BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

CHESTER  2 

HARTFORD  ElEC.  LIGHT  CC 

CHESTERFIELD 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 

CHESTNUT  HILL 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

CLINTON 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

CUMM1NGT0N  HIL 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EAST  SRIMFIELD 

JEWETT  CITY  WATER  CO. 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 

EDGARTOWN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FALL  RIVER 

KORNEL  BAILEY 

F  ITCHBURG  2  S 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

,  FRAMINGHAM 

FRANK  P.  0  NEILL 

CONN.  AGR.  EXP.  STATION 
ST.  PARK  *  FOREST  COMM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
OEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  *    FOREST  COMM. 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ROCKVILLE  WTR.  ♦  AQUE. 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
RIOGEFIELO  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
:ID6EP0RT  HYORAULIC  CO 


BUR.  ENi 
WTR.  COMM. 


AIM 


WILLIAM    W.     SYMONDS 
STAMFORD    MUSEUM 
CONN.    LIGHT    +    POWER    CO.. 
U.    OF    CONN.    AGR.    OEPT. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
TORRINGTON    WATER    CO. 
BRIOGEPORT    HYORAULIC    CO, 
RADIO    STATION    WBRY 
NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 
JAMES    R1NTOUL 


WATER    BUREAi 
WATER    BUREAi 


FORD 


ATION  AGENCY 
FORCE 

ATIONAL  PARK 


KENNEBECK  WTR.  PWR. 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 
U.S.  NAVY 


IN 


IER  BUREAU 
I  WEYMOUTH 
LOGGING  CORP. 1 


RAYMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLINGS 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  WING 

CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTR1C 
RUMFORD  FALLS  POWE 


CO. 


.TCHER 


I-'!" 


CENTRAI 
I  IRVING 


NE  EX 


STATION 


GREAT 


NORTHERN  PAPER  1 
.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CI 
ARMAND  VIOLETTE 
RUMFORD  FALLS  POWER  CI 
RUMFORD  FALLS  POWER  0 
1  TREFFLE  JANDREAU 
SANFORD  WATER  DISTRIC 
CENTRAL  MAINE  POWER  0 
ERWIN  F.  MILLER 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

, PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N. 

' BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
UNION  WATER  POWER  CO. 

.  GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  0ISTR1 
CENTRAL  MAINE  POWEI 

! FRANK  J  CORRIVEAU 
RICHARD  WALLINGFORD  JR 


USSELL 


J.  DOW 


STA 


SALEM  CO  ' 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMOl 


STERI 


ING 


■  WASHINGTON  2 
WEST  8RIMFIELD 
WESTF1ELO 
WEST  MEDWAY 

j  WESTON 

J  WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 
'  WINCHENDON  1  NNI 

WORCESTER  WB  All 

WORCESTER 


,TER  POWER  CO. 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WILLIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
'  GREAT  NORTHERN  PAPER  CO: 
FED.  AVIATION  AGENCY 

.  H.  LAMONTAGNE 

ROSCOE  L  RYAN 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 

HAROLD  HAMLIN 
; ARTHUR  L  CROUSE 
1  CITY  OF  PORTLAND 

ATHER  BUREAI 


CO.. 


NEW    HAMPSHIRE 


CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  A|RP( 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

ERROL 


FIRST  CONN  LAKE 


HlLLSBORO  2  W 
HOPKINTON  DAM 
'  HUDSON 
JEFFERSON  4  S 
KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT    2 
LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA  AIRPORT 


0049  BERKSHIRE 
IAMPSHIRE 
j  0190'  WORCESTER 
j  0218j  MIDDLESEX 
,  0408j  WORCESTER 
1  05351  MIDDLESEX 
0551  NORFOLK 
0562  HAMPSHIRE 


HAMPSHIRE 


156l|  WORCESTER 


177 


HIRE 


MENDON 

MIDDLE80RO 

MIDOLETON 

MILFORO 
NANTUCKET  WB 
NEW  BEDFORD 
NEwBuRYPORT 
NEW  SALEM 

NORTHSRIDGE 

NORWOOD 


PETERSHAM  3  N 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLAINFIELO 


'  WORCESTER 
2369  MIDDLESEX 

,  245l| PLYMOUTH 
2501  DUKES 

,  2642  BRISTOL 
2806  WORCESTER 
2975  MIDDLESEX 
2997  NORFOLK 


659  WORCESTER 
702  HAMPDEN 
713  BERKSHIRE 


3821  BARNSTABLE 
3876  ESSEX 
3985  HAMPSHIRE 
4105  ESSEX 
4313  MIDOLESEX 
4449  BRISTOL 
,  4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 


760  WORCESTER 

,159  NANTUCKET 

■246  BRISTOL 

285  ESSEX 


6322  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 
6425    HAMPSHIRE 


42 

39 

73 

06 

42 

24 
39 

72 

71 

32 

53 

4? 

15 

28 

42 

26 

02 

42 

28 

71 

17 

41  57 

70  57 

42  03 

71  01 

42  07 

71  54 

41  54 

69  59 

41  40 

69  57 

42  18 

72  59 

42  24 

72  51 

42  20 

71  09 

42  24 

42  28 

71  41 

72  56 

42  07 

72  OB 

42  40 

71  35 

* 

41  46 

41  41  42 

10 

42  34 

10 

42  17 

* 

42  05 

5 

42  35 

10 

42  36 

5 

42  21 
41  37 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


17  42  07 
5  42  12 
5   42    41 


4     1.1  41 

4    42  40 

1      5    42  17 

10    42  42 

10    42  39 

4    42  03 

4    42  05 

4    41  53 

4    42  36 

JH>. 

4  41  15 

1      4i  41  38    I 

.      4    42  SO 

5  42  28 
4,  42  07 

4  42  11 

5  42  24 

4  42  01 

5  42  27 


71    59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 

70  55 

71  53 

72  36 
72    58 

72    01 


71    34 

70  55 

71  01 

71  31 
70  04 
TO  56 
70    55 

72  21 


30      7P      7P 


630^      8A!      8A 

57J     9P!  MID 
90    MID    MID 


72  24 
70    49 

73  04 


72    55 

70    42 
70    12 


6783 

MIDOLESEX 

. 

4? 

31 

71 

OS 

90 

MID 

1  OP 

70 

55 

60   8A 

42 

39 

70 

if, 

80!  7P 

7P 

4? 

3? 

70 

5Z 

26   7P 

7P 

7190 

BARNSTABLE 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  5W 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS      R 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  W8RY 

DIVISION 

COASTAL  03 


BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLlNOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 


//R 


Temperature 


48.0 
44.2 
47.  6M 
39.9 
46.  3M 

46.  » 

47.7 


46.4 
47.3 
45.6 
48.1 
48.0 


24.8 
26.7 
25.9 

23.4 
25. 9M 

26.2 
26.4 


27.4 
26.8 
23.4 
27.5 
27.5 


36.4 
35.5 

36. 8M 
31.7 
36. 1M 

36.4 
37.1 


36.9 
37.1 
34.5 
37.8 
37.8 


47.4 

27.9 

37.7 

46.8 

24.7 

35.8 

45.4 

28.6 

37.0 

48.1 

28.1 

38.1 

49.3 

29.9 

39.6 

49.1 

24.9 

37.0 

46.5 

28.6 

37.6 

49.8 

25.1 

37.3 

46.9 
46.3 
47.2 

48.7 
51.8 

48.8 


34.9 
38.5 
32.9 
34.1 


36.6 
36.2 
38. 4M 
3*4.9 
34.6 

35. 8M 

33.0 

35.5 

37.3 
36.7 

35.0 

35.5 

36.0 
33.6 

35.3 

33.9 

34. OM 


39.6 
38.1 
43.4 
40.2 
38.6 

39.6 
41.4 
38.4 
42.9 
39.5 

39.9 
37.8 
39.0 


31.2 
28.2 
29.7 
30.2 
26.5 

26.5 


12.0 
14.3 
15.3 
U.7 


12.4 

13.7 

14.0M 

16.4 

19.7 

M 
13.0 
11.6 
15.6 
18.5 

14.2 

16.5 

14.8 


7.3 
10.5 
10. 3M 


23.2 
21.6 
23.4 
18.1 
17.6 

16.8 
20.2 
18.5 
20.9 
24.3 

20.8 
18.3 
19.6 


39.1 
37.3 
38.5 
39.5 
39.2 

37.7 

38.6 


23.5 
26.4 
24.1 
22.9 


24.5 
25.0 
26. 2M 
25.7 
27.2 

M 
24.0 
23.6 
26.5 
27.6 

24.6 

26.0 
25.4 

20.0 

21.3 
22.2 
22.  2M 


31.4 
29.9 
33.4 
29.2 
28.1 

28.2 
30.8 
28.3 
31.9 
31.9 

30.4 
28.1 
29.3 


2.2 
2.6 


1.1 
1.7 
1.1 


1.6 


1.3 
1.9 


1.5 
.2 


1.4 
-    2.4 


15  1 
14  31 
1 


878 
907 
866 
1025 
885 

881 
861 


862 
859 
937 
836 
838 

842 
898 
862 
827 
782 

860 
843 
846 


Precipitation 


838 


1280 
1190 
1259 
1299 


1248 
1233 
1194 
1209 
1168 


1261 
1279 
1185 
1151 

1243 

1200 
1221 
1388 

1349 
1314 
1323 


1033 
1082 
972 
1103 
1140 

1136 
1051 
1129 
1020 
1020 

1065 
1138 
1100 


2.41 
2.65 
2.84 
3.96 
2.93 

2.48 
1.92 


2.69 
2.49 
2.62 
2.09 
2.82 

3.63 
2.87 
2.91 
2.89 
3.49 

3.19 
2.74 
2.25 


2.00 
2.85 
2.39 
2.49 
2.49 

2.76 

2.50 


1.15 
.31 


-    1.12 


-  1.20 

-  .17 

-  1.70 

-  1.46 


2.25 
2.23 


-    2.07 


2 

24 

2 

62 

3 

12 

1 

71 

2 

19 

2 

92 

2 

42 

2 

.16 

1 

,92 

2.50 
2.53 
2.42 
2.35 
2.38 

3.23 

2.59 

1.47 
2.37 

2.19 
1.81 


2.98 
2.94 
4.20 
2.74 
3.26 

4.21 

3.18 
2.12 
4.08 
3.98 

3.31 

3.20 
2.16 


.25 

1.34 


.54 
.81 
.82 
.77 
1.12 

.51 
.50 


.93 
.77 
.69 


1.04    29 


.55 

.96 

.69 
.70 
.74 

1.12 


.58 
.87 
.73 
.51 


.87 
.92 
.73 
.59 

.50 

.56 
.89 

.60 
.87 
.82 

.96 

.68 

.50 


.84 
.94 

1.16 
.84 

1.02 

1.10 
.83 
.63 

1.13 

1.06 

1.03 
.87 
.92 


6.0 


13.2 
4.3 


3.7 
3.3 


3.0 
1.0 


1.0 
2.7 


4.1 
3.5 


3.5 

3.5 


1.0 
.9 


1.2 

T 


16.2 
16.9 
24.7 

19.0 


20.5 

18.2 

9.5 

9.0 

14.5 


18.8 

16.5 
14.6 

28.7 

18.2 

14.0 
20.0 

19.0 


17.2 
12.5 
19.0 
13.5 

20.0 

23.0 
17.5 

21.6 

20.6 

16.1 
12.6 

13.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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RUMFORD  1  S 
RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  5TA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOOOLANO 

DIVISION 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 


//R 


MASSACHUSETTS 
WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 

DIVISION 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT      / 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1964 


Temperature 


40.1 
40.2 

42. 6M 

41.8 

38.9 

40.8 


40.2 
42.9 
39.5 

42.1 
37.9 

39.1 
38.2 

40.6 
41.2 

40.7 
45.3 


41.3 
40.7 
42.3 
44.4 
42.8 

46.5 
45.2 


47.2M 
43.3 
46.0 
44.4 

45.0 

43.9 
46.  6M 
44.0 
44.7 
46.6 

47.8 
48.0 
46.8 
46.7 
46.3 

44.1 
44.3 
44.2 
45.1 
47.8 

49.3 
48.7 

43.8 


45.7 
48.7 
45.3 
45.2 
44.8 

47.2 
46.8 
45.5 
46.3 
42.7 

47.4 
48.8 
44.7 
46.9 

43.5 


19.9 
22.5 

20. 9M 
21.0 
19.1 
19.1 


25.5 
22.0 
24.1 
24.1 
24.2 

21.9 

20.5 

28.2 
22.5 

24,4 

21. OM 


24.4 
23.3 
22.9 
21.6 
23.2 

25.7 

24.1 


24.8 
24.0 
25.8 
23.8 
28.1 

25.1 
29. 6M 
26.1 
23.1 
25.7 

27.5 
28.4 
28.7 
28.2 
25.5 

24.2 
28.5 
22.9 
25.2 
26.6 

26.4 
27.3 

26.5 


31.6 
28.4 
31.4 
26.8 
29.3 

30.5 
28.5 
26.8 
25.6 

30.4 

33.2 

29.7 
29.3 

26.8 
29.6 


30.0 
31.4 

31. 8M 
31.4 
29.0 
30.0 

30.2 


32.9 
32.3 
31.8 
33.1 
31.1 

30.5 
29.4 

34.4 
31.9 

32.6 
33.  2M 

32.1 


33.0 
32.0 
32.6 
33.0 
33.0 

36.1 

34.7 


36. OM 

33.7 

35.9 

34.1 

36.6 

35.5 
38. 1M 
35.1 
33.9 
36.2 

37,7 

38.2 
37.8 
37.5 
35.9 

34.2 

36.4 
33.6 
35.2 
37.2 

37.9 

38.0 


36.1 


38.7 
38.6 
38.4 
36.0 
37.1 

38.9 
37.7 
36.2 
36.0 
36.6 

40.3 
39.3 
37.0 
36.9 
36.6 


1.4 


1.2 
1.1 


2.5 


1.0 

.9 
1.1 
2.5 
1.4 


1.8 
1.6 


1.0 
.1 


2.1 
1.4 


74  25 
1.5   74  25 


2.4   70  25 


1077 
1036 

1021 
1035 
1105 
1082 


988 
1013 
1022 

981 
1043 

1063 
1097 

942 

1020 

998 
975 


983 
1014 
997 
990 
985 

890 
935 


869 
963 
896 
952 
875 

907 
827 
925 
958 
886 

840 
825 
835 
845 
896 

950 
877 
968 
918 
854 

837 
829 


No.  of  Day. 


808 
811 
819 
891 
859 

806 
840 
885 
893 
875 

761 

790 
859 
865 
874 


31 
29 
26 
26 
2  3 

26 

21 
30 
30 
29 

26 

23 

22 

0  24 

0  27 


Precipitation 


3.36 
3.30 

3.02 
3.38 
3.12 
2.36 

3.21 


3.34 
2.95 
2.65 

3.06 
3.03 

3.68 
3.64 

3.70 

4.19 


3.31 
2.81 
3.86 
3.10 
3.30 

3.20 
3.28 

3.27 


2.71 
3.40 
2.76 
3.78 
3.66 

2.93 

3.19 
3.41 
3.30 
3.B8 

2.84 
3.41 
3.33 

3.51 
3.87 

3.21 

2.78 
3.53 
3.60 
3.34 

2.38 
2.34 

3.65 

3.25 


3.48 
2.36 
1.40 
2.45 
2.09 

2.54 

3.09 
2.07 
3.22 
2.06 

1.56 
1.96 
2.47 
2.20 

4.00 


.14 

.07 

1.12 


1.03 
.70 


.70 


-       .53 


.16 

.14 

.08 

.13 
.16 

.29 


-    1.05 


.97 
1.02 

.49 

1.61 
.41 
.52 

.71 


.08 


1.55 
.46 


.74 

1.53 


2.35 
1.96 


.71 
2.48 


2.46 
2.57 


1.09 
1.21 


1.21 
.87 
.47 


1.10 
1.40 
1.05 

.65 
1.12 

1.39 
1.15 

.63 
1.56 


.84 
.80 
.94 
.85 
1.24 

1.08 
1.45 


.93 

.78 

1.26 

1.35 

1.86 


.72 

.85 

1.09 

.77 

.90 

.68 
1.44 
1.37 
1.35 
1.32 

.82 

.78 

.91 

1.51 

1.62 


1.48    10 
.50    29 


1.44 
.91 
.63 
.78 
.68 

.86 
1.37 

.80 
1.13 

.69 

.85 
.67 
.77 
.82 
1.43 


No.  of  Day. 


22.0 
21.1 

23.3 

20.0 
15.0 
11.0 

17.7 


18.0 
5.0 

20.5 

13.0 

9.0 

14.5 
9.5 


21.2 


15.0 
29.0 


6.5 

8.0 


6.0 
9.0 


7.7 
8.9 
1.6 
2.9 

T 

2.9 
7.9 

12.1 
2.2 

1.3 
.5 

3.5 
15.0 


10 

7.9  I  20 

U.5  23 

4.0  17 

11.7  16 

5.5 
7.5 


6.0 
9.5 
7.7 
12.0 
8.3 

7.3 
7.5 
9.3 
9.5 

17.8 

4.3 
12.0 
11.3 

8.5 
16.4 

9.5 
4.5 

10.0 


13» 
12 
12. 
2* 


13* 

12. 


18. 
1 

2* 
1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

C0LEBR00K 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
TTMOUNT  WASHINGTON      //R 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM  R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
M0RRI5VILLE  2 
ft  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 


Temperature 


44.5 
48. T 
47.9 


39.8 
40.3 
38.9 
40.5 
38.5 

34. 5M 
42.4 

20.8 
37.2 


42.5 
42.2 
43.5 
43.2 
45.2 

43.0 
45.8 
44.2 
42.3 
45.8 

42.2 

41.7 
45.2 
45.1 
40.1 

45.5 
44.0 
43.5 
42. OM 
43.4 

42.1 
44,0 
47.0 
41.9 
40.7 


42.7 
47.0 
46.4 
45.4 
47.2 


30.3 
32.5 
26.5 


21.1 

18.9 
19.2 
18.0 
18.1 

10. 6M 
19.1 

5.1 
19.1 


22.4 
20.9 
23.7 
21.1 
23.5 

21.9 
25.2 
23.2 

23.8 
24.5 

24.1 
22.0 
22.9 
24.0 
21.2 

24.1 
23.4 
23.3 
21. 3M 
23.4 

22.5 
22.5 
24.5 
23.5 
22.7 


31.3 
27.5 
28.1 
31.3 

28.4 


37.4 
40.6 
37.2 


30.5 
29.6 
29.1 
29.3 
28.3 

22. 6M 
30.8 

13.0 
28.2 


32.3 

31.6 
33.6 
32.2 

34.4 

32.5 
35.5 

33.7 
33.1 
35.2 

33.2 

31.9 
34.1 
34.6 
30.7 

34.8 
33.7 
33.4 
31. 7M 
33.4 

32.3 
33.3 

35.8 
32.7 
31.7 

33.3 


37.0 
37.3 
37.3 
38.4 
37.8 

37.6 


41.1 
41.0 
41.4 
40.0 
40.3 

37.4 
43.0 
28.4 
38.4 
35.9 


42.4 
40.9 
38.4 


45.7 
39.4 
43.2 

44.4 
46.0 


19.2 
14,1 
21.5 
19.5 
20.5 

20.1 
21.4 
11. 9M 
17.8 
18.2 


21.8 
21.8 
12.8 


24.7 
22.7 
24.9 
22.4 
25.6 

23.2 


30.2 
27.6 
31.5 
29.8 
30.4 

28.8 
32.2 

20.  2M 

28.1 

27.1 


32.1 
31.4 
25.6 


35.2 
31.1 
34.1 
33.4 
35.8 

32.0 

33.6 


2.8 
1.6 


1.3 
2.3 


2.4 
2.6 
2.3 


11 


13 


3.1 
.2 


4.4 
2.9 


31 

1 

13 

1 

10  31* 


1062 
1092 
1109 
1102 
1132 

1309 
1057 

1607 
1133 


1002 
1029 

964 
1010 

941 

1001 
906 
964 
984 
916 

980 

1019 

952 

935 

1059 

929 

964 

970 

1029 

972 

1006 
977 
699 
993 

1023 


1074 
1151 
1031 
1084 
1065 

1116 
1007 
1389 
1134 
1173 


1014 
1035 
1212 


915 
1046 
952 
974 
899 

1018 


Precipitation 


31    11 
31      0 


3.30 
2.49 
1.76 


3.36 
3.47 
3.09 
3.62 
4.15 

4.22 
4.31 

8.55 
4.37 


3.78 
4.37 
3.01 
4.69 
3.64 

3.91 
3.81 
3.83 
4.67 
3.70 

4.01 
4.19 
3.49 
2.95 
3.74 

3.64 
3.77 
3.98 
4.44 
3.79 

3.92 
4.77 
2.84 
4.13 
4.39 

3.90 


2.99 
2.31 
2.67 
2.65 
2.26 

2.58 


-    1.72 


.32 

.90 


1.21 


2.81 
1.23 


.62 


.60 

1.90 

.34 


-       .31 


3  28 

4  28 
8    31 


3.90 
3.64 
2.59 
3.50 
3.61 

3.68 

D    3.23 

D    3.29 

3.89 

4.18 


4.40 
3.45 
4.54 


3.92 
2.64 
3.72 
5.50 
3.38 

2.50 

3.61 


1.60 
1.88 
1.66 


1.55 

1.00 


1.45 

1.96 
1.91 
1.23 


.86 


.98 


1.24 
1.35 
1.17 
1.41 
1.54 

.84 
1.29 

2.04 
1.49 


.89 
1.27 
1.24 

1.57 
1.70 

1.50 
1.07 
1.13 
1.61 
.96 

.85 
1.51 

1.11 
1.20 
1.00 


.95    10 


1.10 
1.75 

.95 
1.46 

.80 
1.43 
1.95 


1.33 

.92 

.54 

1.02 

1.07 

1.46 

.94 
1.38 

.81 
1.10 


1.86 
1.05 
1.20 


.86 

.97 

1.91 

2.00 

1.17 

1.08 


21.0 
20.8 
20.5 
22.3 
32.0 

44,0 
28.3 

40.0 
30.5 


18.0 
23.0 
15.8 
26.0 
13.7 

20.2 
16.0 
21.4 
25.4 
16.0 

23.3 

22.7 
13.6 
9.8 


20.6 
26.8 
11.4 


10 

20.8 

5 

21.0 

10 

11.1 

10 

23.5 

5 

23.2 

T 

T 

2.5 


25.5 
18.0 
20.0 
19.6 
20.8 

16.7 
19.0 
21.5 
32.5 


19.5 
36.8 
20.0 


8.0 
14.4 
10.0 
10.0 
16.2 

13.0 

11.9 


20    11 
14    11 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SOUTHEASTERN  OS 

8ELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


•  3.6 
43.6 
-1.8 
38.6 
45.1 

41.2M 


22.6 
21.3 
20.7 
16.9 
23.3 

18.5m 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


33.1 
32.5 
31.3 
27.8 
34.2 

29. 9M 

31.  5 


3.2 
2.8 

.1 
2.5 


977 
1000 
10*1 
1148 

948 

1089 


No.  of  Day* 


NEW    ENGLAND 
MARCH    1964 


4.34 
5.39 
3.96 
5.48 
D    3.81 

4.38 

4.56 


Si 


1.06 

1.77 

.24 

.66 

.24 

1.03 

.83 


Precipitation 


1.10 
1.70 
1.01 
1.10 
1.18 

1.24 


27.2 

24.5 
17.1 
27.5 

U.O 

20.2 
21.8 


No.  of  Daya 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       76°  on  the  25th  at  Hartford  WE  Airport,   Conn. 

Lowest  Temperature:  -18»  on  the  12th  at  Squa  Pah  Dam,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:         7.  63  inches  at  Manchester  Center,  Vt. 

Least  Total  Precipitation:         1.  40  inches  at  Camp  Wellfleet,   Mass. 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2.  00  inches  on  the  5th  at  Dorset  1  S,  Vt. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       44.  0  inches  at  First  Conn  Lake,  N.   H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  38  inches  on  the  1st  at  Pinkham  Notch,  N.   H. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 


NORTHWEST  01 

BAKERSVILLE 
BARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 
ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
TORRINGTON 

WEST  HARTLAND 
WIGWAM  RESERVOIR 
W00D8URY  3  W 

CENTRAL  02 

ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
DAN8URY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 

MIODLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP         F 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     f 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NORTHERN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BR10GEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     / 

CLAYTON  .LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAD 
00U0S50C 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

SOUA  PAN  DAM 
TEL05  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
WEST  FORKS 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM    2    S 

LEWISTON 


Day  of  Month 


3,33 

2.49 

}   2,62 

2.62 

2.09 

2.80 

2.59 
2.82 
3.63 


2.»5 
2.82 
2.T9 


2.54 
2.66 
3.43 


2.00 
2.85 
2.T8 


2.49 
2.46 
2.49 
2.76 


2.42 
2.16 
1.92 


13       14       15 


16      17      18 


19      20      21 


.07 

■  02 

.26 

.25 

.44 

.16 

.39 

.25 

.11 

.23 

.2 

,65      .02       .05 


23       24       25      26       27 


.28D    .05 
.43      T 
.10 


.08 
.11 
.02 
.24 


.36      .55      .01 


.35 

.32 

.89 

.04 

.60 

.39 

.21 

.'2 

T 

.38 

.16 

1.16 

.02 

,84 

.07 

1.02 

.15 

1.10 

.39 

.83 

.01 

.63 

.32 

05 

1.01 

.25 

.25 
.17 
.13 


.03 
.73 
.20 


.73 
.11 
.30 


.  following  Station     Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


SPOT  POND 
TAUNTON 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

0R0N0 

RUMFORO  1  S 

RUMFORD  POKER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT  R 

ELLSWORTH 

J0NE5B0R0 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLANO 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  OAM 

PERU 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 

ST0CK8RIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE    FALLS    DAM 

8EDFOR0 

8ELCHERT0WN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB  , 

80YLST0N 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHSURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HU8BARD5T0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUlrlBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNER5  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON  1  NNE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 

8EECHWOO0 

BOSTON  WB  AIRPORT      // 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     I 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  I  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 


3.20 
3.28 
3.23 
3.61 


3.53 

3.78 
3.66 
3.06 


2.87 
3.37 
3.46 
3.35 


2 

.3* 

I 

•  4C 

1 

•  41 

2 

.45 

2 

.0  = 

2 

.54 

2 

.04 

3 

.09 

2 

.07 

3 

.63 

3 

.2! 

2 

.06 

1 

56 

3 

5' 

2 

06 

1 

96 

2 

47 

2 

20 

oo 

3 

30 

2 

49 

1 

77 

4 

10 

1 

78 

Day  of  Monlh 


.40 

.44 

.50 


U   12   13   14   15 


16   17   18   19   20   21 


1.08 
1.45 
.79 
.92 


.10 
.03 

.01   T 

.04   T 

•04   .05 
.07 
.03   .1 


22  |  23   24 


25   26 


.26 

.35  1.44 
.18 

.72 
42  1.37 
.28  1.35 


.41 
.22 
.09 


.46 

1.29 

.75 

•  49 

" 

.20 

.78 

.62 

1.32 

.07 

.50 

.82 

.45 

.70 

,65 

• 

.•>? 

•  91 

.21 

1.51 

.07 

1.62 

.05 

.35 

.26 
.24 


.55 

.54 

.77 


.02   .13   .20 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

C0LE8R00K 

DUVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 

LANCASTER 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON       // 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  PONO 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
M1LFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WINOHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


3. 'T 
3.09 
A. 03 
3.62 


4.04 
8.55 
4.37 

4.67 
2.91 
A. 21 


3.01 
A. 69 
A. 25 
3.6A 
3.91 

3.81 

3.83 
3.77 
3.71 


3.70 
A, 01 
3.26 


2.67 
2.65 
2.26 


1.24 
1.35 

1.17 


1.10 
1.52 
1.54 


1.32 
1.23 

1.42 


.23  1.03 
1.85 
.25 
.12 


11      12      13 


14   I   15    I   16  I    17   I    18       19T20      21      22      23      24      25  |  26   |  27      28  |  29    \  30      31 


WOONSOCKET 


.70 

.54 

.01 

.68 

.80 

1.24 

•  01 

T 

i.l4 

.15 

.01 

1.56 

.24 

T 

1.70 

.14 

.01 

1.51  .07 

.05  1.82 

.80  1.15 

.86  1.11 


1.62 
•  67 
.93 


.46  1.29 
1.86  .13 
1.92   .24 


1.37 

T 

.12 

1.05 

.It 

.75 

T 

.0? 

.98 

T 

.05 

.71 

T 

.03 

,14   ,02   .65 


.26   .20   .20 


.17 
.17 

.11 


.30 

.68 

.14 

.ii 

T 

.05 

.07 

.32 

.33 

.11 

.15 

.50 

.11 

.-1 

.26 

.»a 

.16 
.28 
.15   .15 


.70 
.24 
.31 


S*«  leteieocfl  notes  loUowing  Station      lnd.i 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


NORTHEASTERN  01 

BETHEL  *  N 
6L00MFIEL0 
CANAAN 
CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

OILMAN 

KC  IN00E  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSF1EL0 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURT 
SOUTH  NEWBURY 


5. 


WAITSFIELD  2 
WATER8URY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  W8  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  5 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEwFANE 
PERU 

READSBORO  1  S5E 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

5EARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WAROSBORO 
WHITINGHAM  2  w 
WOODSTOCK  3  E 


3.24 
3.99 

A. IS 


3.92 
2.64 

5.01 
3.72 


3.29 
7.63 
3.3! 


5,39 

3.30 
3.80 
5.40 


A. 71 

A.2S 
3  3.61 
4.51 
4.67 
4.3S 


1.29 
1.05 
.86 


1.21 
1.91 

2.00 


.43 
.29 
1.24 


101   11       12       13      14      15       16      17      18      19      20      21 


.33 

.97 

.01 

.24 

.26 

•  10 

.2< 

.74 

.19 

.46 

1.10 

.2t 

T 

.77 

.36 

1.05 

.25 

,2C 

1.15 

.11 

.31 

.30 

.37 

.25 

.02 

.89 

.31 


1.06  .95 
1.10  1.08 
.73  1.08 


.20  .92 

.90  I. 18 

.50  1,04  ,86 

,60   .96  .97 

.29   .44  1.02 


22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


•01   ,07   .82 


.02    . 

.01    . 

.01    . 

.02    , 

T         . 

T 

T 

.01    . 

T 

b  lollowing  Station     Indtx. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1964 


Station 


Day  Ot  Month 


CONNECTICUT 
NORTHWEST  01 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL  02 
BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UT1L  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


41   50   55 


31   40   45 


43   47   54 


65 
41 


54   56   56 
28   38   30 


42   45 
25   29 


43   53 
19   30 


45   52 

21   31 


44   53 
24   32 


45   51 
21   29 


39   47 
7   23 


40   48 
24   33 


45   55 
21   31 


54   58 
31   31 


55   50 
40   31 


56   57 
32   31 


61   61 
40   34 


55   58   47 


48   57 
12   23 


43   53 
27   32 


45   53 
25   32 


58  45 

40  25 

57  58 
31  33 

54  54 
40  32 

55  55 
40  34 

58  58 
42  34 

58  56 

39  33 

57  53 

45  31 

56  57 
39  31 


50   49 
30   31 


50   42 
32   33 


43   52 
26   33 


48   44 
27   33 


45   55 
35   33 


44   54 
33   35 


43   53 

35   34 


49   45 
23   35 


26 
19 


15 


46   36   36 
32   22   26 


42   51   49 
28   35   34 


44 
30 

49 
28 

50 
29 

51 
27 

52 
41 

43 

29 

50 
31 

51 
32 

53 
28 

53 

43 

42 
29 

48 

31 

56 
36 

51 

31 

53 
33 

48 
17 

57 
29 

54 

30 

55 
27 

60 
41 

45 
19 

52 
26 

50 
28 

54 
23 

53 

40 

43   46 
34   34 


44   51 
34   34 


48   48 
31   37 


45   55 
25   35 


43   52 

33   34 


52   53 
30   33 


34   32 
21   23 


31   34 
20   22 


16   17 


55   46   45   47   50 
32   39   30   27   36   36 


19  30  36 

45  47  50 

23  32  37 

47  47  50 

24  30  36 

49  50  58 

20  21  35 

45  47  47 


48   35 

28   25   29 


35 
21 

44 

24 

45 
20 

53 
23 

34 

16 

43 
17 

45 
20 

50 
25 

46 
26 

52 

25 

45 
25 

52 
26 

35 
22 

45 
20 

39 
25 

45 
26 

47 

26 

48 
26 

46 
27 

49 
25 

46 
19 

51 

19 

42 
24 

49 
25 

45 

23 

51 
26 

47 
27 

35 
23 

37 
28 

50 
27 

37 
24 

35 
27 

5B 
38 

42 
26 

36 
29 

58 
35 

36 
25 

34 
24 

48 
33 

38 
23 

37 
27 

47   47 
28   37 


52   48 
22   39 


35   47 
20   28 


47   47 
25 


46   50 
21   39 


40   48   50 
21   22   40 


46   46   51 
26   33   37 


48   47 
27   25 


47   47   35 


40   42 
28   26 


42   44 
27   23 


37   36 
27   24 


43   44   43 
30   26   21 


40   45   44 
17   24   26 


36   44   46 
21   19   25 


49   48   53 
31   23   18 


43   43   48 
26   30   26 


26   29 

16   17 


33   41 
17   21 


45   41 
25   24 


44   43 
19   22 


40   36 
26   23 


44   45 
25   17 


48   46 
30   32 


40   40 
26   27 


52   44 
32   25 


50   38 
35   25 


51   52   40 
21   29   16 


46   46   35 
21   32   17 


20  23 

34  36 

18  19 

41  45 

20  25 

40  49 

23  25 


51   40 
26   22 


50   53 

26   27 


46   40 
20   20 


39 

34 

39 

49 

25 

24 

24 

25 

45 

42 

35 

39 

21 

24 

20 

22 

44 

41 

32 

40 

32 

22 

21 

23 

42   46   47 
29   29   20 


42   46   48 
29   29   21 


50   51 
22   21 


39   48 
18   12 


71   51   41 
28   37   29 


48   64   40 
25   39   23 


69   50   41 
33   36   25 


71   43 
39   28 


72   72   40 
30   40   28 


48   38 
33   18 


52   73 

30   40 


36   44   44 
22   25   20 


48   48   35 
21   32   16 


44   48   50 
21   35   18 


47   50   50 
22   37   19 


48.0 
24.8 


44.2 
26.7 


47.6 
25.9 


39.9 
23.4 


46.3 
25.9 


46.5 
26.2 


47.7 
26.4 


42   42   37 


48   50 
30   38 


44   43 
26   13 


50 

24 


52   37 

30   24 


39   49 
20   25 


39   41 
23   26 


40   48 
19   22 


37   48 
11   23 


48   52   38 

35   33   25   24 


49   53   38 
32   26   21 


44   48 
24   24 


52   50 
25   26 


44   51 
25   23 


-3 
33 

51 
23 

73 
31 

55 
41 

44 

29 

52 
22 

51 
23 

75 
36 

53 

37 

46 
28 

51 
25 

52 

24 

76 
38 

51 
37 

47 
30 

38 
20 

50 
16 

53 
26 

73 
40 

42 

31 

47   48 
27   25 


50   51 
29   22 


43 

50 

43 

24 

27 

33 

40 

49 

42 

21 

27 

27 

41 

48 

42 

23 

27 

30 

39 

44 

50 

23 

27 

31 

46 

52 

49 

21 

24 

26 

42 

49 

43 

19 

24 

23 

59 
40 


46   53   49 


71 

38 


54 
34 


45   46 
18   33 


48   54 
27   31 


51   54 
24   31 


46   49 
20   35 


42   49 
24   34 


46   54 
23   36 


49   47 
27   37 


50   54 
19   34 


46   50 
25   33 


52   53 

21   22 


21 

19 

27.4 

51 
21 

33 

18 

47.3 
26.8 

51 

22 

39 

17 

45.6 
23.4 

40 

21 

34 

16 

48.1 
27.5 

43 

2  5 

35 
21 

49,0 
27.5 

42 
26 

36 
22 

47.4 
27.9 

53 
24 

40 
19 

46.8 
24.7 

47 

32 

53 

34 

51 
31 

63 
35 

48 

39 

41 
26 

51 
23 

45 
25 

59 
37 

52 

36 

46 

30 

54 
26 

48 

29 

62 
32 

53 

39 

40 
31 

50 
31 

53 
26 

50 
33 

70 

39 

52 
29 

54 
28 

51 
20 

74 
29 

72 

42 

42 

20 


56   42 
27   21 


45 
22 


45.4 
26.6 


48.1 
28.1 


49.3 
29.9 


49.1 
24.9 


46.5 
28.6 


49.6 
25.1 


47 

30 

53 

33 

41 
27 

35 
21 

46,9 
31.2 

45 

27 

55 

34 

40 
26 

35 

19 

46.3 
28.2 

46 
29 

54 
32 

41 
27 

35 

22 

47.2 
29.7 

47 

2  9 

47 
34 

54 
26 

42 
21 

48.7 
30.2 

46 
23 

54 
25 

46 
21 

40 

19 

51.8 
26.5 

46 

20 

58 

37 

54 
18 

42 

ie 

48.8 
26.5 

S*«  R*l*r«nc*  NotM  Following  SUtlon  Ind»x 
-    58    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENCLANO 
MARCH  196* 


St.tlon 

MAINE 


NORTHERN  01 

BRASSUA  0AM 

BRlOSEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

SREENVILLE 

HAYNESvIlLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIODLE  DAM 

MILLINnCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

oouossnc 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 

RIPOSENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

50UA  PAN  DAM 

TELOS  DAM- 

VAN  BUREN  2 
SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BAN60R  DOW  FIELD 

BRIDSTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

FARMIN6T0N 

GARDINER 

6RAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  ?  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOwN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  5 


Day  Oi  Month 


43 
26 


40   40   48 


42   46 
17   29 


53   49   47 


48 

22   20 


43   47 
13   28 


40   42 
21 


31   40   43 


42   47   38 


48   46   44 
28   35   14 


47   47 
35   20 


48   53 

20   34 


34   42 
9   13 


42  45  55 

10  32  26 

29  40 

12  25  19 


43   44 
16   28 


33   45 

13   25 


30   41   44 
•6   14   19 


46   48 
5   22 


31   40   41 
2   25   27 


25   44   46 

2   14   30 


53   46 

25   26 


42   42 
7   11 


40   35 
14   22 


25   33 

3  -14 


26   28 
5  -13 


47   35 

20   20 


30   48   33 
8   10   22 


34   44 
14   1? 


42   40 
15   24 


53 

48 

48 

22 

28 

15 

45 

52 

53 

28 
53 

34 
4R 

24 
52 

46   32 
23   21 


32 

-16 


26   27 
2  -  1 


32   30   42 


26   40 
1   25 


40 

22 

25 

34 

32 

39 

14 

.  4 

-  7 

-  5 

18 

6 

37 

27 

31 

35 

37 

38 

15 

-  4 

-  1 

19 

27 

7 

25 

23 

32 

6 

1 

8 

34 

26 

29 

e 

-  6 

-  8 

43   51 
21   31 


42   46 
20   26 


47   53 
22   30 


43   50 
10   21 


41   45 
13   24 


37   43 
11   18 


44   55 
12   18 


34   38. 
12   20 


48   51 
20   23 


43   50 
15   28 


42   50 
14   26 


36   43 
10   21 


43   46 
21   27 


44   50 
11   24 


49   47   48 
29   29   30 


54   48   52 
23   28   25 


52   51   50 
26   28   23 


49   44   47 
30   34   19 


51   43 
36   27 


48   41 
35   23 


53 

34   30   15 


42   42 
14   21 


32   43 
13   21 


32   43 

10   10 


34   42 
10   15 


31   42 

10   13 


33   42   23 
9   15   10 


42   33 
33   22 


24   25 
12-5 


22   27 
14-2 


24   21 
14    6 


24   20 
14    9 


25   21 
11    8 


30   20 
12    6 


22   21 

15    8 


21   26 
13    3 


28   21 
16    8 


20   22   30 
11    3-7 


24   43 
■  10   21 


33   41 
•  1   26 


29 
-  2 


27   38 
■  2    8 

30   40 


36 


26   35 
-  2  • 


26   33 
-2-8 


30 
-  5 


28   31 

•  2    0 


39   22   24 


23   23 

1  -  8 


33   41 
7   30 


28   38 
•  1   14 


11   21 

9  -  1 


52   51 
30   26 


51   50 
32   28 


52   47   47 


22   35   24 


39   31 
30   22 


48   40 
33   29 


41   30 
28   21 


42   32 
28   20 


46   40 
14   24 


43   39 
29   26 


42   37 
22   17 


45   35 
28   31 


40   34 
34   28 


40   33 
33   25 


37   27 
23   20 


36   35 
28   20 


38   32 
31   27 


20   23 
0  -18 


21   30 
1  -16 


23   26 
14    5 


28   31 

18   10 


28   28 
17   14 


29   34 
17   12 


26   40 
0   22 


30   32 
4   10 


27   26 
3-4 


24   26 

0-4 


33   25 
•14  -  7 


32   28 
•  13  -  4 


28   27   36 
-1-4    7 


30   21 
13-8 


35   44 
8   34 


35   45 

0   30 


37   23 

13    0 


40   24   25 
11-2-2 


43   22   26 
10-7-8 


41   27 
13  .  7 


38   22   27 
9-5-4 


21   26 
-  3    3 


34   36 
25   16 


39   38   36 


38   34   37 


38   40 
25   15 


37   39 
15  -  1 


40   47   31 


32   33 
17   17 


35   35   38 
3   21   20 


37   34   33 
•5   18-2 


33   32 
-  6   20 


25   34   37 
■2   17 


34   34 
20   23 


40   40 
19   17 


36   40 
28   17 


38   35 

17    4 


3B 

24 

34 
15 

41 
5 

50 
21 

31 
25 

SO 
22 

35 
24 

36 
23 

40 
9 

51 
20 

38 
25 

33 
22 

33 

23 

32 

19 

38 
10 

49 
29 

33 
24 

3C 
2  2 

38   33   31 


42  45 
11   27 

43  47 


47   31 
22   24 


42   53 
23   28 


34   30 
24   24 


45   29 
26   22 


34   24 

18    9 


36 
22 

28 
-  4 

36.6 

12.4 

36 

16 

26 

8 

36.2 
13.7 

37 
17 

34 
15 

38.4 
14.0 

35 

20 

25 

14 

34,9 

16.4 

35 
26 

27 

17 

34.6 

19.7 

31 

? 

35.8 

34 
22 

31 

10 

35.0 
13.0 

36 

20 

33 
8 

35,5 

11.6 

32 

25 

35 

12 

37.3 
15.6 

34.9 
12,0 


38.5 
14.3 


32.9 
15.3 


34.1 
11.7 


34   32   34   48   38   28 


29   36 
11   IS 


37 
4 

38 
7 

34 


3  7   44 
16   34 


36   45 
32 


25   40 
■  2    1 


23   35 

-3-1 


46   34   28 


34   43 
19   29 


37   41 
21   27 


35   46 
20   25 


44 

28 

32 

7 

38 
17 

35 

17 

43 
28 

40 
20 

32 
6 

32 
10 

37 
13 

36 
21 

40 
20 

33 
10 

38 
25 

39 
19 

48 
24 

35 
21 

28 

15 

35 

21 

33 
24 

45 
28 

40 
24 

26 

3 

34 
9 

35 

17 

43 
23 

36 

20 

26 
5 

37 
9 

39 
22 

40 
27 

40 

17 

29 
9 

32 

13 

34 

18 

36 
25 

33 
19 

31 
6 

35 
11 

30 
20 

44 
20 

38   36 
20   23 


37   43 
0   15 


39   38 
4   10 


38   38   35 
15   21    2 


37   35   33 
21   19    1 


39   41 
26   20 


44   44 
26   16 


42   41 
22   12 


38   46   37 
15   27   20 


38   45   28 
0   19   13 


39   49   30 
4   24    5 


40   41   29 
9   23   1 


34   44 
8   24 


45   45 
21   15 


55   36 
32   31 


56   45 
26   30 


53   47 
27   26 


52   48 
26   26 


42   52 

20   28 


34   35   31 
20   25   10 


38   32 

20   22 


55   36   37 
26   32   24 


36   41 
22   18 


41   43 
22   13 


54   46 
28   29 


56   37 
29   29 


53   51 
19   29 


34 

29 


33   30 
11   23 


39   30   31 
12   20    5 


40   39 
24   20 


36   41 
27   21 


40   35 
23   26 


44   42 
29   21 


37   37 
32   23 


36   38 
30   23 


36   42 
29   26 


38   39 
26   22 


42   44   37 
21   29   20 


36.7 
18.5 


35.0 
14.2 


35.5 

16.5 


36.0 
14.8 


33.6 
6.4 


35.3 

7,3 


33.9 
10.5 


34.0 
10.3 


39.6 
23.2 

38,1 

21,6 

43,4 
23.4 

40.2 

18.1 

38.6 
17.6- 

39.6 
16.8 

41,4 
20.2 

38.4 

18.5 

42,9 
20,9 

39.5 
24,3 

39.9 
20.8 

37.8 
18.3 

39.0 
19.6 

40.1 
19.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1964 


Continued 


Station 


RUMFORD  POWER  PLANT 
WATERVILLE  PUMP  5TA 
WEST  BllXTON  2  NNW 
WEST  EnFIElD 
WOODLAND 

COASTAL  03 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 
WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINSTON  HILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTvILLE  DAM 

PlTTSFlELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRlDGE 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNI/T  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 


Day  Of  Month 


50   58 
27   24 


43   51   56, 


50   60 
22   20 


46   44   47 


46   48 
14   21 


53   52 
25   35 


12   31   22 

42   47   54 
25   26   25 


50   52   53 
24   34   33 


24 

45 


44   49   51 


50   42 
15   31 


49   47 
15   27 


44   50   46 


32   42 
11   17 


34   43 
17   25 


35   45 
9   11 


37   46 
8   10 


45   52 
14   29 


45   50 
5   26 


45   52 
14   26 


38   44 
22   26 


47   53 

23   22 


44   49 
11   26 


46   54 
26   33 


42   48 
12   20 


48   57 
28   29 


40   46 
24   24 


40   44 
20   22 


41   46 
26   29 


41   51 
26   28 


43   39 
20   24 


41   45 
22   22 


30   33 
19   16 


42 

35 


39 

23 


28   30 
13    5 


23   28 
16-3 


26   28 
12-5 


42   40   47 
3   15   35 


34   35 
9   12 


33   41 

-  1    9 


54   63   37 


36   34   43 

20    9   33 

38   37   43 


35   30 
20   10 


38 
6 

31 
8 

31 
23    4 

38   32 
26    8 


33   36 
14   19 


45   44 
27   20 


39   48 
23 

39 


40   41 
26   17 


39  40  43 

28  28  17 

37  43  44 

26  24  18 

36  42  40 

22  22  16 


35   34 
29   28 


38   39 
15   14 


43 
24 

44 
36 

36 
32 

32 

17 

33 
15 

35 
18 

44 

16 

45 
30 

36 

30 

32 
18 

29 
12 

33 
4 

42 
19 

44 
33 

38 

31 

32 

21 

29 

13 

3! 

6 

52 

1*. 

49 
29 

44 
31 

36 
>9 

34 
15 

36 

< 

42   34   37 
29   10   22 


30   35 

11   16 


30   36 
10   10 


36 
30 


26 
20 


50   43 
20   29 


45   44   47 


42   40   47 


39   37   42 
18    9   36 


41   45 
9   18 


33   42   49 
22   21   28 


31   37   46 
18   22   25 


39   34 
27    5 


15   24   25 


38   41 
21   32 


22  31  18 

35  45  37 
22  30  25 

38  44  45 

18  30  24 

34  39  34 

21  29  22 

36  40  40 
18  34  20 

36  36  41 

15  24  22 


42   38 
23   25 


36   42 
29   28 


44   43 
24   20 


36   43 
25   25 


31   39 
24   25 


56   53 

28 

50 


29   28 
35   32 


43   53   35 
24   28   28 


37   27 
22   16 


42   40 
25   16 


38   40 
28   22 


39   51 
22   24 


25 

44 
33 


44   48   44 
16   28   33 

43 


49   48 
24   32 


20   30   34 


40   34   38 
20   17   24 


34   41 
17   20 


17   29   28 


36   43   37 


36   40   40 


48 
23 


36 

41 

24 

24 

32 

39 

20 

19 

35 

40 

22 

24 

36 

43 

20 

24 

40 

27 

23 

17 

42 

34 

24 

20 

43 

31 

23 

20 

32   43 
16  .24 


34   45 
19   25 


49   39 
29   32 


53   44 
28   32 


52   41 
29   30 


41   46 
20   28 


39   39   42   39 


40 

29 


39 
27 


40   40 
24   22 


40.2 
22.5 


41,8 
21.0 


38.9 
19.1 


40.8 
19.1 


40.2 
25.5 


42.5 
22.0 


39.5 
24.1 


42,1 
24.1 


24.2 


39.1 
21.9 


38.2 
20.5 


40 
32 

34 
32 

36 
29 

42 
32 

36 
26 

32 
28 

40.6 
28.2 

40 

33 

40 

29 

42 
20 

42 
32 

43 
24 

33 
15 

41.2 
22.5 

41 

33 

40 
31 

39 
22 

40 
29 

43 
28 

35 

20 

40,7 
24.4 

4  8 
32 

39 

26 

47 
19 

45 
25 

44 
23 

37 

16 

45.3 
21.0 

42   44 
29   26 


40   50   45 


42   45 
23   29 


36   43 
19   20 


34   45 
26   24 


34   43 
18   20 


39   45 
23   24 


39   45 
25   24 


38   34 
17   25 


39   35 
23   24 


40   40 
18   26 


41   32 
25   20 


41   40 
21   26 


41   34 
26   28 


42   37 
24   28 


40   40 
22   23 


42 

20   25 


44   41 
25   28 


41   42 
20   26 


39   45 
21   25 


42   46 
17   24 


36   39   47 
22   22 


35   36   45 

13   19   25 


37   46   43 
21   25   23 


44   42 
22   20 


44   46 
24   16 


45   42 
28   24 


45   44 
30   31 


36   45 
17   26 


37   38   49 
19   24   24 


36   45 

24   22   30 


36   36 
16   24 


34   38 
16   19 


36   37 
18   22 


36   39 
20   24 


49  52  38 

23  34  27 

52  70  40 

22  32  28 

63  43 

36  30 

68  50  39 
41  34  25 

69  44  38 

37  34  26 


40   34 
27   25 


38   43 
28   25 


47   53 
21 


34  45 

28  26 

48  34   48 

30  23   18 

36  44   52 

22  22 


42   36 
24   26 


48   40 
32   23 


43   43 
24   18 


47   44 
27   24 


48   46 
24   24 


42   33 

25   19 


45   36 
33   23 


45   36 
27   23 


67   36 
35   30 


49   47 
31   31 


47   36 
33   28 


49   43 
32   30 


72   39 
37   30 


64   38 
28   31 


69   39 
39   28 


71   42 

36   30 


73   40 
39   32 


44   47 
19   29 


51   48 
23   33 


46   44 
18   33 


50   48 
27   30 


42   49 
22   33 


49   46 
26   34 


42   48 
24   32 


41   48 

21   26 


41   52 
21   29 


45   55 
25   31 


40 
24   18 


46   37 
19   15 


42   33 
25   22 


38   35 

21   15 


42   35 

23   18 


50   40 
23   18 


44   40 
26   22 


48   40 
24   19 


48   39 
22   16 


49   42 
23   18 


51   42 
25   20 


41.5 
24,4 


40.7 
23.3 


42.3 
22.9 


44.4 
21.6 


42.8 
23.2 


46.5 
25.7 


45.2 
24.1 


47.2 
24.8 


43.3 
24.0 


46.0 
25.8 


44,4 
23.8 


45.0 
28.1 


45.9 
25.1 


46,6 
29.6 


44.0 
26.1 


44.7 
23.1 


46,6 
25.7 


47.8 
27.5 
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Station 

Day  Of  Month 

ft 

01 

1 

2 

3 

1 

9 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

n 

29 

29 

30 

31 

> 
< 

MASSACHUSETTS 

HAvERHtLL 

MAX 

50   5?   5! 
26   30   31 

55   59   56 
27   39   31 

53   48   42 
21   32   35 

39   35   39 
26   17   25 

46   50   51 
23   25   40 

48   39   3E 
34   25   26 

44   53   4! 
22   27   2« 

35   53   48 
31   25   24 

59   50   4! 
35   36   3; 

52   52   48   3< 
25   34   25   21 

48.0 
26,4 

LAWRENCE 

MAX 

50   55   5E 

27   25   31 

56   61   51 
26   40   38 

51   48   44 
21   35   35 

36   33   39 
25   18   26 

42   50   50 
25   26   42 

46   44   36 
33   25   28 

39   48   41 
21   27   26 

35   49   49 

30   27   26 

62   49   4? 
36   33   32 

46   47   43   3! 
26   35   25   2C 

46,8 
26.7 

LOWELL 

MAX 
MIN 

50   58   61 
27   30   3* 

58   59   48 
29   42   30 

50   45   4J 
23   34   35 

37   35   40 

21   19   25 

46   51   50 
25   27   37 

44   37   39 
28   25   22 

40   49   45 
23   27   27 

35   48   50 
28   25   25 

64   43   44 
37   33   31 

50   49   45   3! 
27   31   26   21 

46.7 
28.2 

READING 

MAX 
MIN 

49   56   58 
22   22   28 

55   60   45 

24   41   23 

51   45   42 
18   27   35 

36   35   39 
21   18   26 

47   49   51 
21   22   37 

45   38   39 
26   22   22 

40   49   44 
20   26   23 

36   48   45 
23   22   19 

67   46   44 
37   32   30 

48   49   44   35 
24   31   26   21 

46.3 
25.5 

shelburnE  falls 

MAX 
MIN 

39   48   53 

14   16   30 

55   55   60 

26   26   32 

40   50   45 
18   20   30 

44   30   31 
30   23   23 

35   42   47 
18   22   24 

46   36   43 
26   20   22 

36   40   48 
20   20   27 

48   43   44 
31   27   20 

49   52   39 
27   31   30 

37   47   47   35 
25   27   27   18 

44,1 
24.2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

42   51   55 

29   28   36 

51   55   44 

36   42   29 

47   42   50 
24   35   33 

35   33   34 

23   21   22 

42   50   45 
25   28   34 

43   38   34 
30   28   23 

37   45   47 
22   27   23 

40   47   50 
28   27   30 

59   48   43 
39   36   29 

46   49   39   33 
31   26   20   21 

44,3 
28.5 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

40   46   51 
10   16   28 

57   63   55 

24   27   31 

42   42   39 
16   22   30 

45   33   32 

32   18   22 

35   46   51 
15   20   23 

46   40   44 
30   19   24 

37   39   44 
16   22   20 

42   38   46 
29   26   17 

49   60   37 
23   36   29 

39   48   46   39 
21   28   21   16 

44,2 
22,9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

46   55   52 
19   28   28 

52   55   43 
24   35   27 

47   41   43 
19   31   32 

38   33   37 

21   19   24 

44   51   46 
15   21   35 

40   45   38 
27   21   23 

40   48   46 
21   24   27 

45   48   52 
30   26   19 

55   45   40 
31   33   29 

48   50   40   34 
21   28   25   18 

45,1 
25.2 

WALPOLF 

MAX 
MIN 

50   56   55 

22   26   31 

57   58   55 

26   40   34 

48   46   53 

18   28   34 

48   35   38 
28   IS   25 

46   48   50 
23   21   38 

45   42   37 
32   22   26 

39   47   47 
19   26   24 

35   48   50 
26   21   20 

74   50   45 
35   36   31 

51   51   43   35 
21   33   23   19 

47,8 
26.6 

WEST  MFDWAY 

MAX 
MIN 

48   58   56 
2<>   24   28 

57   59   56 
22   41   28 

50   46   54 
16   30   34 

50   36   39 
28   18   26 

48   50   51 
24   21   40 

45   42   39 
32   22   26 

41   50   47 
20   26   23 

37   50   52 
30   19   18 

74   57   46 
35   35   32 

52   52   48   37 
19   34   24   19 

49,3 

26.4 

WESTON 

MAX 
MIN 

50   58   60 
21   28   35 

59   59   58 
27   40   34 

52   50   45 
19   29   35 

44   35   39 
28   18   25 

47   53   52 
22   22   40 

46   40   38 
33   22   26 

38   47   46 
18   26   26 

36   48   51 
30   21   18 

74   53   46 
36   36   31 

53   50   45   38 
24   34   24   18 

48,7 

27,3 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45   51   55 

26   32   35 

55   57   41 
39   39   27 

46   41   51 
25   29   30 

46   29   33 

18   17   23 

41   49   50 
22   27   34 

38   37   32 
26   22   18 

35   46   42 
17   23   27 

33   46   49 
27   30   25 

70   46   38 
34   32   26 

46   45   35   29 
23   27   22   16 

43.8 
26,5 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48   54   58 
29   37   40 

54   59   51 
35   43   36 

48   46   43 
31   37   36 

38   30   37 
23   19   27 

44   48   51 
28   31   39 

44   41   35 
32   31   25 

38   47   41 
24   28   32 

37   47   44 
31   30   29 

72   50   43 
40   35   34 

47   47   42   34 
31   35   28   23 

45.7 
31.6 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

48   51   56 
26   24   28 

56   58   54 
24   40   31 

46   4e   56 

20   41   35 

55   30   37 
30   19   24 

45   46   51 
27   23   39 

47   50   38 
30   25   27 

40   48   46 
20   26   24 

38   47   51 
31   23   23 

71   57   47 
36   38   26 

51   50   49   41 
34   36   26   22 

48.7 
28.4 

CAMP  WELLFLEET 

MAX 
MIN 

38   42   52 
26   26   42 

54   58   59 
29   37   37 

46   43   47 
25   33   42 

50   35   31 
33   26   23 

35   44   47 
28   26   36 

47   46   51 
40   36   33 

39   38   43 
25   28   25 

44   37   42 
32   32   29 

45   60   48 
36   39   29 

47   46   49   40 
31   35   29   26 

45.3 

31.4 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

44   49   50 
28   27   29 

56   50   48 
24   39   26 

44   48   49 
19   29   35 

42   32   35 

31   21   22 

47   46   49 
24   19   36 

48   50   36 
25   26   26 

40   45   42 
21   27   22 

37   43   46 
30   24   22 

54   46   48 
35   36   30 

47   50   43   37 
25   26   25   22 

45,2 
26.8 

EDSARTOWN 

MAX 
MIN 

42   43   49 
26   29   31 

47   52   50 
27   30   38 

50   42   44 
22   33   35 

46   38   32 
37   25   24 

36   48   45 
29   24   30 

48   48   50 
35   25   32 

36   42   45 
24   26  22 

42   45   44 
30   30   26 

45   53   45 
34   40   34 

44   46   51   41 
25   33   27   24 

44,8 
29.3 

fall  River 

MAX 
MIN 

43   53   53 

31   33   35 

55   57   48 
31   41   36 

45   47   49 
25   35   34 

49   32   35 
32   21   26 

46   48   50 
27   27   38 

47   52   36 
33   28   24 

41   49   47 
23   28   29 

38   50   48 
31   26   26 

64   51   46 
39   35   33 

48   53   42   36 
31   37   28   22 

47.2 
30.5 

H INGHAM 

MAX 
MIN 

49   54   57 
25   27   32 

59   59   53 

25   41   34 

48   44   45 
19   31   35 

39   32   38 

30   20   25 

44   49   50 
27   21   39 

46   44   36 
35   26   27 

39   45   46 
21   29   23 

37   44   46 
32   25   23 

74   49   47 
36   37   33 

49   47   44   37 
23   35   26   22 

46.8 
28,5 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

43   48   55 

14   24   30 

54   49   48 
22   37   33 

45   44   48 
15   27   35 

47   35   34 
32   25   14 

46   45   48 
27   17   38 

49   53   39 
34   25   28 

40   41   43 
22   30   12 

37   45   44 
31   32   17 

58   53   46 
36   36   30 

45   48   42   40 
22   35   27   24 

45,5 
26,8 

MIDDLEfON 

MAX 
MIN 

46   55   55 

20   16   27 

57   57   57 
22       37   34 

47   46   42 
18   28   33 

39   34   37 
25   16   25 

44   46   48 
20   21   38 

43   42   37 
32   22   25 

37   48   48 
19   25   20 

36   48   45 
29   22   19 

63   55   40 
34   34   30 

45   46   50   42 
24   33   25   20 

46.3 
25,6 

NANTUCKET  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38   42   43 
31   32   32 

51   49   46 
29   39   27 

41   44   45 
23   35   36 

42   35   34 

35   23   23 

45   43   46 
30   25   37 

45   47   36 
35   27   28 

41   41   45 
25   26   25 

39   42   42 
33   29   28 

50   45   44 
38   37   35 

42   49   39   34 
28   35   29   27 

42,7 
30,4 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

44   53   50 
32   38   38 

54   53   52 

35   43   34 

45   47   49 
34   39   40 

49   33   37 

33   24   29 

49   47   50 
29   33   40 

49   55   37 

34   31   27 

43   49   45 
25   30   33 

40   52   47 
32   34   31 

61   47   50 
41   37   35 

47   53   43   39 

33   37   25   24 

47,4 
33,2 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

49   52   60 
27   33   35 

57   57   56 

28   41   37 

49   49   54 
23   30   35 

51   34   38 
33   22   24 

47   50   52 
27   25   39 

48   55   38 
34   27   29 

41   40   43 
21   29   24 

37   42   49 
31   27   24 

73   65   50 
36   38   31 

48   47   44   38 
26   35   26   23 

48.8 
29.7 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

42   49   53 

30   31   34 

54   50   51 
23   36   36 

43   45   45 
20   31   34 

44   34   35 

32   23   17 

45   44   45 
29   22   36 

48   49   35 
35   27   28 

37   43   43 
24   29   20 

37   45   44 
32   31   25 

54   51   48 
36   38   33 

44   46   42   40 
29   35   27   24 

44,7 
29,3 

ROCHESTER 

MAX 

MIN 

43   47   54 
20   25   30 

55   55   56 

24   34   36 

48   4?   47 
18   27   30 

51   38   29 
35   22   20 

35   47   48 

25   21   28 

50   47   55 
33   23   31 

35   41   47 
22   25   22 

44   37   46 
32   20   20 

47   69   45 
34   40   30 

49   48   51   43 
24   32   26   22 

46,9 
26,8 

ROCKPORT  I  ESE 

MAX 
MIN 

45   52   50 
29   35   35 

49   54   49 
33   38   36 

47   46   40 
25   36   35 

37   28   35 

28   22   20 

43   44   48 
27   24   37 

48   38   34 
34   24   28 

37   43   44 
22   28   25 

37   42   42 
32   28   29 

62   46   45 
36   36   30 

43   42   43   36 
25   35   25   21 

43.5 
29.6 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

47   52   50 
30   34   35 

48   54   52 
31   39   37 

46   47   41 
27   33   35 

38   31   35 
29   18   27 

44   46   50 
26   28   38 

44   37   35 
35   28   26 

38   43   42 
22   28   29 

37   44   41 
31   27   27 

64   49   45 
36   35   33 

48   48   45   38 
29   36   28   22 

44,5 
30,3 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

46   55   58 

34   37   38 

60   61   52 
26   44   30 

50   46   52 
29   36   38 

50   34   38 
34   27   28 

50   52   50 
30   30   40 

51   55   39 
32   30   27 

42   44   45 
25   32   28 

40   44   50 

34   30   30 

58   50   50 
42   37   36 

51   52   46   40 
32   37   30   26 

48.7 
32.5 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

47   55   54 
25   25   28 

57   58   48 
23   41   23 

48   47   53 
18   27   36 

46   30   38 
28   20   26 

47   49   50 
25   21   35 

47   52   37 
27   24   23 

42   48   46 
22   25   23 

38   49   50 
25   21   18 

67   49   49 
38   34   32 

52   51   43   37 
25   34   26   22 

47.9 
26,5 

St>»  R«t«r«oc«  NolM  Following  SUHon  Iod«x 
-    61    - 


DAILY  TEMPERATURES 
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Continued 


NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN  01 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBR00K 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  02 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORO  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  DEERING 
EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


Day  Of  Month 


45   48   54 


45 

14 


54   56   54 
28   39   20 


22 
14 


46   50 
19   31 


26 


36   26   30 


41   19 
18-2 


53 
27 


47 

33 

20 

19 

14 

9 

48 

35 

33 

29 

26 

30 

19 

10 

26 
14 

47 


43   35   35 


40 

16 


40   21 
14  .  7 


21 
12 

37   33 
6   26 


5  2 
29 


42 
26 


58 

35 


53 

17 


33 
16 


35 
18 

34 
15 

38 
15 

43 
20 

35 

16 

37 

14 

42 

10 

49 
11 

30 
15 

35 

16 

42 
15 

51 

14 

34 

16 

40 

20 

42 

16 

51 
20 

34 
14 

35 
22 

39 

15 

50 
14 

33 
17 

36 
22 

40 
17 

47 
17 

6 

19 

9 

5 

-  5 

-  3 

29 

26 

28 

17 

7 

12 

23 
11 


43 

43 

31 

22 

9 

-  1 

42 

41 

47 

26 

27 

9 

24   17   23 


51   46   41 


52 
17 


37   42 
26   13 


45 
20 


50 
27 


36   46   44 
17   21   16 


35   45 

19   23 


41 

18 


40 

18 


43 

13 

46 
32 

44 
25 

51 
21 

51 

37 

47 

32 

45 

20 

43 
37 

41 

28 

42 

15 

45 
33 

38 
25 

47 

25 


45 
23 


50 
30 


48 

26 


40   42   35 

27   24   14 

37   40   33 


37 
22 


40 
25 


7  -  1 

5  -10 


39.8 
21.1 


40.3 
18.9 


38.9 
19.2 


40.5 
18.0 


38.5 
18,1 


34.5 
10.6 


42.4 
19.1 


20.8 
5.1 


37.2 
19.1 


43   49 
21   25 


42 
27 


42 

25 


46 

30 

39 
32 

39 

28 

46 
25 

45 
29 

42 

23 

55 

25 

44 
29 

38 

26 

41 

12 

47 
25 

40 

18 

32   30 


39   48 


19  25 

34  48 

19  24 

32  44 

11  21 


34   31 
19   21 


42 
29 


43 
25 


42 
25 


30   40 
30   21 


36 
19 


49 

26 


39 
11 

40 
16 

33 
16 

29 
17 

35 
10 

30 
13 

35 

16 

32 

16 

30 
14 

35 
16 

30 
16 

29 
9 

44 


41 

32 


47  45  38 

25  34  27 

53  48  36 

25  31  26 


47  42 

32  23 

42  38 

22  18 

42  42 
30  25 

45  40 
28  22 

43  37 

30  19 

40  45 

25  25 

47  42 

31  25 

46  43 
30  20 


42.5 
22.4 

42.2 

20.9 

43.5 
23.7 

43.2 
21.1 

45.2 
23.5 

43.0 
21.9 

45.8 

25.2 

44.2 
23.2 

42.3 
23.8 

45.8 
24.5 

42.2 
24.1 

41.7 
22.0 

45.2 
22.9 

45.1 
24,0 

40.1 
21.2 


H   *6   41   34 


28 

49 

32 

44 
22 

45 
28 


45.5 

24.1 


44.0 
23.4 


43.5 
23.3 


42.0 
21.3 


43.4 
23.4 


42.1 
22.5 


44,0 
22.5 


47.0 
24.5 


41.9 
23.5 


40.7 
22.7 
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NEW  ENGLAND 
MARCH  1964 

Station 

Day  Ol  Month 

■ 
01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

li 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 
< 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  MS  AP 

MA 
MI 

<  40   47   4 

<  33   34   3 

S   49   50   4 
S   33   42   3 

•   41   42   47   47   34   33   44   43   46   44   45   36   39   43   4 
26   36   36   29   23   29   29   29   38   34   30   24   23   26   3C 

39   46   41   49   44   43   41   50   38   33   42.7 
31   29   29   39   37   35   32   34   28   22    1.3 

GREENVILLE 

MA 
Mil 

t   44   56   5 
1   27   30   3 

S   54   57   4 
5   32   44   2< 

47   45   53   47   32   3; 
22   34   33   26   18   24 

42   48   5( 
23   24   3< 

44   51   35   38   48   4( 
30   25   21   19   24   24 

35   48   51   70   55   4< 

27   23   24   34   32   3C 

51   51   40   34   47.0 
23   34   23   17   27.5 

KINGSTriN 

MA) 
Hit 

42   50   4 
30   24   3 

)   50   53   5( 
)   25   39   3( 

46   45   4f 
19   27   3! 

47   34  ^i 

32   22   24 

47   46   51 
25   23   35 

48   52   37   40   48   44 
33   24   26   21   25   24 

39   50   4' 
32   20   2C 

60   54   44 
36   41   3; 

45   54   45   39   46.4 
23   36   24   20   28.1 

NEWPORT 

MA) 

Nl,< 

42   48   4( 
31   31   3< 

54   51   41 
30   39   3J 

43   45   4! 
24   33   3S 

46   35   34 
33   24   27 

49   44   48 
29   28   36 

47   47   3f 
32   26   24 

42   45   44 
24   27   26 

42   48   4: 
34   38   2T 

53   47   44 
38   41   34 

44   52   49   4C 
31   37   26   22 

45,4 
31.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAJ 

M  I  S 

45   49   4" 
25   32   33 

51   56   4? 
28   40   28 

47   46   54 
22   33   36 

47   35   35 
25   22   28 

47   49   54 
28   24   33 

46   53   35 
30   26   24 

41   47   46 
22   27   26 

38   50   44 
26   25   25 

73   50   48 
37   36   29 

45   53   42   35 
25   33   26   22 

47.2 
28.4 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

38   43   57 
10   29   18 

58   58   48 
32   35   17 

53   50   43 
10   30   27 

36   32   33 
18   16   12 

31   43   47 
15    6   34 

36   32   30 
20    3    0 

27   39   45 
17   13   18 

43   40   45 
28   18   10 

48   43   37 
35   27   25 

36   39   32   30 
6   29   24   13 

41.1 
19.2 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

38   44   52 

1    1   18 

58   53   55 

12   16   25 

32   54   39 

11   13   24 

37   26   31 
20   11   12 

35   40   46 
16    9   15 

44   37   44 
23    9   U 

30   30   40 
15   15   15 

42   40   38 
18   18   11 

47   45   35 

12   28   23 

35   41   47   35 
6    9   13    4 

41.0 
14.1 

ENOSBURE  FALLS 

MAX 
MIN 

43   48   56 
27   35   28 

55   59   45 

25   41   15 

52   48   42 
15   25   20 

25   29   35 

18   12    6 

35   37   46 
14   20   35 

40   36   33 
27   19    2 

30   41   49 
15   16   26 

46   37   50 
27   19   16 

48   40   34 
33   30   20 

43   42   31   28 
17   28   23   14 

41,4 
21.5 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

34   45   54 
10   12   24 

55   54   54 
24   26   23 

34   51   39 
15   21   32 

38   28   31 
23   18   16 

32   34   44 
19   14   16 

44   33   37 
25   13   15 

29   29   39 
18   17   20 

42   43   38 
23   25   16 

46   46   37 
23   23   26 

35   39   43   34 
15   21   21   12 

40,0 
19,5 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

35   47   50 

7   14   24 

55   55   62 
25   30   23 

35   55   37 
17   28   30 

39   25   27 

23   17   16 

35   36   49 

20   12   24 

44   3  3   41 
25   13   13 

28   28   40 
17   18   19 

45   45   38 
25   25   16 

45   42   36 
25   29   24 

32   40   39   32 
16   24   22   15 

40.3 

20.5 

MONTPELIER  FAA  AIRPOR 

MAX 
MIN 

42   45   52 
15   31   26 

50   59   36 
27   36   19 

53   36   36 
14   29   24 

24   24   30 

18   15   15 

32   43   46 

16   14   30 

30   36   25 

17   11   15 

24   37   41 
14   19   17 

42   35   44 
28   18   13 

49   34   30 
30   26   22 

36   36   26   23 
13   23   15   11 

37.4 
20.1 

MORRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

44   50   59 
14   31   24 

55   58   58 
22   37   18 

54   52   37 
15   27   30 

37   31   35 
20   14   13 

36   45   47 
22   13   36 

39   39   38 

21   10    7 

27   40   46 
14   19   17 

45   43   49 
28   21   15 

50   40   35 

36   28   23 

41   41   35   28 

20   30   25   13 

43,0 
21.4 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

28   32   44 

20   26 

41   40   36 
31 

37   33   39 

8       15 

29   25   18 

4    7 

17   34   39 
7   11 

22   25   19 

6 

13   23   28 

5   15 

27   25   35 
17    9   13 

32   29   28 
24   17    2 

26   24   20   10 

4   18    7-4 

28.4 
11.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

43   48   58 
26   32   29 

53   52   37 
24   35   15 

51   35   37 
14   23   19 

25   33   31 

15   10    8 

32   42   43 
9    9   27 

28   34   26 

15    5-1 

28   37   46 
14   17   14 

45   33   46 
27   16   12 

46   35   30 
31   26   21 

38   43   30   26 
14   26   15    6 

38.4 
17.8 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

40   44   51 
12   30   24 

48   54   35 
24   35   14 

48   36   35 
12   28   25 

25   28   30 

18   14   15 

32   40   42 

10   10   26 

26   32   24 
12    6   10 

26   34   40 
14   20   16 

40   32   43 
26   18   12 

40   32   29 
30   28   22 

34   40   30   22 
12   20   14    8 

35.9 

18,2 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

44   48   57 
7   30   23 

54   54   54 
24.  36   20 

50   51   38 
13   31   29 

37   32   34 
21   18   16 

36   44   45 
19   11   38 

42   38   36 
22   10   12 

28   38   45 
17   22   18 

46   44   47 
29   23   15 

45   41   36 
35   29   24 

39   43   37   30 
16   30   23   13 

42,4 
21.8 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

38   44   49 
22   31   27 

58   53   60 
26   34   20 

43   53   36 
22   28   25 

36   23   28 
16   14   15 

33   37   48 

22   17   35 

44   32   40 
21   14   14 

27   33   38 

14   15   19 

51   43   38 
28   21   16 

48   41   35 
33   26   21 

33   49   38   38 
17   28   23   10 

40.9 
21.3 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

31   42   45 
0    8   18 

56   54   50 
18   20   20 

32   46   38 
8   11   26 

36   28   30 
16   18    9 

35   34   44 
14    4   13 

43   29   38 
210    2 

18   28   38 
3    5   11 

45   45   34 

16   20    6 

45   43   35 
8   24   23 

30   40   43   34 
15   15   16    5 

38.4 
12.8 

WESTERN  02 

BENNINr.TON  2  NNW 

MAX 
MIN 

49   50   56 
12   33   30 

57   67   51 
25   42   26 

57   47   57 
18   24   31 

46   29   37 
24   20   22 

40   53   48 
14   23   35 

36   41   32 
27   22   24 

37   43   48 
18   19   25 

48   43   53 
28   27   16 

48   46   35 
37   35   24 

50   43   37   32 
18   30   21   14 

45.7 
24.7 

BURLINSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

41   48   55 

27   33   33 

52   56   35 
27   35   21 

52   35   41 
24   27   22 

24   23   30 
20   13   12 

32   43   43 

13   17   32 

33   41   30 

18   17   18 

31   36   50 
17   19   21 

45   35   48 

30   21   17 

45   36   33 
31   29   25 

41   43   32   29 
21   30   20   14 

39.4 
22,7 

43.2 
24,9 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

41   49   57 
26   35   36 

51   62   50 
25   40   23 

51   48   43 
24   26   27 

33   34   31 
21   23   20 

41   43   44 
11   28   38 

38   44   35 
27   18   22 

35   40   49 
19   19   21 

44   41   49 
29   24   18 

47   44   36 
39   30   26 

43   43   38   34 
16   22   23   13 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN 

44   50   55 

18   35   27 

56   64   59 

24   37   21 

55   50   57 
15   23   35 

50   30   30 

20   19   17 

43   50   43 
15   16   18 

38   40   35 
26   18   23 

35   41   45 
16   16   20 

46   40   52 
26   24   23 

43   35   35 
32   24   20 

45   44   35   30 
19   30   21   13 

44,4 
22,4 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

50   49   60 
36   35   29 

58   66   59 
26   41   25 

56   50   49 
19   26   31 

51   29   34 
22   17   20 

41   51   49 
19   30   37 

39   43   39 
18   19   24 

33   40   47 
19   22   22 

47   42   52 
20   24   18 

52   40   38 
34   34   27 

49   44   37   32 
27   34   24   15 

46.0 
25.6 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

40   46   52 
28   35   33 

52   57   44 
28   35   16 

53   46   40 
22   26   22 

26   27   33 

18   15   U 

35   43   44 

12   12   38 

39   37   30 
22   16   12 

30   38   49 
16   20   22 

45   38   47 
31   21   21 

46   40   37 
38   30   23 

41   45   35   28 
21   34   25   15 

40,7 
23.2 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

42   48   53 

13   15   26 

60   53   53 

24   24   31 

42   48   43 
17   22   28 

41   25   33 
24   18   20 

36   45   47 
15   17   22 

46   42   47 
31   19   22 

35   36   45 
20   23   24 

44   46   45 
26   30   19 

49   44   37 
22   34   28 

38   46   44   40 
20   27   23   17 

43.6 
22.6 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

50   53   58 
17   27   22 

54   54   50 
19   34   27 

55   50   35 

11   23   30 

38   30   35 

19   15   19 

41   49   46 
18   13   34 

40   44   37 

28   13   19 

3  3   44   42 
16   15   16 

44   40   47 
26   26   12 

45   42   37 
25   31   25 

44   47   38   31 
19   29   21   10 

43,6 
21.3 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

35   46   49 
4    6   24 

56   56   60 
20   24   25 

35   50   38 
11   16   32 

52   28   27 
28   18   20 

34   38   48 
17   18   22 

41   32   38 
28   20   22 

30   35   45 

18   16   23 

41   44   43 
27   27   17 

49   55   37 
21   35   24 

32   46   42   33 
21   24   22   13 

41,8 
20.7 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

32   42   45 

16   27   25 

55   52   58 

14   17   20 

34   48   36 
6   16   28 

52   24   22 

23   11   14 

30   35   47 

15   12   19 

37   30   37 
21   13   20 

26   28   37 
12   12   18 

40   49   34 
21   22   10 

46   49   3  3 

14   33   19 

28   42   39   29 
4   20   17    6 

38.6 
16.9 

VERNON 

1AX 
HIN 

43   49   57 
12   12   24 

58   55   56 
25   25   32 

45   42   44 
17   15   29 

41   32   33 
31   16   21 

37   47   51 
15   19   25 

46   41   47 
31   19   19 

36   41   48 
19   26   25 

45   46   48 
28   28   20 

50   47   38 
30   35   30 

40   47   46   41 
22   30   23   17 

45.1 
23.3 

WOODSTOCK  3  E 

*AX 
1IN 

47 
18 

57   55   55 
19   28   25 

37   54 
13   19 

38   26   31 
21   15   19 

37   39   47 
10   12   16 

36   41 

10   20 

31   31   40 
17   20   16 

42   39 

23       13 

46   45   36 
26   32   25 

36 

17 

47   36 
17   12 

41,2 
16.5 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1964 


TIME 

Day  of  month 

s. 
1 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

STORRS,  CONN. 

1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

32 
32 

33 
32 

33 

33 

33 
33 

35 

33 

35 
33 

33 

33 

35 

33 

36 

33 

36 

34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

35 
33 

36 
33 

36 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

36 
33 

34 
33 

39 

34 

39 
34 

47 
35 

45 
43 

44 
37 

43 
36 

46 
39 

41 
37 

38 
35 

36.5 
34.0 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

37 
37 

37 

37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 

38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

39 
37 

41 
38 

45 

39 

45 
45 

46 

41 

45 
41 

48 
43 

46 
42 

42 

41 

39.4 
38.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

37 
35 

36 
36 

36 
35 

35 

35 

36 
35 

36 
36 

38 
36 

39 
35 

35 
35 

35 

35 

38 
35 

36 
36 

37 

3A 

37 

36 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

42 
39 

42 
42 

42 
41 

41 

40 

41 

41 

42 
41 

41 
40 

37.7 
36.9 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
30 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

34 

31 

33 
31 

36 
33 

36 
33 

34 
32 

33 
32 

33 
31 

35 
31 

35 
32 

34 
33 

37 
32 

37 
33 

42 
35 

39 
39 

39 

36 

39 
34 

42 
38 

38 
36 

38 
36 

34.4 
32.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

32 

32 

32 
31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

33 

31 

32 
31 

33 
32 

34 
32 

33 
33 

34 

33 

33 

32 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

36 
33 

36 

34 

38 
36 

39 

38 

39 
38 

39 
36 

40 
38 

40 
38 

36 

34 

34.2 
33.0 

It  INCHES 

5  PM 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

37 

39 

38 

38 

38 

39 

39 

34.4 

24  INCHES 

5  PM 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

37 

38 

38 

35.6 

BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT . 

1  INCH 

MAX 
MIN 

30 
25 

31 

30 

31 

31 

31 
31 

34 
31 

36 
32 

32 

31 

31 
31 

31 

31 

32 
31 

32 

31 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 

29 

31 
29 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31.4 
30.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

30 
26 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
IS 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31.0 
30.7 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

29 
27 

30 
29 

30 

30 

31 

30 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30.9 
30.7 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

29 

28 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

30.9 
|  30.8 

STORRS,  CONN. 


KINGSTON,  R.  I. 


BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  |N0ING  AT  "'PLIGHT  WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER. 

-  SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  P^ENT  TO  ™E  NORTHEAST    SOJL  TYPE.^  jrou^  ^^  Av£RAGE  JS  THE 
GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION!   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECOKDtK. 
AVERAGE  OF  WEEKLY  AVERAGES. 

DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 

SSScS  SB^^NSSaASSffi  W«BW5B&.  SSUSWr S^ffMMK  potIn: 
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SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
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H 

q 

H 

a,  a  3> 

68 

58 

. 

6 

2 

4 

1 

i 

0 

14 

- 

5.7 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.I. 

- 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

NW 

28 

16.1 

52 

sw 

5 

75 

74 

60 

65 

4 

6 

5 

1 

i 

0 

17 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

31 

7 

13.7 

35 

29 

16 

71 

71 

56 

63 

6 

6 

4 

1 

i 

0 

18 

62 

6.3 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

31 

7 

14.9 

40++ 

21 

5 

78 

60 

64 

71 

8 

5 

5 

1 

0 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

16 

11 

10.6 

36 

S 

7 

72 

71 

55 

62 

12 

3 

4 

2 

0 

0 

21 

57 

79 

67 

72 

7 

5 

3 

4 

0 

0 

19 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

32 

e 

8.7 

38++ 

31 

19 

79 

77 

55 

62 

7 

1 

6 

0 

1 

0 

15 

55 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

31 

10 

8.8 

32 

SW 

25 

71 

73 

53 

59 

4 

6 

5 

1 

1 

0 

17 

63 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

wf 

52 

37.7 

113* 

wt 

27 

88 

81 

85 

81 

3 

8 

10 

1 

2 

1 

25 

28 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

23 

6 

14.7 

45 

N 

18 

80 

78 

66 

77 

6 

5 

3 

2 

0 

0 

16 

61 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

8.9 

34 

NW 

18 

- 

76 

58 

- 

6 
3 

4 
6 

5 
6 

2 

1 

0 

1 

0 
0 

17 
17 

60 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

34 

7 

10.7 

34 

SW 

27 

78 

80 

63 

69 

4 

4 

4 

2 

1 

0 

15 

53 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

30 

9 

12.4 

40++ 

21 

5 

68 

70 

56 

61 

5 

6 

2 

2 

0 

0 

15 

57 

6.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT,   MASS. 

28 

10 

12.0 

37++ 

29 

6 

74 

74 

54 

63 

5 

3 

4 

2 

1 

0 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 

%      PEAK  GUST 

t      TO    8   COMPASS    POINTS   ONLY 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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\*L\\S\J1.*U                                                                                           NEW   ENGLAND 

MARCH    1964 

SUUon 

D«y  of  month 

1       *       3       *       S       6       7       8       9       10      "      »      >3      "      "      »      17      18      19      20      21      22      23      24      25     28      27     28     28     30      31 

CONNECTICUT 
NORTHWEST    01 

1                                                                                                               "                  

NORFOLK    2    Sw 

SNOWFALL                                                              T              0.7             l   4     t     2   o 

SN   ON   GND      33      31      30      21      24      19      IB      14      13      13      IS      IS      [°      ,»      [ 

T                6.2    0.8    0.1                T        T                                   1.4             0.2      T 

1         •         1      U       11       10        7        3        3        3        2      T           2      7        7        7 

WOODBURY    S    W 

SNOWFALL                                                                                                          T        T      „   , 
SN   ON   GND        1        1        4                                                                          J        |      0,J 

2.0 
2         l 

CENTRAL    02 

COLLINSVILLE    1    S 

SNOWFALL                                                                                                r 
SN   ON   GND        3        2        2         IT        T 

3.0   0.5 

3        2      7 

BANBURY 

SNOWFALL                                                                                                T        T        -      -    . 
SN   ON   GND        2      7        7        7                                                         T                  T 

7      0.3 

T        T 

HARTFORD   BRAINARD   FLO 

SNOWFALL                                                                                             0.3      T        T 

SN   ON    GND        2      T        T        T        T                                                         T        T        T 

1.4    1.0| 

1      7 

HARTFORD    MB    AIRPORT 

SNOWFALL                                                                            T                0   g      -      „    , 
SN   ON    GND        3        2      T        T        T                                                            i      t        t 
WTR    EOUIV    1.4      ,7                                                                                      JIT 

1.3    1.4                                   7                                               T        7 

1      T 

MANSFIELD   HOLLOW    DAM 

SNOWFALL                                                                                             n«                          . 
SN   ON   GND        4        4        3        2                                                         \                         ] 

1.0   2.0 
1      T 

MOUNT    CARMEL 

SNOWFALL                  T                                                                            T        T        -        T                  . 
SN   ON   GND        5        4        2         I      T        7        7        T        7        7        7        7        7        T 

1.1                                                                                                        T 

T        7        T 

NORWICH    PUB    UTIL    PLT 

SNOWFALL                                                                                                                   . 
SN   ON   GND        4 

0.8 
1.2 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

SNOWFALL                                                                                                          ... 

COASTAL    OS 

BRIDGEPORT    WB   AP 

SNOWFALL                                                                                                7                0   4                         t 
SN    ON   GND      T        T                                                                                      T      °l        T                  T 
WTR    EOUIV                                                                                                                           ' 

T        7                          7        7 

7 

GROTON 

SNOWFALL                                                                                                T        T        T 
SN   ON    GND        4        2      T        T                                                                            j 

1.0 

NEW   HAVEN   WB    AIRPORT 

SNOWFALL                                                                                                T        T      0   4                         T 
SN   ON   GND         1         1      T                                                                            t        t        t 
WTR    EOUIV                                                                                                                           r 

0.5      7                                   7 

7 

WESTBROOK 

SNOWFALL                                                                                                         .        T        T 
SN    ON    GND        4        3      T        T        T        T        T                                               T 

7 
T 

MAINE 

NORTHERN    01 

BRASSUA    DAM 

SNOWFALL                                                         7        T                2.8    1.2    3.S             0.4                T 

CARIBOU    WB   AIRPORT 

SNOWFALL                                                         7        7                7.0      7                  7        7      2    0OJ 
SN   ON   GND        8        7        6        3        3        2        2         I        2        7        7        4        4        4        I 
W7R    EQUIV    2.0    2.0    1.8    1.9    1.2      .9      .9                .9      .9      .9      .8      .8      .8    1.0 

0.2    0.4      T      0.4      T                                                       4.1    1.5             4.1    0.4    0.2 

7?744454221444      10        9 
1.0       .9      .9      .9       .9      .8      .8      .7      .6      .4                .9      .9      .7    1.2    1,1 

FORT   KENT 

SNOWFALL                                                                                   4tl    l#0                                           , 
SN   ON   GND      14      13      10        9        8        7        7        7      1210        9        9        8        8        9 

1,1             °'8                                             T                  7      0.7    6.2             3.8    0.5 
9         8         7         7         4        5        4        4        4        4         5      12      10      13      13      U 

GREENVILLE 

SNOWFALL                                                         7                         5.3    3.0    1.3    1.0                7 

SN   ON   GND        8         8        4        3        2         1         l         l       *,        jj        J        8        7        7        5 

T      °«*      T        T         T                  T      0.1                       4.5    0.2             2.4      T 
''S443222155355, 

HOULTON   FAA    AP 

SNOWFALL                                                                                    3.0      7                  7        7      2    0      7 
SN   ON   GND      11         9        9        7        S        2         1         11*        *      \      \   2"°      T6 

T.      T        T        T                            T        7                          1.0    1.0             2.0      7        7 
''44444322122244 

LONG   FALLS    DAM 

SNOWFALL                                                                                    3.5    0.7    7.0                7        T 

MILLINOCKET    FAA   AP 

SNOWFALL                                      7                  7                         4.0    2.0    0.1    0.4                T 

SN   ON   GND        2         11.1                                             \      'I    °'J    0'*        4      \         3 

T      0.2      T        T                            T        T                          3.4   0.3             4.0      7 
2         2        2        2        2        2                                                         4        4        3        7        5 

RIPOGENUS   DAM 

5N0WFALL                                                                                    3.0    1.0    1.0             0.5 

SOUA    PAN   DAM 

SNOWFALL                                                                                    i.o    s,0                                           ,    „ 
SN   ON   GND      10      10        9        8        7        4        4        5        4      U      11      11      10      10      lo 

T                  7                                                                t.o                       4.0 
7         7        7         7         7        6        6         5         5         5        4      10      10      10      16      16 

SOUTHERN    INTERIOR    02 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

SN0WFALL                                                                                    2.0   4.3    4.0   0   4 

SN   ON   GND        4        5        4        3         I                                   \        \    "[%   °J*      „      lfl        ? 

.    "•?        .                                    T                                   1.1      7                3.0 
544432111111143J 

BANGOR    DOW   FIELD 

SNOWFALL                                                                                    o.3    7.5    2.3      T                  T 
SN  ON  GND                                                                                      •        ,,      ',,       ,,      J. 

°«*      T                                      T        7                          1.0      T                1.0 

12      11      11      10        8 

7444322l                                      1111 

BRIDGTON    1    NNW 

SNOWFALL                                                                                    2.0   4.0    3.0    1    0 

SN   ON   GND      20      18      14      15      14      13      12      11      13      19      22      \l      22      21      20 

7                7.0      7 
20      20      20      20      20      19      18      18      17      15      14      14      14      21      20      20 

MADISON 

SNOWFALL                                                                                    3.2    1.5    4.4      T        T                  T 

OLD   TOWN    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL                                                                                   4.0   4.0    3.0      7        7        T 

SN  ON  GND        2        2        2        2        IT        7        7          14      ll      lo     lo        8        * 

0<l      T                                      T        7                         0.5      7                1.0      7 
3        2        3        2        2        2      T        7        7        7        7          117          17 

RUMFORD   POWER    PLANT 

SNOWFALL                                                                                    3.4   ».n    J    2    n   i 

COASTAL    03 

BAR    HARBOR 

SNOWFALL                                                                                    3.0    3.3    5.1      T      3    5 

SN   ON   GND        4        4        3        2      7        7                              3        4      10      lo      io      10        7 

*•*                                                                                                               1.5 

776543221T777           177 

EASTPORT 

!NOi;FALL                                                       1.0                       2.0   2.0    4.0 

SN   ON   GND      11      H         8        4        2      7        T        7           I        4        8        4        3        4        2 

2         2         2         2         2         2         17        7        7        7        7 

ELLSWORTH 

SN0WFALL                                                                                    1.0   2.0    4.0             2    0               T 
SN   ON   GND        8        7        4        5         3        3        3        3        4        4        8        4        ?        4        3 

S'°                                                                          7                                   2.3 
3         3         5         5         5        4        2        2                          7                                        2 

MACHIAS 

5N0WFALL                                                                                    3.0   0.2    2.7             0    2                T 
SN   ON   GND      10        8        5        4        2      T        T        T      *'%   °*|    Z'J        ,    °'J        4      \ 

T      0.3      7        7        7                  T                         0.3      7                          1.0   0.1 
2         2        2        2         1         1         1         1         1      T        7        7        7        7        7        7 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

5N0WFALL                                                                            T      0.310.5    2.5    2    4 

5N   ON   GND        3        2        2        2         1      T        T        }      T»0'f    Z\\    *'$        -        ,        , 

<m  eouiv  2.1 1.,  lb  i.8                       J  ulj  u;  u;  uj  u; 

0.4    0.6                         7        7                                   0.3                       4.0 
'121177777                  7                     31 
.7                ,2                                                                                                       J 

ROCKLAND 

5N0WFALL   i                                                                                 1.3   6.0   4.0   0.7   0.5 

5N   0N   GH        ''IT             |                             |        1        "J     ll      U      U       10        8 

1,0                                                                                           0.3              1.0 

7        8         8|        8         7J        6|        4|        4        3         I      T        T 

Oontlsuod 
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NEW  ENGLAND 
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Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

SNOWFALL 
5N  ON  GNO 

10 

8 

4 

2 

T 

T 

T 

0.3 
T 

3.0 
3 

T 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

3.0 
1 

T 

T 

1.0 
T 

1.5 
1 

P1TT3FIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

16 

12 

11 

10 

A 

T 

T 

T 

0.8 
T 

0.5 
T 

2.0 
T 

T 
2 

0.8 
2 

3 

2 

T 
T 

T 

T 

1.6 

T 

3.8 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

1.0 

1 

T 

0.2 

T 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

13 

19 

1A 

8 

A 

3 

3 

1 

1.0 
2 

T 

2 

1.0 

2 

1 

T 

T 

T 

1.0 

T 

4.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

3.8 

T 

T 

0.5 

CENTRAL  02 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.9 

T 

1.3 

2.5 

1.0 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

A 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.2 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
1 

3.5 
3 

3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

11 

9 

7 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

2.3 

0.9 
3 

0.1 
3 

0.1 
2 

1 

T 

T 

1.6 

T 

3.4 
2 

3 

2 

T 
1 

0.1 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

A 

2 

2 

T 

T 

2.7 
3 

1.8 

A 

0.9 
3 

0.5 

2 

1 

T 

1.0 
1 

5.9 

A 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

A 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.9 

2 

T 
2 

T 
1 

T 

4.5 
9 

T 
2 

T 

T 

T 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

1.0 

T 

T 

READIN6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

T 

6 

A 

3.3 
3 

0.9 
3 

T 
3 

0.2 
1 

T 

2.0 
2 

10.0 
8 

6 

3 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

SOUTHBRIDSE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

3 

3 

2 

T 

1.0 
1 

1 

0.4 
1 

I 

4.0 

A 

2.0 
A 

2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

3.5 
A 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

2.0 

ft 

0.8 

ft 

ft 

3.0 

T 

0.9 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

7 

3 

3 

2.7 
3 

0.6 
3 

T 

2 

T 
2 

T 

0.5 
1 

3.0 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

T 

1.5 
2 

0.3 
1 

T 
1 

1 

0.3 
T 

4.0 
3 

T 

T 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

17 
2.0 

14 
1.9 

12 

1.8 

9 

1.7 

3 

1.2 

T 

T 

0.2 

T 

T 
T 

1.1 
T 

0.3 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

1.3 

T 

3.1 
1 

3 
.2 

3 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

A 
.8 

2 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 

2.3 

T 

T 
1 

O.A 
1 

0.1 
1 

I 

T 

0.4 

4.; 

T 

2 
.2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

8 

6 

4 

6.3 

0.6 

2 

0.2 
2 

1 

l.l 

T 

0." 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

10 

9 

7 

a 

1 

1 

T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
T 

0.' 
T 

1.! 

T 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3 

2 

2 

T 

0.9 

T 

T 
T 

1.2 
1 

0.2 
T 

T 

l.C 
T 

T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

2.C 

e 

1.! 

1.2 

2 

.1 

T 

T 

T 

0.9 

0.1 

1 

1. 

T 

0. 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

o.e 

T 

0. 

1 

T 

T 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

! 

3 

3 

i 

1 

" 

" 

0. 

3. 

1 

1 

!   T 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1( 

)   I 

i 

! 

T 

T 

T 

T 

T 

4.1 
t 

l.C 
>   ! 

2.C 

( 

l.C 

1 

T 

T 

2. 

)  5. 
! 

3 
i 

S   T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l 

T 

1.. 

2.1 

i 

T 

T 

T 

T 

0. 

5  7. 
1 

3 
7 

! 

2   T 

T 
T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

)   - 

- 

• 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1964 


NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN  01 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHIN5T0N 

PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 

SOUTHERN  02 
CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERINS 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILFORD 

NASHUA  2  NNW 

PORTSMOUTH 

SURRV  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


5NO»FALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


13.0 
IS 


10.0 
10 


10.0 
19 


11.0 
3 


0.9 
56   S5 


1.0 
1   31 


3.010.0 
20 


2.0  o.; 

A    3 


6.8 
24 

0.9 

2.0 
7 

? 

1.6 
3 

T 
3 

2.0 
27 

26 

S.O 
3 

1 

T 

T 

T 

1.0 
8 

8 

0.5 
10 

9 

10.2 


10.0 
12 


0.9 
1 

T 

7.9 
3 

0.8 
1 

4.8 
4 

1.0 
8 

8 

7.4 
15 

T 
3 

T 
1 

6.0 
8 

0.2 
T 

T 

2.1 

I 

0.3 
T 

T 

1.5 
1 

T 

T 

4.6 
9 

1.5 
2 

T 
1 

6.9 

7 

i 

4 

8.0 
8 

1 

1.0 


0.2 
5 


8 

12 
1 

11 
1 

T 
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NEW   ENGLAND 

U11VII1    IIJJU     lllli'      •^*»w»» 

MARCH    1964 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    HB   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

2 
.2 

1 

T 

T 

1.2 

1 

0.4 

0.3 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 

T 

T 

T 
T 

SN   ON   GND 

11 

a 

7 

6 

NEWPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

SN   ON   GND 

T 

T 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 

2.2 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

SN   ON   GND 

2 

1 

T 

T 

1 

T 

T 

WTR    EQUIV 

.5 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 

2.9 

T 
T 

2.0 

T 

SN    ON    GND 

a 

6 

2 

T 

3 

2 

1 

1 

1 

VERMONT 

NORTHEASTERN    01 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

la 

IT 

15 

13 

5 

3 

3 

3 

2.0 
6 

0.9 
6 

6.3 

12 

T 
12 

0.9 
12 

11 

10 

0.4 
10 

1.0 
9 

T 
9 

2.9 
10 

9 

7 

9 

4 

4 

T 
3 

0.3 

3 

6.0 
6 

5 

5.5 

8 

0.3 
8 

T 
8 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

12 

11 

9 

a 

A 

11. 0 
11 

8 

T 

7 

9 

4 

T 
3 

T 
2 

1 

T 
1 

3.0 
3 

T 
2 

4.0 
9 

T 
4 

2 

ENOSBURG   FALLS 

SNOWFALL 
SN   W  GND 

T 

A 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

2 

2.0 

4 

T.O 
7 

7 

6 

9 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
1 

2.0 
3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 
T 

T 

T 

1.0 
T 

MONTPELIER   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 
9 

T 
6 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

10.0 

1.0 
11 

T 
9 

T 
8 

7 

T 
6 

T 
3 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 

T 

4.0 

T 

T 

3 

T 

1.7 

T 
1 

I 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

13 

12 

11 

8 

3 

3 

1 

1 

3.4 
3 

19.2 

17 

0.4 
16 

T 
16 

T 
16 

11 

6 

0.9 
6 

2.3 

a 

O.T 
8 

0.3 
8 

8 

9 

T 
3 

3 

2 

2 

3.8 

4 

2.3 

6 

9 

3.0 
5 

4.0 

0.6 
6 

T 
6 

11.0 
11 

3.0 

T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

13 

12 

9 

a 

4 

11 

9 

6 

1 

3 

2 

6 

3 

1 

SAINT    JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

9 

a 

6 

« 

1.0 
1 

2.9 
3 

6.9 

a 

7 

6 

9 

2 

T 
2 

i 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

6.0 
9 

1.9 

4 

3 

WESTERN    02 

BENNINGTON    2    NNW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

9 

3 

3 

2 

T 

T 

1.0 
1 

4.0 
9 

T 
5 

1.0 

6 

4 

T 

T 

2.0 
2 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

BURLIN6T0N   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

1 

l 

T 

T 

T 
T 

T 

0.3 
T 

12.1 

0.9 
12 

1.0 

0.6 
10 
.7 

T 

10 

.8 

9 
.8 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.1 

T 
T 

0.8 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

3 

2 

T 

T 

10.3 

10 

2.0 
11 

T 
9 

7 

1.2 

7 

3 

3 

T 
i 

0.! 

i 

T 
i 

T 

T 

2.0 
T        T 

SAINT    ALBANS    BAY 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 
4 

e.c 

12 

e 

« 

4 

T 

1.1 

T 

SOUTHEASTERN   OS 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

u 

1! 

1« 

12 

1 

f 

S 

T 
! 

8 

11.! 
2C 

2.C 
18 

0.2 
18 

0.1 
11 

1! 

13 

1 

T 
1 

T 
!      1 

!      1 

I      1 

11 

1        < 

' 

0.4    1.3             8.8 
8        8        9         8      13      10        9 

PERU 

SNOWFALL 
SN    ON   GNC 

21 

2C 

IC 

11 

T 
m 

i: 

li 

11 

! 

9.C 

1' 

13 

li 

11 

IC 

9 

9 

1 

t 

r        6        6        9        9        4 

8.0             5.0 
(      10        8      12      11      10 

READSBORO   1    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

)     31 

3C 

21 

2' 

>     2i 

it 

1      11 

I! 

0.! 
1! 

2.C 

1< 

9.! 

2 

T 
2! 

l.C 

21 

2C 

T 
2 

T 

:    2 

2. 

}      2 

J    0. 
!      2 

! 

L      2 

:     l 

)       1 

9       1 

r     1 

i      1 

1.0             4.3             0.3 
!      14      14      14      17      15      1! 

VERNON 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

>        < 

t 

• 

( 

'        ' 

>     T 

T 

T 

T 

l.< 

6.C 

1 

'        < 

! 

' 

>     T 

T 

T 

2. 

3      T 
2      T 

T 

T 

T 

T 

1. 

3 

I      T 

4. 

,' 

T 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

MtSONM 

BAKERSV1LLC 

!  BALTIC 

8ARKHAMSTE0 

BLOONF  LtLL' 
^BRIDGEPORT    WB    AP 

BROOKLYN 

BULLS    BRIDGE    DAM 

BUftLINOTON 
j  CAN0LEWOO0    LAKE 

1  cgckaponset  ranger  m 

COLCHESTER 
COU.1NSVIULE  l  i 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DAN8URY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALL:.  VILLAGE 
1  GROTON 

!  HARTFORD 

j  HARTFORD  BRA1NARD  FLD 

1  HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
!  MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
!  MIDOLETOWN  A  W 

MILFORD 
!  MOODUS  RESERVOIR 

I  MOUNT  CARMEL 

1 NATCHAUG  RANGER  STA 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
'   NEWINGTON 

NUKFOLK  2  SW 

I  8RANFORD 


COUNTY 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 

HARTFORO 
FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD1 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NtW  HAVEN 
AIRFIELD 


UILFORD 


RIV 


DAM 


WEST 


FORD 


FARMINGTON 

FORT  FA1RFIELO 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRANO  LAKE  STREi 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AP 


JONESBORO 
LEWIS TON 
LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 
MADISON 


DAM 


MILLINQCKET    FAA    AP 

M005EHEAD 

NEW  GLOUCESTER 
HOLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OQUOSSOC 
»ORONO 

ORONO  2 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND 

PfiESQUE 


SLE 


RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 


SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
WATERVILLE  PUi 
WEST  BUXTON  2 
WEST  ENFIELD 
WEST  FORKS 


IOODLANO 


WINDHAM 
NEW    HAVEN 
HARTFORD 
LITCHFIELD 


NORTl 

NORWICH  PUB  UTIL  PL 
PAUCHAUG  FOREST 

|  PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 

PUTNAM  WATER  WORKS 
|  ROCK! 
I  ROCK' 

,  round  pono 
i  salisbury 

saugaTuck  reservoir 

shepaug  dam 
i  shuttle  meadow  re  svr 

■  stafford  springs 

stamford  5  n 
,  stevenson  dam 

STORRS 

THOMASTON  oam 
1  TORRINGTON 
1  TRAP  FALLS  RESERVOIR 
,  WATERBURY  RADIO  W8RY 
i WEPAWAUG  RESERVOIR 
;  WESTBROOK 


6942 


WHIGV1LLE  RE3ERVO 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  OOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
8RIDGEWATER 
8RIDGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 


CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 


b64l  NEW  HAVEN 
5893  FAIRFIELD 
5910'  NEW  LONDON 
,  6131!  NEW  LONDON 

'  NEW  HAVEN 
AIRFIELD 

flNQHAM 
TOLLAND 
L1TCHFIELO 
,  7002  FAIRFIELD 
I  7109'  LITCHFIELD 
,  7I57J  FAIRFIELD 
i  73731  LITCHFIELD 
7432;  HARTFORD 


TFORD 
TFORD 
9508  HARTFORD 
9568  LITCHFIELD 
9759  NEW  HAVEN 
1TCHFIELD 


KENNEBEC 

KENNEBEC 
PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 


AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

LINCOLN 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 


FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 

KEHNEBEC 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGG1M 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 


OXFORD 
OXFORD 
OXFORD 
AROOSTOOK 


FORD 

SCATAOU1S 
OXFORD 
.ROOSTOOK 

.ENNEBEC 
YORK 

PENOBSCOT 
SOMERSET 

WASHINGTON 


♦  1 

.0 

73    05 

*] 

50 

73    02 

-1 

^J 

72    06 

56 

72    57 

hi 

50 

72   44 

-I 

10 

73   06 

-1 
•  1 

4T 

71    57 
73    29 

t] 

4B 

72    56 

41 

29 

73   28 

41 

28 

72    31 

At 

34 

72    17 

-1 

48 

72    56 

41 

48 

72    21 

41 

54 

73     19 

41 

21 

73    28 

41 

22 

72    59 

1    24 

72    U 

1    46 

72    29 

72    11 

1    33 

72    43 

1    12 

73    05 

1    30 

72    26 

72  43 

73  25 
72    04 

71  51 

72  57 

73  38 

71  56 

72  26 

73  26 
73  32 
73  27 
73  21 
73  18 
72  49 

72  18 


41     40 

73   08 

41    37 

72    56 

41    34 

73    16 

68  01 

69  32 
69  32 


66  26 
70  28 
70  29 

70  09 

68  36 

69  47 

70  58 

69  35 

67  59 


44 

39 

67 

39 

ro 

14 

45 

13 

70 

1? 

43 

67 

78 

48 

69 

53 

47 

70 

55 

45 

39 

68 

4? 

45 

3V 

68 

41 

45 

35 

69 

43 

43 

57 

70 

la 

4* 

5/ 

68 

40 

68 

20 

70 

*>9 

69 

oe 

70 

52 

69 

70 

68 

39 

70 

01 

45  09    67  2* 


OBSEHVATION 

TIME  AND 

TABLES 


390 

7A 

30( 

7A 

53( 

5P 

5P 

14C 

ss 

SS 

70( 

5P 

29C 

8/ 

KA 

106< 

Mir 

M  I  D 

3BC 

29C 

MIC 

MIL 

496 

MID 

MID 

410 

6P 

6P 

116( 

8A 

BA 

185 

7A 

7  A 

9P 

9P 

116C 

7A 

5P 

26C 

6P 

146C 

7A 

9P 

36C 

AA 

BA 

405 

HID 

MID 

1028 

7A 

501 

8A 

BA 

124 

MID 

mid 

1510 

BA 

115 

4P 

120 

700 

5P 

SP 

65 

MID 

mid 

HID 

MID 

606 

SP 

5P 

965 

Htt 

BA 

40 

bP 

6P 

690 

MID 

M  |  D 

505 

MID 

M  I  D 

580 

6A 

.'60 

SP 

SP 

165 

660 

5P 

15 

MO 

7A 

400 

960 

7A 

7A 

14H4 

510 

7A 

7A 

89 

5P 

ISO 

MID 

MID 

160 

/A 

tk 

L240 

6P 

140 

TA 

7A 

ANSONIA  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO 
METROPOLITAN  D1ST  COMM 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO 

ST.  PARK  +  FOREST  COMM 
RAYMONO  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITr  OF  CONN. 
CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SIMKOi  SR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORO  ELEC.  LIGHT  CO 
GROTON  PUBLIC  UTIL. 

ENG.  DEPT.  HARTFORO 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 

HAVEN  WATER  COMPAN' 
FRANK  P.  0  NEILL 

CONN.  AGR.  EXP.  STATIOf 
ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CH1LDS 
NEW  HAVEN  WATER  C0MPAN1 
NEW  HAVEN  WATER  C0MPAN1 
CONN.  LIGHT  *    POWER  CO. 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  >  FOREST  COMM. 


NEW  I 


ATEfl 


greenwich  water  company 
Putnam  water  works 
rqckville  wtr.  +  aque.  | 
conn.  light  ♦  power  co.i 

RIOGEFIELD  WATER  SUPPLyI 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
8UR.  ENG.  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 


WILLIAM 
STAMFORO  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  C 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN 
JAMES  RINTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  WATER  COMPAN' 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
OSCAR  S.  JOHNSON 


PETER  WILLIAMSON 
FEO.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 
KENNEBECK  WTR.  PWR.  CO 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 


U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
INTERNATL  LOGGING  CORP. 

PALMER 
.  NANCY  RAWL1NGS 
TER 


MRS.  ELMER 


MRS  BETTY  WING 

CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
RUMFORD  FALLS  POWER 
STATE  FISH  HATCHERY 
MRS. 


-IftlK 


TEN 


'IRGII 


IAS0N 


POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  O 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
IERN  PAPER  ■ 


■ED. 


TlO 


ROSCOE  L  RYAN 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 

HAROLD  HAMLIN 

ARTHUR  L  CROUSE 

CIT 


OF  i 
WEATHER  l 


RTHERN  PAPER  CO 


ARMAND  ' 
RUMFORD 


NATIONAL  PARK  SERVICE 
MAINE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  D1STRIC 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
FRANK  J  CORRIVEAU 

CHARD  WALLINGFORD  JR 


RUSSELL 


DOW 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECWWOOD 

6ELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

DBOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 
8RI0GEWATER  M  C  I 

BROCKTON 


CLINTON 

CUMM1NGTON  MILL 
EAST  BRIMFIELD 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
INGHAM 


fv/lN 


GARDNER 
GROTON 
HARDWICK 
HATCHV1LLE 

[  HAVERHILL 
|  HEATH 

H INGHAM 
,  HODGES  VILLAGE  DAM 

HOLYOKE 
!  HOOSAC  TUNNEL 


KN1GHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDDLE80R0 

MIDDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORThBRIDGE 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 


="ERU 

'ETERSHAM  3  N 
SITTSFIELD  WB  A 
>LAINFIELD 
'LYMOUTM 
>ROVlNCETOWN  1 


SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  PONO 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 


TAUNTON 


WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON  1  NNE 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORO 
BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CLEAR  BROOK 

COLE BROOK 
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CONWAY  1  N 

DIXV1LLE  NOTCH 
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NIVER5ITY  OF  MAiS. 
.  ■  .  '.lEMART 
METRO.  DIST.  WT«.  COMM 
CORPS  0^     ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MA0!>. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

i.S.  WEATHER  BUREAU 

i.,.  -LATHER  BUREAU 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

1.  CORRECTIONAL  ! 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 

.  COAST  GUARD 
OAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
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I  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  E.  DAVIS 
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RICHARD  C.  BRIGHAH 
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METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

..WTR. RESOURCES  COMM 
..WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
I  EARL  F.  SMITH 
: MASS. WTR. RESOURCES  COMM; 
F.  ROBERT  SKILLING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  HARMON  E  FREEMAN 
,  NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

MISS  BESSIE  WHEELER 

CAPE  +  VNYRO.  ELEC.  CO. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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.  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
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NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 

REV.  R.  M.  BARKER 
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BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
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TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
w.  MASS.  ELEC.  CO. 
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MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 

.  E.  LAMB 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
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WESTON  COLLEGE 
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PUBLIC  SERV.  CO.  N.H 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 
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RODNEY  L.  GILBERT 
MELVIN  E.CHAFFEE 
>.  E.  CAMPBELL 
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MRS.  KATHLEEN  BOYLE 
MRS  GEORGE  MILLER 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
HARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
RICHARD  D.  PARKER 
MT.  WASH.  08S.  CORP. 
PENNICHUCK  WATER  WORKS 

N.H.  FISH  +  GAME  DEPT. 
H.  P.  SHEPARD 
MARY  R.  STRACHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORISON 
GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
W1LLARD  F.  W1GGETT 
DEPT.  PUBLIC  WORKS 
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MRS.  ELIZABETH  RICHMOND 
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S  F  DAMON 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 
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CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 


STATION 


VERMONT 

CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 
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HUNTINGTON  CENTER 
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NEWFANE 
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MAUDE  SHATTUCK 
PAUL  TODTSCHINDER 
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NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
GREEN  MTN.  POWER  CORP. 
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N  W.  DREW 
RESEARCH  SERVICE 
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NEW  ENGLAND  -  APRIL  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:  87°    on  the    18th    at   Hartford  Bralnard   Field   and    Stamford 

5   N,    Conn»,  and    at    Sandwich,    Mass. 


Lowest  Temperature: 


-16°    on   the    1st    at    First    Conn  Lake,    N.    H. 


Greatest  Total  Precipitation:         8.60   inches   at   Groton,    Conn. 

Least  Total  Precipitation:  1.74   inches   at    Chelsea,    Vt  ■ 

Greatest  One-Day  Precipitation:  3.46   inches   on   the   15th   at   Kingston,    R.    I. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  14.0   inches   at   Pinkham  Notch,    N.    H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  42   inches   on   the   4th   at   Pinkham  Notch,    N.   H. 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Though  April  precipitation  was  less  than  normal  over 
much  of  New  England,   very  heavy  amounts  fell  in  one 
area.     This  included  southeastern  Connecticut,   extreme 
southeastern  Massachusetts,   and  southern  Rhode  Island. 
Totals  ranged  from  7  to  nearly  9  inches  along  the  coast 
from  Westbrook,   Connecticut,  to  Fall  River,   Massachu- 
setts.    Groton,  Conn. ,    reported  8.  60  inches,  the  heavi- 
est in  the  New  London-Groton  area  since  1874.     At  Lake 
Konomoc,   Conn. ,  this  was  the  wettest  April  since    1939 
and  the  fourth  wettest  in  80  years  of  record.     At  Kings- 
ton,  R.   I.  ,   this  was  the  third  wettest  April  in  76  years 
of  record.     At  Fall  River,  Mass.  ,   it  was  only  the  sev- 
enth wettest  in  92  years  of  record. 

Southeastern  New  England's  excessive  April  rainfall  was 
the  result  of  two  major  storms.     These  both  dropped 
their  maximum  yields  over  nearly  the  same  places.   The 
first  began  on  the  6th  and  continued  through  the  8th.  This 
gave  amounts  varying  from  nearly  3  inches  to  almost  4 
inches  to  coastal  stations  all  the  way  from  Chatham,   on 
Cape  Cod,  to  Westbrook,  in  Connecticut.     The  second 
storm  was  of  much  shorter  duration,   less  than  24  hours, 
on  the  14- 15th.     Maximum  storm  yields  were  again  gen- 
erally from  3  to  nearly  4  inches  in  a  narrow  band.    This 
band  followed  the  coast  from  Westbrook,   Conn. ,   to  New- 
port,  R.   I.     It  then  curved  inland  to  cover  much  of  Bris- 
tol Co.   and  northern  Plymouth  Co.  ,  in  Massachusetts. 


The  shorter  duration  storm,  that  of  the  14-15th,   caused 
much  the  heavier  rainfall  rates.     These  caused  numerous 
cases  of  minor  flooding  in  streets  and  cellars  throughout 
the  band  of  heaviest  rainfall.     Most  cases  were  more  in- 
conveniencing than  damaging.     However,  in  Massachu- 
setts,  road  washouts  occurred.     Total  damage,  from 
these  and  from  more  serious  cases  of  cellar  flooding, 
was  rather  heavy  in  Massachusetts  for  a  spring  rain- 
storm. 


Robert  E.   Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
1900  Post  Office  Building 
Boston,  Massachusetts    02109 


Joseph  J.   Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,   Connecticut    06096 
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CONNECTICUT 
NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 


HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  *  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 
PATTEN 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

DIVISION 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOw  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  5 

RUMFORD  POWER  PLANT 
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56.7 
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58.8 

60.1 
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56.8 
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59.* 
57.0 
59.5 
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53.7 
5*. 2 
55.5 
59.3 
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47.3 
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49.4 
50. 2M 
49.0 
48.9 

49. 2M 
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46.1 

48.6 

49.6 

46.2 
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45.8 
47.0 

47. 5M 
47. 3M 
49. 3M 


52.3 
52.0 
53.7 
52.8 
50.5 

51.8 
53.3 
49.5 
52.4 

51.0 

52.3 
52.2 
50.8 
52.3 
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33.3 

34.4 
33.4 
30.8 
33. 3M 

33.8 
34.5 


34.1 
33.6 
31.2 
36.1 
36.6 

37.4 
32.5 
34.9 
35.2 

36.1 

32.4 
34.9 

35. OM 


43.6 
44,3 
46.0 
40.8 
44. 5M 

45.7 
46.6 


45.4 
45.2 
43.3 

46.8 
47.7 

48.8 
44.4 

45.6 
46.0 
47.5 

45.9 
46.0 
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38.8 

46.4 

36.0 

44,9 

37.8 

46.0 
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46.3 

35.5 

47.4 

34.0 

45.5 

46.1 

22.2 
23.1 
27.2 
23.3 


24.5 
24.1 
24.  3M 
26.5 
26.3 

22. 4M 

23.2 

21.8 

27.0 

27.7 

24.2 

27,0 
24.2 
21.0 

18.  6M 
22.  3M 
23. 7M 


31.8 
32,0 
30.1 
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28.3 
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34.0 
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38.7 
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34.0 
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34. 8M 
36. 5M 

36.1 
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42.0 
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40.6 
39.4 

39.1 
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41.0 
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41.3 
40.9 
39.9 
40.8 
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3.3 
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-  1.6 
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83  18 


72  30 
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No.  of  Days 
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546 
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540 
509 

481 
615 
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563 
519 
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563 

518 
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600 
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580 


917 
840 
830 
886 


828 
837 
823 
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813 
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925 
809 
783 

885 

816 
892 
923 

961 
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796 
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0  17 
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4,47 
3.79 
3.63 


4.68 
3.04 


4.23 
6.20 
4.49 
4.18 
4.31 

3.76 
4.83 
5.68 
5.78 
6.38 

4.74 
4.67 
4.36 


4.79 
8.60 
5.61 
5.27 
4.99 

8.56 

6.30 


2.96 
2.20 
2.07 
2.31 


2.23 
2.80 
3.00 
2.44 
2.96 

2.54 
2.05 
1.87 
2.73 
2.90 

2.33 

1.82 

2.84 
1.89 

2.21 

2.78 

2.76 


3.21 
2.72 
3.51 
3.41 
3.68 

2.78 
3.37 
3.76 
3.96 
3.47 

2.70 
2.68 
2.63 
2.37 
2.48 


.03 
1.27 


.99 
1.72 
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1.20 
.71 


.70 
.62 


1.15 
.99 
.92 

1.17 
.83 

1.05 
.90 


.98 

1.19 

1.44 

.81 

.85 


.82  14 
1.92  15 
1.57    15 

1.34    14. 
2.48    15 


1.76 

1.44 

.95 


1.19 
2.08 
1.30 
1.10 
1.06 

2.13 


.70 
.56 
.47 
.56 


.71 
.58 

1.00 
.71 
.60 

.57 
.70 
.38 
.84 
.67 


.53 

.65 
.70 

.55 


.75 
1.16 
1.01 

.87 
1.02 

.83 
1.06 

.86 

.58 
.67 
.66 
.33 


II 


1.3 

.7 

.5 

.0 


7.1 
2.6 

11.5 
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6.7 
7.3 
4.0 
8.0 
6.0 


4.0 
3.0 


5.6 
7.5 
6.0 

2.0 
5.0 
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11.0 
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9.3 
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4.0 
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3.2 
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WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT  R 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT    R 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 

DIVISION 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM  R 

BLUE  HILL  WB  // 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

DIVISION 


Temperature 


55.6 
52.1 


52.2 


52.3 
53.6 


53.6 

48.9 


51.7 
49.4 


50.4 
51.2 


52.0 
55.3 


53.3 

50.7 
52.4 
54.3 

54.4 

56.5 
56.1 


57. 2M 

52.9 

55.8 

56.4 

53.5 

55.3 

56. 4M 

54.0 

55.3 

56.1 

57.0 
57.5 
56.0 
56.3 
55.2 
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56.0 
54.3 
56.4 
56.4 

58.9 
59.1 
53.8 


53.6 
58.0 
51. OM 
53.0 
50.7 

54.9 
56.0 
54.2 
55.4 
49.0 

54.4 
56.6 
52.6 
53.6 
51.2 

52.3 

54.4 
55.8 


30.6 
29.2 


32.2 
31.1 


31.7 
30.7 


30.1 
28.1 


35.2 

30.5 


32.5 
29.3 


31.9 
31.3 
31.1 
30.6 
31.2 

33.2 
31.8 


31.5 
30.4 
32.9 
31.6 
35.2 

32.7 
38. OM 
35.1 
31.5 
33.2 

35.6 
36.2 
36.6 
36.0 
33.4 

32.0 
36.5 
30.7 
33.7 
33.2 

33.4 
31.9 
33.6 


38,6 
35.3 

36. 3M 

34,8 

36.1 

37.5 
35.5 

34.3 
34.1 
36.4 

40.2 
36.6 
36.0 
34.1 
35.9 

37.1 
39.0 
34.5 


43.1 
40.7 


40.0 
40.8 


42.3 
42.4 


42.7 
39.8 


40.9 
38.8 


42.8 
40.9 


42.3 
42.3 


41.5 


42.6 

41.0 
41.8 
42.5 
42.8 

44.9 
44.0 


44, 4M 

41.7 

44.4 

44,0 

44.4 

44.0 
47. 2M 
44.6 
43.4 
44.7 

46,3 
46.9 
46.3 
46.2 
44.3 

43.0 
46.3 
42.5 
45.1 
44.8 

46.2 

45.5 
43.7 


46.1 
46.7 
43. 7M 
43.9 
43.4 

46.2 
45.8 
44.3 
44.8 
42.7 

47.3 
46.6 
44.3 
43.9 
43.6 

44.7 
46.7 
45.2 


.8 
1.5 


-  1.8 

-  1.9 

-  .2 

•   .5 

-  1.4 

-  2.3 


-  1.6 

-  1.1 

-  2.0 

-  1.7 

-  1.3 

-  .3 

-  1.3 


1.5 
3.5 


-  l.< 


73  30 
75  28 


76  27 
79  27 


1.5 


79  18 
67  18 


647 
723 


675 
673 


664 
749 


717 
780 


657 
718 


663 
712 
693 
676 
657 

598 
626 


613 
694 
613 
622 
613 

622 

530 
609 
642 
604 

552 

539 
552 
559 
615 

655 
554 
670 
594 
598 

558 
577 
632 


559 
542 
632 
625 
644 

557 
569 
617 
601 
662 

525 
547 
612 
626 
636 

601 
542 
586 


0  16 
0  20 


0   7 
0  15 


0 

0 

0  10 

0   9 

0 


Precipitation 


13      0 
17      0 


0 

7  0 
5  0 
7  0 
13      0 


45.0         -    1.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3.41 
3.03 
3.45 
3.47 

3.16 


3.73 
3.54 


3.45 
3.23 


4.11 
3.85 


3.07 
3.27 


4.22 
3.64 


3.36 
3.90 
3.38 
3.00 
3.28 

2.93 

3.38 

3.32 


2.72 
3.16 
3.85 
2.51 
4.73 

3.98 
4.10 
3.36 
3.88 
2.90 

4.13 
3.62 
3.64 
3.03 
4.15 

3.14 
3.61 
2.91 
3.00 
3.92 

4.22 

4.64 
4.01 


3.69 
5.34 
4.38 
5.87 
5.35 

7.00 
4.71 
6.30 
4.20 
5.34 

5.98 
4.67 
4.31 
6.27 
4.73 

5.05 
5.54 
6.12 


.33 

.46 


-    1.16 


.29 
.24 

.04 
.66 


1.00 
.39 


.89 
.08 


.08 
1.66 


1.59 


.78 
1.58 


2.25 
.54 


2.23 
1.41 


1.11 
.67 

1.20 
1.02 


1.77 
1.46 


1.20 
1.10 


1.70 
1.56 


.70 
.66 


2.25 
.86 


.98 
.98 
.79 
.85 
.61 

.98 

.79 


.90 
.80 
.88 
.50 
1.28 

1.57 
1.76 
1.04 
1.07 
.79 

1.66 

1.20 

.73 

.65 

.96 

.80 
.84 
.88 
.67 
1.35 

1.38 

1.67 
.87 


1.03 
2.52 
1.07 
1.65 
1.91 

2.34 
1.98 
2.00 
1.82 
2.13 

2.03 
2.47 
1.53 
2.58 
1.88 

1.79 
1.77 
2.23 


4.0 
6.0 
5.0 
6.0 

4.6 


3.0 
3.0 


2.0 
2.0 


3.0 
4.0 


1.5 

3.0 


T 
1.2 
1.5 

T 
1.8 

.0 
1.5 


7 
10 


0 

0 

0 

T    20* 

0 


B 
5 
5 

1C 
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NEW  ENGLAND 
APRIL  1964 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

C0LEBR00K 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  s 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 

wolfeboro 
woodstock 

division 

Rhode  island 

block  island  wb  ap 

greenville 

kingston 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 


Temperature 


51.3 

51.  2 
48.4 
51. 2M 
'•9.6 

45.9 
53.7 

29.3 

♦  6.5 


51.5 
51.9 
54.8 
53.0 
54.1 

52. 3M 

54.0 

56.4 

54.0 

57.1 

53.0 
53.0 
54.4 

49.1 

55.1 

53.9 

54.9 
51.9 
50.9 

52.  6 

55.0 
57.3 
52.9 
53.0 


49.1 
55.9 
55.5 
52.9 
55.4 


52. 9M 

51.5 

55.6 

50.7 

52.2 

51.3M 

55.7 

39.6 

51.6 

49.1 


54.9 
51.9 
49.8 


57.1 
53.2 
56.0 
55.0 
56.2 

53.2 


28.5 
28.5 
28.2 
26. OM 
25.3 

21. 5M 
26.9 

15.5 
27.2 


30.4 
28.6 
32.4 
28.6 
31.6 

29. OM 

32.3 

30.6 

30.8 

32.0 

31.9 

29.5 
31.5 

29.3 

32.1 
31.9 
29.5 
I 
31.9 

30.4 
28.5 
32.3 
32.1 
29.5 


37.4 
34.6 
34.5 
37.3 
36.8 


26. 6M 

23.0 

30.1 

27.7 

28.5 

28.  8M 
30.5 
23. 5M 
27.1 
28.4 


29.2 
28.9 
21.2 


34.2 
31.3 
34.1 
30.6 
33.5 

35.4 


39.9 
39.9 
38.3 
38. 6M 
37.5 

33. 7M 
40.3 

22.4 

36.9 


41,0 
40.3 
43.6 
40.8 
42.9 

40. 7M 

43.2 

43.5 

42.4 

44.6 

42.5 

41.3 
43.0 

39.2 

43.6 
42.9 
42.2 
( 
41,4 

41.  5 
41.8 
44.8 
42.5 
41,3 

42.2 


43.3 
45.3 
45.0 
45.1 
46.1 

45.0 


39. 8M 
37.3 
42.9 
39.2 

40.4 

40. 1M 

43.1 

31.6M 

39.4 

38.8 


42.1 
40.4 
35.5 


45.7 
42.3 
45.1 
42.8 
44.9 

44,3 

44,2 


.5 

2.7 


.3 

1.0 
.5 


1.5 


72  27 
75  28 
71    28 

71  30 

72  27 


1.1 
3.6 


1.1 
.2 


78  27 
77  27 
81    19 


No.  of  Days 


744 

0 

750 

0 

795 

0 

787 

0 

819 

0 

942 

0 

733 

0 

1271 

0 

837 

0 

714 

0 

737 

0 

636 

0 

719 

0 

657 

0 

2 
3 
3 

1 
2    21 


725 
648 
638 
669 

60S 

671 
704 
655 


633 

655 
675 

699 

698 
692 
596 
666 
703 


644 
587 
595 
590 
560 


7S0 
825 
658 
767 
732 

740 
648 

991 
763 
784 


680 
731 
876 


574 
677 
591 
661 
598 

615 


0  11 

1  16 
0    11 


1 

1    24 

2 

3 

2 


Precipitation 


15 
20 

1 
0 

18 

0 

19 

0 

15 

0 

23 

2 

21 

1 

20 

0 

19 

1 

19 

0 

25 

4 

U 

0 

15 

0 

10 

0 

15 

0 

12 

0 

9 

0 

2.53 
2.42 
3.02 
1.92 
3.41 

2.70 
2.72 

5.14 
3.31 


2.18 
3.57 
2.05 
3.43 
3.11 

2.59 
2.98 
2.55 
2.66 
2.92 

2.74 
2.54 
2.12 

2.08 

2.58 
2.91 
2.42 
3.21 
3.76 

2.61 
4.15 
3.10 
3.84 
4.37 

2.94 


5.82 
5.72 

7.95 
7.55 
5.34 

6.48 


2.33 
1.74 
2.90 
2.76 
2.10 


2.23 

D    2.43 

2.43 

3.09 


2.87 
2.77 
3.15 


3.24 
2.11 

2.44 
3.97 
2.38 

2.19 


.75 
1.43 


1.26 
.69 


-    1.69 


1.06 


2.21 

4.03 
1.59 
2.62 


.75 
1.37 


.55 

.48 
.68 
.57 
.52 

.67 
.73 

.95 

.77 


.65 
.72 
.37 

1.30 
.77 


.54    14 


.73 
.67 
.80 
.91 

.77 
.73 
.46 

.71 


.80 
.53 


.79    15 
.73    15 


.95 

1.21 

.62 

.74 
1.34 


1.55 

1.70 
3.46 
3.29 
1.56 


.40  3 

.57  23 

.71  15 

.76  23 

.52  23 


.79 
.45 
.85 
.69 
.76 


.68 
.61 
.95 


.69 
.84 
.61 
1.78 
.63 

.77 


4.0 
7.0 

12.0 
3.0 

13.2 

8.0 
.7 

23.6 

14.0 


T 
2.2 

T 
6.0 

.3 


1.3 
T 
.0 


2.2 
2.0 

T 

T 
2.5 

T 
1.0 
4.5 

1.1 


4.4 
4.0 
6.5 
8.0 
7.0 


4.0 
9.0 
5.6 


6.5 
10.0 
6.0 


1.0 
6.5 
3.0 

1.2 

4.0 

3.1 


No.  of  D«y» 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND 
APRIL  1964 


SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


Temperature 


53.8 
55.1 

51.9 

AT. 2 
55.1 

51. 8M 


31.1 
2T.9 
29.8 
25.0 
31.0 

28.  2M 


42.5 
41.5 
40.9 
36.1 
43.1 

40. OM 

40. T 


-    3.0 
•    1.4 


669 
697 
717 
856 
652 

753 


No.  of  Days 


Precipitation 


2.59 
2.43 
4.44 
3.69 
3.25 

2.03 

3.07 


1.16 
1.34 

.02 
1.02 

.61 

1.49 
.81 


.89 
.76 
1.03 
.75 
.97 

.35 


No.  ol  Days 


.0 

T 
2.8 
4.5 

T 


1.2 


8 
7 
11 
8 
9 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.   Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BAKfRSviLLE 
BARKHAMSTED 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SM 
ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 

TORRINGTON 

WEST  MARTLANO 
WlGwAM  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


CENTRAL  02 

ANSONIA 
BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPQNSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  I  S 
COVENTRY 

DANBURY 
DAwSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HARTFORD  bRAINARD  FLO  //-R 
HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 

MIDOLETOMN  A  W 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAwAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGvlLLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  wB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORO 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAINE 

NORTHERN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GlLEAU 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKWAN 

LONG  FALLS  OAM 

MIDDLE  OAM 
MILLINOCKET 
MlLLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 
OQUOSSOC 

PATTEN 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVER 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  8UREN  2 
WEST  FORKS 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMJNGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO  1  S 

RUMFORO  POWER  PLANT 


2 

.'? 

3 

.5! 

3 

.<•] 

3 

68 

2 

7H 

3 

3* 

3 

76 

3 

96 

3 

<,T 

2 

7fl 

2 

6f 

2 

6' 

2 

31 

2 

*-6 

s  loUowlng  Station    Index. 
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Continued 


Day  of  Month 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNw 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 

BAP  HARBOP 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

J0NES80R0 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLANO 


3.M 
3.03 
3.45 
3.47 


PORTLAND 
ROCKLAND 
SANFORD  ; 


WB  AIRPORT    //P. 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGhTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

ASH8URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

3ELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  OAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVtLLE  OAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  8RIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCH3URG  2  5 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
N0RTH8RIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  OAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 


COASTAL  03 

6EECHW00D 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEW8URTP0RT 

PEMBROKE 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN 


1  N 


ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANOWICH 
SEGREGANSET 


A. 13 
A. AT 
2.66 


3.M 
3.64 
3.03 


4.3? 
3.29 
4.22 

4.7! 

3.92 

2.6C 
3.3t 

4,1! 
3.14 


4.22 

4.6* 


5.87 
5.35 

7. DC 
5.23 


6.0< 
4.61 
4.31 

6.21 
4.73 
5.0! 
5.5* 

6.41 

4.36 


.03 

.03 

.03 
.03 


.16 
.10 

.16 

.11 

.09 

.1! 

.25 

.23 

.17 

.11 

,3t 

•  02 

.2' 

T 

.40 

.11 

.08 

.05 

.la 

,22 

.05 

.2! 

.20 

.10 

•  07 

•  is 

.12 


.20 

T 

.33 


.01 
.05 
.01 


11   12   13   14   15 


.22  1.11 

.57   .67 

1.20 


19   20   21   22   23   24   25 


.29   .07   ,01 


.57 


2.03 
.40 
.66 


.33 


.12 
.50   ,30 
1.20  1.26 


.04  1.76 
.13  1.04 

.08  1.07 


,50   .04   .02 


.57   .07   .01 


,50  .22      .63 

.20  .39 

,67  .38 

1.07  .86 

1.27  1,25 

1,52  ,77 

1,91  ,59 

1,34  .67 

1.91  1.09 

.'   ,43  ,43 

2,00  1.20 

.54  .40 

.90  .42 

.48  .40 

.131  2.13  ,41 


.28 
,49 
,42 


2,34  1.20 

.89 

.55  1.9 

1,33 

.03  1.78 

3.28 

•06  1.82 

.16  1.28 

1,13   .95 

,04  1.68 

.01  2.94 

.02  2.47 

1.53 

.01  2.56 

.42  1.68 

.58  1.79 

1.77 

3.20 


01   .12   .45   .02 


.07 
,30 
.33 


27   28   29   30 


.27   .01   .2! 


.27   ,05   ,1! 


.31 
.3! 

.3C 


.21 

.4. 
.26 


.44   .07   T 


.46   .03   .08 


.03 
.05 


,  following  Station    Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


NE*  Hampshire 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

COLEBROOK 

OIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  T  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEF1EL0 
YORK  POND 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  OAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

HARLON 

MA5SABE5IC  LAKE 
MILFORD 

MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDE80R0 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


WB  AP 


BLOCK  ISLAND 
GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PR0V10ENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 


NORTHEASTERN  01 

BETHEL  A  N 

BLOOfFIELD 
CANAAN 
CHELSEA 
DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MOBRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEWBURY. 


n 


Day  of  Month 


7  |  8  |  9  To  |  11  |  12  I  13  |  14  |  IS  I  16  |  17  |  18  I  19  1  20  |  21  I  22  |  23  |  24  I  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  aTpM 


3.0! 
4,51 

1.9! 


2.51 
5.51 

3.49 
2.54 


2.54 
4.1! 
3.5C 


2.31 

2.08 


2.02 
2.94 
2.61 


2.33 

2.4* 
1.74 

3.24 


sw 


WAITSFIELD 
WATER8URY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENOEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


2.52 

2. 24 
3. OS 
2.81 
2.21 

2.8! 


.13   .30   .181 
,04j   ,20   .33   ,25   .18 

'9   .14   .10   T 


•10   .57   ,1 


.12   .10   .0* 


•10   .91   .19 


.73  .12: 
.38  1.05 
.06   .891 


.26 
.17 
.25 


.12  1.07 

.37  .62 

.74  ,40 
1.34 


1.23 

1.02  1.70 

•39  3.46 

.39  3 

1.56  1.12 

.06  2.00 


.29 

.66 
.12 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 

APRIL    1964 

Continued 

Station 

*fl 

Day 

of  Month 

O 
H 

12        3 

4    |    5    |    6 

7    j 

8    1 

9 

10 

ii  r  12 

13   | 

14    |    15 

16   |   17   |    18 

19  | 

20 

21 

22 

23   j   24 

25      26      27 

28   ]   29    |  30 

31 

SOUTHEASTERN    03 

8ELL0MS   FALLS 

2.5S 

.05 

.14 

.34 

,22 

.07 

.13      .89 

T 

.03 

.18 

.23 

.28 

.03 

CAVENDISH 

2.43 

.25 

T                        T 

.37 

.18 

T 

.04 

.76      .13 

T                        T 

T 

,20 

,03 

T            .03 

T 

MAYS    MILL 

3.15 

.IS 

.06 

.46 

,02 

T 

.10 

.10      .99 

.35 

.17 

.16 

.45 

•  08 

.01 

T 

NEWFANE 

2,67 

.06 

.15 

.43 

.13 

.05 

.02 

.08       .70 

.08 

.06 

T 

.36 

.28 

.22      T 

.03 

PERU 

2.61 

.35 

.OY 

.50 

.03 

.30      .60 

.3r 

.22 

.13 

.09 

READSB0R0    1    SSE 

4,44 

.08 

.55 

.67 

.09 

.04 

.03 

.16 

,16    1.03 

.15 

.15 

.16 

,90 

.26 

.17 

.02 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

4,24 

.15 

.65      T 

.95 

.13 

•  04 

.16 

.15      .95 

.08 

,09 

.43 

.14 

•  27 

•  03 

SEARSBUR6    STATION 

3.99 

.10 

.54 

.70 

.15 

•  02 

.18 

.26      .75 

.24 

•  09 

.22 

.it 

.20 

•  15 

•  03 

SOMERSET 

3,61 

.03 

.66 

.66 

.25 

T 

.01 

.14 

.35      .75 

.04 

,07 

.05 

.35 

,06 

.20 

.05 

SOUTH    LONDONDERRY 

1.97 

.07 

.26 

.39 

.11 

T 

T 

•  04 

.10      ,42 

T 

.02 

T 

■  11 

,20 

.12 

•  04      T 

UNION    VILLAGE    DAM                   R 

2,70 

.15 

.25 

.13 

.30 

T 

T 

.25    1.15 

T 

T 

.05 

.42      T 

T 

VERNON 

3,2; 

,12 

.09 

,53 

.05 

,09 

.14      .97 

.12 

■  05 

.15 

.35 

•  36 

.17 

.03 

WARDSBORO 

2,76 

.07 

.09 

,42 

.47 

.05 

.27       .54 

.02 

.3* 

•  26 

.17 

,06 

WHITINGHAM    2    W 

4,02 

.17 

.38      T 

,84 

.09 

T 

.02 

.16 

.17       .81 

.19 

•  08 

.26 

.4, 

•  21 

•  20 

.02 

WOODSTOCK    3    E 

2,03 

.12 

.25 

,19 

.27 

T 

.03 

.23      .35 

T 

.03       ,29 

•  26 

•  01 

DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 
NORTHWEST  01 

BILLS  BRIDGE  OAM 

CREAM  HILL 

FALLS  VRLA6E 

NORFOLK  2  SW 

SALISBURY 

SHEPAUG  OAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORO  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  *  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1964 


Day  Of  Month 


41   51 
11   IS 


36   45 
U   20 


39   51   60 
9   13   36 


28   33   45 
9   15   21 


37   47 
13   17 


34   45 
10  u 


M1N   12   17   34 


40   50   43 
25   20   20 


36   44 
20   18 


53   32   42 


26   21   23 


56   54   45 


55   54   43 
33   42   31 

51   54   55 


13   15   35 


33   31   48 


MAX 

MIN 


48   67 
20   34 


51   69 
20   35 


47   68 
16   35 


45   63 
22   35 


49   67 
17   31 


47 
21 


65   45 
27   24 


41   52 
27   22 


64   38 
26   22 


41   49 
27   27 


42   50 
27   23 


41   52 
29   27 


62   41 
28   23 


65   40 
27   22 


43   49 
28   23 


64   43 
30   26 


44   50 
29   20 


48   47 
28   22 


42   51 
30   21 


44   47   44 


51   44  61 

24  |  31  38 

52  55 

21   35  44 

50  57 

32  48 

56  55 

38  45 


57   57 
38   43 


61   56 

38   45 


50   57 
36   48 


53   54 
36   48 


51 

55 

38 

41 

57 

59 

35 

47 

55 

56 

34 

47 

61  59  65 

24  28  27 

55  54  60 

30  31  36 

60  58  65 

26  27  25 

35  54  52 

30  27  28 

58  56  63 


65   57   63 

28   48   40 


61   55   56 
35   47   47 


66   58 
27   52 


57   55   54 


44   45   37 


52   54   47 


47   55   56 


61   53 

37   45 


57   57 
50   46 


60   61 
31   29 


62   60 
31   29 


59   58 
25   22 


62   64 
33   32 


65   68 
34   32 


61   59 
29   25 


58   58 
32   32 


58   62 
35   31 


54 
34 

57 
37 

55 
32 

56 
35 

53 

32 

55 

37 

34   34   34 


62   59   56 
29   49   45 


62   58   55 


63   61   55 

30   37   50 


61   56   52 
28   42   46 


62   60   57 
23   39   49 


60   65   58 
32   48   45 


62   59   56 
32   51   41 


66   61   57 
33   53   42 


64   61   57 
25   31   49 


58   57   54 
30   38   39 


57   54   54 
29   47   49 


61   62   57 
31   46   48 


62   59   55 
25   49   49 


51   55   53 
33   47   48 


61   57   57 
29   47   47 


52 
46 


70   84 
30   38 


53   65   79 

30   38   46 


71   81 
27   38 


54   51   63 
30   29   36 


33   31   39 


58   64 
34   31 


56   57 
35   34 


58   63 
33   30 


53   56 

33   25 


60   67 
34   35 


60   69 
35   34 


61   70 
37   34 


53   58 
34   26 


54   59 
34   33 


58   61 
35   31 


53   62 
36   34 


58   67 
34   26 


46   36   36 


50   44 
35   32 


42   36   31 

65   50   45 
45   35   33 


45   61 
37   42 


59   56 
40   37 


53   64   66 

39   35   39 


58   68 
42   31 


59 
41 


55   54   66   69 


59   42 
41   34 


47   40   33 


50   54 
37   36 


50   53 
38   38 


47   $3   35 


57   63 
33   37 


58   66 
34   33 


34   38 


60 
36 


57   44 
40   34 


62   58 
44   37 


55   57 
36   34 


56   52 
36   33 


56   49 
36   34 


45 

36 


54   60   61   83   78   54   50 
35   28   34   50   40   36 


78   60   49 


41   43   37 


48   53   66 


35 

44   65 


46   67 
37   44 


45   67 
39   44 


51   61 

37   42 


44   68 
37   42 


56   58 
38   40 


53   65 
35   43 


53   63 
34   42 


49   68 
36   40 


64   56   62 
49   42   40 


59   58 
37   36 


71   63 
48   42 


68   60   60 


55   66 
37   38 


60   65 
32   36 


48 
36 

43 
37 

60 
42 

54 
39 

46 
37 

45 

39 

62 

45 

58 
44 

45 

37 

47 

38 

50 
40 

69 
46 

56   54   64 
38 

57 


32 

bb 

28 

70 

36 

39 

66 

68 

40 

41 

6S 

74 

41 

41 

55 

64 

35 

30 

56 

60 

35 

40 

60 

64 

31 

34 

56 

64 

38 

41 

63 

71 

34 

31 

63 

67 

65   57 
40   38 


56   64 
38   37 


66   57 
38   37 


67   56 
39   38 


64   56 
40   37 


39   37   36 


66   69 
35   39 


60 

42 


56   64   64 
43   34   31 


64  59  60 

46  42  39 

62  66  59 

48  41  40 

69  57  63 

40  38  37 

66 

35 


59   63 
36   36 


62   62 
39   38 


50 
41 


46   40   40 


60   52   57 
49   42   41 


59 
45 


57 
33 

•  8 
,3 

■)4 
34 

,2 

,4 

58 
33 

6 
,4 

50 
30 

7 
8 

55 
33 

9 
5 

57 
33 

5 
8 

58, 

34 

6 

5 

66   58   55 


56.7 
34.1 


56.7 
33.6 


55.3 
31.2 


57.5 
36.1 


58.8 
36.6 


60,1 
37,4 


56.2 
32.5 


56.3 
34.9 


56,8 
35.2 


58.9 
36.1 


59,4 
32,4 


57.0 
34,9 


59.5 
35.0 


54,0 
38.8 


53.7 
36.0 


54.2 
37.8 


55.5 
37.5 


59.3 
35.5 


56.9 
34.0 
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NEW  ENGLAND 

Continued 

APRIL  1964 

Day  01  Month 

o 

0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 

< 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

23   22 

.7.8 

37 
-  5 

32 
19 

27 
7 

37 

0 

45 
4 

50 
32 

48 
32 

35 

32 

47 
29 

47 
21 

58 
26 

60 
29 

48 
35 

48 
34 

47 
24 

57 
30 

52 

28 

44 
19 

44 
22 

56 
26 

55 
32 

36 
32 

40 

33 

48 
29 

57 

30 

65 
26 

59 
28 

61 
27 

46.2 
22.2 

BRIDGEWATER 

MAX 
MIN 

30   35 
.2.9 

37 
11 

35 
17 

37 
9 

44 

.  4 

47 

30 

44 
33 

42 
31 

48 
29 

50 
23 

56 

20 

60 

21 

62 
34 

49 
39 

51 

30 

50 
27 

54 
32 

48 
31 

47 
16 

57 
19 

60 
24 

58 
32 

47 
32 

58 
30 

62 
22 

64 
45 

60 
21 

56 
25 

62 
26 

50,4 
23.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

23   35 
2.2 

30 
19 

28 
17 

32 

15 

44 

4 

45 

30 

40 
33 

36 
30 

45 
31 

46 
28 

57 
28 

61 

33 

49 
37 

49 
41 

45 
31 

51 
27 

52 

34 

40 
27 

46 
23 

57 
27 

55 

31 

38 
33 

42 
35 

50 
33 

62 
33 

56 

39 

57 

33 

62 
32 

70 
33 

46.9 
27.2 

CLAYTON  LAKE  2 

MAX 
MIN 

20   32 
.14  -13 

28 
15 

27 
16 

36 
2 

47 
-  1 

42 
31 

39 
33 

38 
30 

45 

30 

46 
27 

60 
21 

62 
26 

51 
39 

51 
39 

46 
34 

56 
21 

50 
32 

40 
25 

47 
15 

56 

20 

55 
27 

50 
33 

37 
33 

45 
33 

58 
25 

56 
44 

57 
25 

65 
23 

72 

27 

47,3 
23.3 

EUSTI5  2 

MAX 
MIN 

FORT  KENT 

MAX 

MIN 

25   3S 

-7-9 

34 
12 

31 

17 

36 

15 

51 

.  1 

46 
34 

40 
34 

39 
32 

49 
30 

50 
24 

64 
22 

64 
25 

58 
36 

52 

41 

40 
36 

51 
25 

50 
31 

45 
27 

50 
18 

59 
20 

53 
25 

51 
33 

43 
34 

50 
32 

63 
28 

60 
39 

60 
27 

65 
25 

72 
29 

49.9 
24,5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

27   41 

0.8 

34 
23 

29 

17 

37 
10 

46 
1 

52 
31 

46 
33 

37 
32 

50 
33 

49 
23 

60 
19 

60 
26 

48 
37 

48 
37 

48 

29 

56 
26 

56 
35 

46 

25 

46 
18 

59 
20 

58 
26 

34 
31 

40 
32 

50 
33 

61 
30 

66 
30 

61 
24 

63 
25 

72 
25 

49,4 
24.1 

HAYNESVILLE 

MAX 
MIN 

28   40 
-2-3 

34 
24 

33 

22 

42 
20 

48 
3 

44 
31 

45 
33 

41 
32 

50 
29 

53 

21 

61 

20 

62 
27 

50 
31 

49 
31 

50 
31 

55 

IS 

56 
31 

60 

2  0 

40 
31 

42 
33 

50 
30 

62 
24 

64 
41 

57 
27 

64 
25 

73 
26 

50.2 
24.3 

HOULTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

27   38 
3  -  1 

32 
25 

30 
19 

37 
12 

45 
8 

46 
32 

42 
33 

35 
32 

48 
28 

51 
28 

60 
25 

62 
33 

53 

38 

49 
41 

50 

32 

54 
28 

57 
32 

44 

25 

49 
19 

60 
35 

59 
26 

37 
33 

42 
33 

50 
29 

63 
30 

62 
32 

55 

20 

62 
26 

72 
31 

49.0 
26.5 

houlton 

MAX 
MIN 

27   28 

3  -  1 

31 
22 

31 
20 

37 
16 

47 
8 

46 

30 

43 
33 

35 

32 

45 
30 

50 
30 

60 
25 

64 
24 

57 
39 

54 
45 

47 

30 

52 
27 

55 
35 

48 
33 

46 
20 

60 
24 

59 
26 

40 
27 

42 
33 

50 

2  8 

57 
34 

63 

30 

55 

29 

64 
27 

71 
30 

48.9 
26.3 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

25   22 

-3-9 

38 
2 

36 

2 

48 
15 

53 
34 

50 
32 

34 
31 

21 

60 

61 
32 

48 
38 

49 
34 

46 
25 

59 

19 

57 

28 

56 
32 

38 
32 

24 

59 

66 
27 

62 
29 

64 
26 

49,2 
22.4 

L0N6  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

22   21 

.4.4 

37 
3 

34 

19 

26 

14 

36 
3 

41 
3 

49 
32 

51 
32 

35 
32 

48 
30 

48 
22 

55 
25 

55 
21 

48 
36 

45 

34 

48 
28 

57 
31 

60 
31 

45 
22 

42 

23 

56 
23 

51 
31 

38 
31 

42 
34 

45 
29 

59 

30 

68 
28 

63 

29 

60 
27 

46.2 
23.2 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

23   23 
•  10  -  8 

37 
-  2 

33 

15 

25 

0 

36 
.  2 

43 

7 

50 
31 

50 
30 

37 

28 

50 
28 

48 

20 

58 
24 

58 
33 

50 
35 

48 
30 

48 
25 

53 

28 

56 
28 

45 
23 

40 
27 

48 
30 

50 
30 

36 
30 

44 
33 

45 
29 

60 
26 

70 

26 

60 
32 

58 
27 

46.1 
21,8 

MILL1N0CKET 

MAX 
MIN 

28   27 
.  3    1 

39 
9 

34 

22 

30 

17 

41 
16 

45 

29 

47 
33 

43 
32 

40 
33 

52 

30 

52 
23 

60 
27 

60 
38 

51 

41 

50 
38 

51 
27 

59 
34 

58 
34 

48 
21 

47 
25 

60 

28 

59 
32 

36 
32 

43 
32 

51 
30 

62 

40 

67 
30 

57 
28 

60 
30 

48.6 
27.0 

MILLlNOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

26   39 

.3    4 

32 
26 

28 
21 

39 
19 

45 
18 

47 

33 

43 

36 

39 
32 

52 

30 

51 
28 

61 
23 

60 
30 

49 
39 

49 
41 

51 

35 

59 
26 

56 
35 

48 
29 

47 
22 

59 
23 

59 

29 

37 
32 

40 
33 

50 
34 

62 
31 

66 
36 

5B 
30 

63 
28 

73 
31 

49.6 
27.7 

oouossoc 

MAX 
MIN 

21   23 

.4-6 

35 

17 

35 
17 

24 
8 

36 

2 

43 

20 

52 
33 

52 

30 

44 
26 

48 
29 

47 
21 

59 
25 

61 
37 

48 
36 

69 

32 

46 
27 

51 

30 

56 
29 

45 
24 

42 
27 

55 

31 

49 
32 

38 
33 

42 

33 

44 
29 

58 
26 

66 
28 

59 
26 

59 
25 

46.2 
24.2 

PATTEN 

MAX 
MIN 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

25   33 

4.3 

31 
19 

31 

17 

35 

13 

46 
6 

42 

29 

40 
34 

37 
32 

47 

31 

47 
27 

59 
31 

62 
32 

57 
35 

49 
43 

47 
37 

49 
27 

55 

32 

46 
30 

49 
20 

56 
28 

56 

28 

52 
32 

43 
33 

50 
26 

61 
32 

56 
46 

57 
29 

60 
26 

69 
31 

48.4 
27.0 

RIPOGENuS  DAM 

MAX 
MIN 

24   24 
-2-7 

37 

10 

34 
15 

28 
8 

38 
5 

48 
6 

50 
31 

42 
32 

35 
32 

47 
29 

48 
24 

62 
31 

61 
37 

46 
39 

48 
34 

48 
25 

55 
32 

51 

24 

45 
21 

44 
23 

56 
25 

55 

31 

34 
32 

39 
33 

42 
30 

52 
39 

62 

28 

60 
30 

60 
29 

45,8 
24.2 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

27   23 

-4-5 

40 

-  4 

31 
11 

28 
10 

37 
2 

50 
3 

45 
31 

38 
31 

38 

29 

48 
22 

50 
23 

61 
25 

65 
26 

53 

38 

55 
33 

46 
25 

53 

27 

48 
28 

41 
11 

52 
19 

54 
29 

37 
32 

41 
33 

48 
28 

61 
29 

56 
21 

60 
23 

58 

25 

65 
26 

47.0 
21.0 

SQUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

22   *7 

-11  -14 

39 

-10 

30 
0 

34 
2 

39 

0 

51 

2 

52 
32 

42 
31 

37 

29 

22 

61 

64 
30 

49 
35 

49 
31 

49 
23 

54 
25 

54 
24 

43 
12 

50 
18 

59 
13 

57 
29 

42 
30 

44 

3  0 

49 
26 

62 
39 

58 
24 

51 
25 

62 
25 

47,5 
18.6 

TELOS  DAM 

MAX 
MIN 

24   23 

-2-8 

36 

0 

30 
9 

46 
25 

48 
21 

57 
26 

60 
30 

54 

37 

49 
32 

46 
24 

55 

29 

52 

28 

44 
16 

45 
21 

56 
26 

44 
31 

39 
26 

39 
32 

45 
28 

61 
25 

59 
25 

60 
24 

62 

28 

♦  7.3 
22.3 

VAN  BUREN  2 

MAX 
MIN 

36   36 

.  6  -10 

36 

.  4 

45 
-  5 

43 
33 

41 
30 

43 

28 

48 
25 

52 
25 

57 
30 

60 
33 

49 

40 

51 
36 

50 
29 

54 
28 

52 

28 

53 
30 

49 
20 

58 
19 

55 

30 

38 
32 

45 
29 

56 
26 

59 
31 

56 
30 

44 
26 

64 
26 

49.3 
23.7 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33   39 

15   15 

34 
30 

32 

18 

45 

le 

47 
20 

48 
32 

50 
37 

43 
36 

55 
35 

55 

34 

63 
29 

60 
33 

49 

40 

50 

44 

56 
38 

61 
32 

71 
38 

54 

38 

46 
32 

58 
29 

52 
33 

41 
33 

44 
37 

50 
36 

62 
39 

75 
37 

63 

37 

62 
32 

71 
26 

52.3 
31.6 

BANGOR  DOM  FIELD 

MAX 
MIN 

33   40 

16   14 

35 

31 

34 
23 

42 
18 

45 
20 

.  45 
34 

51 
39 

45 
38 

54 
31 

54 
31 

60 
28 

57 
32 

50 
43 

51 
44 

54 
38 

62 
29 

61 

40 

52 
33 

47 
28 

59 
26 

59 
34 

41 
34 

45 
37 

52 
38 

60 
41 

75 
39 

60 
36 

63 
36 

74 

30 

52.0 
32.0 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

38   41 

5    8 

37 
29 

35 

24 

46 
5 

47 
19 

48 

31 

46 
34 

43 
34 

56 
31 

56 
34 

63 
27 

63 
28 

52 

39 

50 
45 

54 
35 

55 
35 

75 
33 

58 

39 

50 
32 

60 
26 

53 
35 

42 
33 

47 
36 

48 
37 

63 
37 

77 
32 

76 
4(5 

62 
31 

69 
26 

53.7 
30.1 

CORINNA 

MAX 

MIN 

32   40 

10    1 

35 
28 

35 

23 

43 
14 

47 
10 

45 
32 

50 
35 

45 
35 

55 
35 

56 
29 

62 
23 

61 

25 

51 
40 

52 
44 

55 
37 

62 
29 

62 
37 

55 
36 

48 
23 

60 
23 

58 

3C 

39 
32 

42 
35 

52 
32 

63 
36 

76 
36 

67 
29 

63 
26 

72 
26 

52.8 
28.4 

EAST  SANGERVILIE  5  SE 

MAX 
MIN 

27   35 
9.2 

34 
26 

30 
21 

41 
15 

46 
17 

46 
27 

44 
35 

44 
33 

52 
34 

52 
29 

60 
22 

60 
25 

50 
37 

50 
44 

51 
37 

60 
29 

62 
37 

52 
36 

48 
22 

56 
29 

58 
36 

37 
31 

40 

33 

50 
33 

62 
40 

70 
37 

65 

28 

61 
25 

72 
25 

50,5 
28.3 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

31   33 

0    1 

42 
2 

37 
24 

35 

18 

44 
11 

46 
20 

48 
32 

51 
34 

43 

34 

55 
26 

54 
22 

61 
25 

60 
32 

58 
40 

49 
36 

55 

28 

63 
32 

69 
37 

55 
26 

48 
23 

59 
32 

52 
32 

40 
33 

45 

36 

57 
37 

64 
31 

74 
32 

64 
27 

62 
25 

51.8 
26.3 

Gardiner 

MAX 
MIN 

35   40 

5    9 

34 
27 

34 
24 

46 
19 

46 
12 

47 
31 

49 
36 

45 
31 

55 
31 

56 
26 

61 
25 

59 
28 

58 
38 

51 
43 

56 
37 

60 
21 

71 
36 

60 
32 

50 
30 

57 
25 

51 
33 

42 
31 

45 
34 

50 
33 

60 
33 

77 
29 

70 

33 

62 
25 

71 
28 

53.3 

28.2 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

29   34 

12   11 

40 
12 

32 
25 

33 

11 

41 
13 

48 
16 

43 
33 

50 
33 

41 

30 

55 
26 

53 
19 

62 
25 

60 
36 

54 
41 

49 
39 

50 
30 

58 
32 

60 
35 

50 
23 

47 
26 

59 
31 

60 
34 

39 

34 

43 
32 

52 

28 

60 
33 

68 
30 

52 
26 

62 
32 

49.5 
27.0 

HIRaM  2  S 

MAX 
MIN 

35   43 
4    8 

36 
31 

35 
19 

48 
13 

46 
16 

48 
32 

52 
36 

43 

31 

56 
29 

56 
28 

63 
24 

62 
26 

50 
42 

49 
40 

56 
37 

50 
24 

74 
33 

59 
41 

44 
35 

58 
27 

43 
35 

45 
35 

46 
39 

48 
39 

62 
37 

76 
32 

63 

35 

57 
30 

67 
29 

52.4 
29.6 

LEW1ST0N 

MAX 
MIN 

32   41 

13   14 

34 

30 

32 
22 

43 
21 

45 
21 

47 
34 

48 
36 

43 

35 

56 

36 

55 
32 

61 
29 

57 
29 

48 
42 

50 
44 

52 

38 

55 

34 

70 
38 

54 

40 

46 
35 

56 
30 

47 
34 

41 
34 

45 
39 

49 

38 

61 

40 

73 
35 

61 
38 

61 
33 

66 
30 

51.0 
32,5 

MADISON 

MAX 
MIN 

34   40 

11    7 

34 
29 

33 
25 

42 
20 

46 
16 

47 
33 

46 
35 

44 
36 

56 
34 

54 
29 

61 
24 

54 
27 

50 
40 

48 
40 

53 
36 

63 
32 

69 
36 

57 
39 

48 
29 

58 
27 

57 

33 

41 
34 

42 
37 

50 
37 

64 
38 

73 
33 

71 
32 

62 
29 

71 
27 

52.3 

30,2 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35   42 
13   11 

37 
34 

37 
23 

45 
23 

48 
17 

44 
36 

51 
37 

42 
37 

54 
28 

55 
28 

60 
23 

57 

27 

51 
42 

50 
40 

53 

35 

60 
31 

60 
36 

51 

29 

47 
24 

56 
23 

57 

29 

40 
33 

42 
34 

51 
36 

61 
35 

75 
35 

61 

32 

66 
26 

75 
26 

52.2 

29.6 

ORONO 

MAX 
MIN 

33 
14 

38 
12 

36 
28 

31 
23 

38 
18 

46 
18 

42 
31 

50 
34 

48 
34 

50 
29 

54 
28 

61 
25 

58 

2.9 

51 
41 

48 
42 

48 

33 

55 
28 

57 
35 

56 

30 

48 
24 

57 
25 

58 

30 

50 
31 

40 
32 

5  0 

34 

62 
35 

70 
38 

63 

32 

6C 
28 

66 

21 

50.6 
28.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


RUMFORD    1    s 

RLMFORD  POwER  PLANT 

WATERVlLLE  PUMP  STA 

WEST  BUxTON  2  NNw 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND. 

COASTAL  OJ 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 
WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMIN6TON  HILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIOHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

ST0CKBRID6E 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

birch  hill  dam 

blue  hill  wb 

buffumville  dam 

chestnut  hill 

Clinton 

east  brimfield  dam 

fitchburg  2  s 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1964 


Day  Ot  Month 


29 

-  1 


37   45   35 


37 
12 

39 
25 

38 
31 

35 

26 

42 

22 

3S 
9 

40 
13 

37 

33 

37 
21 

49 

16 

37 
14 

41 
14 

36 
31 

38 
27 

46 
19 

36 
6 

45 
9 

39 
7 

36 
23 

48 
16 

34   40   43 


36   43   42 
27   18   16 


55   53   63 


59   64 
29   25 


14   33   34 


29   36 
12   14 


26   34 
11   15 


29   36 
11   16 


30 
14 

38 
12 

35 

10 

48 
13 

36 
10 

49 
12 

34   40 
13   16 


30   37 
6   11 


50   45   45 
23   20   20 


32   44 
16   25 


60   36   44 
22   20   26 


41   47   65 


37   45 
6   11 


40   47 
17   25 


34   40 
13   14 


38   46 
20   22 


32   38 
18   21 


32   40 
10   14 


34   42 
15   18 


44   44 
18   20 


45   43 
19   18 


33   46   46 

21   18   19 


5? 
38 


43   58   57 


54   54   57 
35   32   30 


59   48 
35   33 


JO 
40 


56   52   52 


34   29   27 


34   35 
49   45 


57   36   47 


39 
20 


60   40   47 
27   20   24 


59   56   40 
34   40   30 


50   56 
26   36 


50   57 
32   40 


49   59 
34   35 


53   53 
33   40 


56 
26 


35   36   42 

50   48   50 
26   36   45 


49   57   52 


54   60   65 


56   53   63 


51   60 
34   43 


48   58 
35   42 


54   51 
34   38 


60   59 
27   25 


48 

42 


55 
41 


65 
41 


52 

2<J 


62   54   55 
38   31   29 


57   60   74 
39   37   39 


63 
32 


32   44   44 


59   59 
51   48 


58   50   70 
34   31   31 


25 


2F, 


48   64   74 


38   39 

50   63 
38   40 


46   43 
31   34 


51   53   62 
31   29   30 


57   72 
35   41 


76   51 
43   34 


53   53   70 

30   34   42   41 


54   67 
29   37 


56 

57 

27 

24 

58 

65 

34 

28 

55 

63 

34 

22 

56 

64 

3b 

36 

59 

59 

30 

27 

60 

62 

38 

34 

58 

61 

33 

32 

59 

59 

28 

25 

61 

62 

21 

28 

64   65 
28   32 


63   62 
26   44 


61   60 
28   50 


64   60 
26   50 


60   60 
36   48 


64   62 
28   45 


62   62 
34   Jl 


63   60 
33   44 


64   63 
26   35 


33   27   39 


55   32 

30   30 


54   67   77 


69   64   61 


56   67 
28   37 


51   57   67 


81   61 
45   36 


78   58 
41   33 


56   47 
42   34 


66   57 
42   34 


56   44 
42   33 


80   59 
43   41 


59   54 
46   39 


81   60 
43   39 


79   60 
43   40 


81   63 

42   37 


35   37   34 


59   57   75 
37   38   35 


43   49   56 
34   36   40 


41   41 
30   30 


43   47 
33   34 


59 
41 


54   55   72 
31   33   36 


30   30   37 


50   58   76 


35   37   37 


37   34   34 


47   57   67 
38   34   35 


65  64 

34  29 

64  63 

34  30 

74  63 

36  29 

60  54 

34  30 


55 
29 


56 

32 


54   53   68 

35   30   30 


75   56   55 
33   26   27 


57   47   63 
40   35   36 


47 
34 

63 

36 

50 

36 

67 
32 

58 
32 

67 
33 

50   64 
36   42 


47   53   67 
39   33   35 


72   70   55 

40   40   40 


69   62 
44   34 


64   56 
38   38 


*5   59 
34   29 


59   47 
36   35 


58   57 
41   30 


58   46 
41   36 


48   62 
35   34 


58   50 
42   42 


42   62 
36   36 


47   62 
34   31 


43   64 
36   38 


55   55   66 
41   39   34 


45   60 
37   40 


50   54   65 


50   62 
39   46 


48   50   63 
38   40   44 


55   68 
38   38 


48   52   68 
37   36   42 


69   55   64 

49   40   40 


68   59   66 
47   38   38 


71   57   65 
40   37   36 


71   64   51 
41   37   37 


74   52 
46   42 


59   49 
37   36 


70   64   51 


62   51 
36   35 


52.3 
29.2 


52.1 
30.2 


55.6 

30,6 


52.1 
29.2 


52.2 
27.7 


52.3 
32.2 


53.6 
31,1 


48.9 
30.7 


51,7 

30.1 


49,4 
28.1 


51.2 
30.5 


52.0 
32.5 


55.3 
29.3 


33,3 

31,9 


50.7 
31,3 


52.4 
31.1 


54.3 
30.6 


54.4 
31,2 


56,5 
33.2 


56.1 
31.8 


57,2 
31.5 


52.9 

30,4 


55.8 
32.9 


56.4 
31,6 


53,5 

35.2 


55.3 

32.7 


56.4 
38.0 


54,0 
35,1 


55,3 

31.5 


56.1 
33,2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

u 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

36 
18 

42 
19 

51 
30 

66 
30 

42 
23 

53 
23 

55 
36 

53 

37 

59 
37 

45 
33 

62 
36 

62 
31 

68 
31 

63 
47 

60 
50 

52 
36 

59 
36 

70 
41 

82 
44 

63 
40 

43 
36 

56 
36 

45 
36 

67 

40 

50 
39 

51 

38 

67 
40 

75 

48 

60 

40 

49 

36 

57.0 
35.6 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

45 
17 

50 
19 

53 
35 

44 
29 

53 
23 

52 
24 

47 
36 

55 
40 

51 
37 

64 

33 

63 
35 

66 
30 

65 
32 

60 
49 

56 

50 

60 
40 

61 
36 

84 
40 

70 
46 

49 
37 

57 
37 

47 
37 

54 
39 

47 

40 

49 
39 

65 
38 

76 
42 

72 

4  6 

49 

39 

60 
38 

57.5 
36.2 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

41 

17 

48 
21 

59 
34 

41 
28 

51 
24 

51 
25 

49 
35 

58 
41 

49 
36 

58 
34 

59 
36 

64 
33 

63 
35 

61 

50 

54 

50 

5B 
39 

61 
38 

82 

44 

63 
44 

47 
39 

53 
37 

42 
36 

55 

40 

50 
40 

49 

38 

59 
42 

75 
41 

64 

45 

58 
39 

59 
36 

56.0 
36,6 

LOWELL 

MAX 
MIN 

42 
17 

48 
21 

61 
32 

40 
26 

50 
23 

53 

28 

48 
36 

58 
41 

46 
36 

62 

34 

61 
35 

66 
31 

62 

36 

60 
50 

55 
47 

58 
37 

64 
39 

82 
44 

63 
45 

47 
36 

54 
37 

43 
35 

59 
40 

48 
38 

50 
36 

65 

41 

75 
40 

60 

40 

46 
38 

61 
36 

56.3 

36,0 

READING 

MAX 
MIN 

42 
13 

49 
16 

64 
31 

41 
27 

50 
21 

50 
20 

47 
36 

60 
40 

47 
35 

62 
29 

56 
31 

65 
27 

61 
29 

62 
51 

54 
46 

50 
31 

60 
31 

84 
40 

57 
43 

44 
36 

51 
36 

42 
36 

58 
37 

47 
37 

48 
38 

61 
38 

74 
40 

58 

38 

46 
36 

58 
32 

55,2 
33.4 

ShELBURNE  FALLS 

MAX 

MIN 

31 

12 

39 
20 

48 
22 

53 

27 

37 
22 

48 
23 

48 
32 

46 
32 

59 
35 

46 
29 

57 
27 

58 
27 

66 
28 

67 
39 

57 
46 

57 
35 

57 
29 

69 
35 

74 

46 

59 

34 

38 
33 

45 
34 

45 
34 

56 
32 

45 
36 

53 

35 

68 
35 

73 
37 

65 

40 

50 
40 

53.9 

32.0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

39 
19 

46 
27 

62 
26 

38 
27 

48 
25 

46 
22 

55 
s8 

56 
36 

42 
35 

61 

39 

58 
34 

62 
34 

62 

37 

56 

51 

54 
41 

56 
35 

66 
36 

81 
48 

59 

48 

50 
35 

49 
36 

43 

36 

62 

44 

53 

40 

54 

41 

65 
43 

70 
42 

64 
41 

55 

41 

67 
39 

56.0 
36.5 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

33 

a 

40 
13 

47 
23 

51 
27 

39 

17 

50 
19 

49 
33 

51 
37 

51 

31 

40 

27 

59 
28 

60 
25 

61 
28 

65 

41 

56 

47 

51 
31 

56 
26 

70 
33 

80 
42 

62 
33 

37 
33 

53 
33 

45 
35 

61 
31 

45 
38 

52 
38 

66 
34 

76 

36 

65 
38 

53 

33 

54,3 

30.7 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

41 

15 

47 
18 

55 

32 

37 
29 

47 
29 

49 
2T 

52 

34 

54 

40 

43 
34 

59 
25 

60 
28 

66 
26 

67 
29 

58 
50 

57 

40 

59 
33 

68 
32 

79 
39 

62 
44 

48 
33 

49 
35 

44 

34 

59 
37 

48 
32 

54 

40 

67 
37 

76 
35 

68 
47 

55 

39 

65 
36 

56.4 
33,7 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

41 
11 

48 
15 

65 
36 

46 
29 

49 
20 

52 

19 

53 
35 

58 
41 

49 
36 

60 
25 

59 
29 

66 

27 

60 

28 

59 
47 

53 

46 

57 
35 

65 
28 

84 
36 

70 

44 

44 
35 

52 
34 

43 
34 

62 

41 

51 
35 

48 
40 

62 

36 

72 
38 

64 
42 

46 
38 

54 
37 

56.4 
33.2 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

43 
11 

50 
13 

66 
35 

46 
29 

52 

20 

52 
18 

58 
36 

60 
42 

54 
36 

61 
27 

61 
29 

66 
29 

61 
27 

57 
49 

54 

40 

58 

35 

66 
28 

84 
39 

71 

36 

52 

35 

54 
35 

58 
37 

66 
40 

52 

37 

50 
39 

63 

38 

73 
40 

69 
44 

52 
38 

58 
37 

58.9 
33,4 

WESTON 

MAX 
MIN 

43 
11 

50 
14 

66 
34 

47 
26 

51 
18 

55 

17 

49 
33 

59 
38 

56 
34 

62 
27 

61 
28 

68 
24 

64 
27 

60 
46 

55 

45 

58 
32 

66 
30 

85 
36 

73 
42 

57 
35 

54 
33 

50 

32 

61 
39 

53 

33 

49 
36 

66 
37 

74 
37 

73 
44 

51 
34 

56 
35 

59.1 
31.9 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
15 

44 
20 

60 
29 

35 
24 

46 
19 

48 
32 

59 
38 

55 

41 

41 
33 

57 
28 

55 

31 

62 
35 

60 
35 

58 

46 

53 

39 

54 
31 

65 
37 

80 
44 

58 

42 

44 
32 

50 
32 

43 
33 

58 
41 

46 
34 

49 
35 

63 
38 

69 
39 

59 
36 

46 
35 

59 
34 

53.8 

33,6 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 

24 

48 
27 

62 
35 

42 
30 

50 
26 

50 
32 

44 
39 

58 
43 

47 
38 

60 
37 

52 

40 

61 
38 

60 
38 

60 
49 

54 

47 

58 
39 

56 
42 

82 

44 

60 
45 

47 
38 

46 
38 

45 
37 

51 
42 

46 
40 

46 

40 

60 
44 

73 

44 

54 
43 

46 
39 

47 
39 

53,6 
38,6 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

42 

15 

47 
17 

65 
37 

52 
29 

50 
24 

55 
22 

57 
36 

58 
44 

56 
35 

61 
32 

57 
38 

64 
28 

60 

29 

64 
47 

56 
49 

58 
37 

64 
31 

84 
38 

75 

44 

53 
39 

51 
35 

52 
36 

60 
40 

52 
42 

46 
39 

60 
41 

71 
40 

62 
43 

53 

38 

53 

33 

56.0 
35.3 

CAMP  WELLFLEET 

MAX 
MIN 

36 
22 

41 
25 

45 
34 

53 
32 

41 
25 

43 
29 

51 

37 

52 

43 

58 

40 

47 
36 

53 

40 

53 
36 

61 

34 

60 
46 

50 

40 

52 

39 

56 
41 

80 
41 

46 
37 

42 
35 

49 
32 

45 
37 

54 
38 

48 
38 

49 
31 

56 
42 

61 
45 

52 

39 

44 
37 

31.0 
36.3 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

42 
16 

44 
17 

55 
35 

44 
28 

46 
22 

49 
25 

50 
37 

52 

42 

46 
36 

54 
32 

53 
36 

59 
35 

58 
29 

64 
49 

51 
45 

57 
36 

61 
30 

85 
36 

55 

42 

46 
35 

50 
34 

45 

36 

59 

38 

47 
38 

50 
36 

58 
37 

60 
41 

55 

41 

45 
39 

49 
36 

S3.C 
34.8 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

35 
17 

41 
23 

43 
31 

52 
.  32 

44 
27 

46 
26 

49 
34 

49 
43 

50 
40 

48 
34 

52 
35 

54 
34 

57 
33 

52 

45 

52 

46 

51 

40 

53 
39 

59 

37 

74 
45 

52 

41 

44 
36 

48 
30 

44 
39 

56 
40 

46 

40 

52 

31 

56 
41 

55 
43 

59 
41 

45 
39 

50.7 
36.1 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

42 

21 

45 

25 

56 

37 

42 
31 

48 
25 

51 
30 

55 

37 

57 
46 

47 
37 

57 

35 

59 
39 

60 
40 

58 
35 

57 
49 

52 

48 

59 
36 

63 
39 

84 
42 

63 

44 

45 
36 

52 
35 

44 
36 

66 
42 

50 
40 

47 
39 

57 
40 

64 

42 

60 
42 

51 
38 

57 
38 

54.9 
37.5 

H INGHAM 

MAX 
MIN 

42 

15 

49 
19 

67 
37 

43 
32 

48 
25 

56 
21 

48 
36 

59 

41 

54 
38 

61 

31 

55 

36 

66 
31 

62 
29 

63 

49 

54 
47 

56 
39 

64 
34 

85 
38 

68 
44 

46 
37 

51 
36 

43 
36 

56 

40 

46 
37 

48 
39 

63 

40 

74 

40 

54 
42 

45 
39 

49 
36 

56, C 
35,5 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

40 
12 

45 
17 

56 
34 

54 
32 

41 
26 

48 
20 

50 
38 

57 
44 

49 

43 

54 
34 

52 
32 

56 
27 

54 
27 

57 
45 

S3 

42 

53 

39 

56 
35 

85 
35 

73 
43 

53 
39 

49 
33 

45 
32 

57 
38 

50 
40 

48 
36 

55 

24 

60 
40 

58 

46 

57 
37 

59 

36 

54,2 
34,3 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

40 
16 

45 
17 

59 
35 

43 
28 

47 
26 

47 
21 

47 
35 

55 

38 

55 
36 

58 
31 

57 
32 

62 
27 

56 
30 

59 
45 

57 
47 

57 
37 

57 
36 

79 
38 

72 
42 

49 
34 

49 
33 

49 
35 

55 
38 

51 
37 

46 
37 

59 
36 

68 
41 

71 
44 

54 
34 

56 
36 

55.  « 

34.1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
22 

42 
28 

50 
38 

43 

30 

40 
29 

46 
28 

50 
43 

49 
42 

46 
38 

48 
37 

52 

36 

54 
34 

50 
39 

53 

45 

51 

45 

51 
37 

55 

40 

67 

40 

55 

40 

44 
34 

47 
33 

41 

32 

53 

40 

45 
39 

47 
34 

52 
29 

52 

41 

56 

40 

44 
4C 

47 
38 

49. C 
36,  < 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

45 
24 

44 
28 

55 
39 

45 
33 

47 
27 

49 
33 

53- 
45 

55 
46 

47 
40 

57 
37 

57 
41 

59 
41 

54 

48 

55 

49 

53 

49 

60 
39 

62 
43 

85 
43 

65 

46 

47 
38 

51 
41 

44 
39 

57 
43 

49 

41 

51 
42 

57 
41 

62 

47 

60 
42 

51 

4C 

57 
41 

54, < 

40,; 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

43 
19 

49 
21 

62 
37 

56 

30 

44 
24 

53 
25 

56 
37 

59 
41 

56 
39 

61 
33 

56 
38 

65 
34 

62 
34 

64 
51 

56 
45 

57 
38 

56 
36 

85 
38 

77 
41 

49 

40 

46 
36 

45 

35 

52 

40 

48 
41 

48 
40 

6C 
4C 

70 
40 

6E 
45 

41 
41 

44 
38 

56.  < 

36,  ( 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

41 
19 

50 
21 

50 
37 

50 
36 

46 
25 

48 
23 

50 
37 

51 
41 

48 
39 

55 
35 

52 
37 

58 

37 

53 
34 

54 
46 

53 
45 

52 

39 

55 

39 

82 
41 

68 
41 

47 
38 

50 
35 

46 

37 

54 
38 

48 
39 

52 
38 

5t 
28 

56 
42 

56 
4C 

4- 
3- 

47 
37 

52.1 
36, ( 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

37 
16 

45 
15 

46 
30 

59 
32 

44 
24 

48 
21 

49 
35 

57 
45 

56 

38 

47 

30 

57 
34 

55 

32 

62 
27 

58 
45 

58 
49 

52 
37 

58 
31 

63 
35 

85 
41 

52 

40 

44 
35 

49 
31 

45 
36 

59 
40 

46 
39 

4E 

3: 

59 
35 

67 

4C 

5! 

3( 

47 
36 

53.  < 

34. 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

41 

21 

42 
21 

59 
36 

41 
30 

43 
23 

45 
28 

42 

35 

50 
37 

50 
37 

56 
34 

53 

37 

56 
33 

52 
35 

50 
42 

53 
43 

55 
39 

53 

40 

83 
44 

55 

40 

44 
38 

49 
35 

42 

37 

49 
37 

45 

38 

48 
37 

5; 

3! 

71 
41 

5E 

4: 

45   48 
39   36 

51. 
35. 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

40 

20 

46 
24 

63 

37 

40 
31 

45 
24 

47 
28 

41 

37 

53 
39 

50 
37 

60 
35 

55 

37 

55 
34 

50 
38 

53 

44 

54 
46 

56 

40 

54 
39 

62 
42 

68 

44 

45 
39 

48 
36 

42 
39 

5C 

4C 

45 
40 

45 
38 

5( 
4: 

72 
43 

6C 
43 

44   49 
39   36 

52. 

37, 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

45 
24 

48 
27 

54 
38 

48 
31 

46 
26 

54 
34 

57 
45 

58 

48 

50 
39 

57 
36 

52 
38 

54 
38 

62 

37 

62 
52 

57 
46 

56 

40 

62 

40 

87 
41 

52 

45 

46 
39 

50 
36 

46 
37 

55 

43 

47 

42 

50 
36 

6i 
3< 

63 
46 

56 

4< 

46   49 
42   42 

54, 

39. 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

43 

19 

46 
15 

64 
35 

44 
27 

51 
22 

52 

20 

57 
44 

57 
45 

47 
35 

60 

29 

60 
35 

64 
32 

60 
28 

64 
51 

52 
45 

58 

35 

64 
29 

84 
37 

56 
44 

45 
36 

52 

33 

45 
it 

64 
42 

50 
40 

47 
35 

59   67 
38   40 

5( 
4C 

46   55 
35   34 

55, 

34, 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CCLEBROOK 

FABYAN 

first  conn  lake 

GRAFTON 
LANCA5TER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
SOUTHERN  02 

BlACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  MB  AIRPORT 

CONWAY  1  H 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  5UNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


NEW  ENGLAND 
APRIi 


Day  01  Month 


29   29   43 


25   39   37 

6-6   25 


28   37 
-12  -  3 


•  16  -13  -  5 


0   15   27 

9  -  * 


24   35   32 
1    1   24 


39   32 

19      e 


48  54  40 

33  34  30 

45  53  55 

25  34  33 

45  50  50 


57   54   39 
35   36   32 


50   55   42 
33   32   29 


44   54   53 


44   47 

4   10 


30   35 

5   11 


38   45 
6   13 


35 

40 

0 

5 

40 

46 

9 

12 

39   47 

8    14 


35   44 
5   10 


35   40 

7   11 


41   47 
10   13 


33   41 
10   13 


33   40 

3    9 


35   42 

12   15 


4   15 
■11  -  7 


27 

33 

10 

11 

40 

47 

9 

13 

37 

44 

9 

13 

36 

43 

5 

9 

34   44 
18   17 


34   44 
18   16 


48   51 
19   18 


45   47 
17   15 


49   46 
20   17 


44   42 
14   14 


49   48 
20   20 


45   50 
15   17 


44   47 
10   18 


50   51 
16   19 


45   48 
17   20 


40   49 
20   21 


58   43 
34   31 


39   55   56 
33   35   24 


51 
29 


49   45 
32   35 


45   48 
28   35 


49   51 
34   39 


27   28   23 


31   41 

15   17   31 


48   49   56 


62   62   55 
29   41   40 


62   55 
46   41 


66   57   53 


49   45   65 


32   28   36   20   20 


53   45   58 


52   52   54 
33   28   34 


31 
55 

24 
55 

32 

24 

57 

57 

31 

23 

58 

66 

30 

23 

36 

62 

28 

22 

58 

63 

33 

23 

55 

64 

27 

20 

58 

63 

34 

28 

39 
32 


56   47   47 


65   67 

27   37   42 


66   56 
39   42 


67   58 

30   50 


51   50 
39   40 


50 
21 


50   47   57 


51   47   49 
30   22   31 


5a 
25 


64   51   45 
34   29   34 


64   49   40 


51   44   42 
31   22   29 


52 

32 

44 

37 

35 

37 

S4 

49 

42 

36 

34 

35 

58 

43 

48 

34 

35 

35 

46   47   43 


39   62   48 


61   56 
25   43 


65   56 
36   42 


50 
37 


39 
13 

40 
14 

30 
8 

36 
13 

33 
2 

40 

4 

43 
8 

*7 

13 

48   53 
21   18 


46 
17 

47 
20 

45 

45 

14 

8 

31 

44 

48 

49 

21 

16 

36 

45 

15 

19 

49 

48 

9 

13 

50 

51 

20 

18 

43 

48 

15 

21 

42 

44 

17 

15 

53   44 

40   32 


57   66 
29   22 


57   65 
27   24 


60   67 
26   24 


56   66 
34   25 


56   65 
25   22 


62   60 
34   27 


51 

*6 

31 

31 

47 

59 

48 

47 

37 

34 

48 

50 

36 

30 

55 

48 

33 

34 

52 

53 

*0 

32 

52 

46 

39 

37 

55 

43 

35 

34 

37   53 

30   26 


59   59 
27   29 


57   57 
28   33 


56   55 
27   27 


68   59   58 
26   47   47 


68   56 
31   48 


68   58   58 
28   51   46 


57   55 
47   42 


66   65   59 
30   31   49 


60   63   57 


54   58 
32   33 


56   80 
35   34 


54   51 
37   23 


58   58   80 
38   27   32 


56   56 
43   29 


55   57 
36   34 


55   60 
36   26 


54   48 
36   33 


74   56 
41   37 


74   55 
38   34 


34   34   36 


35   34   26 


60   44   56 
44   37   34 


57   46 
36   30 


59 

55 

32 

30 

40 

57 

25 

28 

55 

56 

27 

30 

61 

60 

26 

30 

53 

53 

31 

33 

55 

54 

34 

34 

57   55 
43   46 


66   68   54 


65   67   57 


64   60   56 


60   69 
26   35 


37   36   35 


33   32   34 


63 

30 


54   54   55 


37   32   34 


55   54   65 


60   45 
39   33 


63   46 
44   37 


63   55 
31   36 


65   41 
41   36 


58   43 
41   36 


56   41 
39   35 


81   62 
39   39 


72   54 
36   35 


61   45 
42   35 


65   52 
36   36 

62   53 


39   57 
35   38 


59   47 
37   39 


47   46   45 


50   44 
36   39 


37 
52   45 


54   52 

36   36 


44   61   54 


45   63   72 
37   30   37 


45   51   66 


42   44   61 
36   31   37 


63 

29 


43   62   72 
35   32   27 


42   44   59 
34   26   29 


71   63   69 
36   32   29 


75   66   60 


35 

37 

28 

71 

67 

61 

38 

29 

?e. 

61 

65 

71 

28 

29 

26 

63 

58 

67 

33 

35 

2  2 

68   62   59 


71   58   67 
34   34   24 


47 
37 

52 

30 

60 
32 

75 
40 

62 

32 

55 
32 

46 
38 

50 
30 

66 
30 

77 
38 

67 

35 

62 
26 

50 
39 

67 
33 

78 
35 

62 
36 

54 
34 

66 
36 

47 
38 

63 
34 

76 

29 

67 
40 

62 
28 

70 

23 

'.8 
39 

60 
30 

77 
32 

73 

45 

49 
32 

61 
37 

32 


48   45 
34   37 


56   47 

38   40 


52   44 
43   36 


78   57 
41   33 


64   54 
40   32 


69   52 
42   36 


60   50 
39   35 


51   38 
33   32 


41   62 
34   39 


43   50   46 
33   35   35 


49   58   53 
32   36   29 


61   39   50 


40   45   44 


58   48   48 


49   58   49 


49   49   47 


46   63 
38   33 


51   67 
38   32 


47   60 
40   36 


61   68 
29   31 


61   70 
33   30 


62   69 
39   33 


60   71 
35   31 


59   68 
35   28 


60   53 

34   37 


44 

37 

48 
29 

64 
37 

73 
45 

61 
33 

53 

29 

51 

38 

66 
34 

75 
35 

60 
39 

51 
35 

62 
3* 

48 
36 

64 
33 

76 

41 

74 
45 

51 
33 

63 
33 

49 
36 

64 
35 

73 

36 

72 
36 

55 

35 

63 
33 

36   34   35 


45   52   65 
40   37   33 


48   65   77 
38   31   29 


49   65   75 
37   32   32 


48   64   75 
38   33   37 


49   65   76 


76   67   61 


51.3 
28.5 


51.2 
28.5 


48.4 
28,2 


51.2 
26.0 


49,6 
25.3 


45.9 
21.5 


53.7 
26.9 


29.3 
15.5 


46.5 
27.2 


51.5 
30,4 


51.9 
28,6 


54.6 
32.4 


53,0 
28.6 


54.1 
31.6 


52.3 

29.0 


54.0 
32.3 


56.4 

30.6 


54.0 
30.8 


57.1 
32.0 


53.0 
31,9 


53,0 
29.5 


54,4 
31.5 


49,1 
29,3 


55.1 
32.1 


53.9 
31.9 


54,9 
29.5 


43 
32 

54 
34 

50.9 
31.9 

64 
38 

55 
32 

52.6 

30,4 

62 

28 

70 
25 

55.0 
28.5 

54 
35 

60 
37 

57.3 
32.3 

56 
34 

65 
32 

52,9 
32.1 

62 
29 

70 
27 

53.0 
29.5 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1964 

Day  Of  Month 

0 

SUUon 

1 

2 

3 

« 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

39 
25 

42 
25 

50 
35 

41 
30 

39 
28 

44 
30 

47 

44 

50 
43 

43 
38 

46 
37 

52 

36 

51 
35 

50 

37 

50 
46 

49 
44 

58 
37 

56 
41 

70 
42 

61 

43 

44 
36 

45 
37 

42 
38 

55 
41 

47 
39 

48 
35 

52 
35 

52 
42 

56 
43 

45 
41 

48 
40 

49.1 

37,4 

6REENVILLE 

MAX 
MIN 

41 

IT 

46 
18 

63 
35 

40 
28 

50 
22 

50 
23 

55 
35 

57 
45 

49 
34 

59 

30 

60 
35 

64 
31 

57 
31 

59 
45 

53 

44 

57 
33 

65 
38 

83 

38 

61 
42 

44 
34 

52 

32 

42 
35 

65 

40 

51 
39 

52 
37 

61 
37 

68 

40 

61 

47 

51 
37 

60 
35 

55,9 
34,6 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

41 
12 

43 
15 

58 
32 

51 

30 

47 
25 

47 

20 

53 

37 

54 
44 

52 

38 

55 
28 

56 
34 

57 
27 

53 

30 

55 

47 

52 

47 

58 
35 

56 

30 

82 
35 

77 

45 

47 
39 

49 
36 

46 
36 

66 
41 

61 
39 

52 

40 

56 
34 

61 
39 

61 
42 

58 
39 

56 
38 

55,5 

34,5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

42 
2". 

42 
26 

54 
37 

51 
32 

52 

29 

45 
27 

48 
38 

52 

44 

47 

40 

51 
35 

55 
39 

54 
35 

52 
35 

54 
43 

52 

45 

57 
37 

57 
37 

72 

39 

69 
45 

47 
39 

50 
36 

44 
38 

55 
40 

52 
39 

51 
38 

54 
36 

54 
43 

61 
44 

54 
39 

59 
39 

52.9 
37.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 

20 

46 
20 

65 
35 

43 

30 

47 
24 

48 
24 

57 

44 

57 
47 

48 
38 

60 
34 

59 
37 

59 
34 

53 

33 

54 
47 

53 

48 

59 
37 

59 
35 

84 

38 

61 

44 

46 
37 

52 
36 

44 
38 

63 
42 

54 
41 

52 
41 

57 
41 

68 
39 

62 

41 

51 

40 

59 
39 

55.4 
36.8 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

32 
-  5 

39 
.  2 

39 

34 

37 
16 

34 
.  3 

47 

7 

55 
34 

53 
33 

46 
32 

51 
26 

52 
33 

63 
22 

66 

26 

63 
47 

53 

40 

52 
33 

53 

44 
24 

60 
29 

60 

36 

46 
37 

46 

36 

46 
38 

63 
30 

72 

28 

70 
30 

65 

30 

73 

26 

52.9 
26.6 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

34 

-  1 

34 
-  1 

38 

7 

39 

18 

30 
0 

43 

5 

46 
15 

50 
32 

51 
28 

38 
19 

54 
22 

54 

18 

64 
24 

66 
31 

37 
42 

57 
33 

54 

21 

60 
30 

69 
30 

53 
28 

39 
31 

55 

34 

40 
33 

57 
35 

46 
33 

49 
22 

65 
25 

76 
28 

67 

25 

60 
22 

51.5 
23,0 

EN0SBUR6  FALLS 

MAX 
MIN 

32 
12 

41 
13 

37 
27 

29 

15 

40 

0 

49 
12 

58 
37 

56 
39 

44 
31 

55 
25 

53 
25 

67 
25 

71 

35 

65 
51 

61 
43 

54 
33 

60 

26 

57 
43 

59 
28 

54 
33 

60 
35 

55 

40 

49 
41 

47 
38 

49 
35 

65 
26 

75 
30 

76 
36 

74 
35 

76 
32 

55.6 
30,1 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

27 

5 

31 

8 

38 
12 

35 

22 

29 
3 

41 
9 

45 
22 

50 
36 

56 
31 

41 
26 

55 
29 

52 

24 

64 
29 

66 
37 

56 

44 

54 
35 

53 
26 

45 
33 

61 

33 

52 
30 

42 
32 

64 
37 

41 

36 

54 
38 

47 
39 

50 
30 

65 
30 

74 
32 

69 
32 

65 
29 

50,7 
27.7 

MIDDLESEX 

MAX 

MIN 

28 

6 

34 
10 

40 
18 

36 

20 

28 

4 

42 
13 

45 
24 

50 
37 

53 

34 

39 
26 

56 
27 

54 
25 

66 
30 

68 

47 

58 
44 

63 
36 

62 
27 

59 
35 

68 

30 

52 

28 

41 
33 

58 
38 

43 
38 

53 
35 

45 
36 

49 
28 

67 

30 

75 
37 

70 

32 

64 
28 

52,2 

28,5 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 
4 

34 

7 

33 

24 

25 
8 

38 
6 

42 
10 

46 
32 

54 
36 

37 
31 

50 
28 

63 
24 

65 

35 

56 

49 

58 
39 

59 
37 

64 
32 

65 

41 

50 

31 

38 
31 

56 
33 

47 

36 

55 
37 

44 
36 

45 
32 

63 
26 

73 
32 

67 
39 

61 
32 

73 
28 

51.3 

28.8 

MORRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

32 
25 

37 
20 

38 
25 

36 
18 

41 

3 

45 
14 

57 
34 

55 
40 

45 
32 

55 
24 

53 
27 

68 
23 

69 
33 

66 
50 

63 
44 

60 

33 

58 
27 

59 

40 

57 
30 

48 
28 

59 
34 

59 
35 

54 
38 

47 
37 

49 
37 

66 
27 

75 
30 

74 
37 

72 
36 

74 
34 

55,7 
30,5 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

14 

-  2 

22 

6 

32 
14 

14 

0 

26 

30 
17 

45 
24 

45 
28 

29 
16 

35 

10 

36 
18 

51 
33 

51 
37 

48 
38 

47 
37 

41 
17 

41 
25 

51 
36 

42 

21 

32 

20 

39 

19 

39 
28 

42 

28 

30 
26 

32 
27 

48 
26 

59 
37 

58 
39 

53 
25 

56 
31 

39.6 
23.5 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

27 
.  2 

41 

4 

36 
23 

25 

12 

40 
1 

45 

10 

56 
32 

49 
33 

36 

30 

53 

26 

50 
28 

65 
25 

67 
38 

55 

47 

62 
38 

53 

30 

46 
24 

57 
38 

46 
28 

44 
26 

60 
28 

44 
37 

48 
37 

46 
35 

48 
32 

65 
27 

71 
33 

71 
32 

68 
32 

73 
28 

51,6 
27.1 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

26 
2 

38 

4 

36 
22 

24 
12 

42 
3 

40 
12 

49 
32 

48 
36 

36 
32 

50 
30 

47 
28 

58 
24 

64 
32 

54 

48 

54 
38 

48 
32 

40 
30 

58 
34 

47 
30 

40 
30 

56 
32 

40 

38 

48 
38 

46 
40 

50 

38 

65 
32 

70 
34 

63 
34 

64 
26 

72 
29 

49.1 

26.4 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

31 
2 

40 
5 

36 
29 

35 

19 

42 

0 

45 
13 

52 
33 

55 
38 

45 
33 

56 
27 

54 
30 

66 
24 

69 
29 

64 
49 

56 
46 

55 
36 

52 
25 

61 
32 

57 

32 

48 
29 

61 
32 

59 

39 

49 
38 

48 
39 

49 
38 

66 

30 

74 

30 

75 
36 

72 
31 

74 
31 

54.9 
29.2 

WATER8URY  1  NNE 

MAX 

MIN 

28 

T 

37 

10 

38 
27 

35 

15 

30 
9 

40 
15 

45 

13 

52 
37 

48 
31 

49 
29 

54 
28 

62 
26 

64 
36 

67 
48 

58 

44 

59 
28 

53 
28 

64 
41 

60 
29 

51 
28 

42 
30 

55 
35 

45 
34 

48 
36 

47 
37 

56 
27 

65 
32 

72 
40 

7C 
34 

62 
32 

51.9 
28.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

26 
-  8 

30 
•  11 

40 
-  2 

39 
18 

28 

-  6 

41 
5 

47 
5 

55 
32 

50 
30 

37 
« 

53 

22 

51 
19 

63 
25 

66 
25 

52 
39 

56 
33 

51 
21 

43 
21 

59 
30 

47 
25 

44 
26 

60 
30 

41 
36 

46 
34 

44 

34 

50 
26 

65 
26 

72 
26 

7C 
21 

68 
25 

49.8 
21.2 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

38 
13 

48 
15 

47 
31 

37 

23 

45 
14 

51 
21 

60 
35 

51 
35 

42 
32 

57 
25 

56 
25 

66 
25 

73 

53 

60 
S3 

60 
48 

57 
33 

75 
28 

74 
46 

60 

39 

50 
34 

54 
36 

47 

36 

56 
44 

47 
39 

57 
38 

67 

33 

73 
34 

70 
48 

6i 

4: 

72 

46 

57,1 
34.2 

BURLIN6T0N  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
15 

40 
15 

32 
27 

27 

7 

37 
3 

44 
18 

53 
36 

50 
38 

39 
35 

54 
27 

53 
24 

65 
27 

70 
43 

59 

50 

63 

40 

54 
30 

66 
28 

65 
43 

48 
32 

41 
31 

57 
37 

45 

39 

55 
43 

47 
40 

49 
32 

65 
21 

74 
35 

73 
43 

u 

31 

70 
36 

53.2 

31.3 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

38 
14 

41 
17 

40 
28 

34 
20 

42 

13 

47 
22 

52 
35 

53 
45 

48 
33 

56 
29 

56 
26 

66 
33 

70 
39 

61 
»1 

65 
47 

58 
35 

67 
27 

69 
54 

59 
33 

45 
34 

55 

37 

50 

38 

56 
41 

50 

41 

52 
3? 

66 
2? 

73 

47 

69 
41 

6S 
3! 

74 
39 

56.0 
34.1 

DORSET  I  S 

MAX 
MIN 

37 
10 

44 
11 

45 
31 

35 
20 

43 
10 

47 
18 

55 

35 

56 
32 

43 
31 

55 
23 

50 
22 

64 
23 

64 
26 

66 
48 

60 
44 

57 
32 

67 
25 

72 
42 

56 
35 

52 
33 

47 
33 

44 
36 

55 
41 

46 
40 

55 

33 

61 
2S 

74 
34 

66 
42 

57   69 

38   41 

55.0 
30,6 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

36 
13 

42 
15 

42 
30 

32 
22 

42 
13 

47 
20 

55 
35 

58 
35 

49 
32 

55 

39 

54 
27 

66 
28 

69 
32 

60 
52 

62 

48 

58 
46 

64 
29 

70 
44 

60 
34 

47 
37 

53 
36 

49 

37 

56 
41 

52 

41 

52 

34 

66 
36 

73 
29 

73 
36 

73   70 
40   41 

56,2 
33.5 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 

MIN 

35 
17 

39 

19 

38 
28 

29 
17 

40 
10 

47 
32 

54 
37 

51 

40 

45 
33 

50 

30 

50 
29 

63 
33 

66 
45 

59 
53 

62 
45 

54 
35 

58 

34 

60 
49 

54 
32 

45 
35 

55 

39 

50 

41 

51 
44 

47 

41 

51 
31 

62 
3! 

71 
43 

69 
45 

66   68 
43   41 

53,2 

35,4 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

33 
9 

37 
14 

40 
20 

38 
27 

38 
18 

51 

20 

49 
28 

48 
35 

50 
34 

44 
26 

60 
28 

59 
25 

65 

30 

67 
38 

58 
46 

55 

36 

55 
26 

65 
31 

76 

41 

6C 
37 

41 
35 

47 
3! 

44 
34 

61 
40 

46 
3^ 

54   69 
33   34 

60 
40 

68   56 
38   34 

53,8 
31.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

36 
0 

43 
6 

40 
32 

34 

23 

45 

8 

45 
13 

48 
32 

55 
34 

42 
31 

55 

27 

54 
23 

64 
21 

65 

25 

57 
42 

57 
39 

55 
34 

64 
22 

75 

31 

62 

36 

54 
33 

49 
33 

4! 

33 

51 
36 

51 

39 

5< 
3- 

69   77 
25   28 

75 
35 

63   69 
28   28 

55.1 

27.9 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

28 
7 

36 
12 

44 
18 

48 
22 

32 
18 

46 
20 

44 
27 

59 
36 

53 
33 

38 
29 

56 
26 

55 
25 

64 
27 

63 
37 

56 
42 

54 
33 

56 
27 

65 
36 

75 
4C 

5S 

33 

36 
32 

4; 
3; 

4f 
31 

53 
35 

43   51   66 
38   33   34 

71 

38 

64   53 

36   38 

51.9 
29.8 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

24 
•  S 

31 
0 

38 
8 

43 
17 

29 
8 

40 
12 

40 

21 

57 
32 

51 
26 

30 
23 

48 
23 

47 
20 

58 
26 

59 
35 

52 
37 

52 

29 

48 
25 

63 
33 

66 
33 

5C 
2? 

32 

29 

31 
3C 

4: 
3< 

48 
35 

40   47   60 
34   29   31 

69 
34 

62   52 
32   33 

47,2 
25.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

35 
11 

41 
16 

47 
24 

55 

28 

42 
16 

51 
16 

47 

31 

51 
36 

49 
33 

45 
27 

59 
28 

60 
25 

64 
25 

66 
40 

57 
47 

55 

33 

58 
27 

66 
34 

7S 

41 

61 
33 

38 
33 

4f 
3' 

4< 
36 

60 
32 

47   56   66 
38   34   34 

75 
41 

67   58 
36   34 

55.1 
31.0 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

28 

4 

34 
9 

40 
22 

38 
23 

8 

43 

47 
30 

46 
35 

48 
29 

40 
27 

55 
25 

22 

63 

67 
42 

57 
44 

55 

32 

54 
24 

73 

32 

40 
33 

5' 
3' 

4; 
3' 

57 
39 

47       67 
38   27 

75 
37 

65   59 
29   27 

51.8 
28.2 
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NEW  ENGLAND 

1 , 

APRIL  1964 

STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

J 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12   13 

14 

18 

16 

17 

16 

19 

20  [  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 

MIN 

37 
)5 

41 

35 

46 
38 

42 
36 

45 
35 

42 
36 

47 
42 

49 
43 

'46 
39 

50 
41 

52 

41 

5? 
41 

48 
39 

50 
47 

49 
45 

52 
43 

54 
43 

58 
46 

57 
51 

51 

47 

52 

44 

47 
46 

58 

46 

53 

47 

52 
46 

58 
46 

59 
46 

59 

51 

52 
49 

60 

48 

50.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

42 
39 

44 
40 

48 
43 

45 
41 

47 
41 

44 
43 

47 
44 

52 

47 

49 
45 

51 
47 

54 

49 

54 
47 

51 
39 

54 

51 

53 
53 

54 
49 

56 
50 

58 
51 

58 
55 

55 

53 

55 

49 

52 

50 

58 
5] 

55 
52 

54 
51 

58 
51 

60 
5? 

60 
55 

58 
56 

60 

53 

52.9 

8  INCHES 
KINGSTON,  R.  I. 

MAX 
MIN 

39 

39 

39 
39 

42 

39 

41 

40 

41 

40 

41 
38 

44 
41 

46 

44 

44 
44 

45 
44 

46 
45 

46 
45 

46 

40 

48 
46 

48 
48 

48 
47 

48 
47 

50 
48 

51 
50 

50 
47 

47 
47 

48 

47 

50 

48 

50 
50 

50 
48 

50 
48 

51 

50 

51 
51 

52 

49 

32 

50 

46.8 
45.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

37 

33 

37 

33 

41 
36 

40 

36 

41 
35 

39 
35 

43 
38 

45 
43 

43 
42 

44 
38 

47 
40 

46 

40 

43 
40 

47 
43 

47 
45 

49 

44 

48 
42 

52 
43 

50 
49 

50 
46 

47 

45 

45 
43 

51 
43 

50 
46 

48 
45 

49 
44 

53 
45 

50 

41 

49 
45 

51 
45 

46.1 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

36 

33 

36 

34 

39 
36 

39 
38 

39 
37 

39 
37 

42 
38 

44 
42 

43 

43 

43 
39 

45 
41 

45 

41 

42 
41 

46 
42 

46 
46 

47 
45 

46 
44 

49 
45 

49 
49 

49 
45 

45 
43 

45 
44 

47 

44 

47 
46 

47 
46 

47 
45 

48 
46 

48 

47 

48 
47 

48 
46 

44.5 

12  INCHES 

5  PM 

38 

37 

38 

38 

38 

38 

39 

40 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

44 

44 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

24  INCHES 

5  PM 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

43.9 

BURLINGTON  U  OF  VI.,  VT 

1  INCH 

MAX 
MIN 

31 
30 

31 
29 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

33 
31 

35 
32 

33 
31 

37 
31 

40 
31 

41 
31 

44 
32 

43 

39 

44 
38 

43 

33 

44 
32 

47 
41 

45 
36 

39 
36 

49 
37 

42 

40 

48 
41 

44 
41 

46 
40 

55 

36 

58 
41 

58 
45 

57 
44 

58 
43 

42.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
30 

31 

30 

31 
31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

33 
31 

36 
31 

38 
35 

39 
36 

39 
33 

40 
33 

44 

40 

43 
38 

39 
37 

45 
38 

42 

40 

45 
41 

43 
41 

44 
41 

49 
38 

52 
43 

53 

46 

52 

46 

53 
45 

39.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 
30 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

34 
32 

35 
32 

37 

34 

41 
37 

40 

38 

40 

38 

42 

38 

41 

40 

43 
40 

42 

41 

42 
41 

45 

40 

47 
43 

49 
45 

49 
46 

49 

46 

37.1 

12  INCHES 

KIN  | 

31 
31 

31 

30 

31 
31 

31 
31 

31 

30 

31 
31 

32 

31 

32 
32 

32 

31 

31 
31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 
31 

32 

32 

33 
31 

36 
33 

39 

36  | 

39 

38 

39 

38 

40 
38 

40 
40 

41 

40 

41 

41  | 

41 
41 

43 
40 

45 
43 

46 
44 

47 
45  | 

47 
45 

36.2 
35.3 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 

"  ro«l  ?^GR°V^cr™,!^V'!^'r!;  LESS  THAN  3  PERCENT  T0  ™E  NORTHEAST.   SOIL  TYPE,   WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  rm/FR. 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

KINGSTON,  R.  I. 

-  S 

LOPE 

OF 

GROU 

ND. 

LEV 

EL. 

SO 

L  T\ 

PF, 

BR1 

RGFr- 

AMPT 

ON  S 

ILT 

DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS.  »*«»»=..   "  «mv  £,  ,™.n 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT.  -  SLOPE  OF  GROUND,   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.   SOIL  TYPE,   MELROSE   FINE  SANDY  LOAM   GROUND  COVER 
T IOMETER.  BLUEGRASS'   1NSTRUMENTAT'™-   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED ^0  A  BROwS  ELEC?Z7k  POtIn- 


BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 
BLUE  HILL  WB,  MASS. 
BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 
BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 
CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 
CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 
HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 
MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 
NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 
PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 
WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 


W* 
24 


oaf 

0-*-  4 

u  *  > 

« a  2 

a,£  a 


speed 

.  P.  h. 


14.2 
12.2 
13.4 
9.4 

7.6 

9.4 

30.0 

13.7 

8.1 

8.9 
11.6 
10.3 


DIRECTIONS    ENTERED    IN   FIGURES    ARE    TENS   OF   DEGREES. 
♦    TO   8    COMPASS    POINTS    ONLY 


£     B 


a 


35 
92K 
40 
27 

29 
31++ 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


18 
19 
19 
18 
18 
19 
15 
16 
19 


52 

53 


«    o  S 


6.6 
6.8 
7.0 
5.9 
6.3 
6.9 
6.8 
6.3 
6.8 

6.1 
4.4 
675 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL  196* 


CONNECTICUT 
NORTHWEST  01 
NORFOLK  2  SW 

CENTRAL  02 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MOUNT  CARMEL 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

COASTAL  03 
BRIDSEPORT  WB  AP 

MAINE 
NORTHERN  01 
BRASSUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

L0N6  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOSENUS  DAM 

SQUA  PAN  DAM 

SOUTHERN  INTERIOR  02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANSOR  DOW  FIELD 

BR1DGTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

COASTAL  03 
BAR  HARBOR 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


T 
2      T 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21     22     23     24     25     26      27     28     29     30      31 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Continued 

V 

JMV 

JU1 

tu 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1964 

Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ia 

13 

14 

15 

li 

17 

18 

19   20 

21 

2S 

23 

24   25 

26   27 

2f 

23 

30 

31 

MASSACHUSETTS 
WESTERN  01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

D 

T 
T 

1 

T 

T 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

D   T 

T 

0. 

T 

6  0. 

4 
1   T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0. 

T 

8 

T 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

D 

1. 
T 

5 

T 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

T 

CENTRAL  02 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

3 

T 

T 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

> 

T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

) 

T 

T 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

I 

T 

T 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.4 

0.1 

T 

T 

T 

0.7 

T 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 
4 

4.0 
9 

T 
7 

'6 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

5.0 
6 

4 

2 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

8.0 
20 

3.5 

22 

21 

20 

19 

14 

12 

11 

8 

6 

2 

T 

0.5 
1 

CANNON  MOUNTAIN 
FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

67 
24 

67 

T 
23 

9.0 
74 

1.5 

24 

73 

5.5 

29 

73 

73 
25 

70 
23 

62 
18 

57 

T 
17 

57 

0.5 
17 

5? 

T 
17 

54 

48 
15 

41 
11 

38 
8 

37 

0.5 

7 

0.2 
37 

T 
6 

36 
5   . 

0.5 
15   35 

33 

T 

32 

30   3 

0   29   2 

5   22 

16 

12 

7 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

6 

5.0 
11 

9 

8 

9 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

2 

1 

MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 
31 

5.9 

4 

T  1 
30 

4.9 
10 

2.0 
41 

6.2 

9 

2.0 
42 

7 
41 

0.2 

6 

40 

T 
5 

36 

1.4 
2 

32 

1.5 

2 

30 

1.5 
2 

T 
30 

T 
3 

T 
28 

2 

25 

2 
22 

1 
17 

1.0 

T 

14 

0.7 
1 

11 

T 
T 

9 

T 

T    1 

7 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T   0. 
T    T 

5   T 

1 

1   T 

T 

T 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

. 

1.0 

3.0 
8 

m 

_ 

4 

2 

T 

T 

SOUTHERN  02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

9 

0.9 
9 

9 

7 

6 

6 

4 

2 

2 

T 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

12 

U 

1 

10 

10 

10 

'.1 

10 

9 

9 

7 

5 

4 

2 

T 

T  | 
1 

T 

T 

T 

T    T 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1964 


HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MILFORD 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
NORTHEASTERN  01 
BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

WESTERN  02 
BENNINSTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHEASTERN  03 
CAVENDISH 

PERU 

READSBORO  1  SSE 

VERNON 


Day  of  mouth 


SNOWFALL 
SN  ON  GND! 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND! 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 

1«|      13 


T 
4        3 


5        2 

1 

3 


EVAPORATION  AND 

WIND 

Day  Oi  Month 

■2°< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

NORTHERN    01 

.04 

.13 

.21 

.20 

.15 

.24 

. 

CARIBOU   WB   AIRPORT 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

" 

" 

• 

" 

m 

m 

. 

m 

■ 

• 

41 

SI 

172 

75 

39 

47 

• 

WIND 

m 

• 

- 

- 

■ 

" 

" 

■ 

" 

" 

a 

m 

■ 

6! 

63 

64 

71 

72 

■ 

MAX 

m 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

m 

. 

. 

• 

36 

43 

38 

39 

43 

• 

MIN 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

MASSACHUSETTS 

COASTAL   03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

" 

.03 
16 

.07 
87 
52 
34 

.06 
87 
56 
32 

.13 
63 
56 
32 

.09 
26 
57 
30 

.13 
86 
5* 
34 

.03 
36 
54 
45 

.01 
51 
55 

40 

.11 

71 
52 
34 

.12 

51 
56 
34 

.16 
36 
65 
35 

.14 
42 
67 
37 

.06 
69 
54 
38 

.00 
89 
59 

49 

.1! 
52 

5! 

41 

.11 
43 
6C 
3? 

.13 

3C 
63 
34 

.IS 

s« 

7« 

4« 

.11 

4C 
6C 
43 

.01 
54 
44 

36 

.02 
37 
6C 

3  = 

.05 
21 
43 
4C 

.0! 
2t 
it 
43 

.05 
48 
58 
41 

.0? 
M 
SI 

.12 
38 
65 

40 

.15 
92 

72 

41 

.15 
85 

63 

40 

.11 
120 
52 
39 

2.689 
16038 
37.6 
38.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


MM  (  TICUT 

ANSOWM 

BAKCRSV1UE 

BALTIC 
BAftKHAHSTCD 

8LOOMFIELD 

•  eNIOoE^KT    w»    *c 
BROOKLYN 

BULLS    SRID6E    OAM 
BURLINGTON 
CANDLEWOOD    LAKE 

COCKAPONSET    RANGER    ST 
COLCKfSTER 

'■•'U  1NSVILLE     1     S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

D ANBURY 

DAWSON    LAKE 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 


0120 

0227 
U.-M 
029* 

06  34f 
DIM 

09ie 

61 


NEW    MAVEN 

LITCHFIELD 

NEW    LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 


1*88;  MIDDLESEX 
1»M    NEW     LONDON 
!  1536    HARTFORD 
1669    TOLLAND 

LITCHFIELD 
"AIRFIELD 


GROTON 


■■  1 1  LAGI 


1  it>? 
798 
: 2  b  a 
2658 
3207 


JEwET 


.lit 


LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLI 
M1DDLETOWN  4  \ 
MILFORD 
MOODUS  RESERVC 


<ipR  > 


WATER8URY  RADI 
I  WEPAWAOG  RESERVOl 
I  WEST8ROOK 

I  WEST  HARTFORD 
i  WEST  HARTLAND 

WH1GV1LLE  RESERVOIR 
I  WIGWAM  RESERVOIR 
1  WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 

j  MAINE 

:  AUGUSTA 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
BRIDGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  ■ 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELO 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

I  MOOSEHEAD 

N£W  GLOUCESTER 
»OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OQUOSSOC 
KORONO 

ORONO  2 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

R1POGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD 

RUMFORD  POWER  PLANT 

""  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SQUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 

I  BUREN  2 
WATERV1LLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2     NNW 
WEST  ENFIELD 
WEST  FORKS 


MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 
|  NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NE WING TON 
I  NORFOLK  2  SW 

NORTH  8RANF0RD 
|  NORTH  GUILFORD 
|  NORWALK  GAS  PLANT 
I  NORWICH  PUS  UTIL  PLT 

PAUCKAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 
|  PUTNAM  WATER  WORKS 
1  ROCKV1LLE 

ROCKY  RIVER  DAM 
!  ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOMASTON  dam 
;  TORRJNGTON 
i  TRAP  FALLS  RESERVOIR 


NEW 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 

HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

NEW  LONDON 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 


HARTFORD 
LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

NEW  LONDON 
NEW  LONDON 


J273 

5285 

544^ 
5510 

5893 

5910 

31 


6597  NEW  HAVEN 
6655  FAIRFIELD 
6660  WINDHAM 
6942!  TOLLAND 
696&I  LITCHFIELD 
70021  FAIRFIELD 
7109)  LITCHFIELD 
7157i  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 


7946  TOLLAND 
79701  FAIRFIELD 

;  8065,  FAIRFIELD 
81381  TOLLAND 
8330  LITCHFIELD 

|  8436'  LITCHFIELD 
I  FAIRFIELD 


8916 

9007|  NEW 


9508 

95PB 
9759 
9783 


HARTFORD 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


;■  /  6  c. 

2868 
28  78 


KENNEBEC 
KENNEBEC 

PENOBSCOT 
HANCOCK 

SOMERSET 
SOMERSET 
■  AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

LINCOLN 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

I  HANCOCK 

i  FRANKLIN 
FRANKLIN 

FRANKLIN 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

'  AROOSTOOK 

i  SOMERSET 

l  WASHINGTON 

i  ANDROSCOG6H 
SOMERSET 

l  WASHINGTON 

1  SOMERSET 
OXFORD 
PENOBSCOT 

1  PENOBSCOT 

1  SOMERSET 
CUMBERLAND 
PENOBSCOT 
FRANKLIN 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 

'  AROOSTOOK 


7250 
7255 
7  32  5 
7330 

7335 

7479 
7827 
7940 

8301  i 
8398 

8641  ' 


PI 

KNOX 
KNOX 
OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

AROOSTOOK 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 


WASHINGTON 


M 

20 

73  03 

41 

»o 

73  Oi 

-1 

n 

72  06 

41 

it 

72  ST 

41 

50 

72  4' 

41 

10 

73  0( 

41 

47 

71  51 

39 

73  2* 

41 

48 

72  5« 

41 

29 

73  28 

41 

28 

72  31 

34 

72  17 

41 

48 

72  56 

41 

4B 

72  21 

41 

54 

73  19 

41 

23 

73  28 

22 

72  59 

41 

14 

73  15 

5/ 

73  22 

41 

21 

72  03 

41 

46 

72  42 

41 

72  39 

41 

56 

72  41 

41 

38 

71  54 

24 

72  11 

41 

72  29 

41 

45 

72  11 
72  43 

41 

12 

73  05 

41 

30 

72  26 

M  56 
41  52 

41  35 


73  25 

72  04 

71  51 

72  57 

73  38 

71  56 

72  26 

73  26 
73  32 
73  27 
73  21 
73  IB 
72  49 


72  15 

73  03 
73  07 
73  09 
73  02 
73  02 
72    26 


67 

51 

70 

43 

69 

56 

68 

01 

69 

3? 

13 

6V 

31 

00 

69 

68 

26 

m 

28 

70 

29 

70   1* 

70   li 
67    2E 


46 

01 

68 

27 

40 

10 

15 

70 

19 

46 

39 

66 

00 

45 

53 

69 

11 

70    37 
68    39 

70    01 


OBSERVATION 

TIMF  AND 

TABLES 


ANSON1A  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
UAIEM  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO, 
METROPOLITAN  DIST  COMM 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO- 
ST. PARK  ♦  FOREST  COMM, 
RAYMOND  J.  HUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
CREAM  HILL  FARM 
JOSEPH  P.  SIMKO.  SR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  O 
GROTON  PUBLIC  UTIL. 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPA.J- 
FRANK  P.  0  NEILL 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM, 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 


CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  DAM 
EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 
TCHVILLE 
I  HAVERHILL 

HEATH 

H INGHAM 

HODGES  VILLAGE  DAM 
!  HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 


<EW  HAVEN  WATER  COMPANY    HU68ARDSTON 


T£h  , 


PPl_r 


GREENWICH  k 

PUTNAM  WATER  I 
ROCKVILLE  WTR.  +  AGUE 
CONN.  LIGHT  *  POWER  Cl 
RID6EFIEL0  WATER  Si 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
BUR.  ENG.  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAI 


WILLIAM  W.  SYMONDS 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGfi.  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORR1NGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 
JAMES  R1NTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  WATER  COMPAQ 

8i?SRc?;"joas?oriTA'" 


PETER  WILLIAMSON 


-1" 


I  AGEN' 


FORCE 

ACADIA  NATIONAL  PAR 
BELFAST  WATER  DISTR 
CENTRAL  MAINE  PWR. 
KENNEBECK  WTR.  PWR. 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBORN 


U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
INTERNATL  LOGGING  CORP 

RAYMOND  R.  PALMER 


MRS.  ELME 
BANGOR 
MRS.  OORO 


DRO-ELEC.  CO. 


WINNIE  P.  SAWYER 
VIRGINIA  ALDRICH 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
AVIATION  AGENCY 


IATER  POWER  C< 
.  MAINE  POWER 
I  JORDAN 


GREAT  NORTHERN  PAPER 
FED.  AVIATION  AGENCY 

H.  LAMONTAGNE 
ROSCOE  L  RYAN 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
ARTHUR  L  CROUSE 


.NNIS 
'1CH 


CIT 


WEATHER  BUREAU 


KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDDLEBORO 

Ml DOLE TON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPOR 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORTHBR1DGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSF1ELD  WB  AlRPOf 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STaTIO* 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SW 

SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON  1  NNE 
WORCESTER  WS  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 


CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CLEAR  BROOK 
COLEBROOK 

CONCORO  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 
EAST  DEERING 
PING 


GREAT  NORTHERN  PAPER  Cq 

FABYAN 

OLIVER  W.  HOLMES 

fIRST  CONN 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

FIT2WILLIAM 

ARMAND  VIOLETTE 

FRANKLIN 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO.' 

FRANKLIN  FA 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

GILMANTON 

TREFFLE  JANDREAU 

GRAFTON 

SANFORD  WATER  DISTRICT 

GREENVILLE 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

HANOVER 

=RW1N  F.  MILLER 

HILLSBORO  2 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINTON  DAM 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H.' 

JEFFERSON  4 

S 

JANGOR  HYDRO  ELEC  CO 

1  KEENE 

UNION  WATER  POWER  CO. 

1  LAKEPORT 

GORDON  L  DILMORE 

LAKEPORT  2 

ERROL 

EVERETT  DAM 


NE  POWER  CO. 
RIVEAU 
LINGFORD  JR 


0  7  3, 


iii  R|  SHIftl 
HAMPSHIRE 

wi.iKi  I  :.-.Ti  I. 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 


SUFFOLK 
0801  WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 


1436 


;  v.i 


WORCESTER 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 


WORCESTER 


WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


HIRE 
ESSEX 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BERKSHIRE 

WORCESTER 
BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

BA.W.TABLF 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 
BRISTOL 
FRANKLIN 
WORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BRISTOL 

WORCESTER 
FRANKLIN 


HAMPSHIRE 
BERKSHIRE 

HAMPDEN 
HAMPDEN 
NORFOLK 
MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

WORCESTER 


0675  GRAFTON 
0690  COOS 
0703  GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

BELKNAP 

SULLIVAN 

GRAFTON 
COOS 

MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

ROCKINGHAM 

COOS 


IILLSBORO 


2870 

,6  «n 

2v99 

3024 

3177 

3182 

3359 

3530  GRAFTOI 

3656  HILLSBORO 

3850  GRAFTON 

SBORO 

MERRIMACK 
ILLS80R0 

coos 

CHESHIRE 
BELKNAP 
BELI 
COOS 
GRAFTON 
4656  GRAFTON 


42  18 
42  2ft 
42  20 

42  24 
42  28 
42  07 


42  35 
42  36 
42  21 


42  14 
42  07 
42  12 
42  ftl 


42  05 

41  53 

42  36 

42  10 
41  15 

41  38 

42  50 
42  28 
42  07 
42  11 
42  24 
42  01 
42  27 


5  42  32 
7  42  26 

5  42  31 


42  09 
42  27 
42  07 
42  27 
42  28 
42  17 


70  57 

71  01 

71  54 
69  59 
69    57 

72  59 
72  51 
71    09 


72  56 
72  08 
71     35 

70    40 

70  31 

71  10 
71  46 
71  25 
71    25 

71    59 

71  35 

72  12 


71  53 

72  36 
72    58 

72  01 

70  16 

70  52 
72  52 

71  10 
71  19 
71  12 
71  34 

70  55 

71  01 

71  31 
70  04 
70    56 

70  55 

72  21 

71  41 

71  13 

72  24 
70    49 

73  04 

72  11 

73  18 
72    55 


72  17 
71  08 
70  55 
70    36 


70  30 

71  07 

72  44 
72    05 


71  04 

72  13 
72    33 

71  15 

72  15 

73  09 
72  16 
72    42 


73  09 
72  33 
72    03 


71    42 

71  28 

72  21 

71  38 

71  30 

71  30 

71  07 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 
71  04 
71  08 

71  39 
71    27 

71  17 

72  09 
71  40 
71    39 


71  56 

71  45 

71  26 

71  29 

72  17 
71  28 
71  28 
71  3ft 

71  54 

72  19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


NEW  EHGLANO  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C  STEWART 
METRO.  01ST.  WTR.  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL  IN6 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM, 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 

METRO.  DIST,  WTR.  COMM 
FRANK  C.  HERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  £.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATION 
MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGH 
RICHARD  C.  BRIG+AM 
DEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

i. WTR. RESOURCES  C0.4M 
MAS5. WTR. RESOURCES  COMM 
..WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMK 

F.  SMITH 
MASS. WTR. RESOURCES  COHM| 
F.  ROBERT  SKILL1N6 
CORPS  OF  ENGINEERS 
:  HARMON  E  FREEMAN 
i  NEW  ENGLAND  POWER  CO. 


co.! 

:  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  +  CANALS    I 
,  MASS. WTR. RESOURCES  C0MM: 
:  HAROLD  J.  PARKINSON 
;  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
|  DANVERS  WATER  WORKS 

MASS  WTR  RESOURCES  COMM 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  ENGINEER 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM' 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

DELWYN  K.  BARNES 

JOHN  R  ANDERSON 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM, 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

I  DIR.  HARVARD  FOREST 
)   ,  U.S.  WEATHER  BUREAU 
'  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
I  PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 

CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CO.! 
|  METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

R.  E.  LAUTZENHEISER 
I  NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
I  REV.  R.  M.  BARKER 
|  U.S.  COAST  GUARD 

!  W.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL1 
NEW  ENGLAND  POWER  CO.  I 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL  I 
DAVID  A.  HUNTER 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM.: 
U.S.  ARMORY 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM 
NUNZ10  LANCIANI 
NESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  MASS.  ELEC,  CO. 

PARKER  N.  CHICK 

WARE  WATER  WORKS 

MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 

INA  E.  LAMB 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

FRANCIS  D.  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CLOSED  2/29/64 

mass  water  Resources  co 

U.S.   weather  bureau 
INACTIVE    3/5/63 


james  leonard 
brown  paper  company 
Russell  e,  maguire 
corps  of  engineers 
ruth  s,  moore 
public  serv.  co.  n.h. 
erastus  dole 
austin  macaulay 

ett£  seminary 
conn.  valley  elec.  co. 

of  engineers 

.n  bel  anger 
u.s.  weather  bureau 
joe  b.  dodge 
gertrude  e.  nash 
dublin  school.  inc. 
university  of  n.h. 
rodney  l.  gilbert 


MELVIN 

G.  E.  CAHP8ELL 


FEE 


f.  J.  SOUTMMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  J  MUNSEY.  SR 
PHILLIP  K.  BROWN 
MR.  JEAN  VAILLANCOURT 
OARTMOUTH  college 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H.   I 
MARK  A.  SWEENEY 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  BD 
NELSON  EVANS 
HERMAN  L.  TITUS 
FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION  INDEX 


STATION 


4732 
501} 
5072 


COUNTY 


LFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  2  NNW 

NEW  DURHAM  3  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  0AM 
PETER80R0  2  S 
PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERvOH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DAN3URY 


SURRY  MOUNTAIN  DAI 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 

WATERVILLE  VALLEY 
WEST  MENN1K.ER 
WEST  RUMNEY 

WHJTEF1ELD 
WINCHESTER 

WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

RHODE  ISLAND 


GRAFTON 

HILLS60RO 

H1LLS60RO 

CHESHIRE 

HILLSBORO 

COOS 

HILLSBORO 

MERRIMACK 

COOS 

HILLSBORO 

STRAFFORD 

SULLIVAN 
ROCKINGHAM 


CARROLL 
CHESHIR 
GRAFTON 


LOCK  15 
V1L 


<  WB  , 


KINGSTON 
NEWPORT 
NEWPORT  WATER  WORKS 

VIDENCE  WB  AIRPORT 
WOONSOCKET 

VERMONT 

ALL  MOUNTAIN  DAM 

BENNINGTON  2  NNW 
.ETHEL  4  N 

BLOOMFIELO 
.  BURLINGTON  U  OF  VT 
j  BURLINGTON  WB  AIRPORT 


96  1  B 

COOS 

9726 

CHESHIRE 

974( 

ROCKINGHAM 

9I6( 

CARROLL 

994C 

GRAFTON 

9966 

COOS 

0896 

NEWPORT 

3306 

PROVIDENCE 

4266 

WASHINGTON 

5215 

NEWPORT 

5225 

NEWPORT 

KENT 

942 

PROVIDENCE 

53 

43  03 
43  23 
43  00 
43  51 
43  05 
43  55 
43  57 
43  10 

43  48 

44  23 
42  46 
42  47 


0499 

WINDHAM 

0563 

BENNINGTON 

066] 

WINDSOR 

ESSEX 

1076 

CHITTENDEN 

ioe: 

CHITTENDEN 

121: 

ESSEX 

1242 

WINDSOR 

136C 

ORANGE 

71  40 
71  59 

71  28 

72  12 
71  2* 
71  13 


71  29 

71  11 

72  10 

71  09 

72  14 
71  57 


71 


71  35 
71  34 
71  32 
71  19 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


MRS.  KATHLEEN  80YLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H 
HARRIET  M.  PERKINS 


E.  ROTHOVIUS 

D  D.  PARKER 
SH.  OBS.  CORP 


43 

07 

72 

47 

43 

06 

72 

27 

4? 

55 

73 

13 

13 

72 

38 

46 

71 

36 

73 

1  .' 

?8 

73 

09 

45 

00 

71 

32 

23 

72 

36 

43 

59 

72 

27 

430 

so; 

560 

Ofl'J 

450 

174 

6P 

73? 

7P 

720 
59( 

^ 

IK 

MID 

4/1 

8P 

101 

5<> 

2< 

6P 

1' 

1 

MID 

16( 

11 

10 

8* 

67 

6P 

ISA 

94 
40 

4P 

FISH  ♦  GAME  DEPT. 

SHEPARO 
P.  STRACHAN 
I  OF  ENGINEERS 


GEORGE  HAI 
n.h,  WATEI 
CARLETON  , 


E SOURCES 
ABEAR 
;  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 


1  CORPS  OF  E 
i  MRS. 


INEERS 


AR10N  W.  ANDROS 
1SH  HATCHERY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSEO  3/9/64 

ELVA  M.  CHIVELL 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

CARL  D*  GRUPE 

HERMAN  E.  BAKER 

ROBERT  A.  BIERWEILER 

FRED  S.  BROWN 

U.S.  NATL  FISH  HATCHER 


U.S.  WEATHE 
HENRY  J.  ST 
AGRI.  E) 
CITY  OF 

NEWPORT 


NEWPORT 
WATER  WORK 
THER  BUREA 


t  [■>.  l  i 


331  MID  MID] 
10  60       SAj 

800   6P   6P| 
790   7A   7W 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL  W.  BOHNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
GEORGE  L.  COOPER 

1  UNIVERSITY  OF  VERMONT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

■  P.  E.  FEARON 
CENT.V 


STATION 


CHITTENDEN 

CORINTH 
CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  I  S 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION  1 


HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 
MANCHESTER  DEPOT 


I  MONTPELIER  FAA  A 
I  MORRISVILLE 
I  MORRISVILLE  2 
j  MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 
1  NEWPORT 
i  NORTH  DANVILLE 
FIELD 


COUNTY 


l  NORTH  HAPTl 


SPRINGFIELD  I 


PLYMOUTH  Ul 
j  READING  HI) 
READSBORO 


SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

i  SEARSBUPG  MOUNTA1 
SEARS8URG  STATION 

,  SOMERSET 
SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 


|  TOWNSHEND  OAM 

TYSON 
1  UNION  VILLAGE  DAM 
!  VERNON 

WAlTSFIELD  2  WSW 
I  WARDSBORO 


CLOSEO  STATIONS 
I  WEST  HENNIKER,  N.H. 
' WESTOVER  FIELD.  MASS 


RUTLAND 
ORANGE 
ADDISON 
CALEDONIA 


FRANKLIN 

CHITTENDEN 
BENNINGTON 
BENNINGTON 
WINDHAM 

CALEDONIA 
WASHINGTON 
WASHINGTON 

LAMOILLE 
LAMOILLE 
LAMOILLE 

WINDHAM 
ORLEANS 
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NEW  ENGLAND  -  MAY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature: 


96°  on  the  24+  at  3  stations 


Lowest  Temperature: 


20°    on    the   3d   at   Grafton,    N.    H. 


Greatest  Total  Precipitation:        5.51    inches   at   Huntington   Center,    Vt. 
Least  Total  Precipitation:  0.22    inch   at    Camp   Wellfleet,    Mass. 

Greatest  One- Day  Precipitation:         2.32    inches    on   the    20th   at   Lake   Konomoc,    Conn. 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      Trace   at    5   stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         Trace    on    the    22d   at   Fabyan,    N.    H. 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Drought:      May  was  exceptionally  dry  in  central  and 
southern  New  England.     Less  than  1   inch  of  rain  fell  in 
the  drier  portions.     The  driest  segments  received  less 
than  1/2  inch  total  for  the  month.     Many  stations  report- 
ed this  as  the  driest  May  since  1944  or  earlier.  At  some 
it  was  the  driest  only  since  1959.    At  many  this  was  the 
third  to  fifth  driest  May  of  record.     At  Hartford,   Conn. , 
this  was  the  third  driest  May  in  59   years  of  record.     At 
New  Haven,   Conn. ,  and  Boston,  Mass.  ,  this  was  the 
fifth  driest  May  in   160  years  and  93   years  of  record, 
respectively.       (See  maps  on  following  pages. ) 

The  rest  of  central  and  southern  New  England,  with  min- 
or exceptions,   received  between  1  and  2  inches  of  rain. 
Little  more  than  2  inches  was  recorded  at  a  few  small 
areas  in  various  parts  of  these  divisions. 

In  contrast,  above  normal  rain  fell  in  much  of  northern 
New  England.     Totals  exceeded  4  inches  in  parts  of  Ver- 
mont, New  Hampshire,   and  Maine.     Heavier  totals,  from 
5  to  more  than  7  inches,  were  mostly  within  Lamoille, 
Chittenden,   and  Washington  Counties,   in  Vermont. 

In  the  affected  areas,   May's  drought  actually  began  late 
in  April.     Little  or  no  rain  of  importance  fell  in  April 
after  the  22d.     Thus,   some  areas  received  a  period  total 
of  less  than  1/2  inch  in  the  39  days  through  May  31. 

Temperature:    May  averaged  very  warm,   particularly 
over  the  interior.     Western  portions  averaged  4°  to  5° 
above  normal.     Though  this  was  the  warmest  May  only 
since  1960  or  1959  at  many  stations,  it  was  the  warmest 
since  1944  at  some,  and  also  was  one  of  the  warmest  of 
record  at  many  stations.    At  Blue  Hill,   in  Milton,  Mass.  , 
this  was  the  second  warmest  May  in  79  years  of  record. 
The  second  half  of  the  month  was  the  warmer.     New  re- 
cord highs,   in  the  high  eighties  and  nineties,   for  the 
dates  were  set  on  the  23d  and  24th.     At  Hartford  (Bradley 
Field),  Conn. ,  a  new  May  record  high  of  96°  was  set  on 
the  23d.     Earlier  in  the  month,   on  the  8th,  temperatures 
also  approached  or  set  record  highs  for  the  date. 

Temperature  changes  were  unusual,  both  within  the  same 
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day  and  within  a  few  days.     The  average  daily  range  in 
temperature  for  the  entire  month  exceeded  30°  at  some 
interior  stations.     At  Concord,  N.   H.  ,  the  daily  ranges 
were  46°  or  more  four  times  in  the  month.     Unusually 
low  minima  on  May  21  brought  a  widespread  late-season 
freeze,  with  many  stations  in  the  twenties.     This  was 
followed  only  two  days  later  by  the  record  breaking  highs 
on  the  23d.     This  rise  exceeded  60°  at  some  stations. 
Much  cooler  weather  soon  returned,  with  many  readings 
in  the  thirties  again  the  last  four  days  of  the  month, 
when  some  spotty  frost  was  reported. 


Sunshine:      The  weather  was  unusually  bright  and  sunny. 
At  Concord,  N.   H.  ,  this  was  the  sunniest  May  of  record. 
It  was  one  of  the  sunniest  of  record  generaUy  over  New 
England. 

Fire  Danger:      High  daytime  temperatures,  unusual  sun- 
shine     many  days  of  low  humidity,  and,   especially  in  the 
latter  part  of  the  month,  many  days  with  above-average 
winds  all  combined  to  increase  evaporation.     This,   in  the 
areas  of  least  precipitation,  produced  extremely  high 
fire  hazards  both  in  urban  and  forested  areas.      Many 
serious   fires   caused   extensive   damage  to  homes    and 
forests.     A  hundred  or  more  smaller  fires  were  report- 
ed daily  in  the  critical  period  beginning  around  the   20th. 


Robert  E.   Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

1000  U.  S.  Custom  House 

1-8  McKinley  Square 

Boston,  Massachusetts    02109 


Joseph    J.   Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,   Connecticut    06096 
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.86 

.95 
1.35 

1.84 


.98 

1.91 

.84 

.95 

1.72 

.89 

1.22 


1.66 
2.45 
2.81 
3.39 


3.18 
1.86 
2.38 
2.83 
2.29 

2.28 
1.52 
2.95 
1.76 
1.88 

2.93 

2.25 
1.81 
3.22 

2.35 
2.87 
4,32 


1.59 
1.60 
1.95 
2.70 
1.70 

1.85 
1.56 
1.73 
1.60 
1.31 

2.32  I 

2.54 
2.60 


2.51 
2.25 


2.61 


2.54 
2.33 


•    2.50 


2.73 
2,87 


1.43 
.22 


1.69 

.48 

.80 

.62 

1.36 


.60 
1.55 


1.87 
1.83 


1,99 
2.02 


.88 
.54 
.67 
.57 

.47 


.70 


.58 
.39 
.77 
1.62 
.73 

.52 
.40 
.92 
.34 


.36 

.74 

1.10 


.60 
1.77 
.45 
.41 
.61 

.70 


.83 
.55 

1.11 
1.10 


1.01 
,63 
.71 
.68 
.55 

.82 

.34 
.73 
.38 
.45 

.61 

.37 

.50 
.67 

.55 

.68 
1.09 


.65 
.47 
.50 
1.17 
.46 

.62 
.77 
.46 
.57 

.47 

.75 

1.10 


No.  ot  D.y. 


41 


10 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
MAY    196* 


Continued 


RUMFORD  1  S 
RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EA5TPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 


ROCKLAND 
5ANFORD  2 


NNW 


DIVISION 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  GRANVILLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREhAm 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HIN6HAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  E5E 


//R 


Temperature 


70.  S 
70.6 


73.7 

70.6 


71.2 


65.0 
69.* 

70.6 
62.2 

66.7 
64.3 
68.9 
67.9 
68.1 

66.2 

75.5 


72.6 
69.5 
71.5 
73.5 

71.  T 

7*. 3 
73.* 
73.5 


7*. 6 
70.9 
73.0 
75.5 
71.8 

7*.l 
7*.l 
71.7 
7*.l 
75.2 

75.5 
75.8 
73.9 
7*. 7 
73.0 

73.0 
7*.7M 
7*. 8 
7*. 6 
73.1 


75.7 
76.9 
71.1 


70.* 
75.0 
67.8 
69.7 
65.6 

72.* 
73.0 
69.8 
71.9 
62.6 

71.3 

73.3 
69.1 
70.9 
67.8 


*1.3 
*2.3 


*2.2 

40.6 


39.2 


*3,0 
*2.6 

«2,9 

*0.3 

*1.2 
38.2 
**.l 
*6.5 
*1.5 

*2,9 

*2.1 


**.3 
*5.7 
*3.9 
*1.8 
*3.5 

*3,5 
*3.1 
**.3 


46.6 
*1.* 
**,9 
*2.2 
*7,9 

**.l 
*9.2 
47,5 
*3,3 

46.3 

*7.8 

49.0 
*9.1 

48.5 
44.0 

43,9 
*5.3M 

42.2 
46.1 

*3.1 


45.1 
46.0 
46.6 


50.2 

45.0 
47,9 

45.4 

45.6 

49.2 
46.4 
44,6 
46.2 
45.5 

52.2 

47.8 
45,0 
44,7 
*7.5 


54.0 
56.0 

56.8 
51.3 

5*.0 
51.3 
56.5 
57.2 
54,8 

54.6 
58.8 

55.0 


58.5 
57.6 
57.7 
57.7 
57.6 

58.9 

58.3 
58.9 

58.2 


60.6 
56.2 
59.0 
58.9 
59.9 

59.1 
61,7 
59.6 
56.7 
60.8 

61.7 
62.* 
61.5 
61.6 
58.5 

58.5 
60.  OM 
58.5 

60.* 
58.1 


60.* 
61.5 
58.9 

59.8 


60.3 
60.0 
57.9 
57.6 
55.6 

60.8 
59.7 
57.2 
59.1 
54,1 

61.8 
60.6 
57.1 
57.8 
57.7 


2.7 

2.6 

3.0 
2.0 

1.0 


1.8 


3.0 
2.* 
3.0 

3.0 

2.6 

2.6 

3.2 


2.1 
2.5 

2.* 

2,5 

2.6 
3.7 
2.5 


2.7 

1.0 


3.3 

3.7 


1.6 


l.T 


3.1 


1.5 


2.9 


294 
279 


226 
303 


3*2 
282 

272 
*21 

341 
426 
283 
255 
324 

324 
224 


228 
253 
248 
255 
246 

214 
227 
218 


180 
300 
222 
221 
202 

221 

170 
211 
227 
193 

170 
146 
156 
154 
231 

237 
173 
231 
171 
252 


193 
180 
224 


187 
193 
242 
240 
289 

168 
210 
265 
232 
331 

147 
199 
258 
249 
266 


2  0 

3  0 

1  0 

2  0 

0  0 


Precipitation 


2.15 
2.14 

1.99 
1.56 
1.92 
2.56 

1.97 


1.62 
1.38 

2.07 
1.32 

1.76 
1.63 
1.78 
1.96 
1.56 

2.1* 

2,46 

1.79 


2.16 

1.60 

2.03 

.70 

.92 

.43 

1.24 

.83 


.83 
1.25 
.92 
.93 
.62 

.82 

.67 
1.31 
1.31 

1.07 

.93 
1.01 
.89 
.76 
.85 

1.73 
.83 

l.*3 

1.63 

.61 


.58 

.78 

1.18 

1.00 


.53 

.36 
.22 
.66 
•  94 

.76 
.66 
.62 

.90 

1.08 

.32 
.35 
.58 

.62 

.98 


1.42 
1.26 


>       .70 
•    1.40 


2.21 


1.77 
1.50 


1.85 


2.01 

2.33 

2.95 

3.11 
2.62 

2.76 
2.95 
2.86 


2,84 
2,34 

2.75 

2.34 
2.20 
2.25 
2.55 


2.36 
3.05 


2.40 


2.61 
2,61 


2.58 


2.81 
2.65 


.    2.79 


2.65 


2.34 
1.80 


2,79 
3.08 


.82 
.81 

.56 
.77 
.53 

.75 


.36 

.48 


.85    1* 
.35   20 


•  *7 
.56 
.66 
.83 

.70 

.77 
1.1* 


.87 
.59 
.76 
,30 
.22 

.25 
.33 

.31 


.48 
.55 

.6* 

,40 

.32 

,26 
.28 

.7* 
.68 

.42 
.37 
.3* 

.37 

.46 

.83 

.50 

1.03 

.35 


,25    19 


.35 
.38 
.32 


No.  oi  Day. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


NEW  ENGLAND 


SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 
BERl  IN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt MOUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOLTHERN  02 

BLACKWATER  DAM  R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 
EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  s 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 
VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
TtMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANvlLLE 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATfRBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


68.3 

71.0 
73.4 


70.9 
70.9 
67.8 
71.5 
69.6 

65.0 
73.2 

"•4.8 
6*.  5 


71.2 
72.1 

74.0 
72.4 
72.4 

71. 9M 

71.2 

76.2 

73.8 

76.6 

72.8 
72.5 
74.1 
72.9 
69. 2M 

73.5 
72.1 
72.8 
72.0 
69.5 

71.9 

74.4 
75.1 
71.7 
72.4 


62.5 

73.7 
71.9 
67.4 
73.0 


Temperature 


49.9 
49.5 

44.1 


41. 8M 

43.2 

42.1 

39.6 

37.8 

38.3 
37,7 

30,0 
41,6 


43.2 
40.9 
43,5 

40,0 
40,5 

41. 7M 

43,6 

43.9 

44,1 

43.8 

45,7 
42.1 
42.9 
44,4 

43, 7M 

42.8 
44.0 
43.1 
f 
42.0 

42.9 
41.4 

*3.3 
45.1 

*2.1 


47.2 
46.2 
43.8 

47.0 
47.5 


59.1 
60.3 
56.8 


56.  4M 

57,1 

55,0 

55.6 

53.7 

51.7 
55,5 

37.4 
53.1 

54.8 


57.2 
56.5 
58.8 
56.2 
56.5 

56. 8M 

57.4 

60,1 

59.0 

60.2 

59.3 
57.3 
58.5 

58.7 
56. 5M 

58.2 
58.1 
58.0 

M 
55.8 

57.4 
57.9 
59.2 
58.4 
57.3 


70.6  36.1 

73.0  43,9 

71.6  42.1 

72.2  42,9 


69.5 

43.0 

74.6 

43,9 

58. 1M 

38. 1M 

70,1 

42,7 

67,9 

42,2 

M 

M 

75.0 

43,5 

70.5 

44,0 

70.4 

36.2 

57.9 


54.9 

60.0 
57.9 
57.2 

60.3 

58.1 


53.4 
58.5 

56.9 
57.6 

56.3 
59.3 

48. 1M 

56.4 

55.1 

M 
59.3 
37.3 
53.3 


2.3 


4.7 
1.1 


3.1 


2.4 

2.8 


3.3 

1.9 


4,4 

3 

3.9 


2.3 


2.0 


2.5 


2,3 

2.8 


3.1 


3.7 


3.2 


No.  of  Days 


Precipitation 


14  21 
30  21, 


217 
104 

22e 


287 
272 
327 
297 
345 

414 
303 

847 
385 


272 
281 

221 
286 
289 

274 
260 
197 
210 
187 

202 
257 
231 
221 
292 

238 

241 
243 

305 

260 
244 
214 
231 
251 


0  0 
2  0 
0 

0 
0 


0 

0 

0   3   0 

0   9   0 

0   8   0 


29  21  201 
28  21  260 
24  22*   369 


309 
190 
246 
243 

188 


366 

238 
269 
234 

293 
217 
527 
287 
325 


0 

0      2 
0    12 


.72 
.61 
.35 


4.08 
2.80 
3,40 
4.35 
3.80 

4,49 
2.14 

6.83 
4.32 

3.67 


1.38 

3.07 
1.15 
2.30 
1.09 

1.64 
1.63 
1.15 
2.46 
1.46 

2.11 

1.98 
1.64 
1.85 
1,94 

2.16 

1.55 
1.37 
2.24 
1.03 

1.43 
1.94 
1.90 
2.26 
3.81 

1.86 


1.41 
.55 

,67 
.87 
.71 

.84 


3.94 

4,89 
3.37 
5.10 

4.12 
4,92 
7,24 
3,31 
3.22 

3.74 
2.81 
5,06 
4.14 

4.05 


2.60 


2,02 
2.23 


2.79 

.84 

2.14 


1.98 


1.33 


1.67 


1.60 
2.77 
2.64 

2.41 


.57 


.37 
.32 

.10 


1.34 
1.06 
.88 
1.20 
1.14 

.68 
.91 


1.22    19 
,95    20 


.45 

1.34 

.35 

.70 
.53 

.81 
.78 
.56 
1.09 
.78 

1.23 

1.09 

.80 

.65 

.82 

1.08 

1.02 

.48 

,7T 

.26 

1.00 
.90 
.55 

.92 

1.76 


.90 
.23 
.42 
.37 
.38 


1.13 

9 

.98 

14 

•  83 

20 

1.78 

20 

1.14 

19 

1.24 

9 

1.43 

9 

.97 

9 

.63 

14 

1.33 

.93 

1.40 
.58 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3.6 
.0 


9 

.0 

1* 

20 

.0 

14 

.0 

14 

.0 

9 

.0 

.0 

No.  of  D«ys 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
MAY    1964 


Continued 


Temperature 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  5 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


T*.l 
71.  7 
7*. 6 
72.* 
7*. 2 

70.7 


74.1 
76.* 
71.0 
66.2 
7*.* 

72.2M 


44.9 
45.5 

47,4 
42.6 
47,1 

90.1 


44.3 
41,6 
42.9 
39.6 
43.6 

41.  6M 


59.5 

58.6 
61.0 
57.5 
60.7 

60.4 
59.6 


59.2 
59.0 
57.0 
52.9 
59.1 

56.  9M 

57.4 


4.8 
3.9 


4.5 


3.5 


2.0 
3.4 


89 

24* 

90 

23 

90 

23 

88 

23 

88 

23 

88 

23 

93 

24 

92 

23 

87 

24 

83 

24 

92 

24 

90 

24 

195 
229 
162 
2*7 
165 

169 


215 
214 
271 
378 
213 

275 


Precipitation 


1.21 
4.67 
3.83 

1.55 
2.07 

3,64 

2.83 


1.83 
1.48 
1.68 
1.83 
1.73 

2.25 

1.80 


II 


1.68 
1.56 

,60 


1.79 
2.20 
2.73 
2.69 
2.12 

1.35 

2.00 


.46 
.87 

1.80 
.92 

1.05 

.«4 


.65 

.87 

.68 

.53 

1.13 

1.08 


.0 


No.  of  Day* 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  104   - 


^^ 


■HHMHHBB 


■Ufa 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BAKERSVILLE 
8ARKHAMSTE0 
BULLS  8RI0GE  0AM 
CREAM  MILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  Sw  1,33 

ROCKY  RIVER  DAM  1,33 

SALISBURY  1,38 

SHEPAUG  0AM 
TORRINGTON 


CENTRAL  02 

ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 

DAN8URY 
DAWSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

MARTFORO  BRAINARO  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  *  w 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUS  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

5T0RRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY  1,84 
WEPAwAUG  RESERVOIR  I  1,01 
WEST  HARTFORD  1,49 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON  I   1,91 

LAKE  KONOMOC  2,44 

MILFORD  1,20 

NEW  HAVEN  W6  AIRPORT  R     ,84 

NORTH  6RANF0RD 
NORWALK  GA5  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 

MAINE 

NORTHERN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM  1,66 

BRIOGEWATER  2,4! 

CARIBOU  WB  AIRPORT  / /R  2,81 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GILEAO 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP  2,83 

HOULTON  2,29 

JACKMAN  2,28 

LONG  FALLS  DAM  1,52 

MIDDLE  DAM  2,95 

MILLINOCKET  1,76 

MILLINOCKET  FAA  AP           1,88 

MOOSEHEAO  2,29 

OOUOSSOC  2,93 

PATTEN 

PRE50UE  ISLE  2,25 

RIPOGENUS  DAM  1,81 

ST  FRANCIS  3,22 

SOUTH  ANOOVER  2,65 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  OAM 
VAN  BJREN  2 
WEST  PORKS 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT  1,59 

BANGOR  OOW  FIELD  1,60 

BRIDGTON  1  NNW  1,95 

CORINNA  2, TO 

EAST  SANGERVILLE  5  SE  1,70 

FARMINfiTON 

GARDINER 

MANO  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  J 

■.(VISION 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MONO 

RUMPORO  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 


13      14      15 


.14 
.23 
.30 


.67   ,38   ,03 


28      29      30      31 


■IS   ,2T 
,0T   .68 

.12  1.08 


low,ng  Siation  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


-. 

Day 

of  Month 

Station 

o 

H 

1    |    2    [    3 

4        5        6 

7        8 

9 

in 

11    |   12 

13 

14   |   15 

16 

17   18 

19 

20       21 

22      23       24 

25 

26 

27 

28      29      30 

31 

WA7ERVILLE  PUMP  STA 

1,99 

.20 

.11 

.56 

.30 

.11 

,39 

.12 

WEST  BUXTON  2  NNW 

1.56 

T 

,28 

T 

.77 

.01 

.38 

.06 

.06 

t 

WEST  ENFIELD 

1.92 

.27 

.01 

.01   ,27 

.36 

.53 

,06   .01 

.13 

.27 

7 

( 

WOODLAND 

2.56 

.75 

.20 

.06   .63 

.28 

.22 

•  17 

.25 

• 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

1.62 

.05 

.21 

•36   .20 

.22 

,06 

T     .04 

.22 

.06 

BELFAST 

1.38 

.14 

.32   .03 

.48 

T 

.19 

.19 

.03 

BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  BILLS 

2.07 

.17 

.10 

.85 

T 

.70 

.25 

EASTPORT                 R 

1.32 

.30 

T 

.25 

.25 

T 

.35 

.05 

.12 

T 

ELLSWORTH 

1.76 

.11 

.14 

.13   .47 

.30 

.15 

.04 

.21 

.21 

JONESBORO 

1.63 

.07 

.10 

.09   .56 

•  27 

,26 

.06 

.19 

.03 

MACHIAS 

1.49 

.20 

.01 

.39   .13 

.28 

7 

.22 

.05   7 

.18 

.01   T 

NEW  GLOUCESTER 

1.7B 

.20 

.04 

.25   .37 

.26 

.66 

PORTLAND 

1.96 

T 

.33 

•  02 

.32 

.83   .01 

7 

.03 

.22 

.13 

T 

.01 

.06 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

1.96 

T 

.33 

T 

.13 

.70   7 

7 

.03 

.20 

.11 

T 

T 

.01 

.05 

ROCKLAND 

2.14 

.26 

•  03 

.77 

.21 

.02 

.53 

.01 

.28 

.03 

SANFORD  2  NNW 

2.46 

.BO 

1.14   .09 

.30 

.03 

T 

.10 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

2.16 

.02 

.03 

.04 

.17   ,87 

.01 

.63 

T 

.17 

.02 

CHESTER  2 

1.61 

T 

T 

.25 

.31   .81 

.44 

7 

CHESTERFIELD 

1.32 

.03 

.05 

.36   .46 

.17 

.02 

.03 

CUHMINGTON  HILL 

1,60 

.04 

T 

.44   .41 

7 

.59 

.03 

.09 

HEATH 

1.93 

.04 

.02 

.24   ,95 

.63 

.03 

.02 

HOOSAC  TUNNEL 

2,03 

.03 

.03 

.02 

•33   .76 

7 

.63 

.12 

.08 

.01 

KNIGHTVILLE  DAM 

.70 

•20   .30 

.20 

PERU 

1.53 

.03 

.05 

•     ,85 

,65 

.03 

.08 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT    R 

.92 

.06 

.04 

.12 

.12 

.22   .10 

.02 

.19 

7 

.03 

.02 

PLAINFIELO 

1.53 

,05 

.05 

.20   .49 

.72 

.02 

SOUTH  EGREMONT 

.43 

.10   .25 

,08 

STOCKBRIDGE 

1.24 

.02 

T 

.13 

.33 

.23   .31 

.19 

7 

.03 

WASHINGTON  2 

1.61 

.32 

.04 

.01 

T 

.37   .46 

T 

.32 

.03 

.06 

WEST  GRANVILLE 

,83 

T 

.20   .31 

.12 

WEST  OTIS 

.7* 

.03 

.07 

•     .41 

.23 

T 

CENTRAL  02 

AMHERST 

.63 

.48 

.33 

ASHBURNHAM 

1.30 

T 

T 

.06   ,61 

.03 

.60 

ASHLAND 

.65 

T 

.01 

.10   .36 

.16 

8ARRE  FALLS  DAM 

1.25 

.02 

.07 

.16   .55 

.02 

.45 

T 

BEDFORD 

.92 

.03 

.02 

.02 

.64   .02 

.19 

T 

T 

BELCHERTOWN 

1.77 

.08 

.01 

.01 

.65   .57 

.24 

.21 

BIRCH  HILL  DAM           R 

.93 

T 

.60   .35 

.10 

.08 

BLUE  HILL  WB           // 

.62 

T 

.06 

T 

T 

.32   T 

.24 

7 

T 

BOYLSTON 

1.39 

•    1.05 

.34 

BUFFUMVILLE  DAM 

.82 

T 

.03 

.24   .26 

.04 

.25 

CHESTNUT  HILL 

.67 

.02 

.12   .28 

.25 

CLINTON 

1.31 

.04 

•     .81 

.04 

.42 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

1.31 

.1* 

T 

.03 

.10   .74 

.04 

•  26 

EAST  PEPPERELL 

1.56 

.02 

.26  1.16 

.03 

•  09 

FITCHBURG  2  S 

1.07 

.08 

T 

.01 

.11   .68 

.03 

.16 

FRAMINGHAM 

.93 

.01 

T 

.OB 

.06   .42 

T 

.36 

FRANKLIN 

.52 

.01 

.07   .29 

.15 

GARDNER 

.73 

.06 

.05   .45 

.17 

T 

GROTON 

1.29 

.01 

T 

.09   .96 

.02 

.21 

HARDWICK 

1.26 

.05 

,01 

.18   .58 

•  64 

HAVERHILL 

1.01 

.05 

T 

.01 

.36   ,22 

.37 

T 

T 

HOLYOKE 

.76 

.01 

.16   .34 

T 

.17 

T 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

.69 

.02 

.34   ,29 

.24 

T 

LOWELL 

.76 

T 

.37   .17 

.22 

MANSFIELD 

MILFORD 

.51 

.02 

.03 

.05 

.41 

NEW  SALEM 

1.40 

.01 

,08 

.03 

.09   .70 

•  04 

.45 

N0RTHBR1DGE  2 

.60 

.04 

.05   .30 

•  04 

.17 

T 

NORWOOD 

.52 

T 

.04   .21 

.04 

.23 

7 

PELHAM 

1.59 

.02 

,15 

.17   ,64 

.02 

.37 

.02 

PETERSHAM  3  N            R 

1.35 

T 

.25   .33 

.75 

QUABBIN  INTAKE 

1.62 

.09 

.01 

.01 

.54   .33 

,39 

.03 

READING 

.65 

T 

.06 

.01 

.02 

.46   .02 

.30 

7 

T 

SHELBURNE  FALLS 

1.73 

7 

.01 

T 

.26   .63 

.62 

7 

.01 

S0UTH8RIDGE  3  5W 

.75 

.03 

.01 

.09   .19 

•  14 

.29 

SPRINGFIELD  ARMORY 

.63 

.10 

7 

T 

.30   .17 

.06 

T 

STERLING 

1.83 

.07 

T 

•    1.29 

.47 

TULLY  DAM 

1.63 

.03 

.02 

.10  1,03 

.23 

TURNERS  FALLS 

1.63 

.49 

.21   .55 

.38 

WALPOLE 

.61 

T 

.01 

.22   .13 

.25 

7 

T 

WARE 

1.37 

.16 

.06 

.55   .20 

.58 

.02 

WESTFIELD 

.72 

.08 

,02 

.17   .36 

.09 

WEST  MEDWAY 

.58 

7 

.11   .12 

.33 

WESTON 

,78 

.02 

.08 

.03 

.38   .07 

.18 

.02 

WINCHENDON  1  NNE 

1.06 

T 

.02 

.11   .73 

.20 

.01 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

1.18 

T 

.10 

T 

T 

T 

.52   .27 

.28 

7 

T 

COASTAL  03 

BEECHWOOD 

1.00 

.09 

.13 

.08   .30 

.01 

.30 

.01 

.06 

T 

T 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

.53 

T 

.01 

.03 

.37   ,01 

■  11 

7 

7 

T 

T 

BROCKTON 

.36 

.02 

.06 

.07   .02 

.14 

.05 

CAMP  WELLFLEET 

.22 

.04 

.06 

.10   .01 

7 

7 

T 

•  01 

CHATHAM  LT  5TA 

.62 

.06 

.01 

.02 

.04 

.09 

.16   .03 

.03 

.01 

.19 

EAST  WAREHAM 

.66 

.02 

.14 

.07   .13 

.06 

T 

.24 

7 

EOGARTOWN 

.96 

,38   .04 

.52 

FALL  RIVER 

.76 

T 

T 

.11 

.02   .33 

.29 

7 

HATCHVILLE 

.61 

.01 

.03 

.12   .09 

.12 

.24 

T 

T 

HINGHAM 

,66 

T 

.05 

T 

.07 

.26   .03 

.18 

.02 

•  03 

HYANNIS  2  NNE 

,62 

.01 

.03 

.05   .31 

.22 

IPSWICH 

,61 

T 

,04   .28 

.26 

T 

.03 

MIDDLEBORO 

.36 

.05 

.10 

.03   .09 

.07 

MIDDLETON 

.90 

.01 

.48   .14 

.27 

T   ! 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

1.08 

.08 

T 

7 

.04 

.40   T 

T 

•  55 

7 

•  01 

NEW  BEDFORD 

•  32 

.01 

.02 

.04 

.07   .10 

•  OB 

.03 

NEWBURYPORT 

1.00 

.31 

.04 

.03 

.03   .40 

.14 

PEMBROKE 

.31 

.06 

.04   .14 

7 

•  07 

PLYMOUTH 

.35 

.01 

.15 

.08   T 

.10 

•  01 

PR0V1NCET0WN  1  N 

.58 

.03 

.12 

.09   .29 

•  05 

ROCHESTER 

.62 

.05 

.16 

.04   ,07 

.02 

7 

.28 

7 

ROCKPORT  1  ESE 

.98 

.16 

.02 

.04 

.53   T 

•  19 

•  02 

.0* 

SALEM  CG  AIR  STATION 

.72 

.01 

T 

•  07 

.37   ,02 

•  26 

.01 

7 

T 

SANDWICH 

.61 

T 

.08 

.11   .32 

7 

.10 

7 

SE0REGAN5ET 

.88 

.22 

.03   .46 

.13 

les  following  Station    Indox. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEw  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

COLEBROOK 

DIXV1LLE  NOTCH 

ERROL 

FA8VAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
YORK  PONO 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  0AM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORO  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

EPPING 

F1TZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GlLMANTON 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
LINCOLN 

MAC  DO. ELL  DAM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOO 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDE80R0 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


PHOOE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

W00N50CKET 


NORTHEASTERN  01 

BETHEL  4  N 

8L00MFIEL0 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

OILMAN 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MOMPELIER    FAA    AIRPORT 

M0RR1SVILLE    2 

MOUNT    MANSFIELD 

NEwPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH -NEWBURY 


4.06 
2.60 

4.35 

s.»o 


Day  of  Month 


5k 


WAITSFIELO    2 
WATERBURY    I    NNE 
WEST    BURKE    ' 

WESTERN    02 

bennington  2  nnw 
Burlington  wb  airport 
chittenden 
cornwall 
dorset  i  s 


.".38 
2.«2 
4.75 


1.3' 
2.2* 
1.03 


1,09 
1.90 
2.26 
3.B1 


.67 
.87 

.71 

.53 

A 

.1* 

A 

.12 

3 

.<"» 

A 

.32 

A 

.89 

2 

A<? 

3 

.37 

5 

10 

A 

12 

A 

92 

7 

24 

3 

31 

3 

22 

3 

7A 

2 

42 

2 

23 

t>3 

2 

81 

* 

39 

S 

11 

5 

06 

A 

1« 

1, 

21 

A, 

67 

J 

71 

3. 

83 

1, 

55 

10   11   12 


13   14   15 


1.3a  .05 

.20  1.06 

•37  .86 

1.A2  .03 


22   23   24 


25   26   27 


.77 
1.12 
1.27 


.45 
.19 

1.3a 


.IS 
.03 

.34 


28   29   30 


.16 

.57 

.09 


.26 
•  59 
.31 


:es  following  Siation    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
MAY    1964 

0 

Day 

of  Month 

Station 

1    |    2    |    3 

4    [    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10    | 

11        12 

13 

14       15 

16   |    17   |    18 

19 

20       21 

22      23      24 

25 

26    | 

27 

28    |    29     |    30 

31 

HUNTINGTON    CENTER 

MANCHESTER    CENTER 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

SALISBURY 

5.51 
2.25 
2.07 
3,64 
3.58 

•  62 

.49 

,09 

.23      .53 

,63 

.18 
.17 

T 
.31 

.07 

.06 

.05 

T 

,81       ,45 
.21       .17 
1.05      .17 
.84 
.95      .45 

.51 

.07 

T           .44      .02 

.32 

.22 

.20 
.01 

1.56 
.71 
.20 
.2) 
,55 

.06 

.04 

.10 

1.05 

•  18 
.11 

•  60 
.20 

•  05 

T 

.03 

.15 

.22 
.16 
.35 

.10 

T 

T                     T 
.01 

OUTHEASTERN    03 

BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
MAYS    MILL 
NEWFANE 
PERU 

1.83 
1.48 
1.57 
1.63 
2.44 

.19 
T           .21 
T 
T 
.25 

.22 

T 

T 

.16 

T 
T 

.65      .62 
.87      .14 
•46      .79 
,60      ,62 
1.25      .12 

.02 
T 
.02 

.06 

.12 
.05 
.27 
.33 
.15 

.03 
.03 
.07 

T 

•  02 
.02 
.03 
.17 

T 
.11 

T 

.03 

.27 

READSBORO    1    SSE 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

SEARSBURG    STATION 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

1,68 
1.81 
2.23 
1.83 
1.33 

.02 
.03 

.01 
.02 
.08 

,02 
,06 
,16 
.05 

.19 

.05 
.15 

.11 
.07 
.11 

,44      ,68 
,55      .45 

.79      .71 
.53      .40 
.21       .32 

T 
.01 

T 

.30 
.21 
.22 
•  » 

.20      T 

.03 
.02 

.13 
.11 

•  12 
.22 

.06 

.12 

T 

.01 
.13 
.11 
.21 
.13 

UNION    VILLAGE    DAM                   R 

VERNON 

WARDS80R0 

WHITINGHAM    2    w 

WOODSTOCK    3    E 

3.10 
1,73 
1.95 
1,98 
2.25 

1.40 

T 

■  03 
.18 

.04 
.06 

.01 
.02 
.05 
.01 

.65      ,75 
.46    1.13 
.54      .75 
.64      .78 
1.08      .55 

.05 

T 
,03 

.25 
.13 

,40      T 
.32 
.23 

.01 

T 

,08 
.09 
•  07 

7 

T 
.12 

,08 

T          T 

•  02 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind          speed 
m    p.  h 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Numb 

er  of  days  with  precipi 

ation 

S  ■£'£ 

O     «     » 

«    o   § 
o.   a  m 

"£ 

a 

9 

Station 

a 
> 

a. 

a  2~ 
S  §  1 

a.c  a 

0 

> 

2    » 

8  1 

u.     S 

§       1 

a    J 

J5 

_  a 

o  ~ 

£  £ 

< 
O  LU 

2 
< 

O  UJ 

O  UJ 

o  t/l 
O  111 

0 

o 

07 

o 
3 

CO 

1 
o 

Cf) 
CO 

1 
o 

en 

01 
CO 

i 

0 

3 

"5 

.   |2 

0>    2    ■ 

s  8.5 

S  >>  ° 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

68 

52 

- 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

9 

- 

5.0 

BLUE    HILL   WB,    MASS. 

ssw 

- 

14.8 

52 

NW 

25 

" 

- 

- 

- 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

9 

73 

- 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

24 

6 

13.0 

36 

NW 

25 

70 

66 

48 

58 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

76 

4.8 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

25 

10 

13.9 

36++ 

30 

10 

77 

72 

52 

64 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

6 

" 

5.0 

BURLINGTON   WB   AIRPORT,    VT . 

18 

14 

9.1 

29 

W 

9 

71 

67 

46 

52 

2 

6 

5 

4 

0 

0 

17 

72 

7.0 

CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME. 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

" 

75 

51 

60 

5 

4 

I 

0 

1 

0 

n 

- 

6.9 

CONCORD    WB   AIRPORT,     N.    H. 

30 

6 

8.2 

37++ 

31 

25 

78 

69 

35 

47 

5 

1 

5 

0 

0 

0 

11 

73 

5.3 

HARTFORD   WB  AIRPORT,    CONN. 

18 

10 

9.5 

33 

NW 

10 

69 

67 

35 

47 

5 

2 

1 

1 

0 

0 

9 

75 

6.0 

MOUNT    WASHINGTON,    N.    H. 

w* 

48 

32.8 

984 

w* 

25 

85 

73 

74 

79 

2 

1 

7 

2 

3 

0 

15 

44 

6.9 

NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 

23 

13 

13.0 

34 

sw 

19 

84 

73 

60 

76 

6 

3 

1 

1 

0 

0 

11 

80 

4.8 

NEW    HAVEN    WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.3 

29 

w 

25 

- 

71 

53 

- 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

79 

5.2 

PITTSFIELD   WB  AIRPORT,    MASS. 

1 

5 

5 

0 

0 

11 

- 

- 

PORTLAND    WB   AIRPORT,    ME. 

18 

6 

10.4 

34 

sw 

10 

80 

71 

44 

60 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

14 

67 

5.3 

PROVIOENCE    WB   AIRPORT,     R.     I. 

22 

8 

11.8 

35++ 

23 

19 

75 

70 

42 

56 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

-9 

75 

4.9 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

23 

9 

11.1 

36++ 

26 

25 

66 

61 

38 

48 

6 

1 

3 

1 

0 

0 

11 

- 

5.0 

»   PEAK  GUST 

i   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 
N0RTH«EST  01 

BULLS  BRIDGE  0AM 

CREAM  HILL 

FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  SW 

SALISBURY 

SHEPAUG  OAM 

WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL  02 
BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
OANBURY 

HARTFORD  BRAINARO  FlO 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIODLETOwN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 
WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  03 
BRIDGEPORT  WB  AP 
SROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NEW  ENGLAND 
MAY  1964 


68   68   69 
42   28   28 


63   63   66 
43   33   30 


62   66   62 
39   29   28 


61   65 
29   29 


40 

65  64  62 

29  22  22 

62  61  67 

45  32  32 


66   69 
31   31 


67   69 
32   30 


64   60 
29   30 


62   60   61 
41   32   30 

68 


69   69 
33   32 


62   66 
30   31 


69   67 
36   30 


56 

55 

60 

69 

63 

43 

37 

39 

39 

45 

56 

57 

55 

63 

66 

39 

33 

34 

32 

41 

57 

56 

60 

67 

66 

40 

34 

35 

34 

44 

52 

59 

56 

63 

70 

41 

36 

36 

36 

40 

61 

58 

63 

71 

70 

45 

32 

31 

31 

35 

98 

57 

58 

68 

68 

44 

26 

28 

28 

34 

31   36   37 


32   32   30 


67   74   73 
35   39   40 


73   70 
28   37 


67   75 
23   30 


73   70 
33   38 


78   74 
36   40 


77   75 
31   40 


68   76 
26   35 


64   70 
35   40 


70   69 
32   37 


68   74 
32   32 


77   71 
26   37 


74   73 
35   40 


75   73 
33   36 


82   78 
47   62 


85   85 
39   49 


72   83 
45   54 


84   80 
45   58 


77   83 
40   52 


74   83   86 
33   47   57 

70   81   84 


74   85   87 


84   85 
60   63 


76 

81 

78 

T3 

77 

47 

58 

60 

57 

53 

75 

82 

77 

77 

76 

39 

51 

58 

53 

52 

72 

78 

78 

73 

77 

42 

53 

61 

56 

52 

67 

80 

86 

85 

74 

43 

52 

61 

62 

54 

80 

87 

88 

86 

77 

39 

50 

62 

55 

49 

78 

85 

80 

80 

78 

32 

47 

58 

40 

41 

70 
43 


92   72   72 
55   50   47 


78   73   77 

48   48   44 


57   55   46 


56   50   45 


83   76   77 
55   47   46 


87   74   77 
59   48   38 


71 
50 


Day  Ol  Month 


75   73   68 
48   53   47 


73   69   65 
50   52   44 


78   7J 
51   57 


72   61 
55   50 


74   73 
55   53 


69   67 
51   52 


74   60 
58   51 


77   61 
57   51 


77   76 
57   54 


74   72 
56   56 


70   63 
37   52 


79   75 
58   55 


72   73 
54   51 


74   71 
55   51 


75   72 
56   52 


62   63 
53   48 


61   63 
50   43 


72 

67 

64 

63 

49 

55 

52 

48 

77 

75 

65 

65 

48 

50 

53 

48 

75 

72 

67 

65 

43 

52 

51 

47 

76 

68 

61 

65 

45 

55 

51 

47 

72   71   71 


40   48   40 


63   74   70 
43   53   44 


74   75   74 
43   47   46 


72   77 

44   46 


66   7*   76 


77 
50 


72 

50 


72   79 
37   43 


75 
48 


43   48   45 


68   75 
49   53 


69   7*   T7 


67   74   78 
45   51   50 


78 

40 


86   73   71 
49   44   34 


65 
56 


65 

55 


45   44   34 


74   84 
46   49 


45  55  39 

84  69  66 

44  47  36 

88  70  72 

46  47  36 

76  83  67 

38  45  30 

72  81  65 

46  59  36 


86 
60 


46   62   66 


91 
53 


80   93 
55   65 


89 
56 


81   76 
37   57 


88   80   80 


65 

47 


90 
58 

88 
56 

77 
53 

41 
53 

94 

60 

90 
62 

93 

60 

91 
61 

96 
65 

45 

60 

78 
52 

92 
55 

85 

64 

90 
68 

93 

57 

41 
58 

94 
59 

41 
60 

93 
52 

40 
54 

90 
65 

89 
63 

93 
52 

43 
59 

87 
61 

86 
59 

87 

60 

84 
58 

79 
59 

83 
39 

80 
55 

92 

61 

93 

90 

84   71 
68   45 


76   78 
62   39 


88   70 
62   35 


80   80 
64   41 


74   80 
57   47 


76   84 
54   44 


66 

71 

73 

75 

8 

16 

36 

43 

43 

7 

60 

66 

72 

71 

7 

39 

39 

48 

48 

6 

62 

70 

75 

77 

3 

37 

35 

41 

44 

1 

60 

58 

64 

69 

4 

38 

34 

42 

44 

8 

67 

72 

74 

0 

32 

42 

46 

2 

70   64   70   70 
43   36   36   44 


77   64 
47   49 


77   73   77 
»T   49   58 


76   74   77 


81 
40 


74   65 
48   32 


75   65 
41   33 


72   67 
47   37 


67   65 
44   41 


70   66 
47   44 


70   70 
38   46 


90 
67 

73 

40 

79 
58 

77 
42 

67 
33 

66 
34 

71 
39 

74,2 
42.5 

88 
65 

70 
52 

77 
60 

75 
49 

64 
45 

62 

40 

70 
46 

71,9 
48,6 

77 
63 

81 
44 

79 

60 

72 

41 

66 
37 

70 
34 

72 
44 

74,2 

45.7 

77 
55 

79 
47 

80 
59 

76.8 
46.1 

67 
61 

79 

57 

78 
60 

73 
42 

67 
33 

72 
33 

75 
38 

76,4 

42, a 

63 
65 

76 
47 

75 
61 

73 
41 

63 
41 

68 
40 

71 
44 

74,* 
47,4 

67 
68 

80 

41 

80 
63 

78 

40 

66 

40 

74 
37 

71 
36 

77,4 

45.9 

67   64 
51   44 


67   64 
48   43 


69   64 
50   45 


50  70 

51  40 


78   68 
50   36 


78 

46   34 


67   68 
44   51 


67   66 
42   46 


66   68 
43   48 


58   68 
41   49 


69   69 
36   39 


67   68 
34   40 


75,2 
44.1 


74.0 
47,1 


73,3 

44,3 


72.5 
39.5 


75.2 
47,2 


75.2 

47.0 


70.5 
50.2 


69.8 
46,8 


76.1 
45.2 


73.3 

42.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEW    ENGLAND 
MAY    1964 


MAINE 
NORTHERN    01 

BRASSUA    0AM 

BRlDGEwATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  8UREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOw  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  T0»N  FAA  AIRPORT 

ORONO 


Day  Of  Month 


62  69  n 


73 
26 


72   80 
26   28 


27   24   28 


69   77 
29   38 


29   27   28 


79   70   69 
30   29   36 

68   68   77 


73   74   75 
35   30   40 


76   72 
36   35 


69   68   71 
39   36   40 


73   73   73 


65   42 
39   39 


69 
39 


53 
43 


48   57   63 


77   80   75 


62   72 
28   38 


63   65 
27   27 


67   68   77 
29   29   36 

72 
31 

70 
28 

67 
26 


63   68 
29   30 


62   73 
27   27 


62   68 
26   30 


52   71 
26   28 


72 

30 


MAX 
MIN 

63 
36 

68 
34 

75 
3* 

76 
35 

69 

38 

MAX 
MIN 

62 
37 

67 
33 

74 

36 

74 
37 

65 
39 

MAX 
MIN 

63 
36 

68 
30 

75 
31 

78 
37 

71 

38 

MAX 
MIN 

69 
30 

71 
27 

76 
29 

75 
32 

69 
36 

MAX 
MIN 

66 
30 

68 
26 

76 
30 

74 
32 

68 
37 

MAX 
MIN 

70 
30 

65 
27 

68 
28 

76 
30 

77 

35 

MAX 
MIN 

62 
33 

67 
28 

72 

28 

77 
31 

66 
32 

MAX 
MIN 

72 
30 

60 
28 

69 
33 

76 
40 

MAX 
MIN 

56 

31 

62 
26 

71 
25 

77 
33 

69 
41 

MAX 
MIN 

60 
39 

66 
33 

72 
32 

76 
37 

68 
39 

MAX 
MIN 

70 
32 

68 
29 

74 

31 

73 
32 

70 

36 

MAX 
MIN 

65 

34 

73 
29 

78 
33 

78 
34 

70 
41 

MAX 
MIN 

66 
32 

68 
29 

75 
31 

74 
34 

67 
38 

83   77 
60   51 


82   60 
50   47 


86   81 
45   42 


80   49 
49   41 


82   77 
47   5* 


80 
46 


48 

82 


56 
41 


57   65 
41   35 


57 

45 


67   70   50 
33   41   25 


61 
41 


65 
43 


39   39   28 


74   68   65 
35   40   28 


56 
38 


55 

40 


85  83  60 

41  48  48 

82  84  63 

42  55  45 

85  81  74 
39  54  44 

86  83  51 
45  49  42 

76  82  79 

41  49  38 


65   66 
42   49 


68   62 
43   51 


70   50 
44   27 


69   65   47 
40   43   30 


65   67 
42   41 


63   63 

41   48 


59   58 
39   46 


58   64 
43   43 


66   66 
41   49 


46   63 
40   42 


67   70 
41   48 


65   66 
42   52 


64   60 
39   48 


65   60 
41   49 


62   56 
39   46 


70   48 
45   29 


74   64   TO 
30   44   42 


46   46   45 


68   65 
45   38 


72 
43 


70 

44 


65   70 
40   49 


75   70   65 
38   46   28 


65   74   52 
42   46   30 


76   54 
33   26 


68   77   55 
30   35   22 


50   66 
47   40 


52   64 
45   38 


61   67 
48   41 


66   75 
31   43 


62   65 
43   45 


69   67 
45   42 


55 
43 


57   70 
44   38 


57   56 
43   32 


55   55 

34   31 


55   64   86 

43   43   44 


59   51 

43   30 


61   52 
43   30 


66 
51 


60 
38 


83   58   65 
33   37   37 


65 
39 


63 
32 


54  91  62 

39  36  36 

56  50  57 

37  S*  3» 


65   S3   61   66 
39   32   32   29 


55 

33   51 


70   85 
52   53 


73 
47 


56   63 
39   46 


78 
49 


61 
45 


68  70  54 

40  44  34 

70  53  67 

47  49  43 

68  54  64 

50  47  42 

73  65  67 

44  46  35 

70  51  66 

44  42  32 

70  64  60 


64 

55 

69 

30 

46 

39 

64 

58 

70 

47 

44 

39 

75 

74 

70 

41 

51 

51 

69 

72 

70 

39 

53 

50 

81 

78 

75 

37 

53 

49 

77 

75 

71 

40 

50 

43 

75 

70 

69 

39 

49 

45 

68 

81 

74 

37 

44 

43 

71, 

75 

72 

29 

51 

46 

64 

72 

70 

35 

47 

45 

82 

74 

75 

39 

47 

43 

80 

73 

72 

40 

55 

53 

7S 

74 

73 

41 

51 

46 

72 

73 

70 

40 

32 

42 

66 

67 

67 

36 

48 

43 

65 

43 

54 
42 

55 

28 

54 
41 

59 

47 

86 

50 

66 
43 

62 
42 

55 

30 

53 
38 

62 

48 

77 
53 

65 
35 

62 
36 

51 

30 

52 
34 

56 
42 

62 
43 

67 
31 

67 

38 

57 
32 

57 
34 

56 
43 

6* 
45 

65 
37 

60 
44 

31 
29 

54 
35 

60 
48 

78 
52 

65 
32 

65 
46 

54 
28 

»4 
41 

58 

45 

63 

48 

60 
43 


63   66 
50   33 


65   59 
50   28 


68   62   64 
42   51   32 


69   58 
42   35 


65   67 
40   30 


63 
48 


60 
41 


83   62   62 
39   42 


86   66   65 
55   39   39 


69   62   65 
58   36   38 


92   71 
57   42 


64   66 
43   49 


62   65 
37   42 


88   73   65 


64   66   63 
59   36   36 


84   70   62 


60 
36 


66   69 
40   29 


53   52   63   67 
40   39   39   38 


55   53   63   67 

44   37   35   38 


63,8 
38,0 


68.5 
36.3 


63,3 
40.2 


66,0 
36.7 


67,7 
37,3 


66,7 
38.3 


67,8 
37.4. 


65.0 
39.8 


66.4 
38.8 


61   47 
39   38 


65 

40 

30 
38 

49 
38 

99 
39 

69.6 
39.4 

63 
36 

48 
33 

48 
29 

98 
31 

63.0 
37.3 

68 
44 

54 

39 

93 

36 

63 
36 

66,9 

40.8 

53 

45 

53 

39 

63 
39 

68 
36 

66.7 
41.1 

61 
38 

47 
36 

46 

39 

98 

31 

63,2 
38.6 

86 

57 

98 
37 

63 

48 

60 
41 

93 
34 

62 
33 

66 
36 

66.7 
39.9 

86 
59 

77 
39 

60 
60 

63 

41 

90 
39 

48 
36 

60 
38 

64,7 
39.7 

85 

46 

69 
36 

60 

36 

64 

37 

30 
33 

92 

30 

59 
29 

64,1 
34,6 

67   55   53   69   66.0 


40   30   29   35 


69   51   49 
38   35   36 


65   39 

38   34 


34   99 

32   46 


88   90   79   73 
38   99   49   46 


81   91 
53   54 


92 

60 


85   91 
51   52 


81   89 
51   51 


78   92 
49   55 


88   90 
52   52 


69   80 
48   53 


92   91 
55   58 


90   92 
57   97 


84   92 
48   92 


71   71 
47   49 


69   67 
42   53 


91   69   73 


79   73   72 


75   66 
45   45 


55   59   66   70 

43   41   40   43 


58   60   65   68 

42   40   38   41 


62   66   69 

40   37   41 


60   66 
37   34 


34   62 

37   37 


41   36   33 

71   57   57 
44   37   37 


64   69 
37   41 


56   60   67 
49   43   41 


64   56   64 
45   41   37 


57   61   66 
39   35   33 


66   58   63 
42   36   36 


35.0 


64.1 
37,7 


62.3 
37.2 


69.7 
43,9 


67,9 
43,5 


73,4 
44,3 


71.3 

40.7 


66.3 

40.5 


70,8 
40.2 


71.1 
41.0 


67.7 
40.3 


71.3 
41.7 


70.3 
49.9 


71.7 
42.9 


69.4 
40.9 


68.3 

60,3 
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Continued 

V 

rt. 

LJLI 

1J 

CiT 

ttrr 

.n.ft.1 

un 

Cd 

NEW  ENGLAND 
MAY  1964 

Day  Ol  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7   8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1  IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2] 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
< 

RIMFORO  1  s 

MA) 
MIf 

66   70   7 
32   29   3 

8   75   73   76   86   83   5 
1   34   35   38   38   55   4 

1      Si  11      11      11      V,       1°      !?   "   7°   "   58   65   "   ,0   91   "   72   "   "   '7   «   70   70.5 
»   44   46   46   44   42   34   41   49   45   43   39   32   38   53   56   49   42   47   42   37   36   37   4^3 

ROMFORD  POWER  PLANT 

MA> 
Mir. 

65   69   7 
32   29   3 

5   76   73   75   86   84   6 
3   34   36   38   41   57   4 

!  11      15      11       11      ?*   "   8°   72   70   "   "   6*   90   "   "   73   71   69   52   57   63   71   70.6 
,   45   47   44   45   48   34   40   52   49   42   44   34   37   54   56   50   44   <f   *2   41   36   37  Iz.l 

WATERVlLLE  PUMP  STA 

MAX 
Mir, 

71   70   7 
35   28   3 

5   77   74   70   83   84   7 
I   32   35   39   42   50   4' 

67   66   74   74   66   6 
>   42   50   46   45   47   3( 

r   75   78   77   71   68   63   76   87   91   66   75   74   68   61   67   72   73.7 
40   43   44   44   50   35   41   52   54   48   46   54   43   36   36   38   42.2 

WEST  BUxTON  2  NNw 

MAX 
MIN 

61   66   7 
34   29   2 

!   75   65   6 
7   30   40   3 

I   82   87   5< 

37   50   4< 

70   70   75   68   52   6 
41   46   40   46   48   3' 

81   74   70   61   63   63   78   90   90   75   72   75   61   63   69   70   70.6 
34   46   46   42   36   31   37   58   S7   52   40   45   42   34   34   34   40.6 

WEST  ENFIELD 

MAX 
MIN 

WCODL*ND 

MAX 
MIN 

74   73   7, 
32   28   3( 

80   74   61 
35   35   31 

69   82   82 
35   44   44 

54   65   6C 
42   44   43 

71   72   55 
41   38   33 

75   73   7! 

38   40   41 

72   71   6C 
41   42   3( 

60   70   8! 
38   48   5! 

94   76   7] 
43   33   3! 

73   59   70   73 
45   39   44   3- 

71,2 
39.2 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

57   58   61 
31   31   32 

66   51   58 

39   40   31 

75   75   48 
45   46   40 

55   62   70 

40   45   48 

62   52   57 

43   44   39 

65   73   71 
40   47   53 

68   63   58 
*3   51   39 

70   72   87 
43   SO   4! 

83   66   73 
62   42   51 

69   60   63   6C 
42   44   44   43 

65.0 
43.0 

BELFAST 

MAX 
MIN 

69   63   71 
36   29   31 

65   62   62 
31   31   31 

69   79   70 
39   55   45 

56   66   74 
42   51   44 

70   56   60 
42   46   39 

65   75   77 
36   51   50 

74   64   63 
43   52   38 

73   76   90 

40   48   50 

60   72   75 
56   46   5! 

73   63   68  bl 
45   41   37   40 

69.4 
42.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

65   66   68 
35   32   32 

71   64   63 

35   36   34 

76   87   77 
40   57   42 

68   66   71 
41   50   44 

71   61   61 
47   47   41 

69   72   72 
36   32   48 

78   60   60 
45   52   33 

69   84   91 
42   55   52 

85   71   74 
54   42   54 

71   62   66   69 
41   35   37   40 

70.6 
42.9 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

55   60   69 
32   34   33 

58   57   59 
38   38   33 

65   63   47 
41   41   40 

51   58   66 
39   44   43 

63   51   56 
40   42   38 

60   68   68 
38   40   43 

68   56   58 
42   44   36 

60   71   76 
40   47   46 

65   68   72 
48   46   46 

64   61   65   70 
43   39   36   36 

62.2 

40.3 

ELLSWORTH 

MAX 
MIN 

6  4   64   66 
33   29   30 

69   57   56 
32   36   30 

66   70   58 

40   47   42 

61   61   74 
41   49   40 

72   58   63 

42   45   40 

S9   72   74 
35   44   45 

71   62   61 
39   49   39 

63   79   66 
46   49   30 

72   73   74 
54   47   54 

66   61   65   68 
42   37   34   36 

66.7 
41.2 

JCNESBORO 

MAX 
MIN 

70   40   63 
28   30   31 

67   65   58 
33   35   32 

58   74   TO 
38   42   41 

45   62   63 
38   40   36 

72   64   53 
41   44   35 

59   58   73 
35   40   42 

72   67   62 

40   45   30 

59   67   73 
36   42   44 

87   67   69 
SI   45   47 

69   60   62   64 
39   33   33   37 

64.3 
36.2 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 
MIN 

74   71   75 
29   32   27 

69   71   64 
39   38   36 

64   81   82 
40   52   49 

50   60   61 
41   47   51 

66   65   50 
46   47   41 

61   78   73 
39   53   53 

72   62   60 
50   46   33 

62   78   87 
41   47   67 

90   75   73 
64   42   53 

73   59   62   68 
44   38   38   43 

66.9 
44.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

50   57   64 
38   34   36 

64   55   60 
38   42   41 

75   86   65 
47   62   45 

69   70   71 
44   54   50 

63   52   60 
47   47   45 

71   76   74 
44   55   53 

64   62   57 

51   45   40 

82   82   90 
48   56   55 

77   76   76 
52   47   52 

61   66   66   65 
47   42   43   41 

67.9- 
46.5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52   60   64 
31   25   25 

68   58   58 
30   42   40 

75   85   59 
40   53   44 

70   69   70 
43   52   42 

66   52   58 
47   48   39 

71   75   73 
37   45   44 

65   65   58 
42   44   39 

60   86   90 
44   56   56 

77   75   76 
48   42   44 

60   65   66   66 
43   35   33   35 

68,1 
41.5 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

61   58   66 
39   32   30 

62   55   59 
33   37   31 

70   77   65 
41   5  3   42 

66   66   70 
40   51   43 

61   53   58 

46   46   44 

65   73   71 
37   50   48 

64   61   58 

44   50   37 

66   T5   90 
44   49   50 

80   71   74 
55   45   53 

67   62   64   65 
41   37   36   47 

66.2 
42,9 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

58   65   75 
34   25   25 

79   68   74 
33   39   38 

88   88   80 
37   46   46 

72   70   77 
39   52   49 

71   62   64 
45   46   44 

84   85   76 
43   55   50 

75   64   68 
41   55   27 

81   94   95 
35   51   54 

92   76   76 
60   45   55 

76   65   70   73 
40   31   31   33 

75,5 
42,1 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

MAX 
MIN 

66   64   66 
40   30   29 

73   77   74 
30   38   39 

77   84   81 
39   49   57 

84   62   73 
56   50   37 

75   70   59 
46   58   46 

68   80   73 
42   46   41 

72   80   62 

42   51   32 

68   82   90 
40   $4   57 

88   64   74 
57   51   53 

73   66   61   63 
45   44   36   39 

72.6 

44,3 

CUMMINGTON  HILL 

MAX 
MIN 

63   62   60 
38   32   30 

66   73   69 
35   44   43 

72   84   79 
48   58   59 

84   61   68 
51   44   36 

72   66   S3 
51   52   43 

64   75   71 
43   32   50 

70   82   68 
49   50   34 

65   76   66 
45   55   68 

84   62   73 
54   42   53 

68   57   58   65 

38   36   37   46 

69.5 
45,7 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

66   65   64 
32   31   30 

70   76   72 
34   40   39 

77   84   79 
43   50   56 

85   63   68 
54   49   40 

74   69   57 
45   54   45 

67   78   73 
42   46   44 

72   61   62 
44   50   31 

67   78   90 
38   51   61 

87   64   74 
57   43   51 

70   60   60   66 
42   41   36   40 

71,5 
43.9 

KMGHTVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

66   67   64 
32   26   28 

68   76   72 
30   36   38 

76   86   81 
38   4<,  a 

89   66   72 
56   SO   38 

76   76   56 
44   56   45 

68   79   76 
38   43   40 

74   84   64 
40   48   29 

70   80   92 
38   44   56 

68   66   76 
60   36   48 

75   63   62   69 
46   40   34   38 

73.5 

41,8 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65   64   68 
38   31   28 

76   72   75 
34   38   38 

84   80   65 
40   56   56 

63   67   71 
46   46   38 

69   60   66 

48   47   43 

75   71   71 
38   52   47 

63   69   65 
44   38   33 

79   89   87 

50   61   57 

73   '3   72 
49   42   48 

58   58   65   69 

42   39   38   41 

71.7 
43.5 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
MIN 

65   65   67 
46   28   28 

75   74   74 
30   34   31 

64   62   87 
40   49   57 

85   68   71 
55   50   38 

73   71   66 
49   49   41 

77   76   72 

38   50   40 

82   70   67 
44   46   31 

80   90   90 
51   55   58 

64   77   75 
44   49   54 

61   57   67   71 
47   41   35   40 

7*,3 
43.5 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

66   65   69 
42   28   27 

77   75   75 
30   36   36 

84   60   86 
40   49   55 

66   70   73 
52   47   37 

74   65   68 
46   50   44 

78   73   73 
36   53   40 

83   65   66 

43   51   29 

80   90   69 
44   57   55 

77   77   74 
57   41   52 

60   59   67   72 
44   37   35   39 

73.4 
43.1 

WEST  GRANVILLE 

MAX 
MIN 

63   62   65 
40   28   27 

71   73   72 
38   38   37 

85   85   86 
43   57   57 

85   67   66 
52   47   45 

66   69   62 

50   30   43 

74   75   76 
39   53   44 

77   77   63 
44   54   29 

73   85   86 
40   55   58 

83   75   71 
58   35   60 

73   73   66   72 
43   35   34   40 

73.5 

44,3 

CENTRAL  02 

^MHER5T 

MAX 
MIN 

66   65   65 
33   31   32 

70   77   74 
34   42   41 

75   86   83 
42   44   59 

90   66   71 
56   50   43 

75   70   57 
53   54   51 

66   80   76 
48   52   48 

74   67   65 
46   51   37 

69   82   92 
42   56   63 

90   87   78 
66   43   50 

75   65   64   69 
46   44   41   44 

74,6 
46,6 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

61   59   60 
28   26   25 

68   76   67 
28   39   32 

74   63   82 
38   52   60 

86   65   70 
55   44   37 

74   69   53 
S3   49   42 

64   75   75 
35   48   40 

72   80   62 
37   49   29 

65   77   89 
39   53   58 

87   65   75 
64   40   39 

72   61   62   67 
42   35   33   34 

70,9 
41,4 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

54   59   67 
30   27   26 

77   67   71 
33   39   37 

86   85   87 
42   54   52 

70   74   77 
57   52   47 

64   54   56 
49   46   42 

78   77   75 
42   S4   45 

84   66   66 
40   46   34 

79   94   92 
49   62   6S 

73   79   76 
55   48   57 

66   67   67   71 
47   38   36   40 

73.0 
44,9 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

63   63   71 
26   26   25 

79   78   74 
28   36   34 

84   82   88 
38   49   53 

67   70   76 
53   48   37 

74   66   66 
55   51   44 

78   76   77 
35   35   38 

80   67   66 
39   57   29 

78   90   89 
48   56   S8 

84   82   75 
62   36   60 

71   63   69   73 
44   36   34   34 

75,5 

42,2 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

53   54   68 
36   36   38 

75   61   67 
40   44   38 

83   87   88 
44   64   52 

73   74   79 
56   49   58 

64   50   55 

49   46   44 

77   76   71 
43   49   50 

81   67   67 
54   44   39 

77   92   92 
45   66   65 

72   77   76 
53   45   54 

63   65   68   74 

47   41   46   49 

71,8 

47,9 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

63   62   62 
31   28   28 

70   79   73 
30   39   38 

75   86   85 
38   48   59 

86   72   73 
60   46   42 

79   76   54 
54   50   44 

65   77   78 
40   45   44 

74   83   66 

41   48   34 

68   78   93 
4S   55   S8 

90   71   75 
62   44   55 

78   66   65   72 

45   35   40   40 

7»,l 

44.1 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

52   55   62 
36   36   34 

75   75   64 
39   44   44 

84   64   64 
46   59   66 

79   70   76 
53   52   48 

74   64   68 
46   46   46 

78   78   70 
44   51   SO 

80   80   66 
43   62   40 

76   92   91 
48   65   68 

90   76   76 
65   48   64 

74   64   68   73 
50   41   42   46 

74.1 
49.2 

CLINTON 

MAX 
MIN 

59   57   66 
31   30   32 

68   77   67 

40   44   40 

73   81   63 
42   61   62 

66   68   72 
64   51   50 

75   69   53 
56   50   42 

63   78   76 
41   52   50 

74   80   66 
48   54   38 

66   77   90 
48   48   64 

86   69   74 
66   48   48 

74   64   64   68 
48   40   42   44 

71.7 
47, S 

EAST  BRlMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

64   62   63 
28   26   28 

72   78   71 
29   36   37 

77   85   62 
36   53   57 

88   68   73 
57   48   41 

74   76   54 

50   50   42 

70   76   76 
39   45   45 

75   82   67 
40   49   33 

68   77   91 
44   55   59 

89   83   76 
60   43   53 

76   64   65   72 
45   37   37   39 

74.1 
43.3 
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Station 


FITCHBURG    2    S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOwN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  wB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
RCCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 


Day  Of  Month 


64  62  63 

30  28  28 

58  58  61 

34  32  31 

57  61  72 

35  31  32 


54   60   65 


63   67 
36   35 


49   53 
40   38 


56   56 
31   32 


47   51 
35   37 


55   56 
33   31 


61   59 
38   34 


54   57 
28   27 


58   57 
33   29 


55   56 
31   28 


51   53 
34   35 


59   61 
41   38 


50   52 
32   35 


52   55 
31   29 


51   55 
37   34 


51   53 
36   31 


50   52 
38   37 


54   55 
42   38 


57   58 
31   29 


72   80 
43   41 


77   66 
39   43 


77   67 
38   42 


79   68 
39   41 


75  65  67 

35  39  40 

68  75  74 

34  37  39 


74   73 
35   43 


74  86   76 

30  36   36 

79  69   76 

37  43 

76  65 

29  32 


77   68   74 
32   37   37 


57   57 
45   42 


70   71 
41   40 


65   67 
42   40 


65   67 
43   40 


63   59 
34   41 


70   70   70 
41   44   40 


62   66 
41   39 


66   64 
39   35 


70   63 
40   39 


63   58 
40   40 


69   65 
49   44 


68   58 
43   42 


63   61 
42   34 


68   65 

40   40 


56   55 
45   42 


72   61   60 


67   72 
39   *1 


90   86 
58   63 


90   87 
56   55 


89   82 
59   60 


86   83 
57   59 


87   86 
60   54 


87   82 
53   46 


85   87 
47   58 


84   90 
45   42 


86   83 
46   51 


83   90 
52   56 


87   89 
53   62 


85 
42 

86 
53 

89 

64 

88 
42 

88 
57 

90 
63 

S3 
48 

82 
63 

88 
62 

83   87 
47   65 


82   88 
41   51 


56   75 
38   50 


66   80 
40   50 


57   65 
34   43 


78   85 
45   59 


84   90 
45   57 


72   83 
30   52 


79   83 
45   59 


61   73 
34   49 


74   84 
46   59 


82   88 
42   60 


72   81 
44   54 


69   80 
35   50 


75   84   69 


73   85 
49   63 


77   88 
44   59 


79   87 
37   52 


69 
52 


72   74   77 
44   49   43 


58   49   42 


68   72   77 
43   46   45 


73 

49   40 


78   70 
55   49 


71 
49 


55   49   44 


70 
47 


75   72 
54   54 


75   78 
51   45 


75   76 
53   44 


73   76 
53   45 


75   77 
53   51 


74   77 
51   43 


67   68 
49   46 


79   76 
59   57 


75   75 
51   45 


73   72   70 
44   52   52 


73   70 
53   51 


53   60 

47   40 


67 
55 


56   65 
48   47 


77   70   53 


74   60   69 
53   47   46 


69   53 
53   48 


78   75 
55   49 


67   81 
40   53 


81  77 

42  56 

80  78   76 

43  56   50 

80  74   75 

42  54 


42   44   44 
77   75   73 


78 
52 


53   47   44 


53 

46 


53   34 

48   46 


73   64 
53   48 


56   51 
49   43 


58   54 
48   41 


71   65 
52   52 


72  58  61 

33  48  44 

65  53  55 

52  48  47 


64   52 

49   44 


53   45 

63 

50 


58   50 
46   36 


60   59 
51 


53   48   46 


64   56 

50   48 


58   50 
50   46 


59   52   56 
52   46   47 


65   55 

55   50 


58   59 
48   40 


78   75 
36   49 


79 
50 


79   70 
46   53 


75   75 
36   49 


54   69 
35   51 


66   72 
37   50 


56   61 
35   47 


72   76 

44   50 


79   76 
38   51 


66   70 
28   49 


75   75 
39   54 


57   66 
34   47 


69   73 
46   52 


76   74 
36   50 


68   72 
32   49 


57   73 
33   48 


70   69 
44   53 


77   66 
47   55 


70   70 
40   52 


74   74 
34   50 


76   85 
43   52 


76   85 
45   51 


63   70 
47   62 


83   67 
46   57 


83   66 
47   50 


84   67 
40   43 


74   78 
42   50 


84   66 
42   45 


75   82 
40   46 


85   65 
43   49 


81   68 
36   53 


68 
60 


72   70 
43 


73 
57 


70   64 
53   42 


69   64 
57   45 


SO   65 
56   37 


70 
52 


73   61 
53   45 


76   67 
57   40 


77   64 
48 


66   54 
54   43 


68   65 
57   40 


81   95 
54   62 


82   95 
57   69 


96   93 
65   68 


94   92 
67   65 


95   94 
67   69 


94   93 
66   63 


80   90 
46   60 


94   94 
49   34 


61   93 
53   58 


92   92 
58   59 


91   90 
59   60 


94   93 
62   62 


89 
60 


79   93 
50   65 


75   94 
47   52 


56   67 
48   58 


67   90 
49   55 


59   63 

48   51 


69   92 
50   62 


78   94 
48   62 


64   91 
46   57 


75   90 
49   61 


60   70 
49   54 


67   93 
52   63 


76   95 
48   65 


63   89 

50   30 


63   70 
46   58 


79   94 
43   66 


79   94 
52   66 


66   94 
53   62 


71   93 
48   38 


75   80 
46   56 


81   79 
49   63 


79   74 
48   65 


79   78 
50   57 


67 
39 


79 

46 


77   65 
45   40 


79   66 
50   44 


73   70 
47   46 


67   66 
46   44 


66   68 
50   44 


66   68 
41   38 


72   61 

45   40 


66   64 
48   45 


75   61 
44   39 


64   65 

47   47 


67   65 
41   32 


69   74 
36   40 


68   74 
43   46 


72   70 
45   45 


74   73 
41   31 


79   79 
51   39 


80   79 

46   60 


75   73 
54   59 


76   80 
49   59 


77   68 
52   55 


77   76 
52   58 


79   79 
49   62 


73   78 
50   59 


73   75 
45   63 


66   65 
51   55 


76   82 
55   61 


80   80 
47   60 


76   78 
48   56 


77   78 

44   56 


79   78 
48   60 


77   76 
52   56 


77   74 
51   61 


80   79 
45   58 


74   76 
44   47 


70   75 
36   42 


62   70 
36   39 


71   73 
42   47 


64   72 
34   36 


67   72 
47   46 


70   75 
37   *2 


75 
43 

67 
33 

72 
36 

76 
43 

75.7 
45.1 

74 
45 

67 
35 

73 
36 

79 
43 

76,9 
46.0 

61 
42 

61 
39 

66 
42 

71 
47 

Tl.l 

46.6 

67   69   66 
52   47   48 


78   67   70 
43   37   42 


78   67   63 
33   45   49 


67   68 
48   41 


71   65   67 
47   41   43 


67   68   71 
51   44   44 


70   68   69 
47   37   39 


78   67   66 
49   29   40 


46   41   37 


32   46   46 


70   69   69 


79   67   62 
46   42   43 


75,2 
46.3 


75.5 
47,8 


75,6 

49.0 


73.9 

*9.1 


48,5 


73.0 

44,0 


73.0 
43,9 


74.7 
45.3 


74,8 
42.2 


74.6 
46.1 


73.1 
63.1 


66   68 
39   41 


76   67   68 
44   39   41 


66   65 
44   41 


70   64   64 
49   45   44 


72   65   67 
51   46   46 


68   77 
36   37 


70.4 
30.2 


75,0 
45.0 


67,6 
47,9 


69,7 
45.4 


65.6 
45.6 


72.4 
69.2 


73.0 
46.4 


69.8 


71.9 
46.2 


62,6 
45.5 


71.3 
32.2 


73.3 

47,8 


69,1 
43,0 


70,9 
44,7 


67,8 
47,3 


68.3 
49.9 


71.0 
49.5 


T3.4 
66.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1964 


NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

C0LEBR00K 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 
SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MCUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOO 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTh  2 

WINDHAM 

WCLFEBORO 

WOODSTOCK 


D«y  Of  Month 


66   69 
39   29 


TO   67 
41   30 


69   69 

11   33   40 


65   66   76 
31   26   24 


70   66   66 
37   32   2S 


63   61 

30   28 


64   67   76 


58   61 
25   23 


64   67 
29   27 


36   31   31 


65 

68 

30 

29 

66 

57 

34 

29 

57 

59 

29 

26 

63 

60 

56   61 
33   26 


69   66   68 


49   54 
30   27 


65   64   64 


69   69   75 
28   26   23 


66   69   76 
30   28   29 


80   79   72 
32   37   41 


71   72   74 
37   42   39 


74   76   77 
28   31   41 


72   71   73 
30   37   36 


77   73   77 
25   31   32 


76   79   74 
30   33   35 


74   75 
30   33 


63   66 
41   36 


68   73 
34   35 


64   69 
41 


74   75 
35   35 


75   78 
39   38 


79   68 
35   40 


65   73 

43   40 


74   69 
41   38 


68   75 

40   40 


65   72 
40   36 


75   74 
37   33 


76   78   74 


67   57   58 
28   40   40 


77   71   74 
40   39   36 


82   82 
40   55 


80   87   82 
44   52   55 


75 

82 

78 

75 

57 

59 

45 

54 

98 

*7 

42 

42 

83 

84 

75 

65 

68 

'0 

29 

46 

55 

50 

42 

41 

83 

78 

72 

65 

58 

7  4 

38 

47 

51 

48 

42 

»8 

74 

81 

78 

69 

51 

53 

41 

46 

50 

48 

38 

39 

86 

83 

82 

73 

68 

77 

33   44   47 


56 

41 


86   85   66 
37   48   48 


61   72 

44   41 


70   60   60 
50   44   44 


44   49   32 


84   85   75 


87   84 
43   52 


82 
52 


84   87 
38   53 


74   85   81 
39   48   56 


84   87   82 
44   49   60 


65   70 
54   40 


64   66 
50   36 


72   79 

48   40 


66   79 
49   38 


72   78 
53   37 


69   77 
49   36 


69   76 
52   41 


68   66 
49   37 


72   51 
50   35 


72   50 
47   33 


37   46 


59 

41 


TO 

48 


53   60 

4?   44 


73   66 
48   42 


73   79   75 
40   50   42 


76 

46 


T2 

47 


53   42 

33   30 


76 

45 


80 
55 


83 
46 


68   63   67 


50 
48 


74 
53 

69 
54 

79 

38 

77 

48 

67 
52 

69 
45 

70 
57 

70 
52 

76 
39 

75 

50 

62 

47 

70 
44 

no 
57 

73 

49 

78 
39 

75 
53 

60 
92 

71 
45 

63 
51 

68 
50 

80 
44 

72 
51 

55 

47 

72 
46 

63 
55 

68 
44 

77 

37 

73 

49 

54 

47 

69 
44 

76 
56 

68 
52 

73 
43 

SO 
43 

70 
51 

55 

46 

69 
51 

72 
51 

76 
40 

71 
54 

55 
50 

62 
45 

85 
52 

65 
50 

67 
44 

74 
49 

68 

50 

52 
43 

68 
56 

73 
43 

78 

40 

68 
51 

53 

47 

63 
41 

68 

43 

69 
53 

79 
46 

69 
49 

55 

47 

62 

47 

82 
55 

69 

47 

75 
38 

73 
53 

57 
48 

65 
42 

77   72   55 


71 

72 

75 

58 

53 

56 

40 

50 

40 

48 

47 

39 

86 

65 

70 

76 

73 

55 

57 

47 

39 

49 

54 

45 

65 

69 

78 

78 

66 

69 

45 

51 

38 

45 

50 

41 

71 

74 

79 

74 

54 

62 

47 

45 

40 

53 

48 

45 

63 

66 

75 

75 

64 

67 

48 

50 

45 

50 

50' 

45 

70   64   75   74   67   69 
50   48   38   41   51   42 


76   75 
47   43 


74   70 
53   40 


77   70 
57   40 


72   71 
51   40 


72   71 
51   40 


87   83 
55   42 


73   72 

50   43 


77   77 
54   40 


75   72 
55   46 


72   70 
45   41 


75   73 
56   44 


78   70 
51   45 


75   73 
52   43 


75   71 
55   46 


76   70 
51   42 


81   72   71 
35   52   40 


80 
47 


81   75   72 

38   50   40 


66   69 
43   43 


65   66 
40   42 


71   65 

40   46 


72   57 
39   41 


74   67 
41   42 


63   63 
37   45 


71   66 
30   55 


77   68 
37   49 


73   65 
41   55 


70   64 
39   52 


70   70 
40   48 


81   68 
41   55 


65   60 
46   43 


73   70 
38   39 


77   77 
42   43 


75   65 
40   55 


68   70 
44   47 


80   66 
39   48 


69   63 
43   50 


78   65 
36   54 


70   68   58 
37   43   34 


72   63   65 


44   41   32 


64   78 
37   53 


76   85 
53   65 


76   67   88 
48   51   58 


76   82 
31   41 


57   70 
29   44 


89   89 
49   53 


92 
54 


91   88 
58   60 


92   91 
57   61 


91   90 
65   62 


82   96 
50   62 


93   91 

58   60 


80   94   93 
44   55   60 


88 
60 


91   90 
60   59 


81   68 
49   40 


67 

40 


62 
37 


83   68   68 
44   34   53 


60 

34 


73 

40 


90   69   74 
65   38   51 


93   67   75 
59   43   4g 


73   77 
52   44 


79   75 
53   44 


86   75   75 
64   39   57 


50   55   65 
39   38   38 


51   62 
36   40 


65 
25 


50 
38 


72   59   61 
40   36   35 


55   62 
35   33 


63   66   TO 

45   38   36 


56   59   67 
43   39   31 


74   74 
55   39 


80   74   73 
60   38   52 


88   77   76 
60   46   59 


82   75 
52   43 


87   77   74 
62   38   59 


72   75   73 
50   46   52 


90   67   75 


75   76   78 
50   44   51 


86   73   73 
56   46   54 


71   65 
39   32 


60   62   6T 

42   38   32 


41   38   40 


TO   64   69 
46   3T   33 


55   60   6T 

43   36   36 


68   66   T3   70 
42   40   33   35 


57   62 
45   42 


74 

51 

75 
38 

72 

50 

54 
44 

59 

34 

66 
35 

68 
35 

72 

42 

,5 

1 

94 

64 

74 
45 

79 
47 

77 
48 

66 

40 

67 
40 

72 
39 

74 
42 

1 
9 

85 
61 

76 
40 

75 
55 

68 
44 

64 

41 

TO 
38 

72 

J7 

T2 

44 

9 
4 

86 
63 

65 
42 

71 
45 

70 
40 

55 

36 

58 

39 

64 
42 

69 

43 

2 
7 

76 
50 

77 
39 

75 
59 

62 

40 

65 

41 

Tl 
3T 

75 
38 

T3 
42 

5 
8 

86 
58 

75 
41 

74 
57 

62 

41 

6* 
36 

TO 
40 

72 
38 

72 

44 

I 
0 

78 
52 

77 
44 

71 
57 

67 
41 

60 
38 

6T 
32 

68 
35 

T2, 
43, 

8 

t 

72   66   61   69 


64   66   TO   68 
45   40   37   40 


62 
42 


61 
40 


71 
36 


70.9 
41.8 


70.9 
43.2 


67.8 
42.1 


T1.5 
39.6 


69,6 
37,8 


65,0 
38.3 


73,2 
37. T 


44,8 
30.0 


64.5 
41,6 


71.2 
43,2 


72.1 

40,9 


74,0 
43.3 


T2.4 
40,0 


T2.4 
40,3 


T1.9 
41. T 


T1.2 
43.6 


T6.2 
43,9 


T3.8 
44,1 


76.6 
43,8 


72,8 
45,7 


72.0 


69.5 
42,0 


71,9 
42.9 


T4.4 
41.4 


75.1 
43,3 


Tl.T 

45,1 


T2.4 
42,1 


See  Relerence  Note*  Folio  wing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1964 


Continued 

Day  Of  Month 

• 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

RHODE  ISLAND 

block  Island  wb  ap 

MAX 
M1N 

50 

to 

50 
38 

53 

37 

56 
34 

59 
45 

57 
41 

61 

40 

75 
49 

67 
55 

66 
52 

66 
50 

69 
51 

59 

50 

56 
49 

55 

41 

58 
41 

70 
47 

70 
50 

64 
52 

68 
49 

56 
45 

58 
49 

75 
54 

68 
56 

69 
55 

63 
SO 

70 
55 

63 

49 

61 
47 

63 

45 

60 
48 

62,5 

47,2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

60 
37 

61 
30 

67 

30 

75 
35 

69 
42 

72 
39 

83 

40 

85 
60 

86 
62 

74 
55 

73 

48 

78 
50 

75 
53 

58 
47 

61 
43 

75 
44 

77 
51 

75 
*8 

80 
43 

67 
47 

68 
36 

74 

46 

92 

56 

90 
64 

75 
53 

78 
45 

77 
61 

68 
42 

68 

38 

71 
42 

74 
44 

73,7 
46,2 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

57 
38 

59 
3* 

58 
28 

66 
26 

67 
40 

65 

41 

77 

34 

85 
49 

80 
57 

79 

41 

75 
46 

74 
52 

68 
52 

62 
52 

60 
45 

70 
34 

75 
48 

78 
43 

77 
37 

71 
55 

69 
33 

70 
48 

91 
57 

87 
55 

79 
61 

74 
43 

79 
58 

76 
38 

67 
35 

67 
36 

67 
41 

71.9 
43,8 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

55 

39 

58 
35 

56 
32 

60 
33 

66 
44 

62 
39 

66 
42 

75 
51 

70 
52 

72 
52 

76 
54 

71 
47 

64 
52 

57 
52 

61 
45 

61 

40 

72 
49 

74 
47 

66 
45 

70 
45 

66 
44 

62 

50 

84 
55 

72 
56 

74 
56 

72 
53 

77 
56 

73 

51 

67 
45 

66 
48 

64 
48 

67.4 

47,0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
37 

61 
35 

61 
33 

65 
33 

69 

44 

67 
42 

83 
42 

88 
56 

85 
61 

?4 

58 

76 
53 

T4 
47 

69 
53 

58 

49 

61 
43 

75 
39 

77 
51 

76 
48 

61 
43 

70 
46 

63 
41 

75 
48 

94 
66 

92 
59 

76 
55 

79 
51 

78 
58 

68 
46 

68 
43 

69 

45 

69 
47 

73.0 
47,5 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

69 

25 

67 
24 

67 
21 

74 
25 

75 
30 

75 
33 

77 
35 

83 
43 

79 
41 

79 
51 

60 
41 

66 
31 

74 
32 

73 

44 

55 

34 

70 

37 

76 
40 

70 
37 

68 
34 

74 
40 

58 
28 

64 
29 

78 
43 

88 

51 

85 
59 

65 
35 

74 
44 

69 
41 

55 

30 

58 
32 

65 
29 

70,6 
36.1 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

75 

35 

75 
36 

74 
31 

76 
34 

82 
35 

82 
46 

86 
59 

62 
59 

80 
60 

66 
50 

66 
46 

72 
44 

75 
45 

65 
46 

68 
30 

77 

47 

72 
32 

68 
43 

75 

43 

75 
44 

63 
29 

79 
42 

89 
52 

89 
67 

82 
55 

71 
36 

61 
51 

52 
39 

S3 

37 

65 
36 

67 
33 

73.0 
43.9 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

74 
32 

68 
31 

70 
30 

74 
32 

75 
37 

76 
40 

75 
46 

86 
47 

82 
51 

81 
49 

60 
49 

64 
39 

73 
42 

75 
52 

54 
36 

69 
39 

78 
49 

71 
42 

68 
41 

67 
45 

56 
29 

64 
37 

82 
51 

91 
55 

89 
62 

69 
41 

70 
43 

73 
48 

65 
35 

36 
38 

64 
38 

71.6 
42.1 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

70 

30 

72 
35 

72 
28 

76 
30 

77 
41 

78 
44 

81 
44 

88 

50 

82 
56 

81 
51 

58 
50 

65 
38 

74 
43 

77 
52 

53 

38 

71 

39 

79 
47 

72 

44 

70 

40 

72 
44 

58 
28 

67 
37 

82 

46 

90 
58 

88 
61 

62 
43 

74 
48 

71 

45 

55 

42 

58 
37 

63 

39 

72.2 
42.9 

MCNTPELlER  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
35 

67 
34 

73 
29 

75 
33 

75 
44 

76 
43 

86 
52 

80 
57 

79 
59 

59 

50 

62 
43 

70 

40 

73 

45 

55 

42 

67 
34 

77 

47 

69 
46 

66 

45 

72 

40 

63 

36 

63 
26 

76 
43 

87 
62 

86 
64 

67 
46 

70 
40 

65 
47 

53 

42 

53 

37 

59 

37 

63 
36 

69.5 

43,0 

MCRRISVILLE  2 

MAX 
MIN 

75 

31 

72 
38 

76 
30 

75 

32 

75 
40 

78 
53 

87 
60 

85 
60 

81 
56 

73 

51 

63 
41 

73 

40 

7T 

43 

67 
42 

71 
31 

80 
44 

77 
49 

72 
41 

74 
42 

75 
44 

65 

27 

80 
39 

90 
58 

88 
64 

86 
51 

73 
43 

73 
56 

61 
43 

57 
41 

65 
38 

68 
34 

74,6 
43.9 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

56 
35 

55 
35 

65 

38 

63 

44 

67 
43 

72 

50 

70 
50 

62 

48 

56 

44 
34 

58 
36 

60 
46 

53 

34 

54 
32 

63 

41 

59 
40 

55 

37 

57 
40 

59 

48 
22 

62 

40 

75 

74 
58 

70 
32 

55 

56 
38 

42 
27 

34 
25 

48 
31 

51 
35 

58,1 
38,1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

70 

35 

71 
39 

75 
33 

72 
36 

79 
37 

80 
46 

85 
55 

82 
53 

76 
55 

57 

48 

62 

45 

71 

45 

76 
42 

55 
36 

69 
31 

77 

51 

71 
48 

67 
42 

66 
46 

58 
34 

62 

28 

78 
45 

89 
55 

89 

64 

65 

44 

70 
40 

64 
44 

52 
39 

54 

37 

64 

37 

67 
33 

70,1 
42,7 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

70 
36 

68 
32 

72 

30 

74 
34 

72 

40 

76 
40 

82 
46 

78 
56 

75 
56 

56 
48 

60 
46 

72 
44 

72 

44 

56 
42 

68 
32 

74 
44 

68 
48 

64 
44 

66 
42 

62 
36 

62 

30 

77 

40 

85 
58 

84 
65 

65 
46 

68 

41 

64 
46 

46 
39 

47 
34 

56 
36 

62 
34 

67,9 
42,2 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

74 
31 

73 
32 

76 
30 

76 
33 

78 
40 

80 
39 

84 
47 

87 
51 

80 
55 

80 
52 

64 
47 

74 
39 

77 

44 

73 
50 

71 
34 

79 
44 

80 
49 

73 

41 

70 
41 

65 
46 

64 
29 

78 
59 

90 
53 

89 
58 

68 
52 

72 

41 

73 
55 

67 
42 

37 
39 

65 

38 

68 
38 

75,0 
43,5 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

70 

40 

69 
37 

69 
31 

74 

34 

76 
47 

76 
45 

78 
52 

85 
56 

80 
58 

79 

50 

54 
47 

62 
38 

72 
45 

73 

47 

58 
34 

70 
48 

77 
48 

71 
48 

67 
42 

74 
39 

53 
28 

70 
41 

81 
43 

90 
67 

85 
51 

57 
37 

73 
55 

69 
42 

52 

40 

36 
36 

65 
38 

70,5 
44.0 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

75 
24 

73 
28 

72 
25 

76 

28 

78 
28 

78 
30 

78 
33 

86 
41 

81 
45 

73 

48 

56 
44 

60 
36 

73 
39 

71 
40 

54 
29 

70 
29 

79 
44 

70 
37 

67 
37 

78 
39 

52 

24 

64 
24 

78 

40 

82 
53 

69 
62 

64 
39 

70 
39 

65 
39 

55 
33 

53 

32 

62 
32 

70.4 
36.2 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

70 
35 

70 
36 

69 
30 

75 
32 

80 
41 

77 
42 

84 
43 

'8 
54 

85 
61 

72 

55 

70 
47 

74 
39 

74 
52 

64 
47 

68 
45 

79 
40 

75 
54 

73 
45 

83 

43 

72 
49 

67 
30 

79 
41 

89 

58 

89 
62 

82 

58 

74 
40 

70 
58 

61 
41 

59 
43 

68 
34 

68 
38 

74,1 
44.9 

BURLINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
40 

71 
44 

72 
36 

76 
36 

81 

40 

78 
55 

86 
61 

79 
53 

80 
58 

59 
52 

67 
44 

71 
39 

75 

49 

56 
39 

69 
32 

77 
53 

72 
45 

68 
45 

76 
45 

64 
37 

63 
29 

81 
53 

90 
58 

87 
65 

66 
43 

73 

44 

70 
50 

57 
43 

57 

41 

65 

41 

66 
39 

71,7 
45,5 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

72 

36 

72 

43 

72 
46 

76 
39 

76 
39 

75 
50 

84 
57 

83 
55 

80 
62 

67 
54 

71 
53 

71 
40 

76 
52 

72 
42 

70 
37 

79 
52 

74 
47 

73 
42 

76 

46 

76 
45 

62 
32 

79 
52 

90 
64 

87 
67 

83 
56 

77 
40 

72 

59 

66 

41 

64 
35 

67 
44 

68 

41 

74,6 
47,4 

DCRSET  1  S 

MAX 
MIN 

68 
34 

66 
33 

72 
27 

77 
30 

74 
41 

75 
35 

84 
41 

76 
50 

80 
58 

69 
53 

70 
50 

75 
35 

75 

46 

68 
46 

68 
46 

71 

40 

71 
41 

72 
39 

78 
37 

72 
43 

63 
31 

75 
39 

88 
56 

85 
59 

80 
55 

73 

46 

70 
58 

5! 
44 

59 
41 

66 
31 

66 
35 

72,4 
42,6 

RLTLANO 

MAX 
MIN 

79 

36 

66 
44 

73 
33 

77 
35 

76 
49 

76 
44 

84 
45 

78 
54 

82 
63 

77 

58 

68 
53 

72 
43 

76 

50 

74 
43 

66 
44 

78 
56 

72 
51 

70 
46 

76 

42 

76 
46 

66 
33 

78 

47 

88 
63 

86 
63 

79 

54 

76 
41 

70 
61 

68 
45 

58 

38 

64 
39 

68 
40 

74,2 
47.1 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

70 
46 

68 
49 

70 
46 

72 
47 

76 
45 

76 
57 

79 
58 

78 
60 

77 
57 

68 
54 

65 
50 

71 
48 

71 

62 

65 
44 

66 
37 

72 

53 

72 
49 

69 
49 

72 

51 

71 
45 

61 
34 

77 
52 

88 
63 

83 

70 

79 
53 

69 
44 

68 
54 

57 
45 

56 
42 

58 
45 

67 
53 

70,7 
50,1 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

70 
33 

68 
32 

66 
29 

75 
32 

61 
34 

75 
40 

75 
43 

85 
48 

82 
55 

85 
59 

67 
51 

72 
41 

76 
45 

72 
53 

56 
46 

70 

42 

82 
46 

76 
44 

7* 
42 

74 
45 

62 
33 

70 
40 

82 

50 

93 

60 

92 
64 

65 
39 

77 
59 

74 
48 

64 
44 

64 
36 

72 
39 

74,1 
44,3 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

69 
26 

67 

2e 

73 
25 

79 
27 

76 
36 

79 
35 

88 
36 

83 
47 

84 
56 

81 
55 

71 
52 

78 
36 

75 
47 

70 
50 

71 
44 

81 
37 

78 
50 

74 
39 

74 

37 

76 
51 

67 
28 

81 
38 

92 
55 

90 
57 

89 
57 

76 
42 

75 
57 

68 
44 

64 
34 

69 
32 

70 
33 

76,4 
41,6 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

65 

30 

65 

30 

65 
29 

69 
31 

77 
36 

72 
38 

77 
40 

86 
47 

78 
58 

85 
53 

60 
47 

70 
39 

74 

47 

66 
53 

55 

43 

63 

39 

77 
43 

73 
42 

73 
41 

80 
49 

62 
29 

67 
35 

78 
57 

87 
58 

86 
62 

63 
45 

73 

50 

69 
44 

58 
43 

60 
34 

67 
37 

71.0 
42.9 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

61 
29 

62 

28 

59 
25 

67 
26 

74 
33 

70 
32 

72 

38 

60 
49 

74 
53 

78 

50 

57 
43 

63 
33 

71 
43 

66 
50 

51 
42 

64 
36 

74 
50 

66 
39 

65 

35 

76 
43 

54 
30 

59 
35 

72 
54 

83 
57 

81 

53 

57 
41 

66 
44 

64 
39 

51 
37 

52 
29 

59 
31 

66.2 
39.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

69 
27 

67 
29 

67 
28 

70 
30 

80 
37 

76 
38 

74 
42 

85 
47 

83 
57 

90 
56 

67 

50 

77 
40 

77 
48 

74 
55 

57 
47 

68 
40 

81 
48 

76 
44 

76 
42 

80 
48 

65 

33 

68 
41 

79 
52 

92 

59 

91 
61 

69 
44 

77 
52 

75 

47 

63 
43 

64 
36 

70 
38 

74,4 
43.8 

WOODSTOCK  3  E 

MAX 
MIN 

68 
28 

66 
29 

26 

73 

75 
37 

74 
36 

76 
39 

86 
49 

81 
55 

82 

53 

68 
37 

76 

45 

73 
53 

55 

43 

69 
42 

77 

42 

70 
37 

74 
44 

57 
29 

65 
39 

78 
54 

90 
56 

67 
38 

75 
52 

71 

40 

58 
34 

72.2 

41.6 

S—  R«l«r*nc«  NoIm  Following  SuUon  Ind«uc 
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NEW  ENGLAND 
MAY  1964 

STATION  AND  DEPTH 

Day  ol  month 

! 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

■J 

lu 

11 

12 

13 

14 

1  IS 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURLINGTON  U  OF  VT .  ,  VT 

1  INCH 

MAX 

MIN 

59 

44 

59 
46 

61 

44 

60 
45 

63 
48 

63 

51 

64 
53 

63 
54 

66 
57 

57 
53 

63 
52 

65 
49 

62 
53 

57 
51 

62 
47 

..2 
54 

66 
54 

65 
55 

Z 

59 
49 

63 
54 

77 
56 

79 
61 

.... 
57 

68 
52 

67 
59 

60 
54 

59 
52 

66 
51 

eg 

n 

63.7 
52.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
46 

55 
47 

55 

47 

55 
47 

57 
49 

56 
52 

59 
53 

58 
54 

61 
56 

57 
54 

58 
52 

60 
51 

58 

54. 

57 
52 

57 
49 

59 
54 

61 
55 

62 

56 

_ 

_ 

57 

51 

59 
54 

69 

57 

73 
61 

66 
59 

64 
55 

64 
60 

60 
57 

56 

54 

62 

54 

61 
IS 

59.8 
53.3 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
47 

50 
47 

51 
47 

51 
48 

52 

4'l 

53 

51 

54 
52 

55 
53 

57 
55 

56 

54 

55 
52 

56 
52 

56 
54 

56 

53 

54 

51 

57 
54 

58 

54 

58 
56 

: 

_ 

55 
52 

56 
54 

63 
56 

64 
59 

64 

60 

60 
58 

61 

(,0 

60 
57 

58 

56 

59 

56 

59 

5h 

56.5 
53.6 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
46 

48 
47 

49 
47 

49 
48 

50 
48 

51 

50 

51 
50 

53 

51 

54 
53 

54 

53 

53 
52 

53 

52 

54 
52 

54 
53 

53 
51 

54 
53 

55 
53 

56 
55 

^ 

- 

55 

53 

54 
54 

60 
54 

61 
58 

62 
59 

59 
57 

60 
58 

59 
57 

58 
56 

57 
56 

58 
56 

54.6 
52.8 

BURLINGTON   U    OF    VT.,    VT .    -   SLOPE    OF   GROUND 


LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPEi  MELROSE  FINE  SANDY  LOAM  GROUND  rOVFR. 
T.olrr^  BLUEGRA5S-  INSTRUMENTATION.  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BRotS  ELEC?RcE«  TOtIn- 
1  IOMETER . 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


CONNECTICUT 
CENTRAL  02 
COVENTRY 

MAINE 
NORTHERN  01 
CARIBOU  WB  AIRPORT 


COASTAL  03 
NEK  GLOUCESTER 


MASSACHUSETTS 
COASTAL  03 
ROCHESTER 

NEW  HAMPSHIRE 
SOUTHERN  02 
LAKEPORT  2 

MASSABESIC  LAKE 

RHODE  ISLANO 
KINGSTON 

VERMONT 
WESTERN  02 
ESSEX  JUNCTION  1  N 


Day  Of  Month 


EVAP  ,14 
WIND  48 
MAX  j  70 
MIN 


EVAP|  ,12 

WIND 

MAX 

MIN        31 


EVAP 
WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.19  .22 
51 
72 


71       72 
45 


.15    .32    .32 

36      86      90 
78 
52!     55 


I0_    11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30  I  31 


.09 
122    110 


.21 

551  49 

80  76 

59  62 


.21  .18 
81  150 
67 
45       48 


43    .11     .19    .14 
41       31 

56|    69      811     71 

50      49      53      49 


.13   .20 
23 


05     .24   ,32    ,15 
42       41      31      31 


•20  ,24 
28      58 

ail    7e 

36      50      50 


109  63 
69  66 
42 


.21    .20 
56      31 


,16    .28 
38      32 


.32    .27 

63    131 


.32 


.28 


.21  .24    ,25    .29  .14  .23  ,|9  ,22  .11 

65  39      63<     92  64  71  25  72  32 

TO  88      90      10  75  75  62  7*  73 

**  6*      63      441  48  48  42  44  46 


.16  .17  .11 
64l  54  48  62 
65      79      73 


3  „  0> 
o  o  > 


5. 720 
3407 
67.3 
43.7 


3.96 
1922B 
72.1 
4».S 


5.75 

1541 

74.0 
47.2 


3.84B 

930B 
70,9 
44,7 

5,94 

1183 


5.52 

1610 
72.7 


45      49      49      44      46      48      50,2 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN  01 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 

0.5 

T 

0.5 

0.6 
T 

1 

1 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ION    AGE  NO 
MRS.    K.ATMLEEN    BOYLE 


HiX-  .•.■y.£>w*A<%. 


STATION  INDEX 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,   New  Hampshire,   Vermont,   and  Massachusetts)  at 
Weather  Bureau  Office,    1900  Post    Office    Building,   Boston,  Massachusetts  02109.  or  to  the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor 
Locks,   Connecticut    06096,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS-       Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  T,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  mUes.     Monthly  degree  day  totala 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

r  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 


OBSERVATION  TIME:        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the 

and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  IOC lam        E^S  T      DaU 
uon"  table.  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending       tune 

!  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mil 


the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnot 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

i  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurem. 
consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

ound"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entr: 


WATER  EQUIVALENT  ' 


Entr 


i  of  s 


rvfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Sno 


ules  and  direction  from  the  post  office. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distanc 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  iss. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.    "Evaporation  and  Wind"  table.    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Static 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly 


Evaporation  and  Wind  table 
•  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


:  of  this  bulletin. 


!  fastest  mile  data. 


ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati. 


M      One  or  more  days  of  record  missing:    if  average  value  is  entered.  1 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  ace 
T       Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
N  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  -special  purposes,  i 
G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/o 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

,  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


urate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. ) 


"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletii 


i  ground  in  that  month. 


Thermon- 

building. 


•  generally  exposed  i 


>  be  included  in  this  i 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  we 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHL^ M, *«.«««..   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  .OHM  DATA,   all 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.   20402.  ^        ^        ^^ 

the  address  shown  above. 


T^^J^V^Z^^l^^l^^^^^^i^ 


rly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  ^"^^^^^  *  °"  S»<*™<*"aeM 
.*     .....  ^.___,..„J„.  „f  TW„me„ts     Government  Printing  Office.    Washington,   D.   C.    20402.  
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1964 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Drought:     Though  shower  and  thunderstorm  activity  was 
about  usual  for  June,  or  even  more  frequent  in  many 
areas,    rainfall  yields  were  highly  variable  and  mostly 
disappointingly  deficient.     Even  within  each  State,   totals 
varied  widely.     However,  stations  with  less  than  1   inch 
were  mostly  in  southern  Vermont  and  extreme   southeast- 
ern New  England.     A  few  of  these  stations  had  less  than  a 
half  inch. 

Totals  were  again  light  over  most  of  the  area  worst  af- 
fected by  drought  in  May.     In  the  69  days,  April  23- 
June  30,  the  total  rainfall  amounted  to  only  about  1  inch 
at  a  few  locations  on  Cape  Cod.    At  many  stations  in  ex- 
treme southeastern  New  England  totals  did  not  exceed  2 
inches,   generally  less  than  25  percent  of  normal.    Other- 
wise,  most  69-day  totals  ranged  from  2  to  4  inches,   still 
generally  less  than  50  percent  of  normal,   elsewhere  ex- 
cepting the  northern  portions  of  New  Hampshire  and  Ver- 
mont and  parts  of  Maine,  where  totals  were  greater. 
Locally,   totals  ranged  up  to  7  to  10  inches,  or  near  nor- 
mal,  in  parts  of  western  Connecticut,  northwestern  and 
extreme  northern  Maine,  and  the  northern  portions  of 
New  Hampshire  and  Vermont. 

The  prolonged  drought  was  felt  agriculturally.     Hay  and 
pasturelands  were  hard  hit.     The  U.  S.  D.  A.   New  England 
Crop  Reporting  Service  reported  pasture  conditions  as  of 
July  1  to  average  only  69  percent  of  normal,  thought  to  be 
a  record-low  value  for  the  date.     New  Hampshire  and 
Massachusetts  fared  worse,  averaging  58  and  55  percent 
of  normal,   respectively.     High  value  truck  crops  were 
less  affected  due  to  widespread  and  increased  use  of  ir- 
rigation.    In  some  cases,   even  pasture  and  hay  lands 
were  irrigated.     Tree  fruits  were  less  affected.     Some 
reports  indicated  that  dry  weather  had  limited  fruit  size 
somewhat,  but  prospects  generally  remained  favorable. 

Excepting  minor  fluctuations,   streamflow  declined  fairly 
steadily  during  June,  according  to  the  U.   S.   Geological 
Survey.     New  record-low  daily  discharges  for  June  were 
set  June  30  for  the  USGS  gaging  stations  on  the  Ware 
River  at  Coldbrook,  Mass.,  (37  years  record)  and  on  the 
Wading  River  near  Norton,  Mass.,  (40  years  record). 
Total  June  runoff  at  4  USGS  index  stations  in  Massachu- 
setts, New  Hampshire,  and  Vermont  ranged  from  only 
28  to  46   percent  of  their  respective  median  values.  June 
runoff  was  the  lowest  of  record  at  Coldbrook,  Mass.  ,   at 
only  0.  36  inch.     Ground  water  levels  were  far  below 
average  generally  over  the  drought  affected  area.     New 
monthly  low  records  were  set  at  many  USGS  wells  in 
Massachusetts  and  at  some  in  other  states. 

For  some  areas  the  dry  June  was  a  continuation  of  an 
even  longer  deficit  pattern.    In  northern  Maine,  for  ex- 
ample, this  was  the  seventh  month  in  a  row  drier  than 
normal.     June  was  the  fifth  consecutive  month  elsewhere 
in  Maine  and  in  western  Massachusetts.     Local  areas 
elsewhere  have  been  persistently  dry.     At  Concord,  N.  H. 
where  this  was  the  driest  June  since  1913,  precipitation 


has  been  deficient  for  five  consecutive  months. 

In  some  areas  the  dry  spell  could  be  considered  as  be- 
ginning with  November  1962.     Southern  New  Hampshire 
is  an  example.     At  Concord,    18  of  these  20  months  have 
been  dry,  with  the  entire  period  precipitation  28  percent 
less  than  normal.    Other  stations  reported  15  to  17  dry 
months  out  of  the  20  in  this  area.     Newport's  deficit 
amounted  to  25  percent  of  normal,   Hanover's  24  percent, 
and  Keene's  22  percent. 

Temperature:     June  temperatures  fluctuated  widely. 
Freezing  minima  were  noted  on  June  5  and  6  at  some 
susceptible   places  in  the  southern  portion  and  at  many 
places  in  the  north.     Damage  to  tender  crops  occurred. 
At  Keene,  N.   H. ,   this  was  the  latest  spring  freeze  in  30 
years.     Freezes  recurred  even  later  in  the  month  at  a 
few  susceptible  places  in  the  northern  portion.     Fabyan, 
N.   H.  ,  had  32°  on  June  26. 

Very  high  readings,   with  uncomfortable  humidity,   occur- 
red on  June  20,   21,  and  30.     The  mercury  reached  the 
upper  nineties  at  many  inland  stations  on  June  20  and  30. 
In  Maine  these  touched  only  the  extreme  western  portion, 
with  maxima  generally  only  in  the  eighties  elsewhere. 

June's  extreme  temperature  range  was  very  remarkable. 
The  range  reached  72°,  from  a  low  of  27°  to  a  high  of  99°, 
according  to  sheltered  but  unofficial  thermometers  at 
Chester,  Mass.     Ranges  nearly  as  great  were  recorded 
at  several  official  stations,  including  69°,  from  29°  to 
98°,  at  Dunstable,  Mass.     Ranges  exceeded  60°  at  most 
inland  stations  in  New  England,   except  in  Maine.     In 
Maine  this  magnitude  was  recorded  only  in  the  extreme 
western  portion. 

Despite  the  wide  fluctuations,  June's  mean  temperature 
averaged  near  normal.     Some  areas  were  up  to  1°  or 
more  cooler  than  normal.     Others  were  warmer  than 
normal  by  a  similar  amount.     In  general,   most  days 
were  pleasant  and  nights  were  cool.     Vacationers  and 
tourists  generally  experienced  even  finer  than  usual  June 
weather  in  New  England. 


Robert  E.   Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Room  1000,   U.    S.   Custom  House 

1-8  McKinley  Square 

Boston,  Massachusetts    02109 


Joseph  J.   Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut     06096 
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CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVFNTRV 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  1/9. 


HARTFORD  wB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

N0RW4LK  GaS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 

DIVISION 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EU5TIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN 

presoue  isle 
ripcgenus  dam 
st  francis 

soua  pan  dam 
telcs  dam 
van  buren  2 

division 

southern  interior  02 

augusta  faa  airport 
bangor  dow  field 
bridgton  1  nnw 

CORINNA 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

FARMNGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIR4M    2    S 

LEWISTON 


Temperature 


78.7 
75.3 
79.9 
72.5 

76. 4^ 

76.0 
77.7 


76.6 
76.5 
75.9 
79.0 
79.2 

81.4 
78.* 
76.3 
78.4 

80.  4y 

79.0 
76.7 
79.1 


76.9 
75.7 
75.7 
78.6 
79.9 

77. 9M 


69 

73. 5M 
69.6 
72.7 
74.3k 

72.7 
72.2 
72.6 
70.8 
72.1 

70.  8* 
70.  6* 
70.2 
73.5 
72.9 


70.1 

72.4 

70.4 
71.0 

71.2 

70.7 
71.  BM 


75.5 
72.8 
77.8 
75.6 
71.4 

75.7 

76.6 

73.1m 

78.7 

76.8 


50.9 
53.7 
49.4 
50.3 

50.  5M 

51.7 

51.3 


52.2 

50,4 
46.4 
54.2 
54.4 

55,2 

49.1 
54.1 
53.6 
54.5M 

49.6 
53.8 
52.2 


57.8 
54.0 
56.7 
56.0 
51,9 

50.2 


44.2 
45.4 
48,0 
45.0 
37.7M 

45.3 
44,0 
45,0 
47,6 
47.7 

44,2m 

44,7m 
41.6 
49,5 
49,6 


44.2 

48.3 
47.3 

41,1 

41.6 

45,0 
43. 5M 


52.6 
51.4 
51.9 
48.9 
48.5 

46,9 

48.2 
48.9m 
49.1 
53.9 


64.8 
64.5 
64.7 
61.4 
63. 5M 

63.9 

64.5 


64.4 
63.5 
61.2 
66.1 
66,8 

68.3 
63.8 
65.2 

66.0 
67. 5M 

64.3 
65,3 
65.7 


67.4 
64.9 
66.2 
67.3 
65.9 

64. 1M 

66.0 


56.9 
59. 5M 
58.8 
58.9 
56. OM 

59.0 
58.1 
58.8 
59.2 
59.9 

57. 5M 

57.7M 

55.9 

61.5 

61.3 

57.2 

60,4 
58.9 
56.1 

56.4 
57.9 

57. 7M 

58.3 


64.1 
62.1 
64.9 
62.3 

60.0 

61.3 
62.4 

61. OM 

63.9 

65.4 


.9 

1.1 


-    1,1 


30 
30 
30 
86|  22 
94    30 


.4)  100 
94 
90! 
95 

9fl 


.3 


.0 
1.9 


-    2.4 


1.4 


No.  of  Days 


25 

28 

21* 

*1 

12 

37 

20 

39 

ZZ 

32 

23 

31 

24 

32 

20. 

33 

24 

40 

20 

35 

20 

40 

33 

35 
28 

27       1 

30J      1 
1 


85 

88 

97 

145 

124 

100 
92 


86 
102 
145 
64 
54 

46 
94 

81 
67 
30 

87 
U 


242 
183 

198 
207 
273 

19 

216 

192 

185 

161 


229 
271 
144 
143 

242 

159 
195 
263 

255 
219 


67 
117 

70 
117 
167 

136 
115 
152 
92 

69 


2 
3 

2  0 

3  0 
0 


Precipitation 


0  0 
0  0 
0 


3.04 
2.09 
2.12 
2.23 
2.06 

3.00 
3.65 


3.18 
1.52 
1.34 
4.87 

1.80 

1.68 
1.53 
1.56 
1.76 
1.42 

3.73 
1.68 
2.52 


1.41 
1.45 
2.05 
1.99 
2.55 

1.86 

1.89 


1.74 
2.03 
1.80 
2.35 
3.41 

2.81 
3.10 
1.22 
2.58 

1.74 

2.a5 

2.36 
3.03 
1.08 
1.26 

4.71 

1.18 
1.82 
2.54 

1.16 
2,47 

3. 

2.32 


2.46 
2.28 


-  1.86 

-  2.02 


1.80 


1.99 
1.48 


1.55 


2.03 
2.27 


1.74 


-       .91 


1.26 
2.81 


2.61 
2.46 


1.76 
2.02 
1.38 
1.79 
2.51 

3.95 

1.57 

,76 

2.07 

1.58 


.01 
1.74 


1.78 
1.65 


1.03 
.57 


.49 
.42 


.97 
2.35 


1.31 
.32 
.32 

2.00 
.63    24 


.57 
.43 
2.45  .36 

.64 
.48    15 


24 


ZZ 


1.38 
.38 

1.00 


.50 
.62 
.58 
.45 
1.13 

.41 


.55 

.46 
.37 

.70 
.68 

1.34 
.91 
.40 
.89 
.33 

.81 
.53 

.80 
.32 
.36 

1.07 

.34 

.62 

1.20 


.27      5 

.78    25 

1.22    25 


.52 
.52 
.32 

.40 

.55 

.95 
.37 
.45 
.82 
.57 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 
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a 

£ 
a 
6 

a 

3 

■3-a 

&] 

Is 

15 
a 

0 

s 

0 

i 

o 

■ 

1 

B 

p 

m  < 

°  o 

5  ? 

li 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORON'O 

rumforo  1  s 
rumford  power  plant 

7*. 9 
73.7 
72.9 
76.3 
76.* 

49,0 
47,9 
47.7 
48.6 
49.6 

62.0 
60.8 
60.3 
62.5 
63.0 

-  .7 

-  1.7 

•   .1 

85 

83 
85 
91 
91 

30. 
23* 
23* 
20 

20 

34 
34 
35 
35 
35 

6 
6 
6 
6 

6 

120 

145 
151 
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106 

0 

0 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.49 
2.09 
1.44 
2.56 
2.79 

.16 

-  1.36 

-  .63 

.65 

.48 
.46 
.63 
.70 

4 
21 

16 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

8 
6 
3 

6 

7 

2 
0 
0 
2 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

waterville  pump  sta 
west  buxton  2  nnw 
west  enfield 
woodland 

76.9 
76.3 
73.* 
75.1 

50.7 
49,1 
49, 9M 
49,5 

63.8 
62.7 
61.7M 
62.3 

-   .5 

.9 

85 
92 
85 
88 

22* 

20 
24 
23. 

35 
34 
35 

38 

6 
6 
6 

6 

76 
118 
133 
132 

0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.97 

1.94 
1.29 
1.39 

•   .09 
.  2.07 

.73 
.96 
.30 
.40 

20 
24 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

e 

4 
5 
6 

3 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

62.4 

•   .6 

2.07 

.  1.36 

.0 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT                 R 

72.3 
75.5 
7*. 5 
7*. 9 
66.4 

50.5 
50,9 
53.8 
51.3 
46.5 

61.4 
63.2 
64.2 
63.1 
56.5 

.5 

.7 

82 
87 
86 
85 
82 

14. 

13 

12 

13 

23 

39 
38 
44 
41 
40 

6 

6 

6» 

5 

6. 

131 
94 
74 
95 

254 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.53 
2.54 
3.04 
2,38 
1,66 

•  1.81 

•  1.89 

.56 
.82 
1.37 
.85 
.53 

16 
25 

24 
25 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
8 
T 
5 

8 

1 

2 

2 
2 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

72.7 
71.  1M 
76.7 
76.4 
75.5 

49.7 
45. 9M 
52,1 
54.5 
49,6 

61.2 
58. 5M 
64.4 
65.5 
62.6 

.5 

83 
87 
95 
93 
93 

29 
13 

30 
20 
20 

38 
36 
39 
43 
37 

6 

6 

17 

5 

6 

137 

214 

95 

73 

111 

0 
0 
2 

1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.39 
1.38 
2.35 
2.18 
2.01 

•  1.68 
-  1.17 

.66 

.52 

.65 

1.24 

1.21 

16 
16 
25 
24 
24 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

3 

* 

6 

5 
5 

1 

1 
2 
1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

72.0 
BO. 6 

51.2 

47.9 

61.6 
64.3 

83 
96 

13* 
20 

38 
33 

6 
6 

130 
86 

0 

4 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1,80 
1.97 

.68 
1.51 

16 
25 

.0 
.0 

0 
0 

s 

3 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

62.2 

1.9 

2.02 

-  1.22 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVlLLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT    R 

76.0 
73.3 
75.5 
76.3 
74.7 

49.0 
51.9 
48.9 
48.1 
48.7 

62.5 
62.6 
62.2 
62.2 
61.7 

.  2.0 
.  2,0 
•  1.4 

90 
88 
89 
91 

91 

21 

21 

22* 

22 

30 

33 

36 
36 
32 
3) 

6 

5 

6. 

6 

6 

126 
126 
123 
128 
149 

I 

0 
0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.57 
1.75 
3,16 
2.10 
1.92 

-  1.55 
.   .83 
.  2.36 

1.60 
.68 

1.93 
.55 

.90 

8 
21 

8 
11 
24 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

4 
6 

6 

2 

1 
2 
1 
1 

1 

0 

1 

0 
0 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

76.6 
76.2 
76.1 

50,7 
50.0 
50,0 
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BEDFORD 
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BLUE  HILL  WB           // 

77.8 

74.8 
78.5 
79.6 
75.8 

54,8 
48.2 
52.6 
49,3 
54.7 
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61.5 
65.6 
64,5 
65.3 

-   .5 

.2 

90 
88 
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94 
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21 
30 
30 
30 

39 
29 
35 
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6 
6 
6 
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5 

53 
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63 
91 
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2 
3 

2 
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2 
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2 
0 
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0 
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53,3 

64.0 
66.6 
66.3 
63.7 
67.0 
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6 
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80.0 
78.6 
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92 
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0 
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1.31 
2.44 
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.34 
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.85 
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.0 
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WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

79.7 
79.9 
74.9 

51,7 
51.6 
53.7 

65.7 
65.8 
64.3 

-   .7 
•   .3 

97 
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92 

30 
30 
30 

31 
32 

40 

6 
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5 
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59 
92 

3 
2 
1 

0 
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1 

a 
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COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CAMP  wELLFLEET 

EAST  wAREhAM 
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76.5 

78.5 
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75.2 
72.8 

57,6 

54.0 
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54.5 
54.8 
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63.8 
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.2 
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86 
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21 
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0 
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74.5 
76.0 
70.0 
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53.7 
53.7 
53.1 
55,4 
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65.9 
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64.6 
62.7 
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1.4 
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83 
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27 
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21 
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35 
33 
35 

47 
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6 
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45 
63 
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0 
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0 
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0 
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1.00 
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Continued 


NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVTNCETOWN  1  N 
ROCHESTFR 
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WINDHAM 
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WOODSTOCK 
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RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

DIVISION 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1964 


Temperature 


77.4 
TT.l 
75.5 
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73.2 

71. 2M 
76.5 
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72.9 


73.8 

76.2 
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52.9 
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48.5 
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50.6 
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65. OM 
62.8 
I 
63.5 

62,7 

63.8 
65.4 
64.4 


62.8 
65.2 
63.9 
64.0 
66.3 
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33 

51 
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78 
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40 
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99 
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8S 

61 
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Precipitation 
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1.24 
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1.01 
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2.01 
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1.30 
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1.75 
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2.34 

1.49 
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2.97 
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2.09 
2.24 
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-    2.87 


2,30 


1.24 
2.16 

.42 
1.46 


.39 

.57 
.66 
.44 
.79 

.48 
.27 
.28 

.80 


27 
30 
25 
.91    27 

84    27 
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.89    27 
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1.22 
.42 
.33 

,38 
.84 
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.55 
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.38 
.89 
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.45 

.56 
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.30 
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.0 
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.0 
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,0 

4 

•  0 

8 
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,0 
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NEW    ENGLAND 
JUNE    1964 


umunuea 

Temperature 

Precipitation 
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MC  IN0OE  FALLS 
MIDDLESEX 

74. 2M 
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43. 7M 
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63.1 

60.8 
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191 
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.46 
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,c 

c 
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0 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  100°    on   the   30th  at   Hartford   WB  Airport,    Conn. 

Lowest  Temperature:  21°    on   the   6th  at    Eustis   2,    Me. 

Greatest  Total  Precipitation:       5.09   inches   at   Dixville  Notch,    N.    H. 

Least  Total  Precipitation:  0.41    inch  at   Walpole   2,    N.    H. 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.35    inches   on    the   24th  at   Wigwam  Reservoir,    Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  Trace  at   17    stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       Trace   on   the  17th  at    Squa   Pan    Dam,    Me. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  Month 


CONNECTICUT 

NOBThwEST  01 

BAKERSVILLE 

BAtKHAMSTFO 
BULLS  BRIDGE  DAM 
C^EAr-  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  S* 
ROCKY  RIvER  DAM 
SALISBURY 
SMEPAuG  DAM 
TQRRINGTON 


CENTRAL  02 

ANSONlA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

CCCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 
C0LLIN5VILLE  I  5 
COVENTRY 
OANBURY 
OAwSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTCN  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  / 

HARTFORD  .-B  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  4  . 
MOUNT  CARMEL 
NORTH  GUILFORD 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAuCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER9URV  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHlGvlLLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  wB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAINE 

NORTHERN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIOGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EU5TIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

G I LEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAO 

OQUOSSOC 

PATTEN 

PRESQUE  ISLE 
RIP0GENU5  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUTH  ANDOVER 

SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  8UREN  2 
WEST  FORKS 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  Fi£lD 

BRIDGTON  1  NNw 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRANO  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 
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Day  of  Month 


10       11       12 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 

BAP  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACMIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLANO  wB  AIRPORT 

ROCKLANO 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  0AM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

SOUTH  EGREMONT 
ST0CKBRID5E 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BOYLSTON 
BUFFUMVILLE  dam 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCH8URG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDwICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUB6ARDST0N 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTH8RIDGE  3  SW 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WE5TON 


COASTAL  03 

BEECHWOOD 

BOSTON  W6  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SPOT  POND 

TAUNTON 
WOODS  HOLE 
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■■■■■■kW 


NEw  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
CANNON    "OuMMN 
COLESROOK 

DUviLLE    NOTCH 

EHftOt 

FAgYAN 

FIRST    CONN    LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  *  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PlNKHAM  NOTCH 

WEST  RuMNEV 
WHITEFIELO 
YORK  POND 

SOUTHERN  02 

8LACKWATER  0AM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  wB  AIRPORT 

conway  i  n 
Dublin 

DURHAM 

EAST  OEERING 


FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MAS5ABESIC  LAKE 

MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOO 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMwORTH  2 

WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOONSOCKET 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BETHEL  *  N 

BLOOMFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEwBURY 

WAITSFI£LO  2  WSW 

WATER8URY  1  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2 
BURLINGTON  WB 
CHITTENDEN 
CORNWALL 
DORSET  1  S 


2.61 
2.87 
2.72 


Day  of  Month 
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SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 
MAYS  MRL 
NEwFANE 
PERU 

READS8CR0  1  SSE 

SEARS9URG  MOUNTAIN 

SEARS6URG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


1.52 
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Day  of  Month 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 
BILLS  BRIOGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAuG  OAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL  02 
BLRLINGTON 
CCLCHESTER 
COVENTRY 
DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  wATER  WORKS 
STORRS 
WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  03 
BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NCRWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1964 


Day  Of  Monlh 
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Continued 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1964 


MAINE 

NORTHERN  01 
BRASSLA  DAM 
BRIDGEwaTER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
ELSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HCULTON 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILL1N0CKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OOUOSSOc 
PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENuS  DAM 

ST  FRANCIS 

SCUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 
SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CCRINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEwISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 


Day  01  Month 


69   7  1 
29   46 


68   60   65 
36   47   47 


63   68 
30   35 


70  66   65 

29  47   46 

66   66   70 
33   42   33 

71  63   69 

30  37   37 

69   61   66 
35   47   45 

69   70   67 
35   45   44 

65   66 
41   32 

66 
37 

64 
31 

66 
35 


66   63 
34   38 


63   62 
34   43 


69   71 
37   46 


72   65   69 
37   46   40 


63   62 
34   45 


56   59 
42   30 


57   69 
42   34 


56   68 
42   38 


55   70 

40   30 


60   62 
35   21 


63   56   71 


58   71 
34   29 


57   68 
40   38 


57   68 
43   40 


57   60 
42   31 


55   58 
37   28 


58   59 
45   35 


57   70 
40   37 


57   60 
39   30 


70   67   72 
42   46   52 


43   47   43 


67   73   67 


72   71   64 
41   44   54 


69   67   65   63   58   68 
33   46   45   45   43   37 


65   67   65   70   55   55 
38   40   39   42   42 


65   70 
28   31 


68   70   62 
27   35   42 


64   67   66 
30   39   35 


70   68   71 


70   62 
43   48 


70   67 
38   45 


71   69   70 


70   66   72 


65   71   61 
41   47   40 

67   70   73 


68   67 
48   46 


67   68 
42   43 


71   63   72 


66   53   57 
42   43   34 


67   50   55 
46   41   35 


67   53   56 


68   73 
34   4e 


70   73 
42   54 


43   50   50 


71   71   72 


68   72   70 
44   42   49 


70   66 
43   51 


71   67 
34   32 


68   66 
54   44 


70   69 
54   41 


60   72 
47   48 


71   72 
52   43 


76   82 
49   39 


70   72 
51   46 


66   72 
47   47 


64   73 
52   47 


59   73 

49   50 


63   71 
52   48 


72   75 
56   45 


65   70 
53   40 


68   78 
52   39 


66   64 
52   51 


64   75 
52   54 


69   76 
51   41 


76   70 
48   48 


83   70 
50   52 


68   73 
57   53 


71   73 

51   50 


80   81   73 


69   74 
50   50 


74   74 
53   50 


50 
37 


71 
39 

74   55 

42   34 


62   53 

36   33 


76   49 
33   33 


63   62   70 


58   58   68 
45   42   31 

72   63   66 


65   66   71 
49   42   33 


51   46   40 


66   62   68 


71 

67 

74 

43 

41 

41 

68 

66 

74 

38 

46 
36 

42 

75 

76 

69 

67 

52 

52 

51 

73 

68 

64 

49 

53 

51 

78 

75 

71 

53 

57 

53 

76 

70 

68 

45 

52 

52 

71 

68 

67 

40 

49 

51 

7* 

77 

74 

40 

53 

53 

76 

72 

67 

50 

55 

51 

64 

74 

65 

42 

48 

42 

80 

72 

69 

55 

55 

53 

76 

72 

64 

64   72   79 
54   48   53 


65   65   73 
52   46   47 


76   69   73 
43   43   44 


71   66   73 
51   42   42 


71   72   72 


72 

64 

56 

51 

73 

68 

49 

53 

69 

65 

51 

52 

70 

64 

50 

50 

75   83 
52   57 


76   84 
55   56 


77   84 
48   55 


77   83 
51 


73   79 
49   53 


80   76 
49   45 


76   84 
47   49 


58   73 
49   52 


77   87 
51   45 


77   84 
53   56 


77   76 
51   51 


71   74 
57   55 


72   76 
48   52 


78   71 
54   47 


74   70 
50   40 


80   81 
56   57 


78   76 
56   58 


76   65 
54   39 


72   74 
55   53 


57   55 
38   38 


72   56 
37   32 


60   55   76 
38   36   39 


65   55 
43   35 


73   51 
39   36 


68   50 
37   37 


79   81 
52   48 


80   77 
61   43 


82   72 
59   54 


83   75 
63   45 


87   87 
48   47 


83   80 
61   43 


86   80 
61   53 


48   45 
84   84 


81   87 
53   46 


82   85 
60   46 


80   86 
50   41 


79   77   71 
48   51   54 


80   67 
46   49 


79   82   71 
37   40   45 


79 
57 


79   82   69 
41   52   61 


79   79 
56   56 


76   82 
53   47 


62   70   77 


82   81 
52   56 


80   78 
49   56 


80   80 
47   55 


79   76 
53   56 


B3   80 
43   52 


82   94 
50   52 


73   79 
46   51 


79   78 
53   57 


60   77 
44   55 


82   81 
44   56 


85   82 
46   43 


84   54   60 
35   40   46 


59   55 
41   41 


68   49   57 
37   37   36 


71   53   75 
41   34   40 


71   50   55 
50   36   37 


73   50   52 
50   32   35 


74   55   53 
52   31   33 


71   50   56 
50   35   40 


82   79 
60   52 


83   80 
62   54 


77   85 
50   54 


62   84 
48   53 


81   83 
55   54 


82   81 
61   54 


63   84 
51   54 


78   82   80 
55   63 


75   82   84   78   80   85 
51   52   56   52   52   56 


81   84 
49   43 


82   85 
49   43 


84   86 
49   48 


82   84 
50   50 


79 
45 


79   78 
51   41 


62   85 
59   53 


84   86 
60   52 


78   65 
60   44 


84   72 
60   38 


67   76   65 
50   43   46 


78   73 
52   38 


72 

76 

40 

51 

75 

76 

46 

53 

73 

63 

50 

55 

70   74   70 
45   39   42 


70   75 
62   46 


68   76 
47   42 


78   65 
60   43 


81   65 
57   43 


SO   66 
50   36 


78   72 
61   43 


72   76 
49   44 


79   68 
56   41 


75  77  66 

33  46  57 

75  75  64 

41  51  56 

73  74  69 

44  52  56 


83   84   81   75   76   70 
52   47   60   59   41   55 


76   61 
43   53 


76   81   84 
39   52   47 


66 

78 

50 

53 

63 

77 

49 

47 

66 

80 

50 

54 

64 

80 

43 

43 

58 

59 

40 

48 

se 

66 

46 

44 

67 

79 

43 

42 

72 

40 

71 

80 

49 

42 

67 

79 

52 

56 

63 

79 

48 

46 

61 

79 

43 

41 

55 

73 

44 

43 

80   86 
53   61 


75   77 
55   60 


86   91 
51   64 


62   81 
50   62 


79   80 
55   62 


79   85 
44   50 


77   88 
43   59 


67   79 
51   53 


88   95 
46   66 


81   94 
52   62 


81   80 
47   62 


78   82 
47   61 


73   75 
49   56 


75   80   85 
46   40   45 


76   83   87 
43   40   45 


48   47   56 


79   69 
39   59 


77   65   74 
59   45   47 


80   69   75 
52   39   40 


67   77 
36   42 


74   74   77 
57   49   52 


80   78 
49   60 


62   80 
57   43 


72   72 
42   57 


73   75   72 
44   50   53 


75   78 
53   53 


69   72   79 

39   40   46 


69   73   76 
34   44   48 


73   77 
45   54 


84 
55 


47   49   60 


79   81 
39   44 


74   76   73 


58   46   58 


83   83   78 
54   49   56 


78   85   76 


78  83  81 

54  46  53 

75  79  77 
64  52  63 

73  77  74 

61  44  58 

76  74  76 
50  44  45 

73  76  69 

60  46  54 


77   82 
42   52 


83   84 

38   55 


78   60 
49   56 


83   92 

44   57 


87 
60 


78 

it 


69,6 
44,2 


73.5 

45.4 


69.6 

48.0 


72.7 
45.0 


74.3 
37.7 


72.7 
45.3 


72.2 

44,0 


72.6 

45.0 


70.8 
47.6 


72.1 
47.7 


70,8 
44.2 


70.6 
44,7 


70.2 
41.6 


73.5 
49.5 


72.9 
49.6 


70.1 
44,2 


72.4 
48.3 


70.4 
47.3 


71.0 
41.1 


71.2 
41,6 


70.7 
45.0 


71.8 
43.5 


75.5 
52.6 


72.8 
51.4 


77,8 
51.9 


75.6 
48.9 


71.4 
48,5 


75.7 
46,9 


76.6 
48.2 


73.1 
48,9 


78.7 
49.1 


76.8 
53.9 


74,9 

49,0 


73,7 
47.9 


72.9 

47.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1964 


RLMFORO  1  s 
Rl"FORD  POwER  Plata 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIElD 
WOODLAND 

COASTAL  03 
BAP  HARBOR 
BElEAST 
BRUNSWICK 
OAuARlScOTTA  MILLS 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JCNESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 
MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 
ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KMGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
5TOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

CENTRAL  02 
AMHERST 

8ARRE  EALL5  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  hill  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
EAST  BRIMFIELD  DAM 


67  70 

40  45 

69  70 

42  46 

70  68 

43  44 

66  64 

43  42 


61   66   76 


61   65   74 


40   47   42 

70   74   63 
40   46   44 


62   65   64 


66   63   67 
43   48   43 


66   63   71 


63   57   56 
41   45   40 


41   49   44 


69   66   62 


49   43 
66   66 


73   68 
45   52 


73   69 
56   53 


75   73 
56   52 


59   60 
42   35 


68   53 
45   42 


66   66 
48   45 


67   70 
47   44 


63   64   66 


49   59 
42   41 


63   64   67 
49   48   45 


62   60   66 


70   69   73 


67  67  66 

45  53  35 

70  62  65 

49  48  39 


65   65   68 


76   69 
52   53 


74   69 
51 


72   76   67 


67   66 
50   47 


70   68 
46   53 


no  69 

55   50 


53   51   55 


82   73   82 
54   51   46 


61   76 
52   55 


73   57 
48   48 


Day 

14   IS 


70 
55 


47 

40 

38 

45 

51 

66 

58 

62 

59 

65 

44 

37 

36 

44 

45 

70 

64 

66 

70 

76 

47 

42 

45 

53 

55 

60 

71 

72 

73 

66 

46 

43 

44 

56 

51 

66 

66 

70 

73 

65 

42 

38 

37 

55 

52 

64 

64 

62 

68 

61 

48 

43 

38 

49 

51 

71 

69 

77 

81 

78 

45 

35 

33 

52 

57 

68   65   64 
47   41   33 


67   60   62 
41   36   42 


68  66  68 

44  49  36 

75  69  70 

47  57  41 

72  64  6  7 

44  46  32 

60  67  72 

46  49  42 


72 

69 

45 

49 

63 

65 

'a 

47 

76 

65 

44 

47 

72 

65 

50 

50 

73   62   67 
49   50   44 


76   66   70 


44   35   32 


61   63   69 

41   34   33 


63   67 
39   30 


63   62   72 


63   61   72 


72   75   74 
43   52   52 


71   66   67 
46   54   54 


67   73 
48   53 


69   74 

49   60 


72   82 
52   58 


75   85 
54   50 


80   86 
54   60 


74   82 
53   50 


67   78 
44   55 


75   82 
48   53 


56   75 
45   49 


82   75 
49   47 


79   87 
53   59 


77   84 
52   53 


75   83 
54   57 


83   86 
46   51 


75   75 
55   53 


76   76 
54   55 


80   77 
55   54 


79   77 
56   46 


82   78 
54   58 


84   80 
56   56 


82   81 
50   57 


16   17   1 


58   65 
43   47 


61   64   78 
45   47   44 


72   67 
56   46 


58   71 
46   49 


57   46   40 


56   46   42 


83   72 
51   47 


86   73   79 
66   50   43 


73 

66 

69 

76 

72 

52 

43 

39 

48 

58 

70 

64 

66 

73 

71 

44 

34 

29 

49 

50 

69 

70 

77 

74 

67 

49 

44 

35 

55 

56 

66 

65 

70 

73 

70 

45 

33 

29 

50 

60 

67 

68 

74 

69 

65 

46 

43 

52 

51 

52 

74 

67 

68 

75 

71 

46 

40 

34 

50 

56 

64 

65 

75 

72 

70 

50 

46 

42 

54 

60 

72 

65 

68 

74 

69 

49 

44 

43 

52 

56 

73 

66 

70 

75 

70 

45 

40 

32 

36 

53 

66   75   79   84   74   79 


83   77 
57   57 


84   79 
56   52 


80   76 
53   64 


79   81 
57   54 


82   76 
59   56 


46   56   47 


82   77 
54   54 


55   61 

43   49 


58   57 
39   42 


81   80 
55   45 


47   55   51 


77   87   77 
56   61   53 


56   47   46 


57   47   42 


71   76   72 
49   55   53 


79   77   74 
55   63   53 


80   77   77 
48   59   50 


45   55   45 


45   57   47 


71   74 
50   51 


78   69 
52   48 


60   71 
52   53 


72   68 
50   44 


57   56 
46   42 


75   63 
52   43 


80   60 
49   42 


77   60 
49   39 


64   73 
55   52 


60   72 
47   48 


61   69 
53   48 


64   72 
51   39 


86   91 
61   61 


86   91 
46   62 


81   82 
50   57 


79   80 
48   54 


24   25   26   27 


60 
46 


58 
43 


74   63 


59   67   73 
47   45   41 


69   70   73 
48   48   41 


69 
45 


75   65 
58   55 


76   63 
50   46 


69   78 
55   52 


70   74 
51   49 


65   74 
50   48 


78   65 
56   49 


74   74 
56   52 


78   66 
58   52 


77   66 
57   48 


79   78 
51   53 


79   81 
58   57 


82   82 
58   63 


83   83 
60   60 


64   74 
52   47 


75   82 
55   56 


84   94 
62   67 


93   80 
59   61 


93   80 
58   61 


76   79 
56   57 


96   93 
60   61 


89 
59 


84   86 
60   49 


80   79   71 
57   54   54 


55   56 

84   78 


79   82 
50   51 


92   81 
56   51 


80 
45 

80 


76   70 
55   50 


78   76 
59   46 


76   72 
56   53 


78   78 
56   51 


77   67 
51   42 


78   73 
58   46 


28   29   30   31 


77   82   65 
43   44   37 


76   82   90 
43   44   58 


80 

62 

83 

45 

46 

56 

79 

81 

63 

44 

44 

56 

75 

77 

81 

45 

46 

53 

60 

62 

83 

54 

51 

51 

83 

84 

82 

63 

80 

56 

51 

49 

53 

43 

85 

84 

86 

89 

76 

59 

56 

55 

61 

47 

84 

83 

80 

79 

77 

59 

59 

58 

65 

56 

84 

83 

81 

77 

76 

55 

50 

58 

53 

46 

61   81 
57   55 


89 
63 

84 
54 

87 
64 

64 
56 

73 
46 

85 
63 

79 
57 

79 
64 

62 
52 

69 
52 

89 
63 

82 
55 

85 

58 

85 
54 

71 
47 

91 
64 

62 

54 

84 

56 

67 
57 

72 
44 

76   72 
60   48 


77   82 
58   45 


82   82 
52   43 


80 
63 

90 
64 

76 
57 

68 
61 

95 
60 

86 
62 

91 

62 

90 
57 

93 

64 

82 
65 

79 
60 

90 
59 

92 
58 

60 
65 

81 
65 

90 
64 

81 
61 

90 
56 

85   63 
64   51 


82   64   84 
62   52   65 


81 

50 


86   81   62 
62   49   62 


64   84 
61   56 


78 
59 

82 

59 

90 
66 

8.? 
53 

81 
61 

82 
59 

89 
64 

90 
60 

91 
63 

86 
53 

86   86 
52   66 


69   77   80 
52   45   52 


61   82 
45   67 


74   77 
50   47 


82   82 

46   60 


79   79 
51   60 


62   78 
49   56 


71   63 
48   48 


83   79 
45   56 


76   79 
45   51 


79   95 
56   56 


84   84 
56   59 


82   82 

48   57 


82   75 

46   59 


83   94 
45   55 


80 
43 

83 
43 

85 
54 

79 
50 

76 
54 

82 
59 

80 
45 

78 
46 

83 
51 

82 
44 

82 

44 

83 
54 

72   82 
54   48 


76   82   91 

44   46   58 


79   83   93 

39   43   57 


78   83   92 
45   43   55 


86 
63 

75 
52 

83 
59 

84 
50 

80 
50 

83 

60 

82 

56 

72 
42 

79 
59 

81 
42 

78 
43 

62 
59 

75 

54 

82 
49 

85 

47 

85 
49 

85 
50 

96 
67 

81 
57 

81 
44 

82 

61 

80 
42 

84 
41 

94 
61 

77 

61 

62 
56 

85 
63 

79 
56 

82 
56 

94 
64 

78 
59 

75 
49 

81 
59 

85 
49 

80 
49 

83 
59 

80 
64 

81 
54 

60 
66 

78 
56 

80 
56 

92 
65 

89 
60 

68 
52 

88 
53 

82 
52 

78 
52 

82 

64 

80 

56 

75 
49 

82 

57 

83 
46 

82 
46 

85 
56 

76,3 

49.1 


73.4 
49.9 


75.1 
49.5 


72.3 

50.5 


75.5 

50.9 


74,3 
53.8 


74,9 
51,3 


66.4 

46.5 


72.7 

49.7 


71.1 
45.9 


76.7 
52.1 


76,4 
54.5 


75.5 
49.6 


72.0 
51.2 


80.6 


76.0 
49,0 


73.3 

51.9 


75,5 
48.9 


76,3 
48.1 


74.7 
48.7 


76.6 
50,7 


76.2 

50.0 


76.1 
50.0 


77.6 
54.8 


74,8 
48.2 


78.5 
52.6 


79.6 
49.3 


75.8 
54,7 


76.8 
51.2 


77.1 
56.0 


77.5 
55.0 


77.6 
49.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1964 


Station 


Day  Oi  Month 


FITCHBURG  2  5 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LCWELL 

READING 

SI-ELBLRNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TLLLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 
BOSTON  wB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOwN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  W8  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPCRT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 
WOODS  HOLE 


79   66   71 


48   50   43 


66   70 
51   50 


66   69 
52   50 


66   71 
51   48 


63   68 
47   47 


75   66 
48   54 


69   71 
47   51 


75   65 
45   49 


71   73 
49   52 


65   66 
43   49 


66   67 
43   50 


70   70 
44   46 


62   67   70 


58  61  67 

50  49  50 

65  65  75 

49  50  45 


69   61 
52   49 


62   63   71 


51   50 
64   67 


67   59 
51   50 


67   64 
46   47 


58   57 
51   51 


63   62 
55   53 


66   59 
52   50 


63   59 
51   49 


60   60 
49   49 


MAX 
MIN 

59 

51 

57 
49 

MAX 
MIN 

62 

54 

60 
54 

MAX 
MIN 

63 

50 

64 

51 

MAX 
MIN 

61 
52 

60 
51 

69   71 
39   36 


69   71 
46   39 


74   78 
45   41 


66   71   74 


70   76 
46   40 


70   76 
38   33 


62   67 
37   33 


68   68 
41   41 


66   70 
35   30 


70   76 
36   34 


68   74 
34   33 


71   77 
48   31 


71   77 
40   32 


64   72 

40   46 


69  70  76 
51  49  49 

72  70  74 

47  43  35 

71  70  68 

54  51  49 

70  70  72 


71   69   78 
50   45   35 


66   65 
49   42 


73   73 
53   50 


72   70   76 
50   43   37 


79   68 
55   54 


79  74  72 

55  60  53 

74  71  69 
55  61  54 

77  66  72 

54  56  54 

73  66  69 

54  53  52 

75  72  71 
39  .53  58 

73  6?  76 
42  60  51 

74  73  70 
41  55  56 


71   79 
59   57 


67   69 
58   52 


71   70   71 
42   61   54 


70   73 
59   52 


66   71 
54   53 


72   67 
54   53 


70   70 
53   58 


73   66   67 
54   50   52 


73 

70 

72 

66 

66 

52 

49 

39 

54 

56 

73 

70 

70 

72 

70 

4  6 

42 

35 

52 

55 

71 

69 

69 

70 

65 

51 

45 

46 

53 

53 

69 

69 

68 

66 

66 

51 

46 

48 

52 

55 

73 

69 

76 

72 

70 

54 

46 

48 

56 

5  6 

69 

69 

73 

69 

66 

49 

43 

34 

54 

55 

67 

69 

65 

64 

65 

54 

53 

45 

55 

58 

69   68 
55   55 


70   66 
51   56 


70   68 
54   61 


7  1   66 
53   55 


70   68 
55   57 


70   68 
53   57 


66   70 
56   56 


68   68 
58   59 


88   79 
51   54 


87   78 
53   54 


56   52   57 


86   80   85 
57   49   58 


86   86 
53   57 


76   85 
51   48 


74   62 
45   45 


77   83 
47   53 


85   75 
41   42 


78   84 
49   46 


75   82 
51   49 


78   85 
52   46 


79   84 
50   50 


74   80 
50   55 


78   86 
54   62 


74   82 

61   54 


51   54   49 


69   79 
54   50 


83   81 
64   49 


81   79 
59   48 


53   60   49 


54 

57 

66 

73 

53 

56 

77 

84 

54 

53 

65 

75 

55 

53 

77 

84 

53 

57 

75 

84 

54 

56 

69 

80 

54 

51 

79 

81 

SI 

55 

70 

81 

56 

55 

81 

87 

56 

61 

74 

83 

54 

56 

73 

85 

52 

53 

71 

77 

53 

51 

75 

83 

52 

58 

75 

82 

53 

58 

7* 

65 

56 

58 

76 

83 

54 

49 

75 

81 

55 

53 

70   84 
61   62 


80   84 
59   60 


82   70 
59   59 


85   67 
57   59 


69   84 
60   60 


69   85 
55   62 


54   49   47 


81   68 
58   54 


69   79 
57   52 


70   77 
55   52 


65   78 
55   54 


66   77 
53   49 


75   65 
51   50 


66   74 
51   48 


76   67 
50   50 


66   76 
53   49 


69   74 

56   48 


57   50   43 


70   78 
53   49 


62   72 
49   47 


76 

50 


84   64   74 
60   48   55 


67   75   80 


70   77   77 
62   47   45 


79 
60 


64   82 
56   58 


53   53   54 


69   87   79   71   79 


80   85   82 
60   61   57 


64   70   84 


73 

82 

58 

58 

74 

82 

56 

58 

72   69 
62   62 


69   83   76 
52   56   49 


76   81 
58   59 


70   76   76 


76 
46 


64   76   76 
56   51   54 


64   75   76 
54   54   53 


70   74   80 
56   54   56 


85   96 
64   63 


84   96 
62   62 


95   82 
68   65 


94   84 
66   64 


95   87 
67   66 


94   85 
66   60 


78   91 
53   59 


89   90 
58   66 


82   94 
55   56 


94   93 
67   58 


92   85 
63   58 


95   91 
64   59 


95   66 
62   60 


69   86 
65   63 


92 
63 


78   76 
58   64 


73   78 
55   63 


79   70 
56   57 


75   91 
59   63 


83   96 
55   65 


76   80 
55   64 


78   88 
51   65 


66   68 
57   58 


72   86 
59   65 


80   94 
54   64 


74   82 
57   61 


79   75 
49   62 


73   82 
55   58 


95   88   87 
65   59   66 


89   85 
63   57 


73   82   75 


87   85   89 
59   60   65 


85   85   84 
61   61   64 


87   87   69 
63   64   63 


86   86   86 
59   54   63 


89   85   84 
64   58   60 


81   83   83 
68   61   64 


94   89 
63   52 


92   91 
64   59 


88   87   65 
65   65   64 


80   81   82 
61   52   60 


67   82   82 
64   51   62 


64   86   63 
60   54   60 


60   60   80 
62   59   63 


89   79 
61   49 


84   78 
63   54 


61   84 
64   52 


78   83 
65   55 


78   85 
62   53 


78   83 
51   46 


65   76 
57   48 


78   82 
61   55 


88   79 
5  7   44 


76   88 
62   46 


77   61 
60   48 


83   83 
60   47 


78   84 
59   47 


72   79 
57   55 


83 
62 

83 
63 

81 
51 

82 

60 

79 

53 

78 
55 

80 
54 

76 
62 

70 
51 

72 
59 

80 
57 

76 

60 

85 

S3 

86 
61 

72 
41 

75 

58 

78 
57 

81 
62 

67 
52 

68 
61 

79 

59 

75 
61 

82 

54 

86 
60 

75 

48 

79 
59 

75 
*9 

77 
58 

75 

60 

81 
57 

60 

62 

8  2 
54 

82 
64 

83 
52 

80 
62 

80 

53 

73 

60 

82 
59 


83 
61 


84 
48 


63   54   62 


88   87 
46   49 


85   64 
53   53 


86   85 
51   52 


83   84 
54   56 


85   86 
54   53 


83   83 
46   47 


84   84 
48   46 


80   83 
48   46 


85   83 
43   43 


85   83 
58   57 


79   61 
49   45 


83   85 
47   45 


82   84 
46   47 


77   80 
56   58 


97 
64 


95 

60 


87   79 
57   59 


54   56   64 


49   49   64 


78 
48 

86 
63 

75 
55 

76 
53 

83 
57 

77 

47 

81 
63 

80 
47 

79 
47 

91 
65 

77 

58 

80 
58 

75 
57 

78 
56 

73 
63 

81 

61 

91 

66 

79 
61 

83 

63 

99 
72 

81 
53 

88 
63 

77 
53 

75 
56 

93 
63 

82 

49 

86 

62 

84 

60 

80 
55 

87 
62 

80 
52 

81 
60 

89 
54 

80 
50 

83 
60 

7* 

53 

80 
63 

75 
55 

78 
53 

8* 
62 

54   54   64 


78 
64 

82 

56 

90 
62 

74 
58 

78 
60 

92 
66 

78 
58 

83 
48 

86 
61 

80 
50 

84 
48 

93 
60 

77 
62 

78 
57 

8  0 

60 

78 
62 

80 
59 

76 

64 

Se»  R»l»r»nc»  Noim  Following  Station  IncUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NFw  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 
BENTON 
BERLIN 
8FTHLFHEM 
CCLEBROOK 
FABYAn 

first  conn  lake 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 
SOUTHERN  02 

BLACKWAJER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  KB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSAeESIC  LAKE 

MOUNT  SuNAPEE 

NASHUA  2  NNw 

NCRTHWOOD 

PETER80R0  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWOPTh  2 

WINDHAM 

WCLFFBORO 

WOODSTOCK 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1964 


Day  Ol  Month 


64   66   68 


65   65   65 


66   69   69 


MAX   63 

MIN   34 


'5   36   34 


48   40   32 


67   56   60 


69 
45 


70   67   72 


6e 
42 


44   34   27 


42   36   32 

62   63   77 
47   31   25 


32   33   47 

26   22   26 


52   57 
39   32 


7". 


73 

62 

48 

43 

73 

63 

46 

38 

68 

68 

63   67   70 
42   44   40 


69 

73 

52 

50 

68 

72 

48 

48 

68 

69 

41 

40 

68 

67 

48 

47 

66 

70 

45 

46 

65 

70 

47  46  37 

67  69  71 

46  44  42 

66  67  70 

42  46  32 

69  67  70 

63  63  66 

47  44  39 

67  67  69 

43  50  35 

70  70  73 
39  45  32 

69  70  71 

45  47  41 

68  68  71 


63  66  76 

49  40  34 

69  70  76 

45  42  32 

69  65  74 
45  36  28 

66  67  77 

45  43  36 

70  67  82 

47  39  31 

63  66  77 

48  39  33 

66  70  77 

43  36  30 

64  68  80 

50  44  39 


52  53  51 

78  80  78 

46  56  50 

73  74  74 
41  53  47 

74  75  80 
54  53  44 

76  73  75 
41  47  48 

70  67  75 

43  49  49 

77  72  74 
51  57  54 


49   50   54 


70   72   66 
48   48   51 


78   70   77 
62   40   46 


74   79   70 
52   36   44 


78   71   77 
63   37   41 


82   70   76 
60   40   39 


75   68 
37   40 


82   73 
55   35 


56   43 
32   28 


80   72 
55   55 


81 

75 

56 

55 

72 

71 

59 

55 

75 

74 

54 

53 

71 

71 

56 

57 

69 

70 

59 

52 

73 

69 

59 

53 

79 

73 

61 

54 

76 

81 

59 

53 

75 

81 

61 

53 

77 

76 

58 

56 

74 

81 

53 

52 

71   83   75 
58   49   47 


75   84   77 
59   46   42 


87   77   86 
57   51   47 


85   75   84 
60   40   43 


87   85   84 
53   50   47 


70   68 
56   45 


75   68 
57   39 


67   68 
50   40 


75   61 
50   38 


59   62   73 


76   54   64 


39   36   40 


65   61   74 
39   44   36 


58   60   75 
39   45   34 


67   48   59 
35   34   35 


52   50   55   46   33   49 
42   39   35   19   23   30 


73   81 
47   44 


85   77 
54   50 


82   77 
53   57 


65  67  76 

45  40  40 

64  64  72 

42  36  29 

74  64  65 

69  69  71 

46  44  35 

69  64  65 

42  36  30 

69  69  77 

49  38  29 

69  70  76 

46  34  37 

63  64  75 

50  43  36 


71   68 
62   54 


75   69 
52   52 


71   71 
58   54 


71   70 
59   51 


69   73 
59   53 


64   65 
52   51 


74   72 
56   55 


75   75 
55   52 


72   70 
61   53 


77   69 
58   52 


87   80   83 
58   49   47 


81   74 
61   47 


85   78   86 
60   46   41 


84   76   84 
52   50   55 


82   74   82 
55   43   44 


71   88   77 
55   54   53 


85   78   83 
56   58   57 


68   67 
52   53 


46   53   51 


79   69 
43   49 


68   81 
47   55 


80   82 
42   41 


67   78 
42   55 


80   80 
54   56 


66   49   58 
39   38   46 


74   61 
47   47 


70   60 
43   39 


64   76 
52   53 


86   87 
45   64 


85   87 
40   55 


70   82 
45   51 


88   92 
38   56 


61   61 
39   51 


71   82   79 
46   52   54 


82   82 

66   50 


64   88 
45   57 


83   89 
55   49 


79   85 
54   42 


82   84   82 


87   87 
42   61 


59   61 
45   46 


76  77  74 

56  42  55 

89  75  80 

58  43  56 

81  70  76 

55  44  48 


84   78   78   79   68   71 
56   48   56   56   47   47 


45   56 
37   36 


77   82 
45   58 


69   75 
46   49 


72   81 
54   44 


86   76   85 
56   51   49 


85   78   83 
54   48   54 


82   76   78 
51   44   42 


54   48   49 


77   83 
56   46 


82   82   86 
57   50   42 


87   82 
55   49 


56   46   55 


70   81 
47   57 


78   79 
53   59 


63   69 
48   47 


64   76 
52   47 


64   73 
49   49 


69   75 
53   47 


70   72 
49   fO 


60   71 
45   51 


66   78 
53   47 


60   70 
47   53 


62   70 
46   46 


79   66 
54   50 


69   74 
52   49 


70   56 
44   44 


65   77 
54   51 


67   72 
49   48 


88   94 
57   65 


89   94 
49   60 


97   91 

64   67 


95   89 
63   62 


95   95 
62   60 


93   87 
64   62 


95   67 
65   62 


96   95 
63   65 


87 
52 


68   72 
49   45 


68   83   75 
50   52   51 


70   79 
53   47 


77   76 
55   43 


84   80 
57   46 


75   75 
55   52 


75   64   75 


67   72 

49   47 


72   81 
47   39 


93 
64 

90 
60 

96 
67 

93 

60 

94 
65 

90 
68 

93 
64 

90 
60 

85 
51 

97 
66 

93 
64 

83 
62 

78 
58 

90 
63 

96 
65 

88 
62 

95 
65 

85 

67 

91 
60 

90 
58 

87 

50 


86 
46 

80 

46 

79   91   93 


94   79 
63   59 


78   82 
45   57 


67   68 
48   51 


95   85 
65   59 


89   87 
64   66 


89   86 
60   45 


14 

76 

86 

44 

44 

60 

74 

78 

82 

40 

42 

56 

73 

75 

42 

4  9 

72 

77 

88 

57 

33 

57 

75 

77 

87 

34 

35 

57 

66   70   75 
37   39   45 


77   80   91 
36   35   53 


55   61 

39   47 


66   71   73 
43   44   53 


87 
56 

74 
44 

83 
55 

79 
44 

79 

44 

80 
50 

84 
54 

75 
41 

83 
50 

78 
40 

80 
40 

83 
51 

78 
53 

86 

45 

84 
52 

83 

43 

85 
44 

97 
63 

76 
56 

82 
43 

79 
62 

81 
40 

85 

36 

96 
55 

79 
59 

83 
44 

85 
60 

83 
41 

84 
41 

91 
61 

73 
50 

82 
40 

80 
62 

79 
40 

82 
39 

94 
62 

75 
59 

83 
48 

81 
61 

81 
45 

82 

46 

92 
58 

75   86 
56   45 


76   83 
59   47 


77   80 
55   44 


75   86 
59   50 


75   84 
49   44 


89   78 
62   49 


75   84 
58   46 


82   69 
56   47 


77   84 
54   46 


74   83 
56   48 


72   80 
56   41 


86   75   82 
55   45   57 


77   82   80 
57   40   60 


83   95 
44   58 


84   94 
43   60 


83   86   98 
42   41   59 


84   92 
50   61 


62   94 
42   62 


87   87 
47   46 


80   94 
45   62 


76   80 
45   46 


61   49   62 


66   97 
46   65 


82   92 
39   61 


68   70   73 


81   79   82 
43   43   54 


97 
63 


76   79   89 


73,8 
49.1 


76.2 

47.4 


73.4 
45.3 


75.3 

46,0 


74,1 

43,0 


69.3 
42.9 


77.1 
44,9 


50.2 
35.6 


68,4 
46.5 


76.8 
49,4 

77,6 
46,5 

80.0 
51.1 

79,0 
48.5 

79,9 
48.2 

77,0 
46.6 

78.7 
50,9 

81.5 

50.9 

78.0 
50.6 

80,7 
49.8 

78.7 
53.5 

77.0 
47.4 

79.8 

50,4 

78,1 
52.2 

73,4 
49.4 

79.4 
51.1 

76.4 
51.5 

76.8 
48,7 

75,7 


76.4 
50.5 


76.7 
48.7 


79.7 
47,9 


79.8 
51.0 


76.4 
52.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1964 


Rhode  Island 
block  island  wb  ap 
greenville 
kingston 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
VERMONT 

NORTHEASTERN  01 
8L00MFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELlER  FAA  AIRPORT 
MCRRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NFwPORT 

north  Danville 
ncrthfield 
saint  johnsbury 
waterbury  1  nne 
west  burke 

WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 
BLRLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHEASTERN  03 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


MAX 
MIN 

56 
52 

59 

51 

MAX 
MIN 

62 
47 

67 

47 

MAX 
MIN 

63 
48 

63 

51 

MAX 
MIN 

63 

SO 

59 
51 

MAX 
MIN 

65 

50 

64 

51 

Day  Ot  Month 


67   65 
35   39 


71   66 
37   49 


67   66 
42   45 


67   66   69 


64   65 
39   40 


66   69 
38   49 


50   48 
43   37 


66   67   71 


62   64 
38   40 


66   65 
38   45 


69   70 
39   50 


65   62 
39   48 


68   66 
34   37 


65   68   68 


65   71   70 


65   69   68 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


69  71  72 

39  48  32 

70  65  69 

45  50  37 

65  62  61 

40  47  30 

74  70  70 

46  46  35 

67  68  70 


51  49  49 

70  69  74 

46  41  38 

70  69  69 

40  35  33 

69  68  64 
50  45  41 

70  69  74 


60   62 
30   25 


62   78 
37   33 


62   62 
37   34 


62   63 
38   33 


59   74 
36   30 


63   79 
40   31 


46   6  3 
26   37 


61   77 
41   35 


57   72 
34   30 


61   67 
37   43 


64   77 
38   32 


60   64 
42   33 


58   61 
38   28 


34 


47 


63   63   76 


44   37   38 


62  64  74 

47  39  35 

62  63  75 

50  44  44 


72   65   66 
42   44   37 


64   66   65 
56   58   55 


68   70   70 
54   59   55 


63   64   68 


70   67   71 
55   59   55 


73   74 
53   54 


75   77 
31   52 


75   79 
54   54 


76   76 
36   58 


79   77 
42   56 


73   75 
51   54 


78   80 
49   56 


62   65 
43   49 


69   77 
53   50 


72   74 
48   51 


72   80 
48   56 


77   80 
54   57 


75   73 

50   54 


78   75 
34   55 


64   71   77 
56   56   54 


83   75   83 
52   51   55 


54   55   49 


82   78   83 
55   55   56 


78   69 
37   40 


76   80   82 
53   57   54 


74 
52 

75 

68 

90 

46 

82 
65 

78 
56 

'5 
59 

Bl 

50 

81 
67 

74 
51 

'7 
51 

80 
58 

79 

61 

41   55   56 


65 

77 

79 

75 

78 

34 

28 

52 

59 

52 

59 

66 

72 

72 

69 

36 

32 

42 

50 

56 

54 

56 

69 

71 

66 

35 

27 

36 

52 

47 

64 

66 

74 

72 

75 

38 

35 

43 

53 

58 

61 

65 

77 

75 

34 

3  0 

47 

52 

80   71 
34   36 


81   SO 
43   49 


83   71 
43   45 


83   74 
40   44 


70   77 
46   46 


73   81 

40   43 


57   67 
34   46 


72   78 
46   46 


67   74 
44   46 


72   80 
38   43 


76   82 
41   43 


60   72 
42   50 


80   70 
39   38 


47   39   45 


79   85   77 
61   50   46 


83   76   82 
57   43   39 


75   82   75 
57   44   44 


74   78   65 
53   43   38 


85   76   76 
48   44   44 


80   82   74 
60   44   41 


63   80 
54   59 


69   "3 
57   60 


72   84   82 

50   57   49 


83   81 
56   53 


85   79 
60   55 


77   66 
44   34 


71   72 
41   38 


80   73 
55   48 


72   73 

50   46 


77   72 
52   45 


69   64 
51   45 


77   68 
63   43 


62   56 
47   45 


70   68 
49   44 


64   62 
53   44 


78   74 
48   54 


75   70 
55   45 


75   69 
61   46 


78   69 
43   38 


78  80  74 
50  58  48 

77  73  67 

54  52  47 

81  78  74 

55  60  48 

72  77  72 

48  56  45 

79  74  73 
52  62  44 

80  80  71 
58  60  49 


84   71   80 
50   50   50 


80   78   75 
44   50   42 


80   68   75 
48   53   49 


72   65   69 
42   50   45 


83   71   81 
44   54   48 


67   68   73 
53   54   54 


66   75   79 


76   77 
43   45 


60   51   52 


75   78 
51   52 


66   53 
41   39 


69   59 

39   40 


61   69 
40   42 


68   64 
43   43 


67   60 
43   43 


5  7   64 
41   49 


63   67 
41   49 


24 

58   69 


56   61 
39   46 


70   58 
43   42 


63   66 
43   49 


65   60 
39   47 


67   55 
38   40 


47   44   41 


68   72 
57   60 


79   92   91 
52   63   63 


74   85   90 
48   62   56 


68   78   84 
56   60   57 


76   89   91 


76   66   75 
52   52   41 


74   78 
51   34 


75   60   71 
47   47   40 


72   85 
40   51 


75   86 
40   45 


89   88 
52   67 


75   86 
46   53 


75   65   76 
53   52   39 


70   60   70 
45   44   37 


90 

60 


89   91 
49   65 


72   75 
50   58 


88   89 
56   64 


80   84 
44   56 


70   87 
45   57 


87   92 
47   63 


79   86 
51   63 


75   88 
32   48 


91 
65 


61   69   59 


69   68   70 
57   54   61 


79   81 
63   51 


78   76   72 
62   49   59 


77   78   68 
63   55   59 


93   91 

58   56 


73   74   80 
60   58   61 


82   89 
53   62 


78   79   89 
61   52   61 


78   78   90 
63   57   61 


79   81   90 


86   84   89 


78   87   92 
43   59   56 


49 

84 
46 


74   72 
52   57 


86   80 
49   62 


81 

46 


82 

49 


89 
56 


80   72   76 
55   40   42 


55   35   43 


74   83   82 
58   57   44 


91   89   89 
68   56   61 


88   87   85 
60   48   63 


90   84   83 
62   53   58 


78   80 
48   53 


95   88   88 
65   55   60 


86   87 
47   62 


73   76   75 
61   60   65 


84   94 
51   60 


80   82   94 
56   48   60 


78   81 
59   54 


82 
54 

3   94 


65   65 
45   46 


80   74 
46   42 


76 
40 


47   51 
83   82 


80 
56 


77   86 
51   54 


78   85 
55   41 


54   46 

78 


66   75 
39   46 


80 
42 


74   71   80 


55   50   54 


77 
43 

80 
53 

78 
43 

89 
59 

81 
41 

93 
58 

44   48   55 


79   91 
46   60 


70   76   86 


73   75   76 
43   44   58 


84   73 
57   44 


74 
37 


45   48   66 


75 
56 


99 
65 


96 

56 


82 
49 


87 
56 


69.5 
56.0 


77.5 
52.8 


76.0 
51.7 


73.3 
54.7 


74.2 
43.7 

74,6 
39.9 

77.4 
46.8 

74.9 
46.7 

76.0 
47.2 

73.3 

47..  0 

77.6 
49.5 

61,9 

44.8 

75,3 

47.0 

70,7 

45.0 

74.6 
46.8 

78.5 

49.6 

73.9 
49.8 

73,6 
39.8 


78.9 
50.7 


76.4 
49.6 


79.1 
51.2 


76.7 
48.4 


77,9 
51.4 


76.6 
55.3 


78.6 
50.9 


79.2 

47.0 


75.2 

48.0 


69.8 
43.4 


78.0 
49,0 


76,0 
46.3 
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EVAPORATION  AND  WIND 


-JEW  ENGLAND 
JUNE  1964 

Day  Ol  Month 

jjlj| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

V, 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

CENTRAL  02 

COVENTRY 

EVAF 

ill 

.07 

.11 

.17 

.2! 

.2  3 

.19 

.07 

- 

.18 

.22 

.27 

.25 

.04 

.32 

.1! 

.3: 

.32 

.23 

.08 

.20 

.28 

.11 

.28 

.09 

.24 

.28 

.28 

.26 

.24 

6. UB 

MAINE 

NORTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.22 

31 
7! 

44 

.07 

60 
70 
50 

.08 
51 
72 
51 

.08 
67 
71 
50 

.07 

90 
65 
45 

.15 
69 
72 
44 

.14 
105 
69 
47 

.19 

41 
82 
51 

.21 
68 
81 
55 

.11 

147 
70 

54 

.23 

214 
72 
46 

.45 
162 

78 

51 

.26 
63 
81 
54 

.19 
81 
72 
58 

.06 
113 
83 
52 

13* 
57 
48 

• 

13C 
52 
38 

.38 

15; 

75 
42 

.17 
79 
74 
55 

.21 

138 
80 
62 

.22 
79 
81 
55 

.30 
92 

79 

57 

.39 

86 
82 
54 

.39 

160 

78 
61 

.27 
135 
73 
61 

.15 
81 
76 

50 

.33 
117 
70 
56 

.24 
83 

75 
48 

.23 

47 

80 

.11 

SB 
77 
58 

5.90 
2960 
74.1 
31.7 

EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
14 
70 
45 

ft 
ft 

.30 
31 
70 
45 

ft 
12 
76 
48 

.11 

35 

61 
45 

.11 
28 
70 
43 

ft 

26 
79 
47 

• 

.34 

25 
60 
55 

.16 
38 

84 
60 

.19 
38 
74 
31 

.15 

29 
79 
53 

.30 
28 

84 

53 

.20 
18 

80 
57 

.15 
33 

74 
33 

.16 
28 
77 
52 

.16 
86 
65 
42 

.15 
56 
65 
47 

.16 
19 
81 

54 

.32 
29 

85 
67 

.19 
23 
82 
64 

ft 
ft 

.46  .22 
35   28 
881  85 
51   55 

.11 
17 
80 

62 

•   .23 
ft  1  35 

.   76 
-  '  49 

.24 
28 
81 
50 

.24 
22 

82 
52 

.10 

11 

80 
36 

4,90 

772 

76.5 

52.2 

COASTAL  03 

NEW  GLOUCESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
26 

74 
52 

.14 
25 

73 
54 

.14 

28 
71 
50 

.19 
38 
78 
53 

.13 

47 
68 
49 

.18 
51 

74 

46 

1? 
79 
51 

.18 
16 

82 

56 

.15 
23 

80 
50 

.14 
15 
76 
56 

.08 
77 
81 
59 

.20 
73 
79 
34 

.23 
53 

84 
56 

.21 
29 

74 
59 

.24 

59 
85 

.18!  .39 
34  102 
80   70 
57!   <,6 

.36 
77 
76 

49 

.28 
37 
83 
54 

.29 

40 

86 
56 

.26 

52 
92 
66 

.24 
32 

89 
65 

.23 
56 
82 

55 

.20 

a5 

84 
58 

.23 

62 

87 
64 

.30 
64 
78 
56 

.28 
91 
84 
61 

.22  .24 
87   59 

82   84 

54l  34 

.33 
67 
86 

6  0 

6,63 
1564 
80,0 
55.2 

MASSACHUSETTS 

COASTAL  03 

ROCHESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.18 
32 
75 
51 

.09 
40 
64 
52 

.07 
2  0 
66 
51 

.18 
51 

90 
48 

.21 
56 
76 
45 

.21 

34 
73 
46 

.20 
32 
78 
47 

.06 

39 

69 
57 

.02 
9 

69 
58 

.10 
32 

79 
57 

.11 
66 

73 

56 

.21 
21 

87 
57 

.21 

17 
90 
58 

.03 
24 
69 
60 

.29 

41 

89 

58 

.13 
45 
SO 
60 

.28 
73 
75 
52 

.29 
65 
81 
52 

.23 
22 
86 
55 

.15 
66 
87 
63 

.16 

30 
93 
59 

.23 

16 
96 

66 

.09 

6 

79 

57 

.21 
48 
79 
59 

.11 
53 
82 
65 

.23 
22 
92 

58 

.24 

37 
94 

60 

.22 
11 
95 
60 

.25 

31 

90 
57 

.22 
28 

90 

61 

5.21 

1067 
81.2 
56.2 

SOUTHERN  02 

LAKEPORT  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 

5 

74 

41 

.02 
15 
66 
46 

.15 
0 
74 

45 

.21 
25 
74 
41 

.14 

25 

66 

46 

.31 
15 
73 
38 

.30 
55 
76 
45 

.16 

5 

80 

50 

.10 
20 
76 
58 

.08 

40 

77 
55 

.24 
70 
79 
55 

.28 
45 
77 
44 

.28 
20 
84 
50 

.04 

10 
64 
50 

.20 
20 
77 
53 

.24 
15 
75 
50 

.18 
105 
63 
47 

.30 
60 
72 
44 

.24 
20 

84 
44 

.33 
50 
82 

47 

.15 
30 
88 
61 

.46 
15 
89 
64 

.16 

0 

89 

63 

.31 

55 
83 
55 

.14 
35 

80 
62 

.25 
25 
82 
58 

.23 
40 
81 
51 

.26 
10 
81 
59 

.26 
10 
84 
48 

.24 
15 
81 
49 

6.59 
835 

77.7 
30.6 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.28 
38 

.11 
24 

.13 
26 

.10 
44 

.36 
52 

.22 
23 

.15 
34 

.11 
28 

.10 
27 

.17 

67 

.27 
56 

.19 
46 

.07 
12 

.22 
41 

.14 
16 

.26 

63 

.31 

86 

.22 
25 

.23 

50 

.20 
35 

.26 
33 

.17 
18 

.28 
33 

.21 
23 

.17 
34 

.26 
32 

.29 

37 

.25 

28 

.21 
33 

.20 
6 

6.14 

1070 

RHODE  ISLAND 

KINGSTON 

EVAP 
WIND 

.11 
39 

.OS 
34 

.26 

67 

.17 

130 

.25 

43 

.27 
75 

.08 
74 

.07 
73 

.21 

106 

.03 
102 

.19 
94 

.22 
42 

.13 

65 

.49 
91 

43 

.26 
121 

.35 
107 

.29 

77 

.23 

95 

.11 

98 

.31 

66 

.02 
26 

.18 
34 

.15 
108 

.18 
83 

.28 

56 

.29 
104 

.27 

51 

.28 

50 

.18 
88 

6.149 
2242 

VERMONT 

WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
25 

74 
SI 

.03 
16 
64 
53 

.24 
39 
80 
49 

.13 
40 
71 
52 

.14 
54 
72 

47 

.15 
56 
76 
55 

.26 
103 
80 

.17 
35 

78 
57 

.23 
55 
86 
59 

.30 
137 
85 

64 

.16 

67 
81 
49 

.23 
64 
79 
54 

.25 
41 
89 
58 

.20 
62 
82 
61 

.15 
44 
76 
55 

.08 
69 
67 
48 

.26 
104 
67 

48 

.25 
77 
73 
49 

.25 
54 
S3 
52 

.30 

107 

88 

62 

.22 

39 
90 
79 

.50 
30 
93 

66 

.30 
61 
90 
60 

.37 
120 
87 

67 

.15 
50 
77 
52 

.24 
54 
83 
55 

.37 
67 
81 
5, 

.23 

62 
82 
55 

.27 
52 

as 

55 

.20 
44 
81 
59 

6.83 

1828 

80,0 
36.6 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m 

speed 
ph. 

Relat 

ve  humidity  averageB  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

k  a  s 
£  8  1 

Station 

a 
> 

■sag' 
|j3| 

o  o  > 

s  a  8 

a.a  a 

a 
c 

n 

> 

< 

11 

§   1 

S-o? 
©  o  _aj 

5  J 

-2 

_  s 

O  ~ 

o  o 

aS 

E 
< 

O  k- 
O  VI 

E 
< 

O  1- 
O  VI 

E 
n. 

o  ►- 
O  VI 

E 
a 

o  t- 

O  V) 

r~ 

o 

2 

O 

f 

o 

en 

A 

O 

A 

en 

C7) 

5 
<n  a 

"<3 
o 

«  S2 

III 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

■   - 

- 

- 

- 

73 

58 

- 

4 

2 

5 

1 

0 

0 

12 

_ 

5.5 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

SSW 

18 

13.8 

42 

NW 

16 

80 

74 

59 

65 

4 

4 

4 

1 

0 

0 

13 

67 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS 

20 

8 

12.3 

34 

77 

20  + 

77 

69 

54 

60 

3 

7 

3 

1 

0 

0 

14 

71 

5.1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

23 

7 

11.6 

31++ 

32 

16 

85 

77 

56 

65 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

10 

_ 

5.2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 

ie 

16 

9.4 

33 

NW 

16 

82 

74 

47 

58 

6 

1 

6 

2 

0 

0 

15 

77 

5.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

81 

55 

63 

6 

6 

7 

0 

0 

0 

19 

- 

7.1 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

18 

8 

8.2 

41++ 

32 

17 

84 

73 

40 

52 

7 

4 

3 

0 

0 

0 

14 

72 

5.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

IS 

11 

8.2 

31 

NW 

16 

79 

73 

46 

56 

1 

7 

2 

2 

0 

0 

12 

66 

5.9 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

W» 

55 

29.6 

110?. 

W* 

17 

90 

85 

81 

84 

1 

6 

8 

5 

0 

0 

20 

38 

7.2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

20 

9 

12.9 

33 

W 

17  + 

87 

80 

63 

81 

8 

5 

3 

0 

0 

0 

16 

66 

6.2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

" 

7.4 

26 

NW 

16 

76 

59 

- 

4 

1 

6 

1 

0 

0 

12 

69 

5.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

5 

4 

5 

1 

0 

0 

15 

_ 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

18 

9 

9.6 

31 

sw 

10 

83 

72 

43 

63 

a 

4 

4 

0 

1 

0 

17 

59 

5.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

18 

10 

10.0 

26++ 

27 

17  + 

82 

73 

53 

65 

7 

3 

3 

0 

1 

0 

1-4 

62 

5.4 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

23 

' 

9.7 

31++ 

34 

16 

72 

65 

48 

59 

6 

2 

4 

1 

0 

0 

13 

" 

5.3 

*  PEAK  GUST 

«  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1964 


TIME 

Day  of  month 

1 

STATION  AND  DEPTH 

.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

63 
59 

65 
59 

69 
56 

65 

58 

69 

56 

68 
55 

66 
59 

68 

61 

75 
62 

76 
64 

75 
63 

77 
62 

68 
65 

76 
65 

74 
65 

68 
64 

70 
58 

75 

59 

72 

62 

79 

68 

85 
68 

78 
71 

81 
65 

78 
70 

78 
67 

81 
64 

79 
69 

81 
66 

79 
65 

83 
74 

74.0 
63.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

66 

63 

68 
63 

70 
62 

68 
63 

69 
61 

69 
61 

68 
63 

69 

66 

76 

66 

70 
68 

- 

76 

66 

71 
69 

76 
69 

74 
69 

72 
69 

66 

65 

81 
81 

80 
76 

- 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

- 

61 
61 

62 
60 

62 
61 

63 

60 

61 
60 

61 
60 

62 
60 

63 
62 

65 

63 

65 
64 

65 
64 

66 

65 

66 

65 

66 
66 

66 
65 

65 
63 

65 
63 

66 

65 

68 
66 

70 

68 

70 

68 

70 

68 

70 
69 

89 
67 

70 
67 

70 

69 

70 

68 

70 
69 

72 

70 

66.2 
64.7 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

58 

55 

58 
55 

60 
55 

60 
55 

60 
53 

59 
52 

60 
53 

61 

56 

63 
59 

63 
59 

65 
58 

67 
58 

61 
59 

67 
59 

65 

60 

65 

60 

64 
57 

65 
56 

62 

58 

68 
60 

71 
62 

67 
65 

69 

61 

67 
65 

71 
64 

70 
62 

72 

64 

71 

64 

71 
62 

74 

62 

65.1 

58.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
57 

58 
57 

59 

56 

59 
57 

58 
55 

57 

55 

58 

57 

60 

58 

61 

59 

61 
60 

62 

60 

63 
60 

61 

60 

64 

60 

63 
61 

63 
62 

62 

60 

62 

59 

61 
60 

64 
61 

67 
63 

66 
65 

66 
63 

65 
65 

6B 
64 

67 
64 

68 
65 

68 
65 

66 
65 

70 
66 

62.9 
60.6 

12  INCHES 

5  PM 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

58.6 

24  INCHES 

5  PM 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

60 

61 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

60.2 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

61 
55 

68 
55 

64 
53 

63 
55 

63 
53 

70 
51 

70 
57 

75 
59 

76 
59 

71 
61 

67 
56 

74 
57 

70 

61 

67 
63 

65 
58 

62 

55 

65 
54 

74 
54 

79 
60 

81 

66 

82 
64 

61 
65 

82 
62 

73 
67 

77 
63 

76 
60 

73 

66 

73 

62 

74 
63 

81 

67 

71.9 

59.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
56 

64 
56 

60 
55 

61 
56 

60 

56 

68 
53 

68 
58 

71 

59 

73 
60 

68 
63 

65 

58 

70 
59 

68 
62 

65 
63 

64 
60 

62 

58 

63 
56 

70 
57 

72 

61 

73 
65 

75 
65 

75 

66 

75 

65 

70 

68 

71 
65 

71 
63 

71 

67 

71 
64 

70 
65 

76 
68 

68.3 
60.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
57 

60 
56 

59 
56 

60 
57 

59 
56 

61 

55 

63 

56 

66 
58 

69 
60 

65 
62 

63 
59 

66 
60 

65 
61 

64 
62 

63 
61 

62 

60 

61 
58 

65 
58 

67 
61 

68 
64 

69 
64 

69 
65 

68 
65 

68 
66 

70 

65 

68 
64 

69 

66 

69 
65 

68 
66 

72 
68 

65.2 
61.1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
56 

58 
56 

58 
56 

59 
57 

59 
56 

58 
55 

62 
58 

64 
57 

66 
59 

63 
61 

62 

59 

64 
59 

63 

60 

62 
61 

62 

61 

62 

60 

60 
59 

62 

59 

64 

60 

65 
62 

65 
63 

67 
64 

67 
64 

66 
65 

67 
65 

66 
64 

67 
64 

67 
65 

67 
65 

69 

66 

63.3 
60.3 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT.  ___,*„  ,„„„ 

SLOPE  OF  GROUND,  DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.  SOIL  TYPE,  WOODBRIDGE  LOAM.  GROUND  COVER, 
GRASS  SOD  INSTRUMENTATION,  3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER.  AT  8  INCH  MONTHLY  AVERAGE  IS  THE  AVERAGE 
OF  WEEKLY  AVERAGES. 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL.   SOIL  TYPE,   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 

^LOPE  OF  GROUND,  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPE,  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 
NORTHERN  01 
BRASSUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

R1P0GENUS  DAM 

SOUA  PAN  DAM 

NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN  01 
FIRST  CONN  LAKE 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.6 

T 

0.2 
T 

1.7 

T 

2.6 
1 

1 

1 

T 

T 

1  T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

See  refersnca  notes  iollowtng  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


III  k 

ENGLAND 

DELAYED    DATA 

Temperature 

Prec 

pitation 

<  1 

•   E 

01    3 

5   E 
<  S 

a 
< 

s  i 
I! 

1  ° 

a  £ 

| 

o 

a 

i 
1 

S 
a 

a 

No.  of  Dayt 

| 

•   E 
1  z 
I  | 
a  it 

o 
O 

a 

Snow,  Slo«t 

No.  of  Dayi 

Station 

Max. 

M!n. 

J 

Q    0 
x  O 

1  % 

o 
0 

a 

5 

■■> 

o 

a 

S 

5 

0 

i\ 

s  i 

a  j 

hi 

i 

0 

5 

MAINE 

JANUARY     196* 

HOULTON 

25.2 

10.4 

17.8 

3.7 

43 

25 

-15 

13 

1457 

0 

22 

30 

7 

2.15 

-       .57 

.55 

10 

11.0 

7 

13+ 

6 

1 

0 

APRIL    196* 

BRUNSWICK 

50.5 

33.7 

42.1 

73 

27 

14 

2 

680 

0 

0 

8 

0 

3.30 

1.14 

14 

.2 

T 

4+ 

8 

2 

1 

MAY    1964 

BRUNSWICK 
EUSTIS    2 

6B.6 
68.7 

45.7 
33.1 

57.2 
50.9 

86 
90 

24 

25+ 

33 
18 

3+ 
2 

255 

444 

0 
2 

0 

0 

0 
15 

0 
0 

1.80 
1.83 

.64 
.36 

14 
9 

.0 
.0 

0 
0 

6 

7 

2 

(j 

0 
0 

MASSACHUSETTS 

APRIL    1964 

WEST    GRANVILLE 
WOODS    HOLE 

M 
M 

M 
M 

M 
M 

69 

18 

0 
0 

0 

0 

MAY    1964 

WOODS    HOLE 

65.0 

47.7 

56.4 

74 

25 

33 

3 

261 

0 

0 

0 

0 

.88 

•  24 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

NEW    HAMPSHIRE 

JANUARY    1964 

DURHAM 

36.3 

12.1 

24.2 

0.7 

50 

25 

-18 

1 

1259 

0 

3 

29 

6 

4.95 

1.22 

1.71 

21 

21.4 

13 

15  + 

9 

3 

1 

APRIL    1964 

MASSABESIC    LAKE 

55.6 

32.8 

44.2 

80 

18 

7 

1 

619 

0 

0 

11 

0 

2.25 

.49 

15 

6 

0 

0 

VERMONT 

JANUARY    1964 

MOUNT    MANSFIELD 

20.2 

6.5 

13.4 

38 

24 

-20 

12 

1596 

0 

27 

31 

10 

4.08 

1.25 

21 

22.0 

34 

30 

12 

2 

1 

Station 


CONNECTICUT 

APRIL  1964 

PAUCHAUG  FOREST 

MAINE 

JANUAPY  1964 

M0ULTON 

APRIL  1964 

BRUNSWICK. 

MAY  1964 

BRUNSWICK 
EUSTIS  2 

MASSACHUSETTS 

MARCH  1964 


CHESTER  2 
WEST  GRANVILLE 
WOODS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 

JANUARY  1964 
DURHAM 

FEBRUARY  1964 
CLAREMONT 

APRIL  1964 
MAS5ABESIC  LAKE 
VERMONT 

JANUARY  1964 
MOUNT  MANSFIELD 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


*-         12       3        456       7 


1.18      .41       .62 


.35  .18 


.03      .41|      .02  .13      .28      .22      T 


1.44J  .05      .05 

1   :  i  : 
!      I 


.95!       .24       .18 


1.58  .20 


4.08  .27      .29; 


.11  .14      .13 


.02  .15 


.38      .21       .07 


.30  .24 


3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20    j 

21 

22 

23      24 

25 

26 

27      28   [ 

29 

30 

31 

2.15 

.05 

.50 
.05 

T 

.25 
.30 

.27 

.17 

.32 

.35 

1.14 

.56 

.05 

T 

.25 

.18       .03 

T 

08 

.64 
.21 

.27 

.15 
.35 

.53 

.12 
.20 

T 

.02 

.02 
.07 

.10 
.10 

T 
.06 

81 

• 

.27 

T 

.02 

.02 

.04 

.30 

.70 

.39 

.06 

- 

- 

.02 

.33 

.23 

.02 

.03 

.09 

.23 
.32 

.12 

T 

- 

06 

.13 
.17 

.42 
•  12 

.06 

•  69 
.23 

T 

37 

.22 

.01 
.34 

.22 

.49 

.25 

.42 
.20 

.18 
.02 

1.71 

.25 

.31 

T 

.04       .06 

.78 

.03 
.27 

.14 

T 
.13 

.80 

T 

T 

.02 

.12 

See  Reference  Notes  Following  ^ration  inaex 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
> 
< 

MAINE 

JANUARY  1964 

HOULTON 

MAX 

?3 

24 

?9 

35 

25 

18 

29 

in 

30 

33 

14 

8 

4 

a 

18  i  20 

18 

19 

27 

36 

38 

34 

30 

38 

43 

37 

34 

19 

24 

23   26 

25.2 

MIN 

0 

16 

20 

23 

8 

-  8 

10 

2 

8 

14 

3 

"  6 

-15 

-  2 

0  "  2 

6 

8 

12 

24 

30 

27 

24 

22 

33 

32 

13 

6 

4 

6    3 

10.4 

APRIL  1964 

MIN 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

34 
15 

37 
14 

37 
33 

35 

23 

45 
22 

43 

21 

48 

35 

45 
39 

45 
33 

52 

33 

55 

35 

55 
30 

52 

38 

49 
43 

50 
44 

55 
38 

58 
30 

72 

40 

57 
39 

46 
36 

51 
30 

45 
36 

42 
36 

46 

40 

50 
41 

57 
42 

73 
36 

61 
40 

56 

34 

64 
35 

50.5 

33.7 

MAY  1964 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

55 
38 

62 
33 

63 
33 

72 
36 

63 
40 

58 

40 

71 
47 

84 

55 

60 
46 

71 
45 

71 
54 

72 
46 

66 

51 

54 
50 

62   70 
46  1  ** 

77 
52 

72 
50 

64 
48 

64 

46 

58 
37 

72 

49 

65 
59 

86 

57 

80 
52 

78 
45 

76 
51 

60 
46 

66 
39 

65   70 

40   41 

68.6 
45.7 

EUSTIS  2 

MAX 
MIN 

71 
21 

64 

18 

68 
20 

76 
22 

76 
26 

74 
23 

79 
39 

86 

45 

81 
45 

58 
39 

59 
36 

58 

37 

70 
29 

75 
40 

50 
22 

69 
33 

78 

42 

70 
34 

67 
28 

70 
37 

54 
23 

61 
28 

70 
42 

90 
46 

90 

57 

67 
33 

67 

45 

67 
32 

51 
32 

52   61 
28   23 

68.7 

33.1 

MASSACHUSETTS 

APRIL  1964 

WEST  GRANVILLE 

MAX 
MIN 

64 

47 

63 
38 

60 
36 

WOODS  HOLE 

MAX 
MIN 

55 
39 

57 
32 

69 
38 

66 
44 

55 

40 

46 
36 

43 
35 

56 

41 

52 
40 

52 
39 

53 
34 

51 
43 

59 

45 

52 
39 

53 
39 

MAY  1964 

WOODS  HOLE 

MAX 
MIN 

51 

40 

55 
35 

52 

33 

60 

34 

60 

43 

57 

40 

57 
38 

67 

48 

67 

51 

67 
51 

72 

49 

70 
46 

64 
52 

64 
50 

57 
45 

56 

39 

72 

50 

73 
50 

65 
45 

70 
55 

69 

47 

69 

50 

67 

54 

72 

54 

74 
56 

71 
55 

71 
56 

68 
54 

65 
52 

67   66 

48   58 

65.0 
47.7 

NEW  HAMPSHIRE 

JANUARY  1964 

DURHAM 

MAX 
MIN 

23 
-18 

37 
22 

47 
27 

44 
22 

38 
27 

33 

4 

43 
25 

39 
9 

36 
5 

40 
26 

28 

-  8 

21 
5 

13 
3 

21 
1 

26 
-  4 

35 
5 

35 

8 

37 
0 

47 
-11 

40 
20 

45 
37 

45 
35 

40 
17 

49 
24 

50 

27 

44 
24 

38 
18 

27 
18 

32 
2 

35   36 
7  -  1 

36.3 
12.1 

APRIL  1964 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

39 

7 

46 
13 

42 
32 

39 
28 

48 
17 

49 
19 

46 

34 

49 
37 

48 

34 

59 

30 

57 
34 

65 
24 

65 
27 

59 

48 

56 

47 

57 
37 

57 
31 

80 
34 

67 

43 

54 
36 

50 
36 

50 
34 

56 
38 

56 

41 

50 
40 

65 
32 

76 
34 

71 

43 

49 
37 

60 
37 

55.6 
32.6 

VERMONT 

JANUARY  1964 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

19 

0 

22 
9 

27 
14 

28 
17 

19 
-  1 

22 

1 

25 
10 

22 
6 

20 
10 

30 
S 

10 
-  8 

0 
-20 

1 

-  7 

-  2 

-  9 

6 
-  8 

14 
3 

1ft 
5 

20 
12 

26 
16 

29 
20 

33 
22 

23 
17 

36 

15 

38 
26 

37 
25 

28 

12 

17 
0 

13 
0 

10 
-  6 

12 
5 

26 
6 

20.2 
6.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-? 

NEW  HAMPSHIRE 

APRIL  1964 

MASSABESIC  LAKE 

MAINE 

MAY  1964 
EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 

36 

.20 

75 
42 

* 
21 

.15 
17 
74 
40 

* 
6 

.35 

15 
75 

43 

.17 
70 

.16 

.12 
39 

.10 
30 
72 

44 

.10 
22 

.15 
23 

77 
45 

.03 
3 

.15 
29 
78 

47 

.07 
4 

.15 
30 
80 
58 

.12 
67 

.14 
15 
75 
57 

.17 
58 

.03 

14 
60 

49 

.16 
39 

.05 
41 
62 
46 

.12 

20 

.12 
37 

62 
47 

16 

.16 
19 
79 
50 

49 

.10 
20 
72 

50 

* 
22 

.12 

5 

53 

39 

.14 

60 

.07 
17 
75 
41 

.09 
27 

.11 
28 
68 
52 

.10 
36 

.36 

26 
70 
51 

.07 
31 

.15 
25 
76 

47 

.11 
59 

.05 
28 
57 
48 

.09 
26 

.15 
57 
62 
39 

.03 
25 

.15 

24 
65 
42 

.01 
24 

.13 
22 

57 
48 

.05 

20 

.32 
18 
81 
55 

.04 
2 

.23 
39 

83 
65 

.10 
16 

.18 
67 
69 
42 

.19 
16 

.25 
44 
73 

57 

.07 

68 

.20 
41 
71 
45 

.11 

74 

.02 
33 
53 
41 

.26 

54 

.14 
32 
60 
43 

.15 

26 
71 
43 

2.59 

1010 

4.79 

851B 
67.3 
45.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

DECEMBER  1963 

KEENE 

SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

4 

4 

6 

9 

6 

8 

8 

JANUARY  1964 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
9 

7 

6 

6 

T 
5 

5 

5 

5 

T 
5 

4 

4 

ft 

6.3 

10 

3.7 
13 

13 

12 

10 

10 

9 

8 

4 

4 

T 
3 

3 

2 

io.4 

10 

0.2 
10 

9 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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STATION  INDEX 


-.1  .        I..I  »ND 


CONNECTICUT 

ANSON] A 

8AKERSVILLE 

Baltic 

bark.mamsted 

3MFIELD 
■BRIDGEPORT    WB    AP 
BBOOKl YN 

bulls  bridge.  dam 

6unlin0ton 
canolewood  lak( 

cockaponset   ranger   st; 
COLCHESTfH 
COLLI NSV1LLE    1   S 
COVENTRY 

CREAM  HILL 

DAWSON  LAKE 

EASTFORO 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

hartford 

hartford  brainard  flo 
hartford  wb  airport 
:tt  city 

;  KONOMOC 
MANCHESTER 

FIELD  HOLLOW  OAM 


HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK,  2  SM 

Th  3RANFQRD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKVILLE 
|  ROCKY  RIVER  OAM 
,  ROUND  POND 

SALISBURY 

SAU5ATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  OAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAFFORD.  5  N 
I  STEVENSON  DAM 
STORRS 

|  thc4ast0n  oam 
torrington 
trap  falls  reservoir 

watesbury  radio  wbry 
wepawaug  Reservoir 


WEST  HARTFORD 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
I  WIGWAM  RESERVOIR 
I  WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 

j   MAINE 

:  AUGUSTA 

1  AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOP  DOw  FIELD 

BAR  HARBOR 
j  BELFAST 

:  BINGHAM  WTMAN  DAM 
|  BRA5SUA  OAM 


EAST  SANGERViLLE 
ELLSWORTH 
EUSTlS  2  SSE 
EUSTlS  2 

FAR.4INGT0N 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAO 

GRAND  LAKE  STREAI 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 


HIR 


2  S 


MOULTON  I 


JONESBORO 
LEW1ST0N 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 
MIDOLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLJNOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAO 

NEW  GLOUCESTER 
*OLD  TOWN  FAA  A1RP0R' 

3SS0C 
•ORONO 

ORONO  2 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  OAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORO  1  S 

RUMFORO 

RUMFORO  POWER  PLANT 

FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 
""  "~H  ANDOVER 


TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
1  BUREN  i 
ERVILLE  PUMI 
iT  BUXTON  2  J 
T  ENFIELD 
T  FORKS 

WOODLAND 


COUNTY 


6966,  01 


7432 


NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 

v  -  .  .>Sl  ■■. 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

Ml DOLE SEX 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

TOLLAND 

LITCHFltLD 

FAIRFIELD 

NEW  HAVEN 

WINDHAM 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 


NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 

MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
HARTFORO 
LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 


WINDHAM 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

HARTFORO 


'2)  TOLLAND 

(FIELD 

60651  02  FAIRFIFLD 

*■  IBs  OS  TOLLANO 

i«  01;  LITCHFIELD 

<d  01!  LITCHFIELD 

I8J  Oil  t 


90! 


02  NEW  HAVEN 
321  NEW  HAVEN 
Ojj  MIDDLESEX 


91621  02)  HARTFORO 
95081  C2  HARTFORO 
9568J  Oil  LITCHFIELD 
9759  02'  NEW  HAVEN 
I  9783]  01|  LITCHFIELD 


I  02731  02  KENNEBEC 
027a  02  KENNE6EC 
I  035S  0Z|  PENOBSCOT 
I  037l|  03]  HANCOCK 
I  0^.80,  03i  WALDO 
'  06001  Oil  SOMERSET 
'  081«|  Olj  SOMERSET 
I  06331  Olj  AROOSTOOK 
I  0844  02  CUMBERLAND 
i  09341  OM  CUMBERLAND 

|  117S  Oil  AROOSTOOK 
:  1*72J  Oil  AROOSTOOK 
.  AROOSTOOK 
]  16281  02  PENOBSCOT 


=.  h  i  n  ■:.  t  on 
SCATAOU1S 
3)  HANCOCK 


FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 


AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

AN0R0SCOGGI. 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 


SOMERSET 


.ROOSTOOK 
'1SCATAOU1S 


AROOSTOOK 
YORK 

SOMERSET 


02l   PENOBSCOT 


41  20 
41  50 
41     37 


73  05 

73  02 

72  06 

72  57 


73    29 

72  56 

73  28 


73    22 

72    03 
72    42 

72    39 
72    41 

71  54 

72  a 

72    29 
72     11    | 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


.a 

15  .. 

169|  Mid 

400 

ISO,  j   8A| 

392  a  A 

2  50]  8  A   8  A] 
369,  12M.  12M 

30  8A 

3  80. 

ieo:  6P  6Pi 


I  DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
METROPOLITAN  DIST  COMM  ! 
CONN.  LIGHT  .  POWER  CO.| 

I  ST.  PARK  +  FOREST  COMM.! 
'  RAYMOND  J.  RUS2ALA 
I  COLLINS  COMPANY 

UNIVERSITY  OF  CONN. 

CREAM  HILL  FARM 
I  JOSEPH  P.  SIHKO.  SR. 
I  NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

HARRY  L.  TATEM 


GROTON  PUBLIC  UT|L. 
I  ENG.  DEPT.  HARTFORD 
,  SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
.  U.S.  WEATHER  BUREAU 


CORPS  OF  ENGINEERS 

KORNEL  BAILEY 

N£W  HAVEN  WATER  COMPANY 


i  I 


35         71    51   |        270 


72  57  I 

73  38 
71    56 


73    27  I 
73    21 
73    18 


.  T  E  *-:     Wnfi- 


lUE. 


1015      5P.     5P 


650      if*      5P< 


PUTNAM 

ROCKVILI 

CONN.    LIGHT    *    POWER 

RIDGEFIELD    WATER    SUPPLY 

CHARLES    I.    JECKEL 

BRIDGEPORT    HYORAULIC    CO 

BUR.    ENG.    WATERBURY 

WILLIAM  W.  SYMONDS 
STAMFORO  MUSEUM 
.  CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AOR.  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATfR  CO. 


41  18    72  26 


.  RADIO  : 
NEW  HA' 
JAMES  I 


IAULIC  CO 

IBRY 

!  COMPANY 


72  57  :    580 


600  12M  12M 


202  MID  MID 


ter  bureau  hartford 
r.  comm.  new  britain 
.teRBuRy  water  company 


-LIAMSON 
iTlON  AGEI 
FORCE 


9   45 

13 

9    44 
5    46 

40   . 

9     44 

15 

1     ..- 

11 

26 

1    45 

5U 

1     4; 

51 

b   46 

07 

5     i,ft 

OB 

9    45 

1    44 

06 

43 

1     W, 

39 

1    45 

9    45 

43 

57 

.    44 

01 

!  " 

39 

45 

53 

'    H 

06 

44 

33 

43 

28 

Ui. 

» 

44 

14 

44 

02 

44 

52 

10 

I 

15 

09 

67 

51    1 

70 

43 

69 

56 

68 

01 

69 

3? 

69 

!/ 

69 

1   ! 

69 

31 

69 

17 

26 

/0 

/O 

29 

70 

46 

70 

» 

K.ENNEBECK 
ANDREW  J. 


U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
INTERNATL  LOGGING  CORP. 
RAYMOND  R.  PALMER 

WALTER  A.  HICKS 
.  MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYORO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 


67 

47  ' 

35 

6/ 

59 

67 

47 

67 

50 

70 

16 

67 

19 

70 
70 

12 

6/ 

28 

53 

'0 

42 

69 

43 

18 

40 

/O 

47 

68 

27 

70 

15 

69 

U 

07 

07 

70 

33 

ro 

33 

70 

3  3 

53 

70 

69 

70 

4* 

68 
66 

18 

2  0 

69 

08 

70 

52 

57 

70 

3  7 

68 

39 

70 

01 

67 

24 

S.  PREBLE 
.  SCH0F1ELD 
M.  FOX 


l  MRS  VIRGINIA  ALDR1CH 
,  CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
I  FED.  AVIATION  AGENCY 


CENTRAL  MAINE  POWER 
IRVING  C.  MASON 

;  UNION  WATER  POWER  CO 

,  CENTRAL  MAINE  POWER 

j  WILLIAM  JORDAN 
MADI SON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO 
GREAT  NORTHERN  PAPER 

I  FED.  AVIATION  AGENCY 

H.  LAMONTAGNE 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHHOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  W0 

►BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 

BRIDGEWATER  M  C  I 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 


TIO 


SERVICE 


INE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N. 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  DISTRI' 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
FRANK  J  CORRIVEAU 
RICHARD  WALLINGFORD  JR 


|  GARDNER 
I  GROTON 
1  HARDWICK 


HUB8ARDSTON 

HYANNIS  2  NNi 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  I 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDDLEBORO 

"1[.0LE  TON 


'NEW    BEDFORD 
N£WBURYPORT 
NEW    SALEM 
NORTH8RJDGE    2 


PLAINFIELD 

PROV1NCETOWN  1  N 
OUAS61N  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATIO 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 


TURNERS  I 

WALPOLE 

WARE 


WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENOON  1  NNE 
WOODS  HOLE 
WORCESTER  WB  AIRPi 
WORCESTER 


BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORO 


CLEAR    BROOK 

COLE BROOK 

CONCORD  wa  AIRPORT 


HERN    PAPER    CO 

HOLMES 

INE    POWER    CO. 

ERROL 
EVERE 

LLS    POWER    CO. 
LLS    POWER    CO. 

FITZW 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

HJLLSBORO  2  W 
HOPKINTON  DAM 
HUDSON 

JEFFERSON    4    S 
KEENE 
LAKEPORT 


COUNTY 


WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
MIOOLESEX 

NORFOLK 


SUFFOLK 
WORCESTER 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 

BARNSTABLE 
BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 


WORCESTER 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 
BRISTOL 
02|  WORCESTER 
1DDLESEX 
29971  02j  NORFOLK 

3052  02  WORCESTER 


371; 


02    MIDDLESEX 

02  WORCESTER 

03  BARNSTABLE 
02    ESSEX 

01  FRANKLIN 
03|  PLYMOUTH 
02!  WORCESTER 
02)  HAMPDEN 
Oil  BERKSHIRE 


|  3772  02l  WORCESTER 

■  3821|  03,  BARNSTABLE 
3876.  03J  ESSEX 

1  398SJ  01,  HAMPSHIRE 

■  4105"  021   ESSEX 

,    4313'  02   MIDDLESEX 
I    4449J   02]   BRISTOL 
I   46671   OZJ  WORCESTER 

PLYMOUTH 
I   47441  Q3|    ESSEX 


760 


32|  WORCESTER 
31  NANTUCKET 
)3j  BRISTOL 


■  6311,  01'  BERKSHIRE 

'  6322  021  WORCESTER 
,  64141  Oil  BERKSHIRE 
,  6425.  011  HAMPSHIRE 
6486  03]  PLYMOUTH 
6681,  03  BARNSTABLE 
I  6699]  02j  WORCESTER 
:  6783  02,  MIDDLESEX 
6938,  031  PLYMOUTH 


HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 


7627 

1>? 

7692 

01 

803E 

01 

8046 

02 

8154 

0  2 

B15< 

■J  2 

8181 

01 

8367 

■■  1 

857: 

■:■? 

858C 

0? 

6755 

8793 

0  2 
02 

■JC*3 

0  2 

919JJ 

0  2 

HAMPDEN 
HAMPDEN 
Oil  HAMPDEN 
02)  NORFOLK 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 
WORCESTER 


H1LLSBORO 
COOS 

coos 

CHESHIRE 
MERRIMACK 


MER 


I  MACK 


BELKNAP 


H1LLSB0R0 

MERRIMACK 

HlLLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 


BELK: 


42    17 
42    38 

42    13 


42  24 
42  2B 
42  07 
42    tO 


42  29 

■j  41  41 

4    42  40 

5]  42  17 

10,   42  42 

0    42  39 

2  03 

2  05 

4)  41  53 

2  36 

i   42  10 


72    21 
72    07 

71    07 


70  57 

71  01 
71    54 


72  56 

72  08 

71  35 

70  40 

70  31 

71  10 
71  46 
71  25 
71  25 

71  59 

71  35 

72  12 
70  32 

72    49 

70  55 

71  53 

72  36 
72    58 

72  01 
70    16 

70  52 
72    52 

71  10 

71    12 


73    04 

72  11 

73  18 
72    55 

70    42 

70  12 
72    17 

71  08 

70    36 


72  35 

71  49 

71  46 

73  16 


71  29 

72  17 
71    28 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


42C 
160C 

103C 

MIC 

ISSI 

148( 

7t 

79C 

6f 

20( 

1260 

435 

162C 

166C 

7A 

121C 

39C 

6P 

<.3C 

103L 

840 

6P 

603 

Of 

440 

1  1  1  '-: 

1,90 

6F 

560 

MIC 

860 

6P 

^62 

MID 

OBSERVED 


NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEAIHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVID  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COHI 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
FRANK  C.  HERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 
MRS.  MARY  £.  DAVIS 
CRANBERRY  EXP.  STATION 
MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGt 
RICHARD  C.  BR)G*AM 
DEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM., 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM. 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
MASS. WIR. RESOURCES  COMM! 
.. WTR. RESOURCES  COMM 
EARL  F.  SMITH 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM; 

ROBERT  SKJLL1NG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HARMON  E  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWER  CO.   I 


MISS    BES 

S1E    WHEELER 

CAPE    +    V 

SYRO.    ELEC.    CO. 

.RESOURCES    COMM 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

ESSE*    COMPANY 

MASS. WTR 

.RESOURCES    COMM 

PARKINSON 

MASS. WTR 

resources  comm 

DANVERS 

HATER    WORKS 

MASS    WTR 

RESOURCES    COMM 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CITY    ENG 

NEER 

MASS.WTR 

RESOURCES    COMM 

METRO.    D 

ST.    WTR.    COMM. 

DELWYN    K 

BARNES 

DERSON 

METRO.    0 

ST.    WTR.    COMM., 

MASS.WTR 

RESOURCES    COMM 

MASS.WTR 

RESOURCES    COMM 

DIR.    HAR 

ARD    FOREST 

U.S.    WEA 

H£R    BUREAU 

RESOURCES    COMM 

COROAGE    CO. 

CAPE    ♦    Vf 

YRD.    ELEC.    CO.. 

METRO.    D 

ST.     WTR.    COMM. 

R.    E.    LA1 

TZENHEISER 

NEW    BEOFORD    WATER    WORKS 

REV.    R,    M.    BARKER 

U.S.    COA. 

T    GUARD 

W.    A.    WIft 

BRISTOL    CO.    AGR.    SCHOOL 

NEW    ENGL. 

NO    POWER    CO. 

CHESTER    1 

.    SPJELVOGEL 

DAVID    A. 

HUNTER 

METRO.    01 

ST.    WTR.    COMM, 

NESBITT  H.  BANGS 

j  TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N.  CHICK 
WARE  WATER  WORKS 

GARDNER 


IN 


.RESOURCES    COMM 
ALBERT    C.    SHEETS 

FRANCIS  D.  DONOVA 

WESTON  COLLEGE 
MASS.WTR. RESOURCES  COMM 
MASS  WATER  RESOURCES  CO 
WOODS  HOLE  OCN.  INS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
INACTIVE  3/5/63 


james  leonaro 
brown  paper  company 
russell  e,  haguire 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S.  MOORE 


CONN.  VALLEY  ELEC.  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MR  JEAN  BELANGER 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 
UNIVERSITY  OF  N.H. 
RODNEY  L.  GILBERT 
MELVIN  E.CHAFFEE 
0.  E.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DWIGHT  A.  DANFORTh 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS. WTR, RESOURCES  COMN 
F.  J.  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  J  MUNSEY.  SR 
PHILLIP  K.  BROWN 
MR.  JEAN  VAILLANCOURT 
DARTMOUTH  COLLEGE 


PU8L 


SER 


CO. 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
MARK  A.  SWEENEY 
MERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  tiD 
NELSON  EVANS 
HERMAN  L.  TITUS 
FEO.  AVIATION  AGENC 


STATION  INDEX 


NEW  ENGLAND 


ANCHESTER 
ARLOW 

Assaeesic  lake 

ILFORO 

OUNT  SUNAPEE 

OUNT  WASHINGTON 


NEW  DURHAM  3  NNW 
NEWPORT 
NORTMWOOD 
OTTER  BROOK.  OAM 
PETEP8OR0  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERvOH 


SURRY  MOUNTA 


WHITEFIELD 

WINCHESTER 

W0LFE8ORO 
WOODSTOCK 
YORK    POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORI    WATER    WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIRPOR 

WOON SOCKET 

VERMONT 


BURLINGTON  WB  . 
I  CANAAN 
i  CAVENDISH 

CHELSEA 


STRAFFORD 


HILLSBORO 
HILLS80R0 
SULLIVAN 
CHESHIRE 
J2J  CARROLL 
CHESHIRE 
GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 
COOS 

CHESHIRE 


01    NEWPORT 
i6j   01:   PROVIDENCE 


)1    PROVIDENCE 


02  CHITTENDEN 
02  CHITTENDEN 
01,  ESSEX 
03'  WINDSOR 


4J  41  53 
4i  41  29 
4i    4l     31 


72  12 

71  2* 

71  13 

71  39 

72  05 
71  16 
71  29 

71  11 

72  10 

71  09 

72  14 
71  57 
71  15 
71  23 


72  26  , 

71  53  I 

71  30  | 

71  51    j 


|  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


72 

47 

72 

2/ 

7? 

3a 

71 

■w 

n 

12 

73 

09 

1260|  7. 
6262!  Mil 
iW.   It 


2000J 
13501 
530|      7A 


15001 
1080 

4S0| 


71  35  ' 

71  34 

7  1  3  2 

71  ie  1 

71  26  | 

71  29  | 

s. 


'.HEP 


GAME  DEP 
lACHAN 


CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MORI  SON 
GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
CARLETON  M.  A6EAR 
DEPT.  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 


IARRY 


*.  HOLT 


L 


!  CARL  0.  G«UPE 
HERMAN  E.  BAKER 
ROBERT  A.  6IERW 

;  FRED  S.  BROWN 


U.S.  WEAIHER  I 


10401  7AJ  7A| 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL  W.  BOHNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
GUY  B.  ROUTHIER 
UNIVERSITY  OF  VERMONT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
I  P.  E.  FEARON 
CENT. VT, PUBLIC  SERV.CO. 


ESSEX    JUNCT 


HUNTINGTON    i 
MANCHESTER    I 
MANCHESTER    I 
MAYS    MILL 
MC    INDOE    FAl 
MIDDLESEX 
MONTPELIER 
MORRISVJLLE 


I   HARTLAND   DAM 


>LYM0UTH  Uf 
READING  Hll 
*EADS80RO    : 


NT    JOHNS8URY 
ISBURY 

RSSURG   MOUNTA 
BSSURG    STATIOI 


'AITSFIELD    2    l 
'ARDSBORO 
IATERBURY    1    N 
(EST    8URKE 


COUNTY 


RUTLAND 
ORANGE 
ADDISON 
CALEDONIA 


WINDHAM 
ORLEANS 
CALEDONli 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


it 


12     54     1630 


7054 

01 

,09B 
7142 

03 

7]52 

03 

740) 

7M1 

01 

7646 

01 

8057 

01 

BENNINGTON 

5 

42 

54 

73  00 

WINDHAM 

5 

42 

52 

72  55 

42 

58 

WINDHAM 

'. 

43 

12 

72  49 

ORANGE 

S 

M 

03 

72  05 

WINDSOR 

5 

.3 

47 

72  45 

WINDHAM 

!|  43 

03 

72  42 

WINDSOR 

4  43 

27 

72  42 

ORANGE 

5  43 

46 

72  16 

WINDHAM 

5  42 

46 

72  31 

WASHINGTON 

2 

11 

72  51 

WINDHAM 

• 

4  •, 

0) 

72  47 

2 

?1 

72  45 

CALEDONIA 

51  44 

iv 

71  59 

WINDHAM 

42 

Ul 

72  55 

1120   8A1   8A 


T. PUBLIC  SERV.CO. 


OR  IN  HARRIS 

MAUDE  SHATTUCK 
PAUL  TODTSCHINDER 
TOWN  OF  MANCHESTER 
MRS.  GLADYS  E.  MAY 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
GREEN  MTN.  POWER  CORP. 
.  AVIATION  AGENCY 
ER  ♦  LIGHT  DEPT. 


.  RESEARCH  SERV 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PAUL  R.  OSTERTAG 
MRS.  EMILIE  MOORE 
T.  F.  ROWLEE 
NEW  ENGLAND  POWER  i 

JOSEPH  0.  MAC  MAST 
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Climatological  Data  Table  Old  Town  FAA 

Daily  Precipitation  Table  Old  Town  FAA 

Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table  Old  Town  FAA 


Total  precipitation  1.  85.  amount  on  28th  T;  29th  0. 
Snowfall  on  28th  T,  29th  0;  snow  on  ground   28th  4,    29th  4 


NEW  HAMPSHIRE 
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REFERENCE    NOTES 

fcddttlOMl  Lnfoi  matioo  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,   N.  ormont    and  Massachusetts)  ut 

Weather  Bureau  Office,    1900  Post    Office    Building.   Boston,  Massachusetts  02109,  or  to  the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhod.    i  ,,fion     Windsor 

Locks,  Connecticut    06096,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Monthly  degree  'lay  totals 


DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  Ul 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.     In  "Supplemental  Data"  tabic  directions  entered  in  figures  are  tens  of  <i    ; 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the   "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  7:00  a.  m.  .  E.  S.T.     Data  in  u        I  table,    "Dally  Pn 

tion"  table.  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mn 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurement 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL 
sleet,   and  ia 


Entr 


i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Sno 


i  Ground"  table,   and  in  the  "Seas 


al  Snowfall"   table,    include  snow   and  sleet.     Entries  of  t 


and  Wind'  table 
different  points 
d  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
ft      Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  n 

l  than  10  days  recorc 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


snowfall, 
sing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  i 


rd.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  stati< 


s  essentially  accurate  but  i 


ary  slightly  fr 


R      Amounts  from  recording  gage.       (The 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  late 
G      "Soil  Temperature"  table. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  m; 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

>  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod 


o  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


wfall  and/o 


ground  in  that  month. 


Thermomete 
building. 


ed  ground,    however,  this  refer 


ndicates  that  the  the 


i   shelter  located  < 


Stations  appear 


i  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  table 


eithe 


sing  | 


ed  too   late  to  be 


General  weather  conditions  in  the  U.    S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,   price  60  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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54 
54 
50 

26 
31 
31 
26 

31* 

6 
11 
5 
5 
3 

1 
1 

0 

S 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1,85 
2,47 
3.02 
4.26 
4.41 

-  1.92 
•   .41 

1.29 
1.71 
1.70 
3.05 

2.38 

9 

9 
9 
9 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

3 

2 
5 

4 
5 

1 

2 

1 
2 
2 

WESTBROOK 

M 

M 

M 

91 

1 

45 

31 

0 

0 

0 

3.13 

1.78 

9 

.0 

0 

1 

DIVISION 

71.9 

•   .6 

3.19 

-   .54 

.0 

MAINE 

NORTHERN  01 

BRA5SUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTlS  2 

76.5 

78.4 
75.2 
77.6 
78. 6M 

54.5 

53.9 
56.3 
54,7 
47.8 

65.5 
66.2 
65.8 
66.2 
63. 2M 

1.3 

88 
94 
93 
88 

19 
19 

18 
18 

43 

40 
45 
41 
34 

20 
24 
24 
20 
31 

45 
45 
46 
49 
85 

0 
2 
1 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.35 

4,25 
3.58 
7.63 
3,66 

•   .21 
-   .46 

.54 

1.04 
1.12 
2.00 
1.19 

I 
1 
6 
6 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

11 
9 
9 

11 
8 

2 
4 
2 
5 
2 

0 

1 
1 

4 
1 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

76.9 

77.8 
77.5 
76.7 
78.0 

54.5 
53.4 
53.9 
55.9 
57.3 

65.7 
65.6 
65.7 
66.3 
67.7 

.7 
.3 

90 
92 
90 
93 
91 

18 
18 

18 
18 
18 

40 
43 
41 
46 
46 

24 
24 
31 
2 
24 

47 
45 
50 
43 
21 

I 

1 
1 

2 
1 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

5.45 
3.34 
6.02 
2,55 
3.13 

.   .80 
-   .13 

2,32 
.65 

1.62 

1.10 

.70 

29 

4 
6 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

9 

11 

4 
8 

3 
3 
4 
2 
4 

1 

0 
2 

1 
0 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILl  INOCKET 

MILLINOCKFT  FAA  AP 

78. OM 

76.0 

76.2 

78.1 

77.5 

54.1M 

54.1 

51.6 

57.5 

57,5 

66.  1M 

65.1 

63.9 

67.8 

67.5 

-   .1 

88 
89 
88 
92 
92 

29* 

19 

19 

19 

18 

44 
44 
38 
49 
49 

20 
31 
31 
24 
24 

53 
73 
23 
23 

0 
0 
0 

2 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6,»9 

4,66 
4.61 
5.88 
5.96 

3,00 

.41 
2.41 

1.23 

1.64 
1.86 
2.28 

8 
19 
10 

9 

.0 

.0 
.0 

0 
0 

10 
9 
e 

8 

2 
3 
3 
3 

1 
2 
2 
3 

OOUOSSOC 

76.2 

54,3 

65.3 

87 

19 

41 

31 

44 

0 

0 

0 

0 

7.41 

1.27 

19 

.0 

0 

13 

6 

3 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

77.1 
76.2 
76.7 

56.2 
55,5 
51.1 

66.7 
65.9 
63.9 

.7 
■.   .7 

93 

91 
90 

18 
19 
19 

42 

46 
40 

24 

24 
2 

37 
44 
74 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

5.58 
7,60 
4.83 

1.73 

3.40 

.95 
2.25 
1.15 

7 

7 

30 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

11 
8 
9 

4 
5 
4 

0 
1 

1 

50UA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 

76.9 
76.2M 

51.9 

54.4m 

64.4 
65.3M 

94 

88 

19 
19 

41 
43 

2 
24 

68 
45 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5,99 

2.28 

.94 
.74 

5 

7 

.0 
.0 

0 
0 

13 

6 

0 
0 

VAN  BUREN  2 

DIVISION 

65.7 

-   .6 

5.10 

1.29 

.0 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

78.3 
76.5 
80.6 
79.3 
76.5 

58.8 
58.9 
58.9 
56.5 
56.0 

68.6 
67.7 
69.8 
67.9 
66.3 

93 

90 
92 
91 
90 

18 

27 

1 

18 

18 

50 
50 
51 
45 
47 

25 
31 
31 
25 
25* 

18 
23 
8 
22 
35 

2 
1 
3 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,62 
2.43 
4.97 
3.51 
2.77 

1.82 
1.15 
2.44 
.87 
1.15 

22 
6 

22 
5 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
6 
9 

10 

2 
1 
3 
2 
1 

1 

1 

2 

0 

1 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

79.8 
79.1 
76.8 
81.6 
78.7 

55.9 
56.5 
55.9 

58.1 
60,7 

67.9 
67.8 
66.4 
69.9 
69.7 

-  .9 

-  .9 

•   .3 

92 
91 
92 
96 
92 

19 
18 
19 
28 
28* 

43 
47 
42 
44 
54 

31 
31 
21 
31 
31 

22 

15 
44 
13 

8 

2 

1 
3 

7 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.72 
5.34 
3.93 

5.B9 
4.63 

.84 
l.TT 

2.36 
1.24 

1.39 

1.88 
1.10 
1.58 
1.50 

23 
2 

7 

6 

22 

.0 

•  0 

.0 
.0 

0 
0 

10 
8 

10 
9 
9 

3 
4 
2 
4 

3 

1 

2 

1 

2 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


NEW    ENGLAND 
JULY    1964 


MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 
ADAMS 

cummin6t0n  hill 
hoosac  Tunnel 
knightvillE  dam 
pittsfield  wb  airport   r 

'  south  egremont 
5t0ckbri0ge 
west  granville 

division 

CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM  R 

BLUE  HILL  WB  // 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIElD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMTNGHAm 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHElBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TUL1 Y  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREwAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


Temperature 


73.5 
77.4 

76.5 
69.0 

75.7 
72.5 
79.7 
77.7 
77.4 

73.8 
82.3 


82.5 
79.6 
80.6 
82.3 
78.8 

81.0 
82.1 
79.6 
81.4 
84.6 

82.8 
83.1 
81.4 
82.8 
80.8 

81.8 
82. 4M 
81.5 
82.6 
79.7 

82.2 

83. 6M 
77.4 


79.5 
81.4 
78.0 
77.3 
76.0 

79.4 

80.5 
78.7 
79.0 
73.4 


78.4 

57.8 

68.1 

77.7 

56.7 

67.2 

75.6 

54.3 

65.0 

79.3 

56.6 

68.0 

80.1 

58.2 

69.2 

81.3 

58.4 

69.9 

77.9 

57.3 

67.6 

78.3 

57.7 

68.0 

77.5 

55.8 

66.7 

55.  5M 
57,4 

57.9 
51.5 

56.9 

53.1 
59,0 
60.0 
57,7 

56,8 
55.  OM 


82.0 

58.3 

70.2 

78.9 

57.8 

68.4 

80.8 

57.8 

69.3 

82.0 

57.7 

69.9 

80.3 

57,5 

68.9 

82.2 

58,8 

70.5 

81.2 

56,7 

69.0 

81.7 

57.5 

69.6 

64.0 
56.9 
60.7 
58.9 
61.4 

59.7 

63.  8M 
62.6 
58,4 
60,8 

61.7 
62,5 
62.9 
62.4 

60.6 

59.3 
63. 1M 
57.5 
60,1 
60.3 

61.1 

M 
59.7 


63.5 
61.2 
62.4 
62.2 
62.5 

63,4 
62.3 
62.9 
60.5 
61.1 


67.2 
60.3 

66.3 
62.8 
69.4 
68.9 
67.6 

65.3 
68. 7M 

66.2 


73.3 
68.3 
70.7 
70.6 
70.1 

70.4 
73. OM 
71.1 
69.9 
72.7 

72.3 
72.8 
72.2 
72.6 

70.7 

70.6 
72. 8M 
69.5 
71.4 
70.0 

71.7 

M 
68.6 

71.2 


71.5 
71.3 
70.2 
69.8 
69.3 

71.4 
71.4 
70.8 
69.8 
67.3 


.0 


-  1.3 


1.2 


1.1 


.7 


.9 
1.0 

.1 
1.0 


,7 
1.2 


2.2 


1.2 


97 

1 

99 

1 

98 

2 

98 

1 

95 

2 

97 

1 

LOO 

1 

95 

1 

94 

2* 

92 

1 

2 

2 

1 

1    41 

1    53 


72 
29 

90 
155 

32 

107 
13 
21 
28 

58 
24 


No.  ol  Days 


14 
11 

13 

12 

10 

12 

12 
8 

26 
20 


0   0 
0   0 


0   0 
0   0 


Precipitation 


5,82 
2.87 
2.31 
3.72 
4,37 

2.25 

3.73 
4.85 
1.89 

3.93 


1.27 
2.*1 

6,60 
2.29 

2.01 
4.21 
4,19 
4.21 
3,47 

3.53 

2,83 

3.37 


2.98 
3.89 
2.45 
3.35 

2.40 

3.07 
4,00 
2.59 


3.02 
2.48 
3.24 
1.94 
2.38 

3.16 
2.59 
2,80 
2,80 
2.17 

3.31 
3,38 
3.55 

2,57 
2.78 

2.74 
2.59 
2.63 
3.94 
2.38 

1.89 

3,02 

2.79 


3.12 
3.30 
2.80 
4.17 
1,60 

4,61 
3.95 
2.27 
3.02 
2.78 


2.64 
.21 


1.40 
.55 


.78 
1.09 


1.64 
1.79 
2.49 

1.30 

,60 


.69 
,84 

1.29 

.08 
.20 
.03 
.84 


1.27 

1.40 


.24 
.35 


1.29 
1.60 


.06 

.07 


1.88 
1.19 
.85 
1.19 
1.28 

.70 

.97 

1.48 

.33 


.26 

.85 

1.65 

.75 

.42 
2.13 
1.60 
1.33 

1.01 

.88 
1.22 


1.11 
1.05 

.75 
1.20 

.40 

.77 

1,04 

.56 


1.09 
•  65 

1.15 
.70 

1.37 

1.52 

1.69 
.99 

1,50 
.68 

1.98 
1.25 
1.12 
.61 
1.22 

,64 
1.24 
1.32 
1.50 
1.34 

.70 
1.16 
1.15 


1.18 

1.15 

1.03 

.92 

.44 

1.12 

1.44 
.63 

1.56 
1.57 


.0 


.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

,0  0 

.0 

.0  0 

.0  0 


No.  ol  Diyt 


2 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

5 

1 

4 

1 

2 

0 

1 

1 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
JULY    196* 


Continued 


MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOk 

FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
I ANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON 
PtNKHAM  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  OEERING 
EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKFPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


Temperature 


78.5 

60.6m 

76.9 

79.2 

75.4 

M 
78.5 


79.4 
82.3 
78.2 
78.9 
77.6 

76.4 


57.0 
73.4 


81.2 
81. 6M 
82.4 
81.5 
81.7 

79. 9M 

80.9 

63.8 

83.1 

84.1 

81.7 
81.3 
83.4 
81.1 
78.8 

82.0 
81.0 
80.0 

^ 
79.7 

61.6 
82.2 

el. a 

80.4 
82.0 


73.7 
80.1 
79.0 
75.5 
80.2 


65.4 

63.0m 

61.8 

60.6 

62.4 

62.1 
65.4 
61.3 

63. 4M 


56.7 
56.3 
53.9 
54.5 
54.5 

53. 6M 
53.2 


56.8 
55.7 
59.2 
55.7 
56.3 

55. 6M 
57.5 
58.  5M 
58.6 
57.5 

60.9 
57.4 

58.0 
59.0 
57.7 

59.3 
57,5 
57.4 

K 
57.3 

57.9 
56.2 

59.0 
58.6 
56.9 


63.1 
60.1 
60.1 
62.4 
63.2 


72.0 
71. 8M 
69.4 
69.9 
68.9 

M 
72.0 
70.5 
69. 7M 

70.4 


68.1 
69.3 
66.1 
66.7 
66.1 

65. OM 
66.9 

50.9 
63.6 


69.0 

66.7M 

70.8 

68.6 

69.0 

67.  8M 
69.2 
71.  2M 
70.9 
70.8 

71.3 
69.4 
70.7 
70.1 
68.3 

70.7 
69.3 
68.7 

M 
68.5 

69.8 
69.2 
70.4 
69.5 
69.5 


69.0 
71.7 


1.0 


2.8 
1.1 


2.0 


1.8 
,2 


1.0 
1.7 

1.0 


-  1.2 

-  .3 


17 
15 
39 
25 

40 

53 

37 

431 
75 


No.  of  Days 


Precipitation 


2.50 
4.18 

2,44 
4,56 
3.01 

2.78 
3.10 
3.88 
2.40 

3,18 


2.90 
2.36 
4.27 
5.17 
7.36 

5.58 
3.15 

5.57 

4.79 


2.*4 
2.21 
3.37 
4.16 
4,66 

3.03 
4.92 
2.15 
2.24 

un 

3.10 
2.60 
3.43 
3.88 
1.91 

2.34 
4.76 
4.12 
2.50 
2.69 

1.76 
4.86 
3.60 
.71 
3.44 

3.06 


1.89 
3.57 
4.46 
3.22 
2.63 

3.15 


.26 
1.26 


1.25 
.12 


.63 


1.14 
.21 


.04 
1.16 


1.50 
1.94 
1.97 


.80 

1.62 

.28 

.30 


.61 
1.67 

.86 
1.09 
1.80 

1.05 

1.23 

,87 

1.04 


1.05 
.36 
1.15 
1.57 
2.99 


1.04 


.86 
1.42 


.93 

.54 

1.23 

1.21 

2.02 

1.32 

1.54 

.47 

.71 

.71 

1.2* 

.70 
1.41 
1.31 

,83 

1.01 
1.10 
2.33 

.70 
.66 

.50 

1,38 

.74 

.32 

.71 


.84 
1.57 
1.63 
1,04 
1.12 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JULY  1964 


VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BL00MFIELD 
CHELSEA 

EN0S8UR6  FALLS 
MC  1ND0E  FALLS 
MIDDLESEX 

WONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 

ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

north  danville 

northfield 
saint  johnsbury 
watfrbury  1  nne 
west  Burke 

rivlsioN 

WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 

Burlington  wb  airport   r 
cornwall 

DORSET  1  S 
RUTlANO 

SAINT  ALBANS  BAy 

DIVISION 

SOLTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORC  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 
DIVISION 


Temperature 


78.5 
81.3 
81.3 
81.5 
81.6 

78.7 
81.9 

80.3 
78.0 

81.1M 
83.2 
79.5 
80.9 


84.3 
81.3 
8  4.0 
81.0 
82.2 

81.8 


83.7 
83.6 
80.0 
75.5 
82.5 

82. 9M 


52.6 
50,4 
57.5 
57.5 
57.6 

55.9 
56.9 

56.6 
56,0 

55,0 
57,1 
58,2 
52.5 


58.7 
57.9 
60.1 
56.4 
60,7 

63,2 


59.7 
54.3 
55.8 
52.2 
60.0 

55. 7M 


65,6 
65.9 
69.4 
69.5 
69.6 

67.3 
69.4 

68.5 
67.0 

68. 1M 
70.2 
68.9 
66,7 

68.2 


71.5 
69.6 
72.1 
68.7 
71.5 

72.5 


71.7 
69.0 
67.9 
63.9 
71.3 

69. 3M 


1.2 

1.0 


1.3 


1,0       94 

1.4 


29.  35  31 

1  33  31 

28  39  31 

29  43  31 
29*  42  31 


No.  of  Day, 


Precipitation 


4.U6 
2.65 
2.10 
2.63 
3.78 

3.51 

2. SI 

3.U3 
3.05 

2.74 
2.43 

4.20 
4,68 

3,21 


2.21 
2.87 
4.86 
2.55 
2.10 

3.83 

3.07 


2.89 
3.55 

4,66 
3.60 
4.43 

2.84 

3.66 


.27 

1.43 


l.U 


.73 

1.04 


.75 


-  .98 

-  2. 32 

-  1.05 

-  .79 

-  .81 
.28 

-  .70 
,65 

-  1.31 

-  .42 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:  102°  on  the  1st  at  Sandwich,  Mass. 

Lowest  Temperature:  32°  on  the  31st  at  Grafton,  N.   H. 

Greatest  Total  Precipitation:         7.  63  inches  at  Clayton  Lake  2,  Me. 

Least  Total  Precipitation:         0.71  inch  at  Wolfeboro,  N.  H. 

Greatest  One-Day  Precipitation:    3.  35  inches  on  the  9th  at  Putnam    Lake,  Conn. 


.73 

.91 
.80 
•  94 

1.00 

1.26 

.47 


No.  of  D*y» 


.97    14 
,76    22 

1.33 

.71 
1.06 
1,25 


.89 

.91 

.84 

1.35 

1.02 

1.70 


.77 

.89 

1,40 

1.00 

2.83 


.85 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BAkERSvILLE 

3.17 

8ARKHAMSTED 

2,05 

BULLS  BRIDGE  0AM 

3,23 

CREAM  HILL 

1.87 

FALLS  VILLAGE 

2.24 

NORFOLK  2  SW 

3.35 

ROCKY  RIVER  0AM 

2,81 

SALISBURY 

2,06 

SHEPAUG  0AM 

2.59 

TORRINGTON 

2.76 

WIGWAM  RESERVOIR 

1,94 

WOODBURY  3  W 

2.8  6 

CENTRAL  02 

ANSONIA 

4,45 

BALTIC 

3,29! 

BROOKLYN 

2,61, 

BURLINGTON 

2,90! 

COCKAPQNSET  RANGER  STA 

5.86! 

COLCHESTER 

3.741 

C0LLIN5VILLE  I  S 

2.92! 

COVENTRY 

2.66 

OANBURY 

2.68; 

DAWSON  LAKE 

3.731 

EASTFORO 

2.031 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

3,17 

HARTFORD  BRAINARD  FLD  //R 

3.96 

HARTFORD  wB  AIRPORT      R 

3.07 

MANCHESTER 

2.67 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 

2.44 

MIODLETOWN  4  W 

4,94 

MOUNT  CARMEL 

4.39 

NORTH  GUILFORD 

3,78 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

4.17 

PAuCHAUG  FOREST 

2.46 

PROSPECT 

3.31 

PUTNAM  WATER  WORKS      R 

1,48 

ROUND  POND 

3.01 

SAfGATuCK  RESERVOIR 

3.48 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

3.98 

STAFFORD  SPRINGS 

* 

STEVENSON  DAM 

3.65 

ST0RR5 

2,59 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

3,28 

WATER8URY  RADIO  WBRY 

2.64 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

3.23 

WEST  HARTFORD 

2.68 

WMIGVILLE  RESERVOIR 

3.50 

WOLCOTT  RESERVOIR 

3,51 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

1.85 

GROTON 

2.47 

LAKE  KONOMOC 

3.63 

MILFORD 

2.81 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT     R 

3,02 

NORTH  8RANF0R0 

3.58 

NORWALK  GAS  PLANT 

4.26 

PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


NORTHERN  01 


BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRAS5UA  DAM 
BRlOGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GILEAD 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOCSEHEAD 
OGU'OSSOC 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUTH  ANDOVER 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  OAM 
VAN  faUREN  2 
WEST  FORKS 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGCR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 


5.73 
3.35   .54 

<..25  1.04 
3.58   .01 

7,63   .66 


3.66. 
5.071 
5,451 
2.58! 


.03 


7 

-1 

5 

59' 

7 

60 

83 

4 

DO 

5 

99 

6 

47 

COfilNNA 

3 

51 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2 

77 

FAPMIN6T0N 

4 

72 

GAf-DINER 

5 

34 

G-AND  LAKE  STREAM 

3 

93 

HIRAM  2  S 

5 

B9 

LEMSTON 

4 

63 

.06 

,04 

.10 

T 

.03 

.03 

.  W 

.06 

.04 

•  02 

.05   .27 

.02  1.12 

2.00 


.02 
.01 


05  1.37 

•  02 

1.29 

.63 

.62 

.75 

•  33 

1.96 

•  16 

52  2.03 

•  03 

.03 
.02 
.01 


.6.' 

• 

» 

1.05 

.85 

•  63 

.27 

.21 

•  35 

.73 

.23 

T 

.1  3 

.04 

,58 

.15 

.1  3 

.16 

T 

1.56 

.27 

•  05 

.21 

T 

T 

,.31 

.21 

.12 

2.21 

.)  1 

1.2* 

.09 

.25 

.10 

.29 

.32 

.01 

T 

1.09 

.23 

. 

_ 

. 

. 

. 

.26 

.65 

.04 

.35 

.95 

.48 

.0! 

..IB 

2.00 

1.40 

2.25 

.53 

.02 

.41 

.12 

•  05 

.07 

T 

1.51 

.02 

.05 

•  13 

.79 

.94 

.01 

.60 

•  20 

.23 

T 

.51 

.27 

.74 

•  06 

T 

.71 

.16 

.31 

.13 

13 


U   15 


T 

.29 

.10 

.01 

.15 

T 

.14 

.85 

.03 

.87 

,66 

.24 

.10 

.21 

.20 

.34 

.04 

.74 

.10 

.37 

.05 

T 

1.10 

.33 

,58 

.02 

.18 
.24 


25      26      27      28      29      30      31 


.04   .02   .01 


.09   .16   .03 


.30 
,08 
.25   .44 


.01  2,32   .04 


.49  1.15 
.05 

.02   .721 


>s  following  Station    lnd< 
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DAILY  PRECIPITATION 


MAINE 

MAUSON 

010  TOWN  FAA  AIRPORT 

03CNC 

rumforo  1  s 
rumforo  power  plant 

..atervillE  pump  sta 

MEST  BuxTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 
COASTAL  03 


ELLSwORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  w6  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORO  2  NNW 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HILL 

HEATH 

HOCSAC  TUNNEL 

KNIGnTvILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
STOCkBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 

CENTRAL  02 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

6ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELChERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB  , 

80YLST0N 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  OAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHSURG  2  S 

FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GRCTCN 

HARDwICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAURENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
QUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOLThBRJOGE  3  Sw 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPQLE 
WARE 

WESTFItLD 
WEST  medwAY 
WESTON 


COASTAL  03 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPO 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  lT  5TA 

EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGhAm 


VANNIS  2  NNE 
3S«tCH 

ICDlEBORO 

IDDLETON 

ANTUCKET  WB  AIRPORT 


Day  of  Month 


2.25 
3. 73 

<.,85 

1.89 


.261 

T 

.04 

I 

.21 

.-" 

.2". 

T 

.0*. 

.53 

T 

T 

10       11       12 


13      14      15 


16      17      16 


.2! 

.70 

.39 

T 

.30 

•  02 

.02 

.01 

T 

.05 

.01 

.15 

.01 

.18 

3.07 

•  77 

4.00 

.33 

.04 

3.'3 

.04 

2.59 

.11 

.03 

.06 

.2! 

.02 

.17 

2 

.80 

2 

.80 

1 

.95 

2 

.1' 

3 

.31 

3 

i'O 

2 

07 

2 

<.3 

3 

OS 

3 

38 

3 

67 

2 

44 

3 

55 

2 

57 

2, 

06 

2. 

66 

2. 

85 

2, 

J  6 

.041 

.42: 
.031 


T  .02 

.02 
.05 

T         1.15 

.06 

.07 

.05    1.37 

.08 


.07 
•  33 

1.52 


.08 

1,98 

.08 

1,48 

•  01 

.35 
•  64 

,04 

.50 

.0* 

.06 

1.25 

,06 

.24 
•  26 

*0<» 

.12 

.6T 

.35       .01 
.22 

.10    1.10 
.35 

•06       .75 
.25      .23 

•  59      .64| 

.09      .01 
.06       .04 


4,50  2.05 

3.12^  i.u      ,02 

3.30!  .25 

2.60  .86 


2.27 
3.92 

4.50 
3.02 
2.78 


.18      .63       .58 


.30 

.56 

1.59 

.29 

.19 

.59 

•  06 

.11 

1.56 

.01 

.37 

T 

19      20      21       22   I   23      24       25      26       27 


.03  2.13 
1.50      7 

.10  1.60 
1.33      7 


.04      .02      T 

.03      T  T 


1.11 

.80 
1,05 


DAILY  PRECIPITATION 


MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 
NEwBuRYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PQCVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  E5E 
SALEM  CG  A10  STATION 
SANOwICH 
SE6REGANSET 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOOOS  HOLE 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

COLEBROOK 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FAeYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  A  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

YORK  POND 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  0AM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 
FITZWILLIAH 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GREENVILLE 

HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  OAm 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILFCRD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  5 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 


WALPOLE  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB 
GREENVILLE 
KINGSTON 
NEWPORT 
PROVIDENCE  WB  At 


Day  of  Month 


2.23 

5. 57 
*.79i 


2.21 
2.30 
3.08 

3,37 
4.16 
3.10 


A. 92 
2^2 
2.15 
2,52 


.52 

.33 

.18 

.15 

1.09 

.3* 

.12 

•  06 

1.23 

•  61 

.59 

2.90 

•  02 

•  23 

2.36 

.or 

4.27 

.01 

.13 

4.64 

•  04 

5.17 

1.20 

7.00 

.19 

S.01 

•  OS 

.15 

r,3« 

.08 

i.99 

b.SS 

.18 

.23 

.<.5 


,28   .63 


.25  1.23   .03 

T     .1*  1.21 

.04  1.75 

1.03 

.60  1.32   .19 

.01 


.28 

1.08 

.40   2 

.03 

.51 

.42    1 

.41 

.67 

.30    1 

.05 

.30 

•  13    1 

.31 

.81 

•  51    1 

.SB 

.14 

■  22 

.83 

T 

.30    1 

.01 

.01 

.17 

.79 

.02 

.90 

1.10 

.37 
,06  1.63 
.15  1.04 
T     .15 


WOONSOCKET 


.06 

.08 

.03 


.61   .02   .44 


.52   .31   .29 


.02 

.70 
.02 


.83 
.72 
.26 
.29 


13       14 


15 


16      17       18 


1.00 
.04 
.05 
.03 


19      20       21       22      23      24 


29      30 


.04   .05   T 
7     7 

.32 


.OB   ,49 

7     7 
.16   .05 


.03   .01   T 


.03   .08 

7    1.24 

1.29 


.03 

.09 

.09 


.07 
.03 


•  03 
1.06 


a  following  Slalion     Inde. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHEASTERN  01 
BETHEL  *  N 

bloomfield 

CANAAN 
CHELSEA 

DANVILLE 

EN0S6URG  FALLS 
OILMAN 

MC  INOOE  FALL<- 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

M^RBISvtLLE  2 

MOUNT  mANSMElO 

NEwPCRT 

NORTH  DANVILLE 

N0RTHFI6LD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 

SAINT  J0HNS8URY 
SOUTH  NgwSURY 

wAITSFIELfl  2  WSW 
WATER8URY  I  NNE 
WEST  3URKE 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  WNW 

BURLING'ON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  SAY 

SALISBURY 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 

NEWFANE 
PERU 

REAOSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


3.021 
2.  A  3 
2, A* 


3,66 

A. 661 

3.371 

3.591 
3.60: 
2.88; 

2.091 
A. A3 
2.5*1 
3,A*[ 
2.84 


.86 

.02 

.25 

•  65 

.05 

.73 

.03 

T 

•  15 

.71 

T 

•  35 

1.00 

.03 

.42 

.51 

."> 

1.06 

.15 

.17 

.72 

.24 

.01 

T 

.29 

.91 
■  58 

.07 

■  43 

.11 

.48 

.35 

.12 

.05 

.57 

.93 

•  6b 

.72 
.02 

.1* 

.05 

.04 

.OB 

.06 

.66 

1.38  1 

.15 

.05 

.09 

.76 

.20 

.45  1 

.95 

.23 

.36 

.78 

.03 

1.04 

■  48 

.02 

.74 

.73 

.10 

.98 

.19 

.01 

.45  1 

.76 

.13 

T 

■  45 

T 

.14  2 

.»3 

.15 

.27  1 

.13 

•  02 

.72 

.  39 

.06 

.11    .14   .04 


10   11   12   13   14   15   16   17 


.40 

.02 

.05 

.27 

.18 

,06 

.52 

.47 

.43 

.02   T 

.10 

.03   .29   .01 


.01  1.07 

7     .40 
T     .40 


19   20   21 


22   23   24   25  ;  26  ,  27   28   29   30   31 


.15       1.70 


.03   .02 
■16   .01 


PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


.86 

,02 

.28 

,oi 

.25 

0* 

I 

T 

25 

.05 
.02 

.10 

Station 


CLEAR   BROOK,    N.    H. 


Obser- 
vation 
date 


1963 
JULY 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 


1964 
FEB    3 


MAR 
MAR 
APR 
JUN 
JUN 
JUL 


Amount 
since 
last  obs. 


5.30 
1.60 
0.55 
6.90 
3.80 


1.25 
5.15 


Snow  on 
ground 


Station 


WATERVILLE    VALLEY,    N.H, 


Obser  — 
vabon 
date 


1963 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 

1964 
FEB 

MAR  ; 
MAR  : 
APR 

jun  ; 
jun  : 
JUL        • 


since 
last  obs. 


4.90 
1.75 
1.05 
8.20 
4.75 


5.35 
1.65 
5.10 
4.05 
3.50 
2.25 
2.75 
45.30 


Snow  on 
ground 


Obser  — 
vation 
date 


Amount 
since 
last  obs. 


Snow  on 
ground 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 


Season  of  1963  -  1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CONNECTICUT 

SNOWFALL 

NORTHWEST  01 

BAKERSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BARKHAMSTED 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BULLS  BRIDGE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

1 

15.0 
28 

14.5 
28 

23.0 
29 

6.0 
10 

.5 

62.5 

96 

FALLS  VILLAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

31 

- 

" 

- 

" 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

30.5 
29 

34.2 
31 

47.3 
29 

13.2 
26 

1.3 

127.0 
115 

ROCKY  RIVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SALISBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

18.  e 

27 

17.5 
28 

24.9 
29 

4.3 

7 

.7 

68.2 
92 

SHEPAU6  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

- 

15.9 

18.3 

3.7 

.5 

- 

- 

'- 

TORRINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.0 

15.0 

22.0 

3.0 

54.0 

WEST  HARTLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

WIGWAM  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.8 

11.5 

19.3 

3.3 

49.9 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.0 
26 

12.0 
27 

15.5 
19 

2.5 
6 

' 

46.0 
78 

CENTRAL  02 

ANSONIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BALTIC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BROOKLYN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.5 
22 

11.5 
17 

17.5 
14 

3.4 

1 

47.9 
54 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.2 

15.7 

20.6 

3.0 

55.5 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.0 
24 

14.4 
26 

18.2 
16 

T 
5 

51.6 

71 

COLCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

18.7 
24 

14.0 
19 

17.6 
14 

1.0 
4 

SI. 3 

61 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.0 

23 

14.0 
24 

24.  5 

15 

3.5 
6 

61.0 
66 

COVENTRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.2 
24 

9.0 
25 

18.6 
22 

7 

78 

DANBURY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.7 
24 

9.3 
22 

13.2 
14 

1.0 

1 

39.2 
61 

DAWSON  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

EASTFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

21.5 

11.0 

15.0 

- 

" 

~ 

" 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.7 
23 

10.7 
19 

16.6 
16 

2.7 
2 

46.7 
60 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

16.1 
25 

13.8 
25 

22.0 
18 

4.1 
4 

56.0 
72 

MANCHESTER 

■.NOWFALL 
1  IN  ON  GD 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.5 
25 

11.0 
27 

14.0 
21 

3.5 
6 

44.0 
79 

MIDDLETOWN  4  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.0 
25 

11.8 

15.7 
15 

.8 

44.3 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.2 
24 

10.6 
21 

12.0 
14 

1.1 

4 

40.9 
63 

NORTH  GUILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

13.0 

13 

.8 
2 

1 

PAUCHAUG  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

PROSPECT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

PUTNAM  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.3 
25 

10.1 
26 

21.7 

17 

3.5 

8 

51.6 

76 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


NEW  ENGLAND 


Station 

July 

August 

Septembe 

r  October 

November  December   January 

Te]  mi  u  v 

March 

April 

May 

June 

Total 

ROUND  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

- 

: 

- 

- 

_ 

20.0 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

- 

. 

- 

: 

- 

- 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

18.0 

18.3 

23.7 

1.2 

61.2 

STAFFORD  SPRINGS 

SNOWFALL 

T 

.2 

13.0 
26 

1  IN  ON  GO 

7.6 
24 

15.0 
14 

3.6 
3 

~ 

: 

- 

- 

STEVENSON  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

. 

- 

" 

" 

- 

STORRS 

SNOWFALL 

T 

13.0 

1  IN  ON  GD 

~ 

16.0 

3.5 

- 

26 

19 

2 

- 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

SNOWFALL 

- 

_ 

_ 

_ 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

SNOWFALL 

T 

14.0 
25 

1  IN  ON  GD 

8.5 

11.0 

27 

16 

4 

72 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

SNOWFALL 

- 

_ 

_ 

. 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  HARTFORD 

SNOWFALL 

_ 

_ 

I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_. 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 

18.2 

1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

14.5 

18.7 

3.0 

54.4 

WOLCOTT  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

. 

T 

T 

22.0 

12.7 

25.2 

3.2 

63.1 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

16.2 
15 

10.4 
14 

10.8 

12 

.4 

37.8 
41 

GROTON 

SNOWFALL 

16.8 
20 

1  IN  ON  GD 

9.2 

14 

14.8 
14 

1.0 
2 

43.8 
50 

LAKE  KONOMOC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

" 

_ 

: 

MILFORD 

SNOWFALL 

_ 

. 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

18.0 
22 

11.8 
15 

15.0 
14 

.9 
2 

45.7 
53 

NORTH  BRANFORD 

SNOWFALL 

_ 

_ 

_ 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

" 

" 

• 

- 

NORWALK  GAS  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

7.5 

7.8 

- 

- 

- 

PUTNAM  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

: 

; 

T 

Z 

Z 

STAMFORD  5  N 

SNOWFALL 

15.6 
20 

1  IN  ON  GD 

11.6 
18 

12.0 
16 

1.2 

40.4 
54 

WESTBROOK 

SNOWFALL 

14.5 
20 

1  IN  ON  GD 

10.5 
17 

15.5 
14 

T 
2 

40.5 
53 

MAINE 

SNOWFALL 

NORTHERN  01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

Z 

_ 

Z 

Z 

; 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

24.0 

4.0 

13.3 

10.1 

6.6 

16.2 

7.1 

T 

81.3 

BRIDGEWATER 

SNOWFALL 

4.0 

1  IN  ON  GD 

2.0 

- 

13.9 

17.0 

16.9 

2.6 

T 

- 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.1 
2 

16.8 
17 

6.5 

28 

20.2 
31 

10.1 
29 

24.7 
31 

11.5 
13 

T 

101.9 
151 

CLAYTON  LAKE  2 

SNOWFALL 

2.5 

1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

3.8 
28 

23.8 

7.0 

19.0 

6.5 

T 

T 

- 

31 

29 

31 

13 

- 

EUSTIS  2 

SNOWFALL 

15.5 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

~ 

~ 

- 

FORT  FAIRFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.0 

7.0 

6.3 

15.8 

8.5 

20.0 

4.1 

T 

71.7 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.4 
3 

5.0 
13 

9.2 
28 

14.0 
31 

9.8 
29 

20.5 

31 

6.7 
12 

T 

80.6 
147 

GILEAD 

SNOWFALL 

_ 

T 

1  IN  ON  GD 

3.0 

23.0 

14.0 

5.0 

32.0 

7.0 

84.0 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.  6 
3 

7.3 
8 

10.7 
29 

11.4 

6.5 

18.2 

7.3 

T 

76.2 

31 

29 

31 

12 

143 

HAYNESVILLE 

SNOWFALL 

7.0 
3 

T 

7.5 
29 

1  IN  ON  GD 

9.0 

17.5 

9.5 

4.0 

54.5 

31 

28 

22 

7 

121 

HOULTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.0 
2 

8.9 
8 

9.4 
28 

10.1 

15.2 

9.0 

8.0 

T 

76.6 

31 

29 

31 

12 

141 

HOULTON 

SNOWFALL 

7.5 

3 

4.5 
5 

1  IN  ON  GD 

7.0 
28 

11.0 
31 

13.5 
29 

14.5 
23 

6.0 
8 

T 

64.0 
127 

JACKMAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

" 

" 

See   reference 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 


Season  of  1963  -  1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December' 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.0 

3.1 

9.5 

11.0 

8.7 

18.8 

5.0 

69.1 

MIDDLE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

T 

8.5 

12.5 

8.5 

16.5 

4.0 

56.0 

MILLINOCKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 
2 

3.8 

4 

6.3 

21 

6.8 
24 

9.2 
28 

14.6 
22 

3.0 

10 

55.7 

111 

MOOSEHEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

22.3 
3 

3.1 

10.8    1 

9.4 

7.6 
29 

17.6 
31 

7.4 

T 

78.2 

OOUOSSOC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.9 
2 

4.8 
2 

20.2 
28 

17.8 
31 

16.3 
29 

28.7 
31 

5.2 
12 

T 

98.9 
135 

PATTEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.4 
3 

4.5 

10 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

10.5 
3 

12.1 
11 

6.4   ! 
28   , 

13.5 
31 

9.4 
29 

18.2 

5.6 
11 

T 

76.1 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.0 

11.5 

13.0 

12.5 

14.0 

7.5 

T 

77.5 

ST  FRANCIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.0 
2 

7.0 
16 

6.0    | 
28   ! 

| 

15.0 
31 

7.0 
29 

20.0 
31 

6.0 
17 

T 

76.0 
154 

SOUTH  ANDOVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.3 

" 

_ 

I 

" 

- 

- 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

13.0 

1.0 

1 

26 

12.5 
31 

9.5 
29 

19.0 

31 

2.0 

T 

" 

TELOS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

T 

5.0 

" 

29 

31 

5.0 

T 

: 

UPPER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

VAN  BUREN  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.3 
2 

3.5 
5 

3.1 

19.1 
31 

12.5 
29 

- 

- 

T 

~ 

WEST  FORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.5 
3 

6.9 
12 

6.7 
29 

9.5 

31 

8.2 
29 

13.6 
26 

1.6 

11 

63.0 
141 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.7 
2 

T 
1 

14.2 
25 

12.6 
24 

22.4 
29 

17.2 
28 

5.5 

7 

83.6 
116 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.2 
3 

.3 

15.5 
17 

15.9 
24 

23.6 
29 

12.5 
18 

11.0 
5 

86.0 
96 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
1 

T 

22.5 
29 

16.0 
31 

24.0 
29 

19.0 
31 

1.0 
16 

84.5 
137 

CORINNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

10.5 
29 

6.0 
26 

9.7 
29 

13.5 
22 

4.0 
6 

48.7 
115 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 
3 

1.0 
1 

8.0 
29 

5.5 
28 

11.3 
29 

20.0 
25 

9.3 
11 

65.1 
126 

FARMINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

16.0 

12.0 

31 

10.5 
29 

23.0 

5.0 

: 

GARDINER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 

19.3 

18.0 

22.5 

17.5 

4.0 

88.3 

GRAND  LAKE  STREAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

HIRAM  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

22.4 
26 

23.3 
31 

30.2 
29 

21.6 
31 

2.3 

13 

99.8 
130 

LEWISTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

" 

17.0 

13.6 

25.6 

20.6 

2.5 

: 

MADISON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

11.7 

7.6 

7.3 

16.1 

3.2 

48.9 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

T 

16.1 
15 

8.2 
24 

18.5 

29 

12.6 
21 

1.9 
4 

59.3 

93 

ORONO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

14.0 

12.0 

13.0 

13.0 

5.0 

60.0 

RUMFORD  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

1 

2.0 

23.0 

15.0 

13.0 
29 

22.0 

31 

4.0 
13 

82.0 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.4 

1.2 

.25.9 

14.1 

10.0 

21.1 

3.9 

" 

- 

77.6 

WATERVILLE  PUMP  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

12.5 
26 

15.8 
24 

17.5 
28 

23.3 
15 

4.0 
2 

77.1 

97 

WEST  BUXTON  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.5 
26 

15.0 
27 

17.0 
29 

20.0 

31 

6.0 

6 

73.5 
119 

WEST  ENFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

1 

" 

- 

29 

15.0 
31 

5.0 

: 

WOODLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

18.0 
16 

12.0 
28 

28.0 
28 

11.0 

6.0 

75.0 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.0 
15 

12.0 

16 

19.9 

28 

18.0 
21 

3.0 
2 

71.9 
82 

BELFAST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

17.0 
14 

7.0 
17 

17.0 
23 

5.0 
16 

3.0 
2 

50.0 
73 

See   reference   cotes  following  Station    Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


'<■'!■> I    I  '  1  ■  .  t      I'M)! 


NEW  ENGLAND 


BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

HACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 
WESTERN  01 
ADAMS 

CHESTER  2 

CHESTERFIELD 

CUMMINGTON  HILL 

HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRIDGE 

WASHINGTON  2 

WEST  GRANVILLE 

WEST  OTIS 

CENTRAL  02 
AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOYLSTON 

BUFFUMVILLE  DAM 


SNOlvf  Al  I 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


2.0 

3.0 


1.0 
1 


22.  5 
23 


11.0 
25 


14.0 
15 

19.0 

22.7 
23 


16.6 
26 


27.0 
26 


15.4 
23 

19.5 
26 

17.5 

13.9 
28 


13.2 
26 

20.3 
26 

19.8 

18.0 
28 

16.7 
27 


25.2 

25 


January 


17.3 
25 


9.0 

17 


February 


27.0 
25 


26.5 
31 


24.0 
25 


18.0 

32.5 
31 

42.5 
31 


14.5 
29 

21.7 
29 

11.8 

14.0 
31 

16.0 
24 

15.5 

22.5 
31 

20.1 
29 

17.0 

12.8 
28 


24.2 
29 


25.5 
29 

27.2 
29 

30.2 
28.6 


29 


31.8 
29 


18.0 
28 

27.3 
29 

25.0 

20.5 
29 

22.1 
22 


21.5 
29 

32.2 
29 

27.6 

25.1 
26 


20.5 
17 


9.0 
19 


29.0 
24 


7.9 
27 


11.5 
31 

4.0 
26 

7.0 

11.7 
12 

7.6 
5.5 


9.5 
31 


6.0 

20.2 
23 

4.5 


7.7 
11 

7.0 

12.0 

16 

8.3 
13 


7.3 

11 


April 


May 


2.0 
2 

2.0 

4 

3.0 


3.5 

2 


1.7 
1 


1.5 
3.0 


1.0 

1.2 
2 

3.0 


1.5 

1.8 
1 

5.6 


Total 


86.5 
90 


51.0 
91 


85 

70.0 

73.0 


69.5 

100 


79.6 
96 


62.1 
92 


111.2 
105 


73.5 
117 


60.5 
HI 


99.6 
102 


92.3 

103 


132.0 
136 


91.6 
110 


62.0 
110 


73.5 

102 


86.0 
96 


61.4 
90 


a  following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 


Season  of  1963  -  1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CHESTNUT  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.5 

19.0 

27.5 

7.5 

- 

- 

73.5 

CLINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

ie.e 

18.6 

23.5 

9.3 

- 

70.2 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.8 
25 

14.0 
28 

18.7 
29 

9.5 
8 

60.0 
90 

EAST  PEPPERELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.0 
29 

23.0 
31 

21.0 
29 

13.0 
13 

73.0 

102 

FITCHBURG  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

18.6 

18.0 

23.4 

17.8 

77.8 

FRAMINGHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

18.6 

10.3 

25.5 

4.3 

58.7 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.7 

18.0 

31.0 

7.0 

75.7 

GARDNER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

18.2 

- 

26.7 

15.4 

GROTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

18.5 

17.5 

- 

13.2 

HARDWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.7 

" 

" 

9.7 

2.0 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 

18.5 
26 

18.7 
25 

24.8 
27 

12.0 
11 

74.5 
89 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.3 
24 

16.3 
29 

21.1 
21 

6.0 
10 

58.7 
84 

HUBBARDSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

LAWRENCE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

T 

T 

23.6 

17.5 

21.2 

11.3 

- 

- 

- 

73.6 

LOWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.5 

11.0 

25.5 

8.5 
11 

61.5 

MANSFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

~ 

" 

~ 

~ 

: 

: 

MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.0 

10.5 

21.8 

3.0 

- 

- 

54.3 

NEW  SALEM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

~ 

" 

~ 

6.5 

- 

1 

NORTHBRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

17.5 

- 

- 

NORTHBRIDGE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20.5 

18 

3.0 
11 

1 

NORWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

19.6 
25 

19.0 
28 

26.0 
21 

7.0 
11 

73.6 
85 

PELHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.5 

12.8 

25.3 

10.3 

64.9 

PETERSHAM  3  N 

SNOWFALL' 
1  IN  ON  GD 

9.0 

- 

~ 

"" 

.4 

1 

: 

1 

OUABBIN  INTAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

- 

17.0 

15.5 

19.5 

9.5 

- 

- 

61.5 

READING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

24.3 
26 

21.5 
27 

29.5 
26 

16.4 
14 

91.7 
93 

SHELBURNE  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.4 
25 

23.5 

31 

27.3 
29 

9.5 
26 

75.7 
111 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.1 
26 

8.1 
28 

?4.6 
29 

7.4 
12 

56.2 
95 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.5 
23 

12.5 

19 

17.5 
13 

4.5 
2 

50.0 
57 

STERLING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.7 

13.5 

18.0 

S.3 

.4 

- 

59.9 

TULLY  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

14.5 
25 

19.0 

31 

21.5 
29 

10.0 
20 

65.0 
105 

TURNERS  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

- 

- 

24.5 

~ 

- 

- 

: 

WALPOLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

20.4 
26 

15.1 
25 

25.0 

20 

6.8 
11 

67.3 

82 

WARE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

~ 

" 

~ 

1 

: 

- 

WESTFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

16.0 

- 

~ 

5.5 

" 

- 

- 

: 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.0 
25 

17.8 
24 

17.3 
19 

6.5 
8 

56.6 

76 

WESTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.2 
26 

12.0 
28 

23.0 
22 

8.0 
14 

60.2 
90 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

15.7 
26 

16.4 
24 

19.8 

18 

: 

~ 

: 

: 

1 

WINCHENDON  1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.6 

19.0 

28.5 

14.5 

See    reference  'notes    following  Station    Index 
-    160   - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

Season  ol 

1963  - 

964 

NE 

W  ENGLAND 

Station 

July 

August 

Septembe 

October 

Novembe 

December   January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

T 

if..; 
25 

29 

27.3 
28 

6.0 
12 

1.2 

66.6 
94 

COASTAL  03 

BEECHW00D 

SNOWFALL 

T 

17.6 

8.1 

1  IN  ON  GO 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.7 
19 

14.4 
16 

23.2 
20 

7.7 
8 

63.0 
63 

BROCKTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

19.8 
22 

8.9 
20 

27.2 
20 

8.9 
8 

64.8 
70 

CAMP  WELLFLEET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

21.0 
14 

7.0 
14 

12.8 
16 

1.6 
4 

42.4 

48 

CHATHAM  LT  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

17.0 
19 

11.8 
21 

23.7 
19 

2.9 

10 

56.4 

70 

EOGARTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

12.0 

15.5 

T 

- 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

18.9 
22 

11.8 
14 

20.3 
20 

2.9 

4 

54.7 
60 

HATCHVILLE 

SNOWFALL 

T 

13.0 

1.8 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

H1NGHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.5 
20 

17.7 
27 

30.3 
25 

7.9 
12 

73.4 
84 

HYANNIS  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

: 

: 

; 

IPSWICH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

20.1 

22.5 

31.2 

10.1 

84.2 

MIDDLE80R0 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

20.0 

13.5 

28.0 

2.0 

65.0 

MIDDLETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.4 

22.7 
19 

22.7 
24 

12.1 
8 

73.9 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

24.7 
14 

21.3 
10 

24.9 
9 

2.2 
5 

73.1 
38 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.7 

12.8 

23.1 

1.3 

56.9 

NEWBURYPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

_ 

T 

.5 

20.0 

21.5 

29.5 

9.3 

80.8 

PEMBROKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

_ 

_ 

1.0 

18.0 

- 

" 

2.5 

- 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 

- 

; 

23.5 
20 

.5 

Z 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19 

16 

20 

8 

63 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.8 
19 

13.0 
17 

24.4 
20 

3.5 
5 

60.7 
61 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

21.0 
20 

19.0 
20 

27.0 
27 

15.0 
12 

84.0 
79 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.7 
20 

16.5 
18 

24.3 
23 

10.7 
11 

66.2 
72 

SANDWICH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.8 

Z 

: 

Z 

- 

SEGREGANSET 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

_ 

Z 

T 

Z 

Z 

SPOT  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

_ 

. 

. 

19.7 

20.5 

31.0 

9.9 

81.1 

TAUNTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

18.0 
24 

22.2 
20 

19.5 
20 

2.0 
9 

61.7 
73 

WOODS  HOLE 

SNOWFALL 

. 

_ 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

z 

NEW  HAMPSHIRE 

SNOWFALL 

NORTHERN  01 

BENTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

7.4 
5 

25.0 
29 

19.9 
31 

22.5 
29 

21.0 
14 

4.0 

7 

100.3 
115 

BERLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
1 

5.0 
3 

26.1 
28 

20.3 
31 

17.3 
29 

20.8 

21 

7.0 
4 

100.5 
117 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

6.5 
6 

14.7 
28 

15.0 
31 

23.0 
29 

20.5 

12.0 
14 

94.2 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

5.1 
3 

20.1 
27 

943- 
31 

26.9 
31 

29.9 
29 

39.8 
31 

8.7 
30 

T 

227.8 

184 

COLEBROOK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

~ 

-" 

" 

- 

18.5 

29 

22.3 

3.0 

7 

T 

= 

DIXVILLE  NOTCH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

5.0 

3 

10.0 

22.0 

31 

17.5 
29 

21.5 

3.0 

; 

ERROL 

SNOWFALL 

- 

_ 

_ 

_ 

1  IN  ON  GD 

See  refer 

llowlng  St. 

Ion  Indei 

31 

| 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 


Wll 

n  ujn 

£.  UN  I 

in  kjk 
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.r.  kjiv 
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J1NU 

NEW 

ENGLAND 

Continued 

Season  of  1963  -  1964 

Station 

July 

August   J 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

lune 

Total 

FABYAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 
2 

16.4 
6 

19.2 

27 

25.1 
31 

29.2 
29 

32.0 
20 

13.2 

7 

T 

137.6 
122 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 
2 

23.3 

37.0 
30 

30.0 
31 

22.7 
29 

44.0 
31 

8.0 
19 

T 

T 

173.0 

GRAFTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

23.2 
27 

26.  6 

31 

24.9 
29 

28.3 
31 

.7 
16 

108.2 
134 

JEFFERSON  4  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

" 

1 

" 

" 

6.5 
6 

: 

LANCASTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

1.1 

- 

~ 

- 

- 

" 

" 

1 

1 

: 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
3 

10.0 

7 

17.0 
31 

14.0 
31 

14.0 
29 

22.0 

31 

5.0 
14 

84.0 
146 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.2 

12.7 
3 

29.6 

17 

48.6 
29 

43.2 
31 

38.5 
29 

40.0 
31 

23.6 

17 

3.6 
3 

6.1 
3 

247.1 

163 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.8 
2 

10.6 

8 

23.5 
29 

29.5 

31 

31.0 
29 

30.5 
31 

14.0 
18 

144.9 
148 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 

1 

23.0 

27.5 
31 

28.3 

29 

35.0 
27 

4.0 
8 

119.3 

WHITEFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

21.5 

13.5 

18.4 

15.1 

9.0 
7 

: 

YORK  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
1 

11.3 

23.5 

31 

33.4 

29 

31 

7.6 

: 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.5 
26 

25.9 

31 

20.0 
29 

18.0 
31 

14 

83.4 
131 

BRADFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.8 
2 

21.5 
25 

25.5 

31 

22.2 

29 

24.5 
31 

.5 
10 

96.0 
128 

CAMPTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

2.0 

19.6 

12.4 
31 

16.1 
29 

23.0 

2.2 

75.3 

CENTER  HARBOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

20.0 
28 

16.4 
31 

20.5 
29 

25.4 
31 

1.7 
12 

84.0 
131 

CLAREMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

18.0 
25 

31.0 
31 

20.0 
28 

21.3 
21 

91.3 

106 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

16.9 
25 

24.3 

31 

19.1 
29 

15.8 
25 

76.1 
110 

CONWAY  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

24.5 
29 

22.0 
31 

25.5 
29 

26.0 

31 

6.0 
12 

104.0 
132 

DUBLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.8 
2 

16.6 

26.2 

31 

24.8 

29 

13.1 

1.5 

84.0 

DURHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.9 

14.8 
26 

21.4 
29 

14.3 
28 

13.7 
15 

.3 

65.4 

96 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

17.1 
26 

26.5 

31 

24.7 
29 

20.2 
31 

.8 
10 

90.3 
127 

EPPING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

- 

- 

- 

- 

20.0 
26 

21.5 
31 

23.5 
29 

16.0 
27 

.5 

: 

FITZWILLIAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

1.7 
2 

15.0 
25 

22.0 

31 

27.5 
29 

: 

" 

: 

FRANKLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

21.5 

25.1 

16.6 
29 

21.4 

.5 

85.1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.0 
26 

25.5 

31 

21.0 
29 

21.5 
31 

12 

87.0 
129 

GILMANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.8 

25.1 
31 

31.4 
29 

21.2 
31 

1.4 
11 

98.9 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

23 

25.0 

31 

29.0 

16.0 
26 

: 

HANOVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

16.6 
26 

19.  8 

31 

18.8 
29 

25.4 
23 

.8 
1 

82.4 
110 

KEENE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

14.9 
25 

24.1 

31 

17.8 
29 

16.0 

16 

73.1 

101 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

21.4 
26 

23.5 

31 

21.6 
29 

23.3 

31 

1.3 
11 

91.1 
128 

LAKEPORT  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

- 

- 

17.4 

24.0 

24.5 

19.6 

1.3 

" 

- 

85.8 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.6 

14.6 
25 

21.6 
31 

18.5 
29 

22.7 
21 

1 

78.0 
107 

LINCOLN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

18.5 
28 

13.5 

31 

14.0 
29 

28.6 
23 

5.0 
8 

80.6 
120 

MAC  DOWELL  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

18.1 
25 

26.0 

31 

26.8 
29 

17.4 
31 

13 

89.3 
129 

MANCHESTER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

16.4 

21.8 

16.6 

13.6 

- 

- 

- 

69.0 

MARLOW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

1 

11.0 
29 

23.0 
31 

22.0 
29 

30.0 
24 

2 

92.0 
116 

MASSABESIC  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

26 

31 

29 

9.8 
12 

~ 

: 

MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.7 

19.2 
26 

27.9 
31 

22.4 
29 

18.1 
27 

| 

88.3 

113 

See   reference    i 
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S.MS 

'  1963  -  1964 

NEW  ENGLAND 

Station 

July 

August 

September  Octobei 

November  December   January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MOUNT  SUNAPEE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  G 

1 

- 

; 

; 

- 

- 

- 

- 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  G 

) 

19.7 
26 

20.1 

21.3 

12.4 
14 

73.5 

NEWPORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  Gl 

> 

T 

1.0 

13. 8 
25 

24.0 
31 

18.5 
29 

21.0 
30 

6 

78.3 
121 

NORTHWOOD 

SNOWFALL 

T 

T 

1  IN  ON  G[ 

1 

29 

~ 

- 

- 

- 

_ 

31 

29 

26 

_ 

_ 

OTTER  BROOK  DAM 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GC 

1.0 
1 

15.0 
25 

1   26.6 
31 

20.8 
29 

17.5 
25 

80.9 
111 

PETERBORO  2  S 

SNOWFALL 

1.2 

1  IN  ON  GC 

16.5 
26 

26.6 

32.3 

20.6 

2.2 

99.5 

31 

29 

31 

- 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 

T 

T 

15.0 

1  IN  ON  GC 

15.5 

19.0 

26.8 

2.0 

78.3 

31 

29 

31 

12 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

3.0 

21.2 

18.0 

23.3 

11.4 

76.9 

26 

20 

12 

SOUTH  DANBURY 

SNOWFALL 

12.0 

I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

31.0 

- 

22.0 

- 

SOUTH  LYNDE80R0 

SNOWFALL 

2.0 

" 

1  IN  ON  GD 

15.5 

32.5 

30.5 

21.0 

101.5 

31 

29 

- 

_ 

SOUTH  WEARE 

SNOWFALL 

1.5 

1  IN  ON  GD 

16.5 

32.8 

27.0 

21.5 

1.0 

_ 

26 

31 

29 

28 

_ 

SURRY  MOUNTAIN  OAM 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

•  8 

13.5 
25 

24.0 

19.2 

20.8 

78.3 

31 

29 

28 

1 

115 

TAMWORTH  2 

SNOWFALL 

T 

T 

1  IN  ON  GD 

23.0 
29 

20.7 

23.5 

21.0 

2.5 

90.7 

31 

29 

28 

6 

123 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 

T 

T 

1  IN  ON  GD 

18.0 
25 

25.5 

31 

16.5 
29 

21.5 
25 

81.5 

110 

WEST  HENNIKER 

SNJWFALL 

1  IN  ON  GD 

26 

- 

_ 

~ 

~ 

" 

- 

" 

WINDHAM 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

1.0 

14.8 

15.4 

20.3 

11.1 

62.6 

25 

29 

29 

11 

94 

WOLFEBORO 

SNOWFALL 

T 

T 

1  IN  ON  GD 

21.9 

26.0 

31.0 

23.5 

1.0 

103.4 

26 

31 

29 

31 

7 

124 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 

T 

2.0 

1  IN  ON  GD 

21.2 

16.5 

13.9 

23.2 

4.5 

81.3 

29 

31 

29 

31 

10 

130 

RHODE  ISLAND 

SNOWFALL 

HODE  ISLAND  01 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.1 

10.4 
14 

5.9 
4 

12.1 
10 

1.9 

3 

30.4 
31 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

" 

15 

5 

" 

KINGSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

22.2 
20 

12.0 
18 

17.6 
13 

T 
4 

51.8 
55 

NEWPORT 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

13.6 
20 

10.0 
9 

9.0 
10 

T 

32.6 
39 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

T 

19.8 
24 

12.5 
13 

14.8 
15 

2.5 
3 

49.6 
55 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

20.0 
25 

17.0 
24 

24.5 
21 

4.5 
8 

66.0 
78 

VERMONT 

SNOWFALL 

NORTHEASTERN  01 

BETHEL  4  N 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

18.0 
29 

12.8 
31 

11.9 
29 

19.0 
25 

3.5 
5 

66.7 

120 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 

2.0 
2 

1  IN  ON  GD 

~ 

23.6 

17.6 

17.7 

25.5 

4.4 

_ 

_ 

~ 

27 

31 

29 

31 

7 

_ 

_ 

CANAAN 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

•  8 

11.0 

22.6 
29 

15.0 
31 

18.4 

37.9 

5.5 

111.2 

CHELSEA 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

2.0 

18.0 

13.0 

14.0 

18.0 

4.0 

69.0 

* 

28 

31 

29 

19 

6 

114 

DANVILLE 

SNOWFALL 

_ 

_ 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

12.0 

3 

23.0 

30 

11.5 
26 

21.0 
29 

20.0 
11 

6.5 

94.0 

GILMAN 

SNOWFALL 

I  IN  ON  GD 

- 

. 

_ 

8.5 

17.0 

21.0 

6.0 

- 

MC  INDOE  FALLS 

SNOWFALL 

T 

" 

1  IN  ON  GD 

.5 

21.0 
28 

10.3 

13.0 

19.6 

8.0 

72.4 

31 

29 

14 

8 

1 10 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

9.1 

3 

24.2 

31 

11.9 

31 

14.7 
29 

20.8 
25 

7.0 
5 

87.7 
124 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

1  IN  ON  GD 

4.7 

21.6 

15.0 

15.1 

16.7 

_ 

_ 

2 

29 

31 

29 

18 

_ 

_ 

MORRISVILLE  2 

SNOWFALL 

T 

I  IN  ON  GD 

9.0 
3 

24.4 
31 

16.7 
31 

15.7 
29 

19.0 
21 

4.0 
3 

86.8 
118 

MOUNT  MANSFIELD 

SNOWFALL 

T 

1  IN  ON  GD 

■  1 

24.0 
18 

28.0 

22.0 

18.8 

21.5 

9.0 

T 

31 

31 

29 

31 

30 

4 

174 

1 
See  refere 

nee  notes  fo 

Honing  Stat 

on  Intel 

' 

1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 


Season  of  1963  -  1964 


NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

ROCHESTER 

SAINT  JOHNSBURY 

SOUTH  NEWBURY 

WAITSFIELD  2  WSW 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 

SOUTHEASTERN  03 
BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

HAYS  MILL 

NEWFANE 

PERU 

readsboro  1  sse 

seaRsburg  mountain 

searsburg  station 

somerset 

south  londonderry 

union  village  dam 

VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


5.0 

3.0 


11.0 

5 

17.0 
6.0 


22.9 
28 

17.0 

28.0 

30 

22.1 
29 


30.5 
31 


2.5 

1 


1.0 

1 


13.0 
27 

14.8 
27 

18.0 
26 

20.0 


11.5 
23 


January 


25.8 
31 


16.0 
2  8 

17.5 
31 

24.0 

20.5 
31 


February 


15.1 
29 


18.0 
29 


13.0 
29 

12.0 
29 

19.0 
29 

33.0 
29 

17.0 
29 


12.0 
26 


18.5 
25 


18.3 
26 


26.0 

30 


14.1 
25 

27.0 
29 

25.3 
19.0 


11.5 
28 


15.0 
31 


26.8 
31 

33.8 

34.5 

31 

32.0 
31 

44.5 

31 

30.1 
31 

45.3 
31 

48.5 

31 

33.1 
31 

18.0 

31 

28.0 

31 

39.5 

31 


26.7 
31 

22.5 
31 

18.0 

15 

19.5 
20 

20.0 
19 

22.0 
24 


April 


May 


1.5 
11 


6.5 

7 


16.0 
29 

15.0 

29 

22.0 

29 

14.5 
29 


25.7 
29 


26.0 
29 


39.9 
29 


38.5 
29 


51.3 

29 


8.0 
11 


14.4 

7 


10.0 
18 


13.0 
23 


16.2 
12 


27.2 
18 

24.5 
31 

12.1 

31 

17.5 
31 

18.0 

31 

17.1 
31 

16.9 

17.8 
31 


6.0 
10 


1.0 

1 

6.5 

4 

2.0 


3.0 
1 


3.0 

11 


10 
1.0 


14 
5.6 


88.9 
133 


107.1 
132 


76.2 
117 


109.0 
127 


156.4 
92.0 


56.4 
92 


81.5 
106 


102 
72.0 


54.6 
9» 


98.2 

103 


94.1 
128 


96.5 
126 


110.2 
13* 


130.9 
136 


136.7 
140 


165.6 
153 


109.0 
127 


113 
83.1 


121.0 
135 


See   reference   notes  followlnf  Sl.tlon   lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JULY    1964 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 
NORTHWEST  01 

BILLS  8RI0GE  DAM 

CREAM  HILL 

FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  Sw 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

WIGwAM  RESERVOIR 
CENTRAL  02 

BURLINGTON 

CCLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

HARTFORD  wB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIODLETOWN  A  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PLTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  03 
BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


94   89 
62   63 


90   82 
70   60 


65   61 

69   90 


MAX   95 

MIN 


67  59  60 

90  82  84 

62  61  61 

92  90  85 

65  62  63 


91   91 
62   62 


94   93   84 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


79   77   83 
62   52   49 


79   73 
65   53 


83   78 
63   50 


82   73 
63   52 


94   85 
56   61 


93   90 
65   66 


66   64   67 


89   90 
66   68 


74   62   64 


90   84 
66   66 


89   84 
65   69 


87   85 
60   62 


79   72   78 
54   51 


85   74 
65   55 


80   76 
66   56 


90 

84 

85 

80 

79 

70 

67 

69 

64 

59 

95 

82 

82 

82 

82 

64 

65 

65 

68 

59 

88 

85 

S3 

80 

79 

68 

68 

69 

64 

60 

98 

98 

83 

89 

84 

69 

68 

70 

70 

56 

95 

90 

90 

86 

79 

65 

65 

66 

66 

52 

91 

85 

84 

81 

82 

S9 

62 

65 

67 

•>b 

78   78 
56   54 


78   80 
53   50 


81   77 
49   43 


78   82 
55   50 


81   82 
56   55 


82   84 
56   59 


81   81 
53   49 


77   77 
55   59 


79   81 
57   54 


82   83 
59   56 


82   81 
54   46 


77   80 
55   56 


85   80 
55   51 


78   64 
53   59 


79   65 
59   57 


83   68 
52   59 


76   70 
53   57 


80   66 
53   58 


81   76 
53   59 


60   80 
54   55 


83   80   66 


84  81  65 
54  57  59 

85  64  72 
47  46  59 


83 

76 

63 

59 

62 

60 

81 

79 

64 

55 

58 

59 

79 

78 

63 

57 

59 

5  9 

84 

88 

78 

56 

58 

60 

85 

82 

67 

50 

53 

58 

81 

60 

70 

48 

52 

58 

83   84   61 
56   55   64 


77   82 
55   57 


81   86   83 
57   59   59 


59   75   80 
56   52   57 


80   84 
57   54 


71   76   81 
57   55   63 


74   80   82 
57   56   64 


73   81 

50   60 


79   72 
51   62 


71   81 
49   58 


83   80 
57   64 


63   76 
57   65 


88   80 
59   69 


71   84 
54   59 


73   77 
54   64 


77   76 
55   65 


79   75 
55   65 


62   79 
54   61 


80   79 
55   62 


63   81 
54   53 


76   76   79 
61   60   65 


70   74   72 
59   56   63 


79 
53 


77   81 
61   62 


67   67 
59   61 


66 
61 


79   83 
62   63 


77   62 
59   57 


73   79 
59   61 


78   69   78 
59   60   60 


78   72   82 
60   62   60 


79 
61 


68  82  88 

60  63  65 

70  82  90 

66  66  66 


70   77   84 


56   61   62 


65  80  85 

61  65  67 

68  77  84 

57  66  62 

68  76  83 

60  64  65 


76   83   87 


60   60   60 


84   86 
60   64 


87   90   92 
55   59   60 


80   79   62 
56   59   59 


84   88   88 
57   56   66 


84   82   83 
59   59   63 


82   85 
58   59 


85  84  69 

60  61  61 

84  86  86 

58  67  64 

65  84  87 

53  54  59 

87  91  93 
60  60  68 

89  90  92 

62  63  69 

89  92  96 

65  64  70 

88  85  89 


84   88   67 
63   60   64 


85   89   91 
59   59   58 


87   89 
66   70 


84   86 
61   65 


88   85   89 
63   64   67 


66   66   65 


65   65   64 


68   64   62 


90   91 
70   69 


68   80 
66   67 


89   90 
67   64 


92   84 
68   68 


94   86 
70   68 


97   86 
73   71 


91   91 
68   68 


87   88 
69   70 


89   83 
67   70 


90   86 
66   61 


67  87 

68  67 


92   64 
66   66 


86   78   84 
70   66   67 


66   64   60 


68   64   59 


S3   82 
65 


89 
66 

66 

70 

83 


60   55   62 


76   89 
51   63 


83   85   86 
64   66   60 


78   87   70 
70   67   63 


83   77 
69   60 


81   93 

51   60 


67   75 
49   54 


77   90 
54   64 


71   86 
52   60 


72   88 
53   61 


87   85 
67   69 


54   53   62 

66   65   77 
56   46   58 


69   79 
50   60 


54 

76 


79   93 
53   60 


74   87 
54   66 


65   75   66 


/5 
58 


69   74   86 
56   51   63 


92   92 

64   70 


89   S7 
6T   67 


92   92 
70   71 


93   90 
63   67 


86   83 
66   71 


86   85 
62   68 


90   86 
62   68 


89   83 
63   70 


69   90 
64   70 


85   85 
67   69 


82   80 
63   68 


68   57 

81 


92   96   85 
62   65   56 


85   87   86 
65   68   54 


86   87   87 
68   70   55 


90   87   86 
65   71   56 


89   88   86 
60   70   57 


91   89   88   81 
65   66   60   49 


80 
60 


86   89   85 


86   83 
58   44 


82   79 
58   48 


82   77 
62   53 


85   79 
63   51 


82   80 
56   43 


82   78 
59   51 


86   81 
59   47 


84   85   80   77 

67   70   63   54 


84   62 

58   69 


80.3 
60.5 


85,0 
58.9 


78.0 
57.8 


81.5 
59.2 


81.1 
59.6 


82,6 
60.3 


81.7 
60.1 


79.8 
59.5 


80.9 
36.2 


83,9 
61,0 


83.3 

62.2 


85,5 

64.5 


83.0 
59.2 


80,2 
61.9 


81.4 
61,7 


81,6 
60.8 


82.5 

58.2 


81.1 
60.8 


84,0 
59,3 


80,2 
64,3 


79,0 
61.7 


79.6 
63,3 


83.2 
63.3 


83,3 

60.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  196* 


MAINE 

NORTHERN  01 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLF. 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 
LONG  FALLS  DAM 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRE50UE  ISLE 

R1P0GENUS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 
SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  I  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


79   80 
46   52 


76   79 
43   56 


78   63 
51   60 


80   78 
43   57 


83   81 
39   53 


78   76 
42   50 


80   73 
46   58 


81   70 
45   45 


78   66 
46   61 


77   76 
48   49 


80   80 
48   57 


80   77 
48   49 


80   77 
46   53 


83   82 
53   60 


85   66 
50   61 


80   76 
46   55 


86   84 
58   62 


84   80 
58   56 


92   85 
62   62 


87   85 
58   53 


80   78 
60   51 


86   86 
59   54 


MAX 

88 

83 

MIN 

53 

56 

MAX 

70 

82 

MIN 

57 

52 

MAX 

95 

84 

MIN 

62 

62 

MAX 

89 

82 

MIN 

61 

64 

MAX 

84 

82 

MIN 

60 

57 

MAX 

87 

82 

MIN 

58 

54 

MAX 

79 

ei 

MIN 

53 

52 

75   74   73 
56   51   52 


73   74 
59   60 


74   74   65 
60   59   56 


73 

60 


55   57   54 


70   78 
59   60 


72   77 
59   62 


67   72 
55   53 


75   70   76 
49   47   39 


64   72   76 
54   60   54 


60   58   56 


51   51   57 


61   59   58 


72   76   68 
59   58   58 


79   76 
55   56 


68   78 
58   57 


79   73 
61   62 


67   73 
57   56 


67 
56 


70   65   76 
58   53   54 


66   68   76 
54   52   54 


61   55   60 


67   73   72 
56   54   56 


74   77 
57   57 


60   75 
55   57 


78   80 
54   55 


73   78 
56   58 


78   74   78 
56   53   55 


79   83 
51   54 


79   BO 
56   55 


80   61 
59   59 


75   78 
40   49 


79   61 
53   57 


81   79 
45   56 


74   81   81 
56   48   56 


75   81   62 
59   54   60 


58   57   56 


80   75   67 
57   59   59 


73 

80 

80 

52 

52 

51 

69 

60 

78 

46 

50 

47 

72 

79 

76 

49 

55 

51 

77   80 
57   56 


78   73 
61   59 


82   75 
60   57 


80   71 
53   55 


80   79 
57   57 


74   67 
58   59 


80   69 
56   58 


82   71 
60   59 


79   73 

60   56 


83   76   68 


70 
53 

76 
55 

77 
57 

70 
58 

66 
58 

70 
47 

80 
53 

76 

57 

68 

57 

60 
52 

74 

51 

81 
57 

80 
59 

78 
59 

71 

63 

80 
51 

79 
60 

77 
60 

68 
60 

85 
61 

72 

51 

79 
54 

79 
57 

69 
59 

70 
55 

79   74 
61   58 


79   79 
56   60 


72 

75 

77 

71 

76 

56 

54 

53 

55 

48 

67 

72 

79 

80 

69 

54 

51 

53 

60 

54 

76 

79 

77 

69 

77 

54 

52 

56 

56 

54 

65 

64 

69 

77 

77 

55 

55 

53 

54 

53 

no 

81 

77 

65 

82 

50 

53 

59 

58 

58 

76 

78 

75 

66 

77 

56 

57 

59 

59 

56 

68 

75 

79 

74 

78 

53 

50 

51 

59 

53 

68 

79 

81 

71 

79 

57 

56 

53 

53 

50 

64 

72 

78 

74 

78 

53 

53 

52 

54 

46 

68   77   73 
58   52   59 


66   80   79 
57   56   59 


80   78 
48   59 


58 


76   66 
58   59 


70   67 
59   59 


71   66   84 
60   60   64 


73   70 
59   59 


78   73   85 
59   60   64 


70   67   82 
59   58   62 


86   91 
52   63 


80   93 

57   65 


63   88 
60   69 


81 

48   52 


79   90 
51   67 


86   92 
56   60 


65   90 
57   62 


84   93 
59   65 


84   91 
60   67 


78   85 
62   63 


78   82 
52   53 


85   86 
63   63 


85   92 
63   63 


76   62 
56   57 


88   79   75 
63   43   46 


62   75 
44   52 


78 
57 


60   60   60 


68   66   86 
59   60   63 


75   74 
49   57 


75   75 
44   54 


76   83 
44   52 


75   77 
44   50 


75   78 
47   53 


80   68 
57   46 


75   78 
48   57 


80   73 
46   48 


78   73 
44   55 


81   76 
51   54 


75   80 
50   54 


78   75 
45   54 


89   74 
64   46 


91   60 
63   49 


53   54   46 


83   75 
48   49 


75   73   78 
49   50   55 


82   70 
57   51 


80   73 
57   53 


85   78 
57   54 


79 
43 


74   66   86 
60   60   62 


73   70   67   83 
>   56   60 

3  Noles  Following  S'.at 
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84   88 
63   65 


84   85 
62   64 


84   86 
58   59 


84   87 
56   61 


85   84 
53   56 


85   86 
55   58 


86   84 
60   62 


85   90 
54   55 


84 

87 

92 

83 

62 

64 

64 

66 

83 

87 

91 

89 

62 

59 

61 

61 

85 

86 

90 

84 

57 

61 

61 

60 

56   60   59 


61  55  55 

86  80  67 

66  54  56 

85  78  76 

66  50  53 


72   71 
49   52 


85   77 
50   53 


78 
53 


78   60 
56   43 


80 
57 


79   66 
54   62 


75   84 
54   52 


79   80 
57   61 


82   64 
46   61 


70   60 
37   53 


78   79 
49   61 


SO   84 
56   57 


79   85 
52   58 


80   85 
53   57 


79   85 
58   64 


68   76 
51   53 


67   78 
43   53 


73   82 
54   60 


82   84 
59   62 


54   45   59 


80 
54 


80   69 
63   49 


85   84   66   69 
52   62   50   4) 


8J   91   87   71 
49   »5   49   34 


76   83   70   70 
50   63   52   4« 


88   80   71   70 
54   59   51   47 


67   82   73   71 
49   65   52   41 


65   70 

6*   59 


83   71 
65   61 


86   76 
64   62 


85   69 
64   59 


82   67 
63   57 


62   87 
60   59 


86   77 
62   61 


78   80 
56   57 


92   76 
65   61 


85   74 
66   64 


80   69 
64   62 


59   49   50 


77 
56 


72 

50 


80   86   84   77 
54   59   54   46 


81   88 
57   60 


78   87 
59   59 


80   90 
61   62 


79   68 
56   60 


79   87 
58   56 


76   84 
57   58 


70   79 
54   58 


79   89 
57   57 


69   78 
51   60 


82   91 

56   60 


78   87 

60   60 


78   85 
60   60 


83   16   79 
50   55   53 


82   76 
66   54 


87   75 
64   67 


84   76 
63   51 


78   76 
66   52 


86   91 
57   61 


88   81 
61   64 


85 
52 


78 
53 


84 

70 

72 

66 

79 

87 

63 

57 

5  2 

49 

58 

58 

83 

64 

66 

66 

75 

86 

59 

56 

48 

46 

54 

57 

85   90   74 
58   64   56 


96   89   79 
56   67   53 


86   79 
66   52 


77   75 
66   53 


84   81 
58   61 


76,5 
54,5 


78.4 
53,9 


75.2 
56,3 


77.6 
54,7 


78.6 
47,6 


76,9 
54.5 


77,8 
53.4 


77,5 
53,9 


76,7 
55,9 


76,0 
57,3 


76,0 
54,1 


76.0 
54.1 


76.2 
51.6 


78.1 
57,5 


77,5 
57.5 


76.2 
96.3 


77.1 
56.2 


76.2 
55,5 


76.7 
51.1 


76.9 
51,9 


76.2 
54,4 


76,3 

58,8 


76,5 
58,9 


80.6 
58,9 


79.3 
56,5 


76,5 
56,0 


79.8 
55,9 


79.1 
56.5 


76.8 
55.9 


81.6 
58.1 


78.7 
60,7 


76.4 
57.6 


77,7 
56.7 


75,6 
54.3 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


MAINE 

RIMFORD  1  S 
RIMFORD  POWER  PLANT 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPCRT 
ELLSWORTH 
JCNESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
5ANF0RD  2  NNW 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
JULY  1964 


Day  ol  Month 


87  85  «1 

62  5*  61 

85  85  79 

59  59  60 

92  81  79 

60  61  61 

7*.  85  83 

57  63  60 

70  85  86 

48  50  56 


74   70 
54   52 


82   75 
59   57 


77   71 
62   57 


77   61 
48   49 


84   72 
56   56 


85   77 
52   51 


91   81 
64   61 


78   78 
60   58 


78   76 
60   58 


78   67 
57   55 


82   78   68 
58   55   57 


67   76   74 


60   58   59 


96   85   83   79 
59   58   59   59 


62 

60 


66   72   69 
53   55   53 


74  77  77 

60  59  58 

59  71  65 

48  49  48 

70  79  70 


64   75 
55   52 


79   78 
59   59 


78   70 
62   57 


78   72 
59   57 


79   76 
55   52 


74   77   79 
55   53   54 


72   80   80 
57   53   54 


75   79   79 
57   56   55 


76   78   74 
51   51   57 


73   77   77 
56   57   53 


65   66   74 
56   54   52 


75   75 
55   58 


59   64 
49   47 


74   72 

56   54 


62   66 
50   49 


77   77 

55   57 


77   75 
58   57 


76   73 
53   56 


67   72 
54   53 


80   76 
51   53 


69   t2   79 

58   54   59 


58   54   55 


57   48   54 


83   76 
63   59 


6') 

60 


72   70 
61   61 


74 

74 

5". 

54 

72 

73 

52 

59 

73 

69 

53 

58 

73 

67 

51 

52 

75 

70 

54 

55 

63 

75 

58 

49 

62 

76 

54 

54 

74 

73 

57 

59 

73 

73 

53 

60 

72 

66 

54 

57 

80 

81 

51 

52 

77 

6  8 


63 

64 

82 

82 

83 

53 

54 

55 

58 

64 

70 

67 

85 

86 

86 

56 

59 

58 

58 

68 

49 

69 


65  68  64 
52  52  54 

74  68  85 

56  57  60 

64  67  83 

57  57  59 

63  69  82 

57  56  56 

66  61  82 
51  56  58 

75  72  86 
56  54  55 


83   87 
58   61 


85   75 
52   61 


86   89 
56   61 


84   88 
55   61 


88   89 
60   62 


87   88 
63   65 


86   86 
59   58 


84   85 
58   61 


85   90 
51   55 


84   87   91 
55   57   59 


55   58   59 


85   88   93 
57   61   60 


82 

86 

91 

55 

56 

60 

85 

84 

Bt^ 

^6 

60 

59 

88 

88 

86 

62 

61 

58 

58   51   55 


83   78 
66   51 


89   87   78 
66   55   54 


60   53   50 


72   69 
56   53 


70   63 
53   49 


76   67 
51   50 


80   70 
51   49 


78   84 
60   61 


72   78 
60   61 


71   77 
58   58 


72   66 

57   50 


84   86 
52   54 


87   75   75 
63   60   59 


86   74   76 
64   62   57 


85   74   68 
66   60   56 


76   82   69 
57   61   52 


79   69   6* 


76 
63 


82   72   70 
59   62   57 

59   82   69 
54   58   52 

81   82   80 

66  62   59 

86   72   66 

67  57   55 

88   74   66 
65   60   57 

66 

56 


62 

90 

66   59   58  I  53 


70   79   90 
51   60   60 


67   76   87 
55   57   56 


73   67   79 

50   57   60 


72   67   81 
50   52   54 


64   74   84 


65   74   87 


54   56   58 


58   59 
82   91 


90 
58 


88 

65 


78   64 
57   J5 


79   73 
59   62 


88   80 
56   59 


86   91 
69   66 


85   82 
64   65 


86   81 
58   62 


83   75 
61   63 


95   92 
54   65 


93   88   74 
59   64   57 


90   80   76 


77   73 
55   47 


7*   72 

57   50 


78   75 
55   52 


65   77 
55   46 


84   83 
52   50 


82   77 
62   54 


79   75 
53   43 


78   74 
55   47 


82   79 
50   39 


79.3 
36.6 


80,1 
58.2 


81,3 
58,4 


77,9 
'7.3 


78.3 

37.7 


77,5 
58   31   55.8 


73.5 
35.5 


77,4 
57.4 


76,5 
37.9 


69.0 
31.5 


75,7 
36,9 


72.5 
»3.1 


'9,7 
59.0 


77.7 
60.0 


77,4 
37,7 


73,8 
36.8 


82,3 

35,0 


»  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
JULY    196* 


Station 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 
ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HCOSAC  TUNNEL 
KMGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

CENTRAL  02 
AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BLFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

StElBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TLRNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 


Day  of  Month 


MAX 

93 

94 

84 

85 

78 

74 

MIN 

65 

61 

63 

61 

56 

51 

MAX 

to 

90 

79 

81 

74 

73 

MIN 

68 

61 

61 

59 

52 

52 

MAX 

91 

91 

BO 

82 

76 

72 

MIN 

62 

62 

63 

62 

52 

52 

MAX 

9*. 

9* 

82 

84 

78 

74 

MIN 

62 

60 

64 

60 

50 

50 

MAX 

92 

81 

82 

77 

71 

74 

MIN 

61 

59 

61 

54 

54 

51 

MAX 

92 

86 

82 

80 

76 

77 

MIN 

66 

60 

63 

62 

52 

52 

MAX 

93 

83 

84 

77 

72 

77 

MDJ 

61 

63 

60 

60 

54 

47 

MAX 

9? 

8". 

85 

85 

76 

76 

MIN 

66 

60 

60 

61 

53 

51 

MAX   95 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


93   80 
59   61 


99  80  85 

66  64  65 

95  82  84 

61  61  63 


95   83 
63   64 


94   84 
66   65 


94   81 
70   63 


94   87 
60   61 


101   81 
65   64 


98   61 
66   66 


83   66 
65   65 


82   84 
65   65 


99   81   86 


95   82 
64   6  3 


85   65 
66   68 


80   82 
61   65 


97   60   85 
68   62   64 


79   82 
64   6  3 


97   77   83 
67   63   63 


99   82   82 
73   63   67 


66   96   77 
69   63   64 


84   76 
69   56 


63   62 
61   53 


79   77 
66   62 


82   79 
63   52 


76   74 
65   61 


64   79 
66   58 


60   60 
70   64 


64   79 
67   62 


84   77 
60   54 


89   80 
55   57 


68   81 
67   62 


64   60 
69   63 


85   80 
69   68 


82   62 
67   62 


83   79 
64   61 


82   75 
63   55 


79   79 
57   60 


85   80 
62   51 


79   78 
63   53 


80   78 
67   66 


81   81 
65   59 


82   60 
67   56 


75   75 
60   56 


50   54   58 


67 


81 
65 


67   60   57 


78   86 
56   56 


77   83 
57   56 


75   82 
56   58 


85   76 
54   58 


84   80 
54   61 


Bl 

83 

65 

65 

60 

64 

58 

54 

84 

82 

65 

79 

53 

58 

55 

54 

82   84   74 


85   77 
51   55 


82   82 
49   59 


77  74  78 

65  62  59 

80  62  77 

57  57  58 


85   64 
55   62 


58   58   61 


67   63   82 


57 

53 

65 

81 

59 

55 

63 

78 

58 

56 

63 

82 

58 

56 

61   77   75 


77   84   82 
50   50   59 


82   77   68 


60   63   64 

80   79   69 
60   60   61 


57 

74 


58   56   58 


57   57   59 


62   64   76 


64   60   71 
55   53   59 


63   74   74 
60   57   62 


74   70 
68   65 


83   83 
60   52 


80   79 
55   61 


82   82 
34   54 


84   84 
54   54 


62   86 
56   54 


83   87 
54   53 


82   88 
53   52 


81   65 
35   56 


72   65 

58   57 


67   78 
59   59 


74   77 
62   59 


63   74 
57   58 


73   66 
59   59 


73   77 
59   61 


75   65 
60   60 


73   66 
58   58 


77   67 
60   58 


77   66 
54   59 


72   79 
60   59 


71   78 
59   39 


69   79 
60   56 


68   78 
59   59 


73   68 
65   60 


66   78 
65   61 


74   66 
62   59 


72   60 
61   61 


66   75 
59   59 


71   81 
61   60 


76   76 
59   56 


62   76 
57   57 


58   59   65 


89   90 
64   64 


86   88 
67   63 


89   90 
62   63 


90   94 
64   64 


92   81 
68   64 


90   84 
69   65 


92   82 
64   63 


90   65 
65   64 


86   80   86 
68   65   61 


85   85 
63   55 


65   85 
65   60 


89 
61 


84   86 
60   62 


80   85 
53   60 


85   90 
62   64 


86   89 
53   61 


87   89 
66   67 


84   86 
58   63 


88   89 
64   66 


84   66 
65   70 


84   88 
57   65 


90   92 
63   68 


88   91 
60   67 


91   93 
63   68 


86   90 
63   67 


90   92 
63   68 


B9   90 
56   68 


85   90 
55   61 


91   92   81 
72   71   68 


88   89   79 
67   62   60 


90   76   85 
61   62   63 


90   67   86 
70   65   63 


91   74   84 
70   59   60 


90   92   78 
68   65   62 


90   89   86 
67   68 


68   86   76 
72   66   63 


88   88   81 
68   64   61 


94   95   81 
72   65   62 


92   93   77 
72   67   62 


86   82 
67   73 


72   71 

58   50 


65   65   78 
52   51   53 


68   68   83 


84   81 
62   69 


85   76 
72   61 


85   84 
70   70 


84   81 
63   70 


84   84 
74   68 


64  82 

65  72 


65   60 
63   67 


94   83 
74   64 


86   91 
53   57 


90   93 
57   62 


87   69 
57   63 


90   92 
60   66 


90   90 
57   64 


84   86 
65   67 


85   87   90 


67   76   75   68   71   78 
58   57   62  |  59   63   63 

See  Reference  Notes  Following  Statioi 
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60 

60 

6^ 

83 

85 

87 

67 

66 

68 

86 

84 

34 

62 

62 

69 

92   63   80 
73   65   64 


95   77   89 
74   63   65 


92   75   86 
72   62   64 


91   90   82 
64   66   65 


94   81   83 
72   69   64 


93   82 
63   65 


93   82   66 
68   67   66 


90   79   82 
71   64   61 


92   82   85 
72   66   62 


92   86   86 


86   76   83 
70   62   60 


93 

76 

73 

bZ 

88 

85 

70 

65 

84 

Bi 

69 

63 

69   62   61 


85 

70 


91 

89 

86 

76 

82.0 

57 

57 

58 

40 

36.3 

86 

88 

85 

75 

78.9 

63 

67 

55 

45 

37.8 

90 

91 

89 

77 

80,8 

57 

62 

57 

43 

57.8 

92 

91 

90 

80 

82,0 

60 

62 

56 

44 

57.7 

89 

89 

76 

74 

80.3 

59 

62 

49 

42 

57,5 

70   79 
39   65 


85   80 
73   62 


62   79 
74   6  3 


66   77 
72   62 


83   73 
72   59 


89   82 
68   69 


82   87 
72   65 


72   61 
66   66 


63   65 
71   65 


63   75 
71   61 


84   77 
72   65 


85   64 
70   64 


60   76 
69   57 


63   77 
53   59 


76   95 
56   65 


80   90 
34   63 


77   92 
56   64 


63   79 
53   59 


60   90 
65   65 


60   76 
54   60 


63   79 
49   59 


64   65   85 
56   54   61 


64   81 
57   60 


82   95 
58   64 


62   94 
57   65 


79   93 
57   65 


69   82 
55   60 


68   79   93 
59   60   67 


66   83 
52   57 


79   92 
59   64 


77   90 
57   63 


87   77 
56   43 


91   89   89 
76   61   49 


88 
53 


81   82 
66   62 


85   81 

38   69 


62 
66 


89   86   80 
69   56   45 


91 
57 


90   84   79 


67   66   54   46 


87   83 

65   62 


79   95 
58   65 


60   76   89 
54   53   63 


93 

66 


85 
65 


62.2 
58,6 


81.2 
56,7 


81.7 
57.5 


82.5 

64,0 


79.6 
56,9 


60,6 
60,7 


62.3 

58,9 


78.8 
61,4 


81,0 
39,7 


62,1 
63.8 


79.6 
62.6 


81,4 
58.4 


84,6 
60,8 


82,8 
61.7 


83.1 
62,5 


81.4 
62.9 


82,8 
62.4 


80.8 
60,6 


81.6 
39.3 


62,4 
63.1 


81.5 
57,5 


82,6 

60,1 


79.7 
60.3 


82.2 
61.1 


77,4 
59,7 


94 

91 

84 

83 

79 

79,5 

66 

69 

69 

64 

56 

63,5 

93 

92 

81 

82 

12 

81.4 

62 

62 

69 

61 

45 

61.2 

73 

86 

63 

75 

82 

76.0 

60 

70 

66 

66 

57 

62.4 

85 

80 

74 

83 

r< 

77.3 

62 

65 

66 

65 

52 

62.2 

DAILY  TEMPERATURES 


MASSACHUSETTS 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HtNC.HA" 

HYANNIS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  wB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

ROCHESTER 

RCCkPORT  1  ESE 

SALE"  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WCODS  HOLE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
JULY  1964 


Day  of  Month 


65   65   67 

97   84   79 
68   67   68 


65   63   6". 


95   90   78 
69   63   67 


70  63  62 

92  78  72 

64  63  65 

99  82  76 

72  69  70 

98  75  81 

71  64  65 

98  78  77 

68  64  66 

93  97  81 
66  64  66 

92  75  75 

69  63  62 


66  63  63 

102  78  80 

70  66  70 

97  82  82 

66  65  68 

86  80  78 

64  65  66 


75  71  76 

67  62  59 

79  80  81 
69  62  59 

80  75  79 
69  62  57 

85  73  77 

69  62  55 

81  75  73 

68  61  56 


66   63   60 


69 

78 

64 

60 

76 

79 

70 

64 

nc 

72 

65 

60 

73 

72 

66 

62 

77 

80 

68 

S8 

79 

73 

62 

63 

76 

73 

70 

63 

78 

83 

68 

59 

76 

77 

68 

64 

80   68 
64   59 


89   78 
62   62 


54  54  (,2 

75  75  70 

61  62  58 

80  79  69 
61  64  63 

81  85  79 
59  60  61 


10   11   12 


80   75 
64   63 


81   80   80 
57   54   60 


75   69 
58   61 


83  82  70 

63  66  64 

81  82  68 

58  54  59 

76  75  72 

58  65  61 


70   73 
59   59 


78   74 
58   62 


80   77 

58   61 


70   70 
57   62 


71   72 
55   61 


71   68 
57   54 


7*   71 
61   63 


75   78 
58   60 


70   70 
55   60 


64   75 
58   59 


68   70 
57   60 


58   58   62 


76   77 
60   61 


79   75 
56   60 


72   74 
59   57 


67   68 
56   62 


70   77 
60   62 


69   75 
59   60 


71   73 
57   62 


73   68 
57   56 


67   73 
56   63 


66 
60 


67   7*   84 


74   84   78 


86  88  88 

67  66  69 

87  89  90 

63  61  67 

85  85  82 

65  59  68 

62  85  86 

60  61  69 

82  72  74 

64  64  66 

87  85  83 

68  68  70 

85  90  91 

65  66  66 


86   84 
61   66 


86   87 
58   66 


65   67   66 


84   69 
65   62 


70   69   70 

85   86   86 
61   61   67 


75   81 
65 


78   76 
71   63 


77   77 
66   67 


65   77 
70   64 


91   80 
72   64 


61   79 

68   65 


86   66 
72   62 


76   72 
66   56 


81   79 
70   67 


89   84 
71   65 


78   72 
66   62 


88   84 
68   65 


87   76 
73   64 


91   75 
72   64 


80   74 
70   64 


66   75 
70   62 


78   77 
67   66 


77   77 
61   69 


65   75 
72   61 


78   62 
71   68 


75   76 
66   62 


77   83 
72   64 


85   79 
72   64 


78   73 
68   64 


81   75 

70   62 


64   77 
72   62 


76   63 
74   64 


82   80 
71   61 


74   81 
69   66 


64 

■w 


65 


81 
60 


64   64   74 


89   85 
68 


65   77   92 


70   64 
56   64 


73   90 
55   62 


71   73 
57   61 


70   92 
59   63 


71 

56   63 


71 

58   63 


72   91 
58   64 


72 

60 


69   77   89 


73   76 
56   57 


69 
65 


72 

60 


81   73   86   79 
67   70   66   58 


61 
63 


SO   81 
72   66 


78   81   76 
67   61   48 


79   II   72   82 
65   65   66   60 


76   83   78 
66   65   55 


86   64   77 
70   56   50 


SO 
67 


76.0 
62,5 


'9.4 
63.4 


80,5 
62.3 


76.7 
62,9 


79,0 
60,5 


73,4 
61,1 


76,5 
65,4 


60,6 
63,0 


76,9 

61,6 


79.2 

60,6 


75,* 
62,4 


62,1 


78,5 
65.4 


79.6 
61.3 


75,9 
65. 4 


a  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1964 


NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CCLEBROOK 
FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  02 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CCNWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WCLFEBORO 
WOODSTOCK 


Day  of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


90  90  83 

58  52  59 

87  85  79 

58  53  55 

86  81  78 

57  46  56 

84  76  79 

58  48  58 

84  79  76 

55  47  54 

92  85  81 

55  56  61 


60  60 

49  44 

83  82 

56  53 


92   91 
60   62 


95   93 
58   55 


94   87 
64   64 


99   87 
60   62 


96   82 
61   59 


95   85 
64   63 


95   69 
62   62 


93   85 
63   63 


98   85 
58   61 


92   85 
69   63 


98   98 
65   64 


95   83 
61   62 


90  90  79 

63  61  60 

98  82  86 

62  62  64 

93  86  84 

64  64  60 

94  80  82 

63  58  60 


98   85   78 


78   73 
59   52 


82   85   78 
60   53   58 


77   78   73 
56   50   54 


75   78 
51   57 


57   51   56 


77   75   70 
55   54   53 


80   76   76 
60   53   45 


54   54   50 
41   41   41 


65 

61 

59 

93 

95 

82 

58 

64 

62 

95 

90 

83 

64 

56 

61 

00 

82 

85 

61 

63 

63 

89 

82 

81 

66 

62 

62 

91 

83 

82 

59 

56 

59 

75 

69 

52 

53 

86 

75 

50 

55 

75 

57 

53 

SO 

81 

60 

55 

80 

78 

52 

55 

80 

75 

57 

56 

75 

77 

55 

50 

78 

76 

57 

55 

81 

72 

61 

52 

77 

77 

55 

56 

75 

81 

50 

50 

77 

76 

75   79 
52   52 


69   77 
49   52 


75   78 
53   50 


79   76 
46   47 


65   74 
53   45 


81   77 
45   52 


46  54  56 

41  41  45 

65  66  72 

54  47  52 


73   73 
54   53 


78   82 
60   58 


79   78 
60   63 


78   74 
55   55 


81   80 
59   55 


80   77 
57   57 


75   75 
50   48 


78   76 
57   53 


84   78   75 
63   52   51 


80   79   80 
64   59   56 


80   78   75 
63   59   55 


82   78   82 
59   56   55 


77   79 
50   49 


76   76 
50   49 


83   85 
52   53 


77   83 
48   47 


83   82 
47   49 


79   83 
48   45 


80   81 
49   50 


81   87 
53   54 


82   83 
52   54 


86   87 
52   47 


78   84 
56   57 


82   84 
52   52 


78   85 
54   53 


81   81 
52   51 


73   78 
53   54 


84   85 
51   53 


80   82 
52   54 


80   83 
48   51 


77   83 
52   52 


84   72 
57   53 


78   82 
54   49 


75   84 
54   52 


78   75 
52   49 


71   84 
55   53 


61 
45 


83 

52 

78 
52 

73 

5  9 

76 

53 

82 
50 

83 
57 

78 
52 

83 
47 

79 

55 

84 
52 

84 
52 

76 
61 

76 
56 

81 
57 

76 
56 

78   82   79 


70   67   72 
55   48   53 


72   69   83 
56   54   57 


82   71 
55   59 


69   83 
59   56 


66   83 
55   49 


70   79   78 
57   54   64 


70   84 
56   56 


78   88 
56   54 


74  86  81 
57  54  64 

73  88  83 

57  57  63 

75  86  80 
55  52  63 

72  66  83 

53  52  56 

66  80  76 

59  53  59 

70  69  84 

55  55  55 


76   72   78 
56   60   58 


86   69   73 
58   60   57 


80   72   72 
55   58   56 


74   72   78 
56   60   54 


68   69   79 
60   60   55 


81   70   70 
60   60   56 


73   75   82 
59   59   54 


52   63   57 

46   49   45 


73   63   66 
57   57   55 


79   64   77 


57   56   54 


65   84 
58   54 


56   51 

71   83 
54   58 


72   75 
53   54 


82   72   82 
58   55   58 


68   85   81 
57   54   58 


66   81   76 
58   57   58 


67   82 
56   55 


77   84   81 
58   59   60 


78  83  88 

52  58  60 

83  85  90 

56  55  58 

77  78  81 

54  55  59 


85   89 
54   58 


83   88 
49   53 


54   56   59 


85   89 
50   51 


54   64   67 


78   84 
60   62 


69   78   86 
60   58   59 


64   70   85 
56   54   54 


63   59   59 


55   55   58 


87   88   93 

55   55   60 


89   92 
52   53 


86   89 
53   53 


83   85 
52   51 


89   87 
52   58 


90   92 
56   57 


89   92 
51   56 


84   79 
66   50 


94   85 
66   49 


86   82 
63   46 


80   79 
57   47 


82   78 
69   48 


85   79 
62   45 


62   53   56 


58  56  66 

45  42  51 

87  76  70 

63  52  55 


90   88   77 
61   51   57 


69   77 
69   62 


84   90   93 
60   60   65 


87   90 
56   58 


88  88  91 

58  56  59 

85  88  92 

55  56  61 

79 
56 


80   86 
58   60 


86   89   91 
57   56   63 


88   91 
60   60 


85   87 
56   61 


86   82   72 
66   64   58 


92   90 
60   61 


84   84   84 
60   57   57 


80   80   74 


80   68 
57   59 


69   76   82 
55   50   62 


78 
50 


85   90   93 
58   57   62 


83   83 
54   54 


74   74   82 
58   58   60 


73   71   83 
60   60   62 


89 
56 


91  86  90 

66  62  61 

86  79  90 

68  61  61 

88  80  87 

66  56  64 

93  92  77 

59  63  63 

91  78  88 

69  64  58 

86  85  74 

63  57  59 

92  76  89 
71  62  62 

88  77  88 

66  57  56 


93   70 
69   59 


64   63   63 


93   79   86 
71   63   60 


89   80   85 
74   57   60 


67   79 
62   52 


5o 

55 

83 

69 

57 

55 

59 

60 

47 

47 

Bl 

71 

52 

54 

87 

82 

64 

57 

85 

82 

61 

61 

81 

71 

61 

58 

7B 

69 

60 

56 

T9 

69 

60 

55 

47   45   50 


89   85   78   78 
59   69   50   40 


85 
64 


70   65   79 


77 

59 


86   74 
65   60 


86   84   66 


80   93 
53   60 


79   90 
51   56 


79   90 
55   55 


79   89 
49   58 


82   92 
54   59 


78   90 
53   60 


83   95 
50   61 


60   60   46 


80 
52 


88 

56 

9* 
66 

90 
53 

77 
40 

8fi 
55 

93 
61 

86 
49 

83 
40 

95 

58 

91 
69 

82 

50 

78 
47 

79 
53 


59   62 
54   56 


60   90 
54   60 


95   86   77   75 
57   63   60   44 


92   86 
54   64 


81   76 
49   40 


78 
48 


94   90   77 


66   64   78 


79 
63 


83   93 
56   61 


80   90 
51   56 


79   68 
53   63 


66   79   88 
55   54   60 


93   95 

60   60 


90   83 
57   49 


93   89   79   76 
58   69   54   44 


79   75 
54   45 


80 
5C 


92 
67 


80 
53 


79.4 
56,7 


82,3 
56,3 


78.2 
53.9 


78,9 
54,5 


77.6 
54.5 


76.4 
53.6 


80.5 
53.2 


57,0 
44,7 


73,4 
53.8 


81.2 
56.8 


81.6 
55.7 


82.4 
59.2 


81.5 
55.7 


81.7 
56.3 


79.9 
55,6 


80,9 
57,5 


63.8 
58.5 


83.1 
58.6 


84.1 
57.5 


81.7 
60.9 


83.4 
58.0 


81.1 
59.0 


78.8 
57.7 


82,0 
59.3 


81.0 
57,5 


80,0 
57.4 


79.7 
57.3 


94   89   78   73 
59   60   »7   47 


75 
57 


81,6 
57,9 


82,2 
56.2 


61.8 
59,0 


82.0 
56,9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


RHODF  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MCRRISVILLE  2 

MCUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NCRTHFIELD 

SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

WESTERN  02 
BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS  BAY 

SOUTHEASTERN  03 
BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
RFAOSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 
WOODSTOCK  3  E 


NEW  ENGLAND 
JULY  1964 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


85   76 
6  7   6* 


95   85 
65   62 


91   81 
70   65 


69   67   69 


57   49   50 


75  76  76 

67  61  59 

81  80  80 

69  58  55 

80  84  81 

68  58  54 

76  78  79 
65  62  58 

80  80  81 

69  60  58 


76   73   67 


84   82   67 
54   58   57 


76   70 
52   59 


MAX 

93 

a  = 

MIN 

56 

53 

MAX 

86 

80 

MIN 

68 

53 

MAX 

92 

89 

MIN 

61 

55 

MAX 

92 

8  6 

MIN 

62 

56 

MAX 

85 

76 

MIN 

59 

57 

MAX 

89 

81 

MIN 

63 

53 

MAX 

MIN 

MAX 

82 

79 

MIN 

56 

53 

MAX 

82 

76 

MIN 

58 

50 

MAX 

92 

98 

MIN 

63 

56 

MAX 

92 

85 

MIN 

63 

53 

MAX 

91 

83 

MIN 

67 

58 

MAX 

90 

84 

Mm 

56 

46 

79   78 
58   50 


55 
79   71 


69   72 
57   57 


82   74 
54   57 


82  80  69 

60  55  56 

79  68  72 

58  53  54 


74   75 
56   55 


55 

82   83 


75   72 
59   60 


66  69  71 

60  58  60 

62  80  76 

56  54  59 

64  73  72 

58  59  60 

66  72  70 

60  59  61 


If 

59 

60 

69 

64 

76 

55 

52 

55 

72 

80 

82 

49 

45 

42 

75 

80 

82 

5^ 

52 

50 

74 

76 

79 

56 

56 

57 

75 

79 

82 

53 

54 

54 

75 

79 

76 

49 

53 

54 

78 

80 

80 

52 

52 

52 

75 


74 


77   78   83 
50   50   54 


82   79   84 
51   50   52 


84   86   86 
53   54   56 


78   80 
56   55 


81   80   82 
55   58   58 


78   82   81 
52   54   58 


81   84   84 
52   55   57 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


73   72 
58   56 


93 

86 

64 

61 

84 

81 

60 

61 

92 

78 

67 

62 

90 

80 

62 

58 

93 

84 

76   66   70 
56   54   54 


83   81   69 
59   50   50 


81   79 
61   56 


79   79   67 
58   57   55 


79   79 
56   53 


89   87   81 
70   64   67 


MAX 

97 

94 

MIN 

63 

66 

MAX 

95 

84 

MIN 

44 

61 

MAX 

93 

93 

MIN 

62 

57 

MAX 

86 

86 

Mm 

59 

54 

MAX 

97 

97 

Mm 

63 

63 

MAX 

92 

91 

Mm 

60 

63 

54   51   51 


50   50 
74   79 


76   77 
50 


80   81 
55   54 


73   73   78 
51   52   47 


85   85   75 
66   56   54 


83   80   74 
60   50   49 


80   76   72 
61   53   52 


76   73   65 
55   45   43 


84   79 
63   58 


79 

59 


79   81 
53   55 


81   85 
54   53 


70  75  75 
58  62  63 

71  77  85 
60  62  64 


73   72 
59   58 


68   76 
57   56 


79   76   77 


85   85   89 
62   53   67 


63   63   66 


64   64   68 


74   75 
63   61 


70   78 
62   62 


74   80 
60   59 


78   81 
59   59 


79   83 
53   54 


83   85 

47   50 


87   91 
57   64 


82   85 
55   59 


82   88 
57   57 


83   89 
55   58 


86   91 
54   59 


67   63   62 

90   79   83 
69   65   61 


77   82 
57   58 


80   80 
47   54 


86   88   89 


6  7   74   7  7 


79   65   85 
53   58   59 


79   79   84 
50  |  50   50   53 


72   76 
58   60 


83   73   82 


77   67   77 
66   60   60 


57   54   57 


58   54   60 

76   78   84 
56   53   58 


80 

62 


82   85   92 

57   57   66 


71   67   64 


89   80   78 
56   49   48 


79   84   70 
71   68   60 


84 
62 


85   81 
52   57 


80   82   87 
50   52   55 


84   86   92 
52   56   57 


81   81 
49   49 


83   85   93 


57 

88 
59 

86 

51 


52   47   63 


89 
54 

88 
45 

80 
51 

86 
59 

88 

57 

85 
52 

86 
67 

87 
47 

86 

64 

86 

68 

87 
61 

82 
64 

91 

60 

89 
52 

79 

57 

87 
63 

87 
65 

86 
63 

91 
64 

85 
51 

81 
61 

90 
64 

89 
62 

88 
63 

85 
57 

79 
49 

86 
62 

87 
63 

86 
63 

68 
61 

86 
67 

84 
48 

90 
63 

87 
64 

87 
63 

83 
63 

64   70   74 
59   60   65 


64   76   86 
57   58   63 


66   71   78 
57   59   64 


66   76   92 
58   59   65 


74   74   78 
54   54   58 


69   70 
55   45 


77   79   »7 


87   81 
49   55 


67   50   62 


62   45   45 


67 
61 

80 
61 

85 
56 

88 
56 

89 
60 

79 
60 

82 
53 

84 

50 

91 
50 

92 

54 

65 
60 

77 
54 

80 
53 

81 
52 

86 
51 

78 

60 


73   75   80 
47   46   52 


86   85   89 
56   56   60 


81 
60 


84   83 
63   61 


80   86 
64   62 


89   88 
62   60 


88   85 
65   61 


74   79 
67   67 


82 
60 


81 
63 


76   74   SI   76 
63   66   64   58 


82 

69 


81   89   84   69 
56   42   45   35 


69   78   84 
54   53   59 


78   86 
54   59 


75   78   85 
56   55   60 


72   80   84 
60   53   62 


70 
51 


72   77   87 
56   50   52 


91   92 

54   42 


90   71 
69   49 


92 
62 


91   87   72   71   81,9 
60   65   48   38   56,9 


73.7 
63,1 


80.1 
60,1 


79,0 
60.1 


75.5 

62,4 


80.2 
63,2 


78.5 
52,6 


81.3 
50,4 


•  1,3 
57.5 


81.5 
57,5 


81.6 
57,6 


78,7 
55,9 


68   78   80   83   87 
60   55  |  51   54   56 


95   93   80 


89 
63 


87  82  74 
65  62  63 

88  86  81 
67  62  64 


86 
63 


87   86 
69   62 


78   89 
54   67 


78   78 
64   63 


81 
52 


86   71 
56   47 


86   68 
56   51 


81 

46 


94   91   78   78 
58   68   54   42 


96   87   74 


75 
53 


89   85   77   71 
71   65   58   51 


89 

65 


56   55   55 


63   76 
50   54 


70   70 
59   54 


95   91 
52   62 


89   90 
56   60 


82 

48 


90 

51 


10,3 
56,6 


78,0 
56,0 


81.1 
55.0 


83.2 

57,1 


T9.5 

58.2 


80,9 
52.5 


84,3 

58,7 


81,3 
57.9 


84.0 
60,1 


81,0 
56,4 


82,2 

60,7 


•  1,8 
63,2 


83.7 

59.7 


83.6 
54,3 


80.0 
55,8 


75,5 
52.2 


82.5 

60,0 


82,9 
55.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of   1963    -  1964 


NEW  ENGLAND 


CONNECTICUT 

NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
N0RP0LK  2  SW 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 

CENTRAL  02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WESTBROOK 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OQUOSSOC 
PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 


July 


August 


September 


43 

38 

110 


187 
157 
189 


181 
189 
181 
161 
129 

163 
204 
229 
134 
144 

248 
165 
146 
194 
251 

233 
183 


65 
106 
115 

120 
82 

103 


117 
168 
146 
119 


102 

132 

95 


63 

111 

82 


227 
230 
230 
335 
23* 

232 
223 


221 
215 
285 
199 
200 

179 
221 
225 
166 
147 

224 
192 
195 


137 
176 
143 
156 
190 


431 
404 
417 


394 
442 
406 
407 
379 

336 

418 
442 
378 
395 

436 
371 
366 
401 
439 


42  5 
451 


297 
325 
220 
332 
346 

350 
301 
304 
277 
227 

270 
355 
415 
353 
311 


374 
312 


269 
230 
275 
265 
281 

282 
340 
317 
212 
299 


263 
227 


294 
250 
335 
434 
278 

271 
262 


292 
275 
401 
245 
265 

246 
366 
300 
254 
217 

343 
233 
224 


216 
286 
257 
261 
273 


554 
522 
535 


511 

510 
504 
498 
461 


515 
554 
475 
460 

560 
436 

481 
519 
597 

610 
531 
611 


357 
417 
270 
402 

404 

470 
412 
474 
357 
318 

368 
455 
450 
408 
362 

323 
381 
472 
464 


330 
351 
384 
3*6 
410 

401 
453 
296 
320 
395 

36* 
355 


602 
634 
600 
733 
631 

606 
595 


608 
598 
631 
542 
5*1 

551 
602 
589 
539 

498 

603 
579 
560 


482 
526 
506 
523 
5*1 


897 
861 
905 
932 


912 
889 
814 
859 
883 


884 
893 
849 
835 

904 
837 
892 
884 
952 

930 
915 
866 


743 
736 
711 
768 
799 

826 
738 
749 
739 
692 

751 
751 
815 
816 
769 

706 
71* 
797 
779 


680 
66* 
692 
688 
67* 

689 
755 

6*2 
691 

663 
699 


January 


February 


1323 
1340 
1345 
1431 
1345 


1311 
1292 
1390 
12*6 
1289 

1342 
1345 
1273 
1246 
1194 

1309 
1274 
1272 


114* 
1212 
1180 
1167 
1195 

1253 


1672 
1650 
1741 
1778 


1721 
1684 
1679 
1696 
1673 


1691 

1736 
16** 
163* 

1712 

1673 
1610 
1758 

1739 
1719 


1517 
1567 
1*53 
1572 
1575 

1616 
1506 
161* 
1528 
1*** 

1526 
1617 
1587 
1582 
1520 

1*68 
1530 
1578 
15*1 


1*0* 
1*61 
1*89 
1*35 
1*23 

1*86 
1525 

137* 
1*97 

1*22 

1*61 


1177 
1177 
1214 
1333 
1163 

1185 
1155 


1181 
1132 
1240 
1100 
1114 

1169 
1217 
1146 
1101 
1059 

1159 

1106 
1152 


1029 
1075 
1044 
1074 
1073 

1099 


1514 
1562 
1595 
1582 


1604 
1460 
1490 
1501 
1457 


1479 
1523 
1471 
1432 

1506 

1516 
1511 
1709 

1670 
1575 
1718 


1260 
1292 
1254 
1338 
1373 

1422 

1300 
1435 
1340 
1243 

1310 
1382 
1336 
134* 
1292 


1319 
1*11 
13*4 


1161 
1215 
1240 
1221 
1203 

1276 
1323 

1164 
1251 


1178 
1253 


1164 
1191 
1164 
1336 
1176 

1166 
1122 


1179 
1139 
1247 
1096 
1104 

1129 
1183 
1113 
1078 
1030 

1156 
1093 
1099 


1013 
1064 
1030 
1049 
1025 

1049 


1486 
1375 
1417 
1469 


1424 
1413 
1411 
1368 
1348 


1441 
154* 
1374 
1317 

1488 

1356 
1455 
1543 

1552 

1519 
1516 


1229 
1296 
1219 
1270 
1297 

1337 
1252 
1323 
1287 
1194 

1229 

1358 
128* 
1316 
1265 


1299 
1319 
1340 


1141 
1177 
1218 
1178 
1174 

1199 
1298 


1132 
1214 


1161 
1214 


April 


May 


878 
907 
866 
1025 
885 

881 


862 
859 
937 
836 
838 

842 
898 
862 
827 
782 

860 
8*3 
846 


798 
853 
817 
782 
791 


1280 
1190 
1259 
1299 


12*8 
1233 
119* 
1209 
1168 


1261 
1279 
1185 
1151 

12*3 

1200 
1221 
1388 

13*9 

131* 
1323 


1033 
1082 
972 
1103 
1140 

1136 

1051 
1129 
1020 
1020 

1065 
1136 
1100 
1077 
1036 

1021 

1035 
1105 
1082 


988 
1013 
1022 

981 
1043 

1063 
1097 

942 

1020 


998 
975 


576 
613 
565 
721 
623 

57* 

548 


580 
586 
647 
540 
509 

481 
615 
575 
563 
519 

567 

563 
518 


552 
600 
565 
554 
521 


917 

840 
630 
886 


828 
837 
823 
807 
813 


903 
925 

809 
783 


816 
892 
923 

961 
900 
848 


681 
680 
685 
723 
759 

770 
721 
796 
713 
692 

705 
717 
750 
721 
710 

6*7 

723 


675 
673 
680 
664 
749 


657 
718 


672 
675 


June 


190 
164 
175 
270 
193 


184 
221 
302 
171 
159 

127 
240 
207 
197 
157 

211 
181 
154 


173 
221 
193 
183 
194 


433 
390 
407 
42* 
**» 

369 

387 
382 
388 
377 


*01 
*33 
351 
346 


363 
400 
479 

447 
438 
467 


268 
294 
223 
286 
333 

308 
285 
3*5 
272 
237 

256 
308 
329 
29* 
279 

226 

303 


3*2 
282 
255 
272 
*21 

3*1 
»26 
283 
255 
32* 

32* 
22* 


85 

6563 

88 

6683 

97 

6651 

1*5 

7926 

12* 

6774 

86 

6568 

102 

6487 

145 

7363 

6* 

6072 

54 

612* 

46 

613* 

94 

6852 

81 

6*35 

67 

6067 

30 

5648 

87 

6598 

71 

6179 

77 

6133 

46 

5601 

7* 

6109 

59 

5802 

49 

5812 

72 

5919 

242 

183 
198 
207 
273 

191 

216 
192 
185 
161 


229 
271 
14* 
1*3 


159 
195 
263 

255 
219 


Normals 
July-June 


9678 
9161 
9535 


9**7 
9317 
9103 
9118 
8886 


9*88 
9921 
88*6 
8673 

9726 

9002 
93*1 
10368 


87 

757* 

117 

7918 

70 

7163 

117 

80*7 

167 

83** 

136 

852  5 

115 

7783 

152 

8449 

92 

7736 

69 

7202 

120 

7696 

1*5 

8376 

151 

8*15 

119 

8210 

106 

7795 

76 

118 

133 

132 

8157 

131 

7231 

9* 

7218 

7* 

7*15 

95 

723* 

25* 

7830 

137 

7675 

21* 

8385 

95 

73 

6813 

111 

76*5 

130 

7270 

86 

7226 

6759 
6687 


6061 
6172 
5972 


5617 
5897 


7898 
7563 


80*7 
7770 


79*1 
7*70 


See   reference 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  o(  1963    -   1964 


NEW  ENGLAND 


MASSACHUSETTS 

WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTV1LLE  DAM 
PITTSF1ELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

CENTRAL  02 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BR1MFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 
HINGHAM 

hyannis  2  nne 

miodleton 

nantucket  wb  airport 

new  bedford 
plymouth 

provincetown  1  n 
rochester 
rockport  1  ese 

salem  cg  air  station 
sandwich 

TAUNTON 
WOODS  HOLE 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETER80R0  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 


July 


August 


104 

60 


478 
92 


133 
1*7 
162 
209 
208 

247 
123 

659 
222 


134 

57 

106 


43 
69 


September 


317 
304 
294 
313 
321 

263 

306 


246 
312 
251 
256 
223 

247 
169 
220 
272 
211 

213 

157 
157 


279 
185 
306 
226 
229 

220 
216 
260 
256 


160 
1S3 
158 
202 
172 

172 
204 
174 
207 
168 

131 

151 
149 
219 
203 

192 

118 
229 


338 
325 
374 
392 
397 

460 
363 

779 
399 


285 
332 
267 
316 
224 


212 
257 
243 

220 
345 
227 
250 
312 

254 
226 
292 
325 

274 

316 
257 
215 
246 


403 
322 
376 
406 
347 

349 
368 


328 
408 
333 
355 
262 

337 
201 
262 
360 
274 

267 
205 
218 
231 
327 

370 
264 
417 
337 
310 

274 
224 
357 
277 


198 
274 
194 
320 
283 

236 
287 
275 
240 
279 

200 
225 
253 
323 
282 

225 

198 
328 


397 
419 
459 
470 
488 

561 
472 

924 

421 


397 
425 
342 
391 

359 


328 
365 
334 

299 

403 
331 

336 
372 

348 
272 
331 
417 

369 

419 
352 
316 

308 


November 


654 
730 
695 
704 
684 

605 
632 


586 
692 
612 
658 
593 

635 
345 
602 
664 
612 

590 
572 
555 
570 
607 

649 
606 
676 
619 

610 

586 
558 
606 
655 


495 
556 
484 
548 
521 

518 
545 

548 
581 
481 

460 
495 
500 
589 
577 

542 

428 
569 


770 
793 
812 
816 
803 

909 

753 

1252 

843 


728 
742 
675 
768 
654 

729 
652 
680 
694 
623 

694 
710 
661 
647 

733 

649 
680 
679 
732 

670 

664 
721 
645 
701 


1403 
1472 
1436 
1417 
1431 

1364 
1390 


1383 
1413 
1382 
1411 
1302 

1363 
1254 
1315 
1392 
1343 

1311 
1293 
1287 
1288 
1344 

1391 
1329 
1448 
1370 
1336 

1296 
1289 
1388 
1383 


1207 
1251  I 
1019 
1232 
1116 

1201 
1266 
1156 
1287 
1053 

1123 
1163 
1083 
1255 
1240 

1221 
1064 
1281 


1637 
1621 
1666 
1685 
1662 

1743 
1581 

2024 
1647 


1482 
1534 
1472 
1590 
1400 

1471 
1398 
1456 
1547 
1425 

1457 
1581 
1390 
1428 
1504 

1415 
1424 
1419 
1527 
1427 

1477 
1521 
1379 
1443 


January 


1287 
1291 
1354 
1335 
1281 

1212 
1271 


1240 
1267 
1187 
1295 
1094 

1223 
1092 
1216 
1269 
1199 

1162 
1118 
1112 
1120 
1158 

1299 
1229 
1341 
1246 

1114 

1129 
1102 
1231 
1167 


1026 
1065 
975 
1087 
1057 

1016 
1086 
1048 
1148 
973 

953 
1006 

997 
1143 
1077 

1056 

921 

1126 


1364 
1396 
1404 
1472 
1449 

1575 
1413 

1768 
1410 


1342 
1399 
1295 
1364 
1259 

1312 
1209 
1311 
1371 
1269 

1295 

1417 
1280 
1221 
1373 

1252 
1227 
1258 
1381 
1249 

1381 
1322 
1201 
1271 


February 


1318 
1283 
1307 
1338 
1286 

1191 
1248 


1201 
1288 
1174 
1259 
1118 

1230 
1046 
1176 
1283 
1164 

1148 
1055 
1085 
1098 
1133 

1260 
1151 
1333 
1215 
1120 

1111 
1131 
1204 
1187 


1033 
1051 
1015 
1073 
1042 

1033 
1073 
1026 
1122 
989 

962 

999 

981 

1127 

1070 

1055 
955 
1102 


1355 
1400 
1412 
1441 
1448 


1786 
1375 


1305 
1326 
1231 
1297 
1181 

1266 
1158 
1233 
1291 
1199 

1273 
1352 
1214 
1177 
1340 

1198 
1192 
1255 
1329 
1196 

1337 
1269 
1141 
1242 


983 
1014 
997 
990 
985 

890 
935 


869 
963 
896 
952 
875 

907 
827 
925 
958 
886 

840 
825 
835 
845 
896 

950 
877 
968 
918 
854 

837 
829 


808 
811 
819 
891 
859 

806 
840 
885 
893 
875 

761 
790 
859 
865 
874 

848 
750 
855 


1062 
1092 
1109 
1102 
1132 


1002 
1029 

964 
1010 

941 

1001 
906 
964 
984 

918 

980 

1019 

952 

935 

1059 

929 
964 

970 

1029 

972 

1006 
977 
899 
993 


April 


663 
712 
693 
676 
657 

598 
626 


613 
69ft 
613 
622 
613 

622 
530 
609 
642 
604 

552 
539 
552 
559 
615 

655 
554 
670 
594 
598 

558 
577 


559 
542 
632 
625 
644 

557 
569 
617 
601 
662 

525 

547 
612 
626 
636 

601 
542 
586 


744 
750 
795 
787 
819 

942 
733 

1271 
837 


714 
737 
636 
719 
657 

725 
648 
638 
669 
608 

671 
704 
655 
619 
768 

633 
655 
675 


698 
692 
598 
666 


May 


228 
253 
248 
255 
246 

214 
227 
218 


180 
300 
222 
221 
202 

221 
170 
211 
227 
193 

170 
146 
156 
154 
231 

237 
173 
231 
171 
252 

193 
180 


187 
193 
242 
240 
289 

168 
210 
265 
232 
331 

147 
199 
258 
249 
266 

217 
184 
228 
261 


287 
272 
327 
297 
345 


847 
385 


272 
281 
221 
286 
289 

274 
260 
197 
210 
187 

202 
257 
231 
221 
292 

238 
241 
243 


260 
244 
214 
231 


126 

7510 

126 

7647 

123 

7653 

128 

7681 

149 

7540 

118 

6918 

117 

7238 

121 

53 

6779 

139 

7621 

63 

6781 

91 

7211 

78 

6390 

83 

6935 

51 

5895 

62 

6634 

99 

7249 

54 

6572 

47 

6318 

36 

5952 

40 

6007 

50 

6115 

81 

6699 

101 

7276 

80 

6468 

106 

7604 

61 

6806 

98 

6590 

65 

6332 

59 

6190 

154 
146 
185 
167 
219 

270 
153 


110 
133 


Normals 
July-June 


5734 
6018 
562  7 
6309 
6082 

5763 
6177 
6119 
6427 
592  3 

5300 
5643 
5783 
6507 
6349 

6085 
5215 
6415 


8304 
8401 
8777 


10111 
8359 


14052 
8996 


7750 
8109 
7250 
7996 
7139 

7736 

7147 
7577 
6962 

7226 

8072 
7078 
7007 
8050 

7062 
7020 
7382 

7356 

7808 
7568 
6743 
7276 


7255 
7364 
7578 

7257 


5591 
644  3 

6352 

5991 
5849 
6316 
6103 


7136 
5658 


6079 
6969 

5634 
6117 
5786 

5891 

5479 
5624 


8590 
8335 


13817 
9032 


7394 
7691 
7070 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued 

Season  of  1963  -  1964 

NEV, 

ENGLAND 

Normals 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

July-June 

WOODSTOCK 

36 

122 

327 

376 

737 

1480 

1318 

12  64 

1023 

703 

251 

RHODE  ISLAND 

RHODE  ISLAND  01 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

7 
16 
20 
36 

6 

9 
24 
29 
12 

8 

162 
224 
198 
158 

173 

266 
266 
292 
249 

259 

478 
571 
565 
503 
536 

1076 
1308 
1243 
1125 
1242 

988 
1126 
1083 

991 
1059 

1024 
1134 
1075 
987 
1066 

860 
854 
853 
821 
835 

644 
587 
595 
590 
560 

309 
190 
246 
243 
188 

96 

77 
92 
79 
52 

5919 
6377 
6291 
5794 
5984 

5804 
6166 
5954 

VERMONT 

NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

50 
76 
41 
36 
49 

205 
109 
118 

132 

324 
457 
324 
326 
353 

444 
535 
354 
435 
442 

790 
731 
737 
748 

1659 
1687 
1642 
1610 
1633 

1393 
1548 
1345 
1448 
1439 

1409 
1516 
1390 
1406 
1409 

1074 
1151 
1031 
1084 
1065 

750 
825 
658 
767 
732 

366 
238 
269 

254 

191 
246 
118 
156 

149 

9402 
7981 
8392 
8405 

8458 
8472 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

60 
37 
219 
53 
90 

165 
95 
367 
143 
220 

396 
297 
573 
365 

402 

448 
355 
625 

405 

431 

771 
715 
1091 
811 
827 

1678 
1630 
1829 
1687 
1718 

1423 
1347 
1596 
1426 
1475 

1423 

1335 
1601 
1431 
1460 

1116 

1007 
1389 
1134 
1173 

740 
648 
991 
763 

784 

293 
217 
527 
287 
325 

175 
126 
338 
152 
228 

8688 
7809 
11146 
8657 
9133 

8549 

NORTHFIELD 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

56 
29 
53 
84 

161 
105 
115 
207 

378 
270 
325 
439 

474 
366 
373 
569 

714 
717 
744 
865 

1672 
1594 
1596 
1770 

1395 
1354 
1358 
1581 

1323 
1336 
1557 

1014 
1035 
1212 

680 
731 
878 

201 
260 
369 

170 
106 
149 
260 

7759 
8075 
9791 

8171 
7853 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

2? 
30 
19 
49 
26 

57 
118 

65 
104 

260 
343 
245 
322 
262 

355 
411 
287 
367 
314 

617 
735 
646 
658 
606 

1443 
1609 
1533 
1473 
1444 

1236 
1327 
1261 

1304 
1241 

1252 

1380 
1220 
1287 
1208 

915 

1046 
952 
974 
899 

574 
677 
591 
661 
598 

195 
229 
162 
247 
165 

95 
124 

95 
138 

98 

7026 
8029 
7076 
7604 

6269 
7265 

7286 

SAINT  ALBANS  BAY 

15 

43 

236 

266 

653 

1539 

1257 

1285 

1018 

615 

169 

76 

7172 

SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

19 
43 
51 
123 
20 

77 

93 

114 

255 

54 

265 
320 
334 
480 
249 

363 
411 
398 
504 
329 

669 

712 
711 
803 
633 

1472 

1509 
14*5 
1594 
1418 

1365 
1375 
1353 
1451 
1342 

1311 
1318 
1348 
1499 
1257 

97  7 
1000 
1041 
1148 

948 

669 
697 
717 
856 
652 

215 
214 
271 
378 
213 

83 
120 
135 
257 
100 

7485 
7812 
7918 
9348 
7215 

7953 
9161 

WOODSTOCK  3  E 

41 

109 

349 

472 

725 

1626 

1494 

1450 

1089 

753 

275 

164 

8547 

7B*1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1964 


TIME 

Day  of  month 

1 
| 

1 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 

MIN 

86 

72 

81 
73 

82 
72 

78 
67 

79 
66 

80 
70 

81 
65 

78 
67 

80 
67 

68 
63 

79 
63 

71 
69 

6=> 
66 

75 
66 

79 
67 

81 
68 

82 

70 

81 
71 

84 
71 

83 
73 

10 
73 

78 

74 

81 
74 

74 
70 

70 

66 

78 
65 

84 
68 

83 
71 

81 
73 

82 
69 

80 
65 

78.6 
68.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

84 
73 

81 
74 

82 

78 

78 
74 

78 
75 

78 
76 

80 
72 

78 
73 

73 
72 

72 
68 

78 
70 

74 
73 

73 
70 

74 
70 

78 
72 

76 
71 

80 
75 

61 
76 

63 
76 

81 
77 

80 
77 

79 
77 

80 
78 

78 
75 

75 
72 

78 

71 

80 
73 

82 
76 

81 
78 

82 

75 

79 
74 

78.6 
73.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

72 

70 

72 
71 

72 

71 

72 
68 

71 

68 

70 
69 

71 
69 

70 
68 

68 
67 

67 
63 

67 
64 

68 
67 

67 
65 

68 
66 

70 
66 

72 
68 

73 
70 

73 
71 

74 
71 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

73 
72 

76 
68 

68 

67 

70 
65 

70 

68 

73 
70 

73 
72 

74 
70 

72 
68 

71.2 

68.6 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
67 

73 
68 

71 
68 

72 

66 

72 
67 

73 
61 

72 
64 

70 
64 

67 
63 

65 
62 

69 
62 

68 
66 

06 
65 

69 

65 

72 
60 

74 
66 

74 
67 

75 
69 

75 
70 

74 
70 

73 
68 

72 
69 

75 

69 

70 
65 

65 
64 

70 
63 

74 

66 

73 

67 

71 
68 

76 
68 

74 
66 

71.6 
65.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
68 

70 
69 

69 
68 

69 
68 

70 

68 

71 
68 

70 
67 

69 
67 

69 
67 

67 
65 

67 
64 

67 
67 

67 
66 

68 
66 

70 
66 

71 
68 

71 
68 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

71 
68 

68 
66 

68 
65 

71 

67 

71 
69 

71 
71 

73 
69 

71 
69 

70.0 
68.0 

12  INCHES 

5  PM 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

67 

66 

66 

66 

67 

68 

69 

67.0 

24  INCHES 

5  PM 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

64.8 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVERi 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUNOi   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPEi 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION!   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL.   SOIL  TYPE.   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


I   roLlovlns   Stmtl 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW   ENGLAND 
JULY    1964 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

■n 

23 

21 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•2°< 

CONNECTICUT 
CENTRAL  02 

COVENTRY 

EVAP 

•  21 

.2« 

.19 

.19 

.14 

.20 

.21 

.25 

.06 

.00 

.10 

.15 

.11 

.01 

.11 

.24 

.2! 

.20 

.14 

.35 

.23 

.1* 

.11 

.14 

.06 

.06 

.18 

.26 

.23 

.21 

.24 

3.37 

MAINE 

NORTHERN  01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAf 
WINC 
MAX 
MIN 

.1 
8! 
71 
51 

.2: 
♦1 

8" 
5< 

.1C 
94 
83 
62 

.01 

6; 

6l 
6C 

•  i: 

63 

8» 
62 

.1! 

5< 

8( 
6C 

.14 
5! 
6! 
55 

.0 

21 

7( 
31 

.11 

30 
83 
61 

.2C 
5i 
84 
$1 

.21 
54 
66 
5? 

.15 
32 
87 
59 

.13 
3! 

84 
64 

.03 
26 
61 
63 

.30 
59 
66 
67 

.22 
98 
83 

60 

.12 

42 
79 
60 

.24 
124 

87 
68 

.33 
135 

81 
67 

.20 

59 

64 

32 

.15 
88 

82 
63 

.07 

44 
82 

64 

.10 
88 
80 
38 

.24 

43 
SO 
49 

.17 
49 
82 
55 

.14 
40 
88 
61 

.27 

69 
86 
64 

.16 
47 

80 

39 

.24  .36 
115  126 
85   75 
68   57 

.24 
142 
73 

46 

3.41 
2002 
81.6 
59,9 

EUSTIS  2 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.1! 
14 
■1 

6! 

.21 
12 
9! 
5! 

.o; 
1C 
82 
61 

.06 

i 

80 

64 

,oe 
t 

84 

60 

.0! 
( 

8C 
6! 

.13 

A 
72 
60 

.0( 

1 

71 
62 

.13 

6 
80 
51 

.12 
( 

85 

60 

.23 

12 

85 
59 

.14 

7 

76 

60 

.05 

5 

85 

64 

.13 

8 
82 
66 

.03 

0 

72 

63 

.15 
15 
83 

62 

.21 
15 
85 
63 

.19 
11 
90 
63 

.33 

24 

92 
68 

.22 

16 
67 
57 

.21 
22 
87 
38 

.11 
8 

85 
67 

.10 
12 
85 

64 

.20 
17 
60 
61 

.22 
14 
86 
60 

.13 
13 
83 

67 

.13 

4 
87 
60 

.24 

16 
89 

65 

.20 
17 
66 
65 

.22    .16 
33   28 

69   78 
60   50 

4.73 
382 

63,6 
61,6 

COASTAL  OS 

NEW  6L0UCESTER 

EVAF 
WIND 
MAX 
MIN 

.1! 
3! 
•  4 

.20 
M 

9C 
66 

.31 
39 

87 
6* 

.22 
»6 
84 
63 

.26 
35 

86 
M 

.12 
62 

85 
59 

.05 
4* 
79 
61 

.20 
37 

61 
6C 

.16 
29 
82 
63 

.16 
37 
77 
60 

.12 
23 
65 
63 

.12 
39 
85 
56 

.20 
45 
81 
57 

.16 
53 

69 
60 

.22 
24 

68 
61 

.12 
27 
87 
60 

.18 

46 
90 
62 

.22 
44 
91 
65 

.23 

61 
90 
68 

.12 
62 

82 
64 

.14 
27 
85 

67 

.12 
39 

85 
69 

•  20 
41 
89 
65 

.08 
2  6 
BO 
60 

.10 
45 
79 
59 

.10 
17 
72 
59 

.15 
29 
86 
62 

.13 
14 
92 
67 

.17 
62 
91 
67 

.16| .17 
53   71 
86   86 
92   31 

5.06 
1266 
83,7 
61,6 

MASSACHUSETTS 

- 

COASTAL  OJ 

ROCHESTER 

EVAF 
WINE 
MAX 
MIN 

.25 
St 

94 

67 

.26 
30 

6T 

.10 
13 

84 
66 

.00 
46 
83 
69 

.06 
19 
79 
62 

.22 
17 
81 
62 

.21 
19 
90 
62 

.23 
25 

90 
60 

.18 
28 
87 
61 

.00 
21 
68 
62 

.02 
26 
66 
61 

.13 
24 
65 

60 

.10 
32 

77 
60 

.02 
22 
70 
62 

.03 

5 

77 

44 

.22 
18 
93 
65 

.25 
35 

93 
63 

.17 
34 
93 

64 

.25 
55 
93 

»9 

.24 

48 
93 

68 

.16 
44 
88 
65 

.16 
42 
87 
64 

.05 
38 
83 
69 

.01 
50 
62 
62 

.11 
74 
67 

62 

.07 
39 
66 
38 

.10 
19 
81 
60 

.19 
29 
96 
64 

.19 
35 

94 
68 

.06 
54 
79 

66 

.22 

11 

91 
57 

4.26 
1022 
83.5 
63,6 

NEW  HAMPSHIRE 

southern  02 

LAKEPORT  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

10 
92 
58 

.36 
10 
91 
65 

.09 
10 
84 
62 

.15 
15 

8  2 
61 

.26 
3 

82 
67 

.19 

5 
60 
56 

.01 
10 
62 
57 

.16 

10 
81 
52 

.23 

10 
87 
57 

.10 
15 
73 
59 

.10 
10 
71 
56 

.23 

20 
87 
56 

.15 

5 

84 

62 

.12 

10 
71 
58 

.07 

5 
76 
59 

.15 
25 
•  3 

62 

.21 

10 
90 
59 

.28 
3 

90 
60 

.36 

20 
90 
63 

.11 

5 

83 

67 

.23 
29 

81 
39 

.15 

5 
87 
56 

.19 
5 

91 
67 

.23 
5 

67 
65 

.14 
10 
70 

58 

.10 

0 

66 

56 

.17 

0 

63 
55 

.23 
15 
91 
61 

.29 

5 

89 

62 

.20 
20 
64 
63 

.37 

10 
78 
55 

5.90 
315 

82,6 
60.0 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.22 
It. 

.15 
15 

17 

'6 

.16 
46 

.24 
25 

.12 

10 

.09 
3 

.19 

2 

4 

.11 

5 

.22 
3 

.09 
29 

.02 
16 

.16 
13 

.18 

13 

.28 
9 

.25 
21 

.19 
21 

.25 
43 

.17 
25 

.16 
17 

.13 

29 

.11 
66 

.05 
49 

.12 

7 

.22 
17 

.24 
15 

.19 
31 

.26 
26 

.27 
29 

5.36B 
638 

RHODE  ISLAND 

KINGSTON 

VERMONT 

EVAF 
WINC 

.36 

74 

.03 
40 

.23 

75 

.05 
93 

.24 
36 

.31 
45 

.16 
17 

.20 
82 

.15 
58 

.02 

58 

.07 
105 

.10 
77 

.11 

73 

.02 
38 

.06 
107 

.26 
2 

.19 
54 

.23 

as 

.26 
147 

.19 
92 

.13 

66 

.12 

140 

.06 
95 

.30 
136 

.04 
151 

.15 
65 

.16 
98 

.15 
64 

.17 

145 

.16 
61 

.26 
45 

4,97 
2427 

WESTERN  02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

evaiJ 

WIND 

MAX 

MIN 

.23 

27 
96 
71 

.25 

45 
90 

'I 

.00 

44 

83 
65 

.29 
43 
81 

M 

.32 
38 

88 
65 

.09 
35 

74 
62 

.11 
32 
76 
5, 

.19 
33 

87 
61 

.23 

41 
89 
62 

.13 

33 
85 
63 

.15 
38 
87 
63 

.19 
50 
91 
64. 

.16 
37 

91 
66 

1 

.07 
48 

ti; 

65 

.10 
37 
84 

65 

.17 
40 
82 
62 

.20 
37 
92 
65 

.18 
43 
90 
66 

.20 
37 

95 

71 

.25 
41 
89 
62 

.21 
53 

93 

64 

.18 
51 
90 
71 

.27 
33 

92 

68 

.17 

59 
89 

66 

.23 

72 

80 
62 

.20 
83 
81 
60 

.07 
40 
76 
63 

.25 
43 
94 

68 

.29 

90 
93 

70 

.16 
51 

87 
60 

.23 
47 
81 
52 

5.77 
1401 
86,4 
64,3 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m. 

speed 
P.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  ot  days  witi 

precipitation 

1-2  S 

§-2  .a 
s  1  I 

ft.  a  w 

% 

a 

Station 

a 

"a 

> 

o  a  | 
5  ©  > 

a. -2  a 

a 

5 

> 

< 

£    « 
11 

g     a 

o   "o  5 

a   1 

£  £ 

< 

< 

O  iA 

o  tu 

r~ 

a 

O  l/l 

o  tu 

a. 

o  i/> 

O  UJ 

s 

3 

A 

07 
07  * 
1 

6 
to 

07 
l 

5> 

0 
S- 

Si  >   « 
•o  o  m 

>  >•  a 

<  -S  i 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

82 

70 

- 

6 

1 

4 

2 

0 

0 

13 

_ 

7.2 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

sw 

19 

12.9 

- 

- 

- 

92 

88 

70 

81 

5 

9 

4 

0 

1 

0 

19 

49 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

24 

10 

11.4 

45++ 

N 

1 

85 

82 

68 

79 

9 

7 

2 

0 

2 

0 

20 

48 

6.7 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

23 

10 

12.6 

29++ 

29 

2  9+ 

87 

85 

65 

78 

7 

5 

2 

0 

1 

0 

15 

_ 

6.3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

18 

15 

7.4 

25 

NW 

30 

86 

82 

62 

72 

5 

5 

7 

1 

0 

0 

18 

57 

6.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

89 

63 

76 

5 

e 

7 

1 

1 

0 

22 

_ 

7.3 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

20 

5 

5.3 

25++ 

36 

1 

90 

85 

54 

70 

5 

6 

4 

1 

1 

0 

17 

49 

6.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

18 

10 

7.9 

33 

W 

1 

63 

81 

55 

70 

6 

5 

6 

1 

0 

0 

18 

57 

6.9 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

w* 

65 

21.9 

73% 

w* 

30 

90 

88 

82 

91 

1 

5 

11 

3 

0 

0 

20 

26 

8.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

23 

11 

12.1 

28 

N 

26 

95 

89 

77 

92 

8 

2 

2 

1 

1 

0 

14 

49 

8.4 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

" 

" 

7.4 

22 

s 

15 

- 

85 

69 

- 

5 

3 

4 

0 

1 

0 

13 

60 

6.4 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

3 

3 

8 

0 

0 

0 

14 

_ 

_ 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

18 

9 

8.0 

30 

N 

22 

90 

67 

64 

81 

6 

4 

6 

1 

1 

0 

18 

62 

6.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

22 

9 

9.3 

35++ 

34 

1 

62 

63 

67 

77 

6 

5 

5 

1 

1 

0 

IS 

52 

6.6 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

24 

10 

6.9 

24++ 

17 

8+ 

87 

82 

64 

75 

6 

4 

7 

0 

1 

0 

IB 

- 

6.5 
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NEW    ENGLAND 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVJLLE 

BALTIC 

KHAMSTEO 
BLOOMFIELD 
RIDGEPORT  W8  . 

8ULLS  8R1DGE  D, 


COCKAPONSET  RANGER  ST 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 


GROTON 

HARTFORD 

IARTFORD  8RAINAR0  I 
IARTFORD  WB  AIRPOR 


JEWET 


CIT 


KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIODLETOWN  k    W 
M1LFORD 

MOODUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARMEL 

I   HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 

NORTH  BRANFORD 


SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOH 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RES> 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON    DAM 

STORRS 

THOMASTON    DAM 

TORR1NGTON 

TRAP    FALLS    RESERVO; 

WATER0URY    RADIO    WBl 

WEPAWAUG    RESERVOIR 

WESTR.ROOK 


WHIGVILLf  RESERv 
WIGWAM  RFSFRVOIP 
WOLCOTT  RESERVOI 
WOODBURY  3  W 


AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BELFAST 


R"inr,fWATI 

BRIDGTON 

BRUNSWICK 


CLAYTON  LAKi 
COR INN A 
OAMARISCOTT 
EASTPORT 
EAST  SANGER 
ELLSWORTH 
EUSTIS  2  SS 
EUST1S  2 


GARDINER 
G I  LEAD 
GRAND  LAI 
GRFENVIL' 


HOULTON 
JACKMAN 
JONESBORO 
LEWISTON 


MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FA. 

MOOSEHEAD 
NEW   GLOUCESTER 
HOLD    TOWN    FAA     A 


PATTEN 
PORTLAND 
PORTLAND  W 
PRESOUE  IS 


RUMFORO 
RUMFORD  POWER 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 


SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR 

SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 


LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 
LITCHFIELD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
NEW  LONOON 
HARTFORD 


WINDHAM 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 
NEW  LONDON 
ONDON 


TFORD 
LAND 


NEW  HAVEN 
|  HARTFORD 
I  LITCHFIELD 

NEW  HAVEN 


02-    TOLLAND 


Roel 


02;  NEW  HAVEN 
02'  NEW  HAVEN 
0^   MIDDLESEX 


11621  02|  HARTFORD 
1508;  02!  HARTFORD 
'568  01  LITCHFIELD 
>759  02  NEW  HAVEN 
.ITCHFIELO 


HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 


CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

LINCOLN 

WASHINGTON 

PISCATAOUlS 

HANCOCK 

FRANKL  IN 


FRAI 


LIN 


AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 
OXFORD 
WASHINGTON 
PISCATAQUIS 
AROOSTOOK 
)2i  CUMBERLAND 
)l|  AROOSTOOK 

ll|  AROOSTOOK 
)1  SOMERSET 
53'  WASHINGTON 


SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 


'ISCATAOUIS 


AROOSTOOK 

OXFORD 
PISCATAQUIS 


WASHINGTON 
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41  32 
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41    30 

41    05 

41 

78 

77 

31 

41 
41 

34 
48 
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72 
72 
7? 

17 
56 
71 

41 

54 

73 

41 

?3 

73 

41 

22 

72 

59 

1    3ft 

71 

54 

1    24 

72 

11 

1    46 

7? 

79 

1    45 

72 

1) 

1    33 

72 

43 

1    12 

73 

05 

44    32 

68    76 

45    12 

70    7B 

45    13 

70   29 

68  00 

69  11 

69  07 

70  33 
70  33 
70    33 


68 

IB 

70 

so 

69 

Of 

70 

h/ 

67 

57 

OBSERVATION 
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BftO!  12M  12M 


12M 


70 

MID 

624 

MID 

1OO0 

1000 

6P 

360 

6P 

710 

540 

5P 

2  4 

6P 

1170 

1  190 

"A 

390 

7A 

300 

53C 

140 

SS 

70C 

29C 

6t 

1060 

MID 

290 

MID 

493 

MID 

410 

6P 

116C 

6A 

185 

7A 

187 

9P 

40 

26C 

6P 

1460 

7A 

405 

HID 

1028 
501 

6  a 

124 

MID 

115 

4P 

12C 

70( 

5P 

65 

MIC 

606 

5P 

965 

8A 

40 

6P 

690 

HID 

505 

51C 

MID 

58C 

78C 

SP 

165 
66C 

1! 

61C 

7A 

40C 

5l< 

7. 

<.P 

15C 

M10 

124C 

1*( 

7A 

i! 


DEPT.  HARTFORD 
IE  TREATMENT  PLAI 
WEATHER  BUREAU 


MANCHESTER  WA' 
CORPS  OF  ENGII 
KORNEL  BAILEY 


_   HAVEN  WATER  COMPANY' 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO.1 
T.  PUBLIC  UTILITIES  | 
PARK  ♦  FOREST  COMM.; 


.  *  AGUE.  ' 
POWER  CO. 1 
TER  SUPPLY' 


RIDGEPORT  HYDRAULI 
UR.  ENG.  WATERBURY 
TR,  COMM.  NEW  BRIT 


MASSACHUSETTS 


BEECHWOi 
I  BELCHER' 
j  BIRCH    h 


BOYLSTON 
BRIOGEWATER 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE 
CAMP    WELLFLI 


MFORO  MUSEUM 

i  CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO.. 

!  U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT.  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRIN&TON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RADIO  STATION  WBRy 

I  NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
JAMES  R1NT0UL 

'  WATER  BUREAU  HARTFORO  j 
:  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  | 
WATERBURY  WATER  COMPANY 
I  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
:  OSCAR  S.  JOHNSON 


LL1AMS0N 
AT10N  AGENCY 
FORCE 


ANDREW  J.  SANBORN 


MRS.  ELMER  J.  LELAND 
8ANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
MRS  BETTY  WING 

CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOF1ELD 

JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRIC' 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
STATE  FISH  HATCHERY 


ZENTRAL  MAINE  POWER  I 
[RVING  C.  MASON 
JNION  WATER  POWER  CO 
!ENTRAL  MAINE  POWER  I 


UNION  WATER  POWER  CO 
GREAT  NORTHERN  PAPER 
FED.  AVIATION  AGENCY 

H.  LAMONTAGNE 
ROSCOE  L  RYAN 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
ARTHUR  L  CROUSE 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 


ATER  DISTRICT 
A1NE  POWER  CO 
MILLER 


IAINE  PUB  SERVICE  CO. 
'UBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 
IANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
tNlON  WATER  POWER  CO. 
iORDON  L  D1LM0RE 
:ENNEBEC  WATER  OISTRIC 
IENTRAL  MAINE  POWER  CO 
•RANK  J  CORRJVEAU 
IICHARD  WALLINGFORD  JR 

1USSELL    J.    DOW 


CLINTON 
CUMMINGTON    HII 
EAST    BRIMFIELI 
EAST    PEPPERELI 


GARDNER 
GROTON 
HARDWICK 


HODGES    VILLAGE    Dt 
HOLYOKE 

hoosac  tunnel 

hubbaroston 
hyannis  2  nne 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 
I  LOWELL 

MANSFIELD 
I  MENDON 

MI DOLE TON 

M1LFORD 

NANTUCKET  WB  AIR 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORThBRIDGE  2 
NORWOOD 
PELMAM 
PEMBROKE 


PETERSHAM  3  N 
PITTSFIELD  WB  . 
PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1 
OUABBIN  INTAKE 
REAOING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  1 


STATin 


SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STFRLING 


TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELI 
WESTFIELD 
WEST  GRANVILL 
WEST  MEDWAY 


WEST  OTIS 
WINCHENDON  1 

WORCESTER  WB 
WORCESTER 


TER  I 


NEW  Hi 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACK 

8RA0F0RD 

BRISTOL 

CO MPT ON 


CLEAR  BROOK 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AlRPI 

CONWA'Y  1  N 

OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST    DEERING 

EPPING 

ERROL 


HILLSBORO    I 
HOPKINTON    ( 
HUDSON 
JEFFERSON    • 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT    2 
LANCASTER 


02    WORCESTER 


7B06 

:=7s  02 
7997 

3052 

32  70 

34  01 
3471 

}«,05 


WORCESTER 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 

DUKES 
BRISTOL 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
NORFOLK 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 


BER 


HIRE 


WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

HAMPSHIRE 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

ESSEX 

WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 


BERKSHIRE 


6322  021  WORCESTER 
Oil  BERKSHIRE 
6425  01  HAMPSHIRE 
6486  03  PLYMOUTH 
6681  03!  BARNSTABLE 
6699  02  WORCESTER 
67631  07!  MIDDLESEX 
6938]  03  PLYMOUTH 
6977    03'   ESSEX 


7190  03;  BARNSTABLE 
72931  03|  BRISTOL 
73701  07  FRANKLIN 
762T  02  WORCESTER 
7692!  01  BERKSHIRE 
6030  03  MIDDLESEX 
8046J  02'  HAMPDEN 
8154,  C 


BRISTOL 
WORCESTER 

FRANKLIN 


02  HAMPDEN 
01  HAMPDEN 
□2  NORFOLK 

MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 


GRAFTON 

01  COOS 

01.  GRAFTON 

02  MERRIMACl 
02    MERRIMACl 


GRAF 
I   GRAI 


11871  01  GRAFTON 


2023 

01 

COOS 

2136 

0? 

CHESHIRE 

2174 

07 

STRAFFORD 

??Bt 

0? 

HILLSBORO 

?Kfi< 

0? 

ROCKINGHAM 

2842 

0. 

COOS 

2870 

07 

HILLSBORO 

2891 

COOS 

2  9  9  < 

coos 

102' 

0? 

CHESHIRE 

11  7- 

0? 

MERRIMACK 

3162 

0? 

MERRIMACK 

3?  S3 

02 

01 

GRAFTON 

3656 

" 

HILLSBORO 

4218 

02 

4329 

01 

4391 

4475 

07 

448C 

0? 

4556 

656( 

01 

4656 

02 

HILLSBORO 

MERRIMACK 
HILLSBORO 
COOS 


BELKNAP 
COOS 
GRAFTON 
GRAFTON 
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72  32 
71  53 
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70  55 

71  53 

72  36 


72  01 
70  16 
70  52 


42  36 

42  10 
41  15 

41  38 

42  50 
42  28 
42  07  I 
42  11 


42  32 

42  26 

5  42  31 


41 

47 

70 

55 

47 

39 

70 

36 

42 

32 

70 

57 

41 

46 

70 

30 

41 

=-0 

77 

07 

4? 

01 

7? 

0; 

4; 

09 

73 

?•> 

42 

27 

71 

47 

0/ 

72 

35 

42 

?T 

71 

42 

?8 

M 

48 

42 

17 
54 

n 

71 

18 

04 

4? 

18 

72 

1  '■ 

47 

37 

77 

33 

47 

11 

71 

15 

47 

16 

77 

15 

42 

22 

73 

09 

41  32 

42  16 
42  18 


72  II 

73  18  I 
72  55  . 


72  03 

70  40 

71  52 


72  17 

71  56 
71  45 
71  26 

71  29 

72  17 
71  2B 
71  2B 
71  34 
71  54 


1090' 
1170,  I 
16  20 
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ENGL 

\ND    POWE 

UNIVERSI 

Y    OF    MA 

MFI 

-op 

ENGINEE 

NOR 

HEA- 

WEA.    S 

MAS 

.WTR 

.RESOURC 

S  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 

WEATHER  BUREAU 
:0.  DIST.  WTR.  COMM 
..  CORRECTIONAL  INS 
■  ENGINEER 
'S  OF  ENGINEERS 
;  COO  NATL  SEASHORE 
.  COAST  GUARD 


1  METRO.  DIST.  WTR.  < 
I  FRANK  C.  HERRON 
U  S  CORPS  OF  ENGR 


R. RESOURCES  COMM 
ft. RESOURCES  COMM; 
fi. RESOURCES  COMM 
R. RESOURCES  COMM 

SMITH 
P. RESOURCES  COMM 


NEW  ENGL 


NGINEERS 

REEMAN 

ID  POWER  Ct 


:  MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  *  VNYRD.  ELEC. 

:  MASS. WTR. RESOURCES  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 

1  PROP.  LOCK: 


mid|  mid: 

3 


:souRces  comm 


MASS  WTR  RESOURCES  COMM 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  ENGINEER 
■  MASS. WTR. RESOURCES  CO«M 

METRO.  DIST.  WTR,  COMM, 
I  DELWYN  K.  BARNES 

JOHN  R  ANDERSON 

TR.  COMM. 


IASS.W 


B. RESOURCES  COMM 


PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CO. 
'■   METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 


:  NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 
1  REV.  R.  M.  BARKER 
1  U.S.  COAST  GUARD 

w.  A.  WINSOR 
BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 
,  NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R.  SPIELVOGcL 


METRO. 

DIST.     WTR.     COMM. 

J.S.    ARMORY 

•IETRO. 

01ST.     WTR.    COMM. 

IUNZIC 

LANC1ANI 

NESBIT 

T    H.    BANGS 

TAUNTO 

N    WATER    WORKS 

CORPS 

if    ENGINEERS 

S.    ELEC.    CO. 

=  AR«.£B 

N.    CHICK 

ITER    WORKS 

MRS.     M 

LAMB 

MASS.W 

rR.RESOUPCES    COMM 

AL8ER1 

C.    SHEETS 

FRANC] 

S    D.    DONOVAN 

WESTON 

COLLEGE 

MASS.W 

TR. RESOURCES    COMM 

MASS    I 

ITER    RESOURCES    CO 

rfOODS 

■IOLE   OCN.     INSTN. 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

INACTIVE    3/5/63 

JAMES 

LEONARD 

'AP£R    COMPANY 

OUSSEL 

L    E.    MAGUIRE 

ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAUL. 
LA  SALETTE  SEMIN 


LLEY 


LEC. 


CORPS  OF  ENGINEER 
MR  JEAN  BELANGER 
U.S.  WEATHER  BuRE 
JOE  8.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
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UNIVERSITY  OF  N.H 
RODNEY  L.  GILBERT 
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G.    E-    CAMPBELL 


I    s    CORPS    OF    ENGINEFI 
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[■•WIG 


if  Oft  T 


Ew    ENGLAND    PObEP     I  ». 
MASS. WTR, RESOURCES    COMM 
F.     J.     SOUTHMAYD 
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PUBLIC   ; 
U    S    CORP 
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MERTON    1 
KENNETH 


VA1LI 

'    COLLEGE 


I    RESOURCES    BO 
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NtV    HAMPSHIRE 

MAC    POWELL    OAM 
MANCHESTER 
I  MARLOW 

"»ss*eesic  LAKE 

MILAN    T   N 
N1LF0RD 
MOUNT    SUNAPEE 
MOUNT    MSHINGTW 
NASHUA    2   nnw 


■   OTTER    BROOK    D*M 

i  PETERBORO    2    S 

1  PINKHAM   NOTCH 

i  PITTSBURG    RESERVOIR 

plymouth 

Portsmouth 
I  SOUTH  DANBURY 

j  SOUTH  LYNOEBORO 

,  SOUTH  WEARS 

1  SUNAPEE 

i  SURRY  MOUNTAIN  DAM 

!  WALPOLE  2 
WARREN 
WATERV1LLE  VALLEY 

■EST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

WINCHESTER 

WINDHAM 

WOLFFBORO 
WOODSTOCK 

i  YORK    POND 

i      RHODE    ISLAND 


1  NEWPORT 

NEWPORT    WATER   WORKS 
PROVIDENCE    WB    AIRPORT 
'  WOONSOCKET 


.[NGTON    WB    AJRPi 


'  CHITTENDEN 

i  CORINTH 

CORNWALL 
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I   DORSET     1     S 

ENCSBURG   FALLS 

ESSEX    JUNCTION    1 

OILMAN 


GRAFTON 
HIGHGATE    I 
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GRAFTON 
MILLSBORO 
•m.i  SBORO 
CM  SHIM 
MRLSSORO 
COOS 

HtLLSBORO 
MERRIMACK 

MILLSBORO 


ROCKINGHAM 


681 K  Oil  COOS 
6856|  Oil  COOS 

69*5    02     GRAFTON 
6980    02    ROCKINGHAM 

7967    02     MERRIMACK 

80B1     02     HtLLSBORO 

819*.    o:    MILLSBORO 
I!  I'LL  I  VAN 

.  . HE  SHIRE 
8610  02  CARROLL 
•«55j  02|  CHESHIRE 
8885  0>l!  GRAFTON 
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9*7*  01  GRAFTON 
961«  01    COOS 

I  972&J  Oil  CHESHIRE 
I  97*0    02    ROCKINGHAM 
l   9866;  02    CARROLL 
I   9940|  02    GRAFTON 
|   9966    01    COOS 
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01(  NEWPORT 

3306  CI  PROVIDENCE 

4266,  01;  WASHINGTON 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,   New  Hampshire,   Vermont,   and  Massachusetts)  at 
Weather  Bureau  Office,  1900  Post   Office    Building,  Boston,  Massachusetts  02109,  or  to  the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor 
Locks,  Connecticut    06096,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  eF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME-       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Cround"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,    E.  S.  T.     Data  in  the    'Extremes     table.      Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tt      Mount  Washington.  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    howev 
building. 


:  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  '"^"'J?***6!;  ZT^il^LcuZ^Jit 
Sorption  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.  These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscr.ption  Price:       20  cents  per  copy,  month*  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. »    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  ot  Documents.  GovernmentPrmtingOfl.ee.    Washington,  D.  C.    20402. I 
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NEW  ENGLAND  -  AUGUST  1964 
SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


TEMPERATURE:  August  was  unseasonably  cold, 
more  nearly  like  normal  September  temperature 
levels  over  much  of  New  England.  The  tempera- 
ture deficit  varied  from  2  to  4°  over  the  extreme 
southern  portion  to  mostly  4  to  8°  in  the  central 
and  north.  This  was  the  coldest  August  of  record 
for  many  stations.  For  many  stations  with  longer 
records,  this  was  the  coldest  since  1903.  In  the 
extreme  southern  portion,  it  was  the  coldest  only 
since  1927,  or  for  even  shorter  periods  at  some 
stations.  At  Portland,  Maine,  the  August  mean 
was   the   lowest    of  91  years  of  official  record. 

Low  temperature  records  for  particular  dates 
were  broken  or  tied  on  at  least  14  days.  Single 
stations  reported  as  many  as  six  new  records 
or  ties.  Most  of  these  occurred  during  the  first 
20  days  of  the  month.  Maximum  temperatures 
were  unusually  low  on  several  dates  also.  Law- 
rence, Mass.,  reached  only  58?  on  the  22d,  a  new 
low  maximum  for  August  in  records  going  back 
to  1884.  Though  the  daily  normal  maximum  tem- 
perature at  most  stations  is  near  80°  or  higher 
for  the  first  half  of  August,  daily  readings  ex- 
ceeding 80°  were  rather  scarce  until  late  in  the 
month.  At  Boston,  Mass.,  the  first  80°  reading 
did  not  occur  until  August  18.  This  mark  was 
not  exceeded  until  August  24,  the  first  above- 
normal  day  of  the  month.  Also,  at  Boston,  August 
1-23  averaged  nearly  8°  below  normal,  the  coldest 
corresponding    period    in   93   years   of   record. 

Frosts  were  reported  in  many  low  and  susceptible 
areas  on  several  dates.  Reports  were  most  num- 
erous on  August  1,  4,  10,  and  20.  On  August  1, 
temperature  dropped  to  the  32°  freeze  level  at 
two  official  stations  in  Vermont,  Chelsea  and 
Somerset.  This  ties  the  earliest  seasonal  freeze 
of  record  for  official  stations,  excepting  moun- 
taintop  observatories.  In  1896,  a  freeze  was  re- 
corded on  August  1  at  one  station,  Berlin,  N.  H. 
The  lowest  reported  temperature  was  30°  at 
South  Londonderry  on  August  1  from  unofficial 
thermometers.  Freezing  minima  were  also  re- 
ported at  one  or  more  stations  on  August  4,  10, 
1 4,  20,  and  27. 

DROUGHT:  August  rainfall  was  spotty,  varying 
from  station  to  station  and  from  one  New  England 
area  to  another.  Totals  were  less  than  50  percent 
of  normal,  however,  at  many  stations  in  the  coastal 
areas  of  Connecticut,  Massachusetts,  and  Rhode 
Island,  and  at  some  stations  inland  as  far  as 
central  Massachusetts.  Totals  were  mostly  below 
normal  in  Massachusetts  and  southward,  and  also 
in  southeastern  New  Hampshire,  extreme  south- 
western Maine,  and  much  of  northern  Maine. 
Much  above  normal  amounts  fell  in  parts  of 
west-central  Maine  and  in  much  of  Vermont.  Days 
with  rain  or  shower  activity  were  mostly  more 
frequent  than  usual,  even  over  much  of  the  area 
with  appreciably  deficient  totals. 


The  droughty  conditions  over  much  of  New 
England,  which  had  begun  during  the  dry  last 
week  of  April,  intensified  during  August  over 
most  of  the  southern  half.  The  drought  was 
effectively  ended  in  areas  of  heaviest  rainfall. 
Total  rainfall  for  the  period  from  April  25 
through  the  end  of  August  presents  a  picture 
of  contrast.  The  most  severe  drought  covered 
north-central  Massachusetts  and  the  adjacent 
portion  of  extreme  southern  New  Hampshire. 
There,  the  precipitation  for  the  entire  period 
was  only  from  35  to  40  percent  of  normal.  Much 
of  Massachusetts,  Connecticut,  Rhode  Island, 
and  southeastern  New  Hampshire  received  only 
from  40  to  60  percent  of  normal.  Totals  in- 
creased to  over  100  percent  in  parts  of  north- 
western Vermont  and  to  nearly  150  percent  in 
parts  of  northwestern  Maine.  Examples  of  ex- 
treme variation  are  Fitchburg,  Massachusetts, 
and  Oquossoc,  Maine,  where  the  totals  varied 
nearly  fourfold,  from  5  to  nearly  20  inches, 
respectively. 

Certain  climatic  divisions  have  been  droughty 
even  longer.  August  was  the  seventh  month  in 
a  row  with  a  precipitation  deficit  in  western 
Massachusetts,  the  20th  dry  month  of  the  last 
22,  and  the  25th  dry  month  of  the  last  30.  For 
the  entire  30-month  period,  precipitation  has 
totaled  only  76  percent  of  normal.  CentralMassa- 
chusetts  was  also  dry,  with  August  the  sixth  con- 
secutive month.  Of  the  last  20  months,  17  have 
been  dry,  with  the  period  precipitation  only  78 
percent  of  normal.  In  contrast,  coastal  Maine 
received  nearly  normal  amounts  for  the  same 
20  months. 

Individual  stations  have  also  experienced  long- 
period  precipitation  deficiencies.  At  Concord, 
N.  H.  ,  for  example,  August  was  the  seventh 
month  in  a  row  with  a  deficit.  Total  for  the 
period  was  only  68  percent  of  normal.  Also, 
20  of  the  last  22  months  were  dry,  averaging 
only  74  percent  of  normal.  In  the  47  months 
beginning  October  1960  at  Concord,  all  but  6 
had  less  than  normal  precipitation.  The  accumu- 
lated deficit  amounted  to  19  percent  of  normal. 

Crops  were  adversely  affected  by  the  preponder- 
ance of  cool  and  dry  weather  of  August,  according 
to  the  USDA  Statistical  Reporting  Service.  Pro- 
duction prospects  for  many  crops  declined  during 
the  month.  At  the  close  of  August,  expected  hay 
production  for  New  England  was  estimated  at 
17  percent  less  than  the  5-year  average.  Pasture 
conditions  declined  to  an  index  of  65  percent,  the 
lowest  value  since  1957.  InMassachusetts  this  in- 
dex was  down  to  55  percent.  Production  of  heat- 
loving  crops,  such  as  tomatoes  and  peppers,  was 
down  substantially  from  last  year. 

Continued  on  next  page. 
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According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  runoff 
from  the  Ware  River,  measured  at  Coldbrook, 
Mass.,  totaled  only  0.08  inch  during  August, 
tying  the  record  low  value  of  September  1953 
in  books  going  back  to  1928.  This  was  only  19 
percent  of  the  median.  Runoff  was  below  the 
median  value  for  the  fourth  consecutive  month 
at  index  stations  in  central  New  Hampshire  and 
southeastern  Massachusetts  and  for  the  fifth 
month  at  stations  in  east-central  Vermont  and 
north-central  Massachusetts. 

The  U.  S.  Geological  Survey  also  reported  new 
record-low  ground  water  levels  in  6  of  48  test 
wells   in   Massachusetts.    In  the  drier  sections, 


all   wells   were    below   the    long-period  average 
and  most  were  below  the  level  of  August  1963. 


Robert  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

1000  Custom  House 

Boston,  Massachusetts    02109 


Joseph  J.  Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut   06096 


TEMPERATURE    AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest   Temperature:        95°  on  the  31st  at  Fitchburg  2  S,  Mass. 

Lowest   Temperature:      31°  on  the  14+  at  3  stations 

Greatest    Total   Precipitation:        6.  34  inches  at  Salisbury,  Vt, 
Least   Total  Precipitation:      0.  26  inch  at  Block  Island  WB  AP,   R.I, 
Greatest    One-Day  Precipitation:     4.  11  inches  on  the  31st  at  Chester  2,   Mass. 
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CONNECTICUT 


NORTHWEST  01 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  Sw 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


CFNTRAL  02 

BURL INGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANeuRY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

DIVISION 


COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORwALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  5  N 

WEST8R00K 

DIVISION 
MAINE 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU  WR  AIRPORT     //R 

CLAYTON  LAKE  2 

EUSTlS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

M1DCLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILL INOCKET  FAA  AP 

oourssoc 

PATTFN 

presoue  isle 
ripogenus  dam 
st  francis 


SOUA  PAN  DAM 
TELCS  DAM 
VAN  9UREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR  02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMlNGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTQN 


Temperature 


75.7 
79.4 
72.7 


76.7 
77.7 


75.3 
80.6 
77.8 

79.8 
77.3 
7*. 7 
78.9 
79. 2M 

76.  t 
75.2 

79. 2M 


77.9 
77.0 


67.5 
72.6 
68.2 
69.6 

70.1M 

70.6 
69. <> 
71.1 
70.2 
70.3 

M 
66.7 
67,6 

70.6 
70.1 

66.9 

70.* 
63.8 
69.6 

69.3 
68.8 


71.7 
71.7 
7*. 3m 
72.5 
70.2 

72.* 
73.5 
71. 6M 
7*. 9 
72.5 


52.8 

5*. 9 
50,8 
50.3 


52.0 
53.2 


51.9 
51. 2M 
*7.0 
5*. 8 
5*. 8 

56.* 
50.2 
55.1 
55.1 
55. 6M 

*7.8M 
5*. 8 
52.5 


59.8 
57.0 
58.5 
56.8 
5*. 8 

52.8 


47.0 
45.8 
*8.9 

46.8 


*7.2 
**,6 
44,8 
48.4 
49.1 

M 
45.8 
42.0 
49.5 
49.5 

44.q 

49.2 
49.0 
4*.  6 

*3.5 
*7.1 


52.6 
52,2 

51. 6M 

*9.5 

*8.* 

*5,9 

49.0 
50.  2M 
47.8 
53.* 


65.3 
65.1 
61.5 


6*.* 
65.5 


6*. 2 
63. 8M 
61.2 
67.7 
66.3 

68.1 
63.8 

64.9 
67.0 
67. 4M 

62. 3M 
65.0 
65. 9M 


68.9 
67.0 
68.0 
68.6 
67.5 

65.2 

67.5 


57.3 

59.2 
58.6 
58.2 


58 

57.0 

58.0 

59.3 

59.7 

M 
56.3 
54.8 
60.1 
59.8 

55.9 

59.8 

58.9 
57.  1 

56.4 

58.0 


62.2 

62.0 
63.0M 
61.0 
59.3 

59.2 
61.3 

60. 9M 

61.* 

63.0 


3.2 
3.4 


-    3.5 


2.6 


3.5 


4.0 


-    5,9 


4.2 
5.9 


6.2 


-    7.6 

.    6.0 


5.6|     86 


49 

71 

128 


68 
90 
137 
33 
33 

16 
78 
59 
31 
17 

115 
53 

51 


240 
185 
199 

210 


189 
246 
220 
180 
169 


266 
311 
158 

166 

282 

163 

190 
2*1 

259 
210 


10 

103 

1* 

108 

7» 

8* 

1* 

131 

28 

180 

10 

187 

7 

128 

15 

131 

1* 

130 

16. 

76 

Precipitation 


0 
0 
0 

o    o 

o 


2.97 
2,42 
3,29 
3,03 
3.*5 

2,*1 
2.10 


1.65 
2.25 
2.16 
2.55 
1.87 

2,*6 
2.82 
1.79 
1.65 
,97 

2,80 
3.10 
2.15 

2.17 


.99 

1,38 

2.93 

.27 

,62 

2.73 

1,*9 


2.38 
2.06 
3.38 
3.65 
3.66 

2,62 
*,03 
2.91 
2,*5 
1.53 

2.18 
2.37 
3.72 
2.72 
2.95 

4.5* 

3.57 
2.93 
2.97 

2,57 
3.19 


3.07 


3.53 

3.28 
3,66 
3.07 

4.68 

*.*2 
*.*6 
3.62 
2.6* 
3.73 


1.69 
.52 


1.33 


1.55 
2.53 


1.8* 
2.23 


3.46 
1.31 


3.15 


,*9 


-  1.30 

-  1.17 


.29 
1.01 


•      .52 


1.36 
1.56 


.77 
.99 


1.69 
1.67 
1.83 
1.58 
2.03 

1.45 
.83 


.89 

.96 

1.18 

1.33 

.78 

1.15 

1.20 

.61 

.73 


,60    26 


.90 

1.50 

.92 


.36 
.59 
1.32 
.1* 
.35 

.87 


.** 
.85 

1.02 

l.*2 

.7* 

,58 

1.39 

.80 
,68 
,*0 


.73    23 
1.15    23 


■a-o 


.8* 
.7* 

1.12 

1.13 
1.05 
1.03 

.5* 
1.72 


1.36 

1.13 

1.52 

.91 

.80 

1.51 

2,09 
.80 
.88 

1.33 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

.0 


.0 


.0 

.0 


.0 
.0 


8 
10 

6 
9 

10 
5 

8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MAINE 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONEsBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

DIVISION 
MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


DIVISION 


CENTRAL  02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


Temperature 


72.4 
71.5 
69.7 
71.5 
72.2 

71. 9M 
75.* 
72.9 
70.8 
7*. 4 


71.4 
74,9 
71.3 
72.8 
68.4 

71.8 
71.1 
71.2 
73.0 
72.8 

70.8 
77.0 


74.0 
72.2 
73.8 
75.1 
74.3 

76.0 
75.5 

76.1 


76.2 
73.1 
75.6 
75.6 
75.2 

75.3 

76.7 
74.2 
75.3 
78.8 

78.3 
78.6 
76.5 
78.5 
76.6 

74.0 
75.  5M 
76.5 
74.8 
75.5 

78.3 

79.3m 
72.5 


74.5 
77.0 
75.5 
74.9 
74.0 

76.0 
76.2 
75.3 
73.4 
71.8 


50.1 
47.8 
47,1 
47,4 
49.2 

45. 2M 

51.1 

48,2 

48.1 

50.0 


53.1 

51,6 
52.0 
51.7 
50,3 

49,9 
48.5 
53.0 
54.8 
49.3 

51.5 
45.6 


48.5 
51.1 
48.1 
47,0 
48.7 

49.9 
48.5 
49,5 


54.3 
46.2 
51.6 
48.5 
55.7 

50.3 
57. 2M 
55.1 
49.3 
52.2 

53,3 

55.8 
56.3 
53.9 
50.4 

49.9 

57.0 
46.2 
51.9 
51.6 


61.3 
59.7 
58.4 
59.5 

60.7 

58. 6M 

63.3 

60.6 

59.5 

62.2 


62.3 
63.3 

61.7 
62.3 
59.4 

60.9 
59.8 
62.1 
63.9 
61.1 

61.2 
61.3 


61.3 
61.7 
61.0 
61.1 
61.5 

63.0 
62.0 
62.8 


65.3 
59.7 
63.6 
62.1 
65.5 

62.8 
67. OM 
64.7 
62.3 
65.5 

65.8 
67.2 
66.4 
66.2 
63.5 

62.0 
66. 3M 
61.4 
63.4 
63.6 


51.5    64.9 
52. 3M   65. 8M 
54.3    63 


58.3 
52.7 
59.3 

55.4 
56,6 

58.4 
53.8 
55.5 

52.8 
59.5 


66.4 
64.9 
67.4 
65.2 
65.3 

67.2 

65.0 
65.4 
63.1 
65.7 


J 


5.2 
6.8 


-  5.0 


4.3 
6.1 


-  5,7 


-  5.8 
.  5.6 

-  4,7 

.  3.6 
•  4.8 


3.9 


•  5.1 

•  5,5 

.  4,6 

•  4.0 
-  5.4 


5.9 

5.9 


4.6 
4.9 


130 
170 
210 
176 
147 

202 
81 
146 
175 
100 


91 
66 

117 
96 

170 

132 

158 
102 
52 
134 

119 
124 


134 
115 
134 
141 
131 

100 
120 
101 


35 
55 

107 
51 

50 
20 
30 
39 
86 

114 
38 

128 
80 
82 

69 
52 
80 


Procipitation 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


o  I   0 


4.48 
3.71 
3,86 

4,48 
5,00 

1,95 
4,57 
2,99 
3.07 
3.84 

3,75 


3.61 
3.94 
2.74 
2,62 
2,67 

3,35 

2,64 
3.87 
1.74 
1.77 

4,07 
2.17 

2,93 


2.49 
2.94 
3.55 

1,06 
3.95 

2.04 
3.00 
2.19 

2,65 


3.01 
1.22 
2.38 
1.97 
1,66 

3.19 
1.62 
3.00 
2.74 
1.34 

1.52 
1.79 
1.52 
2.17 
1.60 

3.21 

2.14 
1.63 
2.56 

1.80 

1.92 
1.53 
2.93 


1.78 
2,06 
1.97 
2.45 
2.05 

1.91 
1,73 
3.01 
1,73 
2.04 


1.85 
.99 


2.19 
1.10 

1.91 

2.39 

1.14 
1.68 
1.35 


.32 
2.25 


2.62 
1.31 


1.88 
1.66 


1.51 
1.64 


1.16 
1.17 
1.14 
1.76 
1.69 

.59 

1.30 

•  96 

.57 


.HO     2  4 


1.04 
1,47 

.75 
1.50 

.60 

.73 
.57 
.97 


1.42 
.95 


•  94 

.65 

13 

.77 

13 

.06 

.82 

23 

.75 

13 

.05 

1.54 

22 

2.01 

1.05 

13 

1.15 

.98 

I? 

1.25 

12 

.97 
.50 
.94 
.54 
.68 

1.38 

.69 

1.09 

.87 

.34 

.54 
.71 
.64 
.90 
.64 

1.28 

1.07 
.41 

1.10 
.52 

.68 

.36 

1.08 


.70 

.81 

.97 

1.65 

1.16 

.63 
,60 

1.60 

.71 

1.04 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


.o  o 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0 

.0  0 

.o  o 


3 

0 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

4 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
1       0 
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MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN  01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
6RAFT0N 
LANCASTER 
tt MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

BLACKWATER  DAM  R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERlNG 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

DIVISION 
RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  wB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

«    •    • 
NORTHEASTERN  01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 


Temperature 


S3 


76.9 
76.6 
75.7 
75.5 
72.0 

73.1 

77.* 
75.9 
73.* 


71. 3M 

72.1 

69.3 

70.2m 
70.7 

66.  6M 
73.0 

48.0 
66.2 


73.7 
73.  5M 
76.2 
7*.0 
76.6 

7*.0M 

76.1 

77.6 

75.1 

78.* 

75.0 
73.6 
77.3 
75.2 
71.  0 

76.* 
76.3 
7*. 2 

h 
7*. 6 

73.8 
76.1 
76.9 
73.7 
7*. 2 


73.1 
75.2 
75.8 
73.5 
76.5 


61.2 
56,6 
56.3 
52.8 
56.5 

56.7 
59.5 
52.* 

60.7 


47. 7M 

*6.5 

*5.5 

*6.3M 

**.l 

43. 8M 
43.9 

36.4 

46.7 


46.2 
44.7 
49.1 
44.4 
47.3 

46.  5M 

49.5 

50.1 

50.9 

47.5 

52.4 
*7.7 
*6.6 
50.1 
*9.8 

50.1 
50.7 
*8.5 

M 

48.4 

♦7.7 
46.4 
50.2 
52.0 
46.5 


60.3 
53.8 
53.4 
57.3 
56.7 


72.3 

39.6 

56.0 

74.1 

49.7 

61.9 

72.5 

48.6 

60.6 

73.6 

47.7 

60.7 

71.5 

47.8 

59.7 

75.5 

48.6 

62.1 

59.1 

43.7 

51.4 

72.3 

48.4 

60.4 

68.2 

45.5 

56.9 

69.1 
66.6 
66.0 
64.2 
64.3 

64.9 
68.5 
64.2 
67.1 

65.8 


59. 5M 
59.3 
57.* 
58. 3M 
57.* 

55. 2M 
58.5 

42.2 
56.5 

57.8 


60.0 
59. 1M 
62.7 
59.2 
62.0 

60. 3M 

62.8 

63.9 

63.0 

63.0 

63.7 
60.7 
62.0 
62.7 
60.* 

63.3 
63.3 
61.* 

M 
61.5 

60.8 
61.3 
63.6 
62.9 

60.* 

61.8 


2.1 
*.l 


5.0 
7.9 


5.7 


5.5 

5.0 


5.8 


4.0 
4.2 
4.H 


•    4.3 


188 
184 
237 
210 
241 

304 
212 

699 
262 


161 
190 
106 
186 
115 

162 
95 
72 
9* 

101 

78 
156 
108 
10* 
150 

91 

71 

137 


278 
125 
147 
151 

179 
123 

412 
158 
256 


Precipitation 


.84 
1.34 
1.27 
3,09 
2.38 

.65 
2,49 
3,20 
2.74 

2,04 


4.66 
2.96 
4.33 
3.82 
4.28 

3.63 

4.08 

8,27 
5.80 

4.22 


3.11 
4.20 
2.74 
4,93 
2.30 

3.25 

2.14 
3.62 
4,27 
3.73 

3.07 
3.98 
2.78 
2,76 
3,40 

1.80 
2.97 
3.13 

3.49 
1.92 

2.93 
4.61 
2.28 
2.70 
5.35 

3.34 


.26 
2.68 

,88 
1.25 
2.38 

1.49 


5.43 
5.21 
4.45 
3.85 

3.62 
3.92 
7.39 
3.*8 
4.93 


3.25 
2.92 


.22 


1.62 
1.42 


.63 


.63 

1.20 
.52 


•    1.57 


.16 


3.60 
3.62 
1.58 
2.65 


.25 

.48 
.45 

2.01 
.82 

,38 
1.76 
1.42 

1.15 


1.48 
1.45 
2.23 
1.06 
1.42 


2.15 
2.86 


1.04 
1.77 
1.82 
1.76 
1.31 

1.40 
1.27 
1.45 
1.30 


1.01 
1.61 
1.45 
1.30 
1.10 

.55 
1.34 

.93 
2.41 
1.30 

.92 
1.45 

.67 
1.20 
1.93 


.15 
1.02 
.33 
.37 
.75 


2 

42 

23 

1 

.15 

12 

2 

.07 

23 

1 

.95 

23 

1 

.94 

23 

1 

.15 

23 

1 

.21 

22 

.93 

23 

1 

.55 

23 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

1.2 

.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


VERMONT 


NC9THFIELD 
ROCHESTER 
SAtNT  JCHNSBURY 
wATfRBURY  1  NNE 
WEST  BURKF 

DIVISION 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 
TURLINGTON  W8  AIRPORT    R 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTl  AND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 

•    #    # 
SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READ5B0R0  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  E 

DIVISION 


71.8 
73.  8 
75.* 
72.5 

71.* 


76.5 
74.9 
76.7 
74.4 
75.3 

74.6 


76.3 
76.5 
73.5 
67.6 
76.2 

73. 9M 


44.4 
46.9 
49.2 
49.4 
42.4 


51.2 
50.8 
51.7 
47.2 
51.6 

57.0 


49.2 
45.8 
46.5 
41.5 
49.1 

45. 5M 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


58.1 
60.4 
62.3 
61.0 
56.9 

59.8 


63.9 
62.9 
64.2 
60.8 
63.5 

65.8 

63.5 


62.3 
61.2 
60.0 
54.6 
62.7 

59. 7M 

60.2 


6.9 
4.8 


3.8 


3.6 


•    6.0 

-  6.6 

-  5.2 


36       1 


218 
151 
114 

153 

2S0 


95 
142 
163 
318 

93 


No.  of  Days 


0      0 
0       0 


0      0 
0      0 


4,48 
5.39 
4,30 
4.84 
4,41 

4,49 


4,72 
4.10 
5.81 
5,09 
4.77 

4,98 


4.12 
4,44 
3.04 
4.03 
3,93 

4.26 

3,97 


1.44 
1.91 
1.03 

1.08 

1.12 


.73 
1.45 

1.52 


.96 
1.29 
.7* 
.17 
.25 

1.08 


MEW    ENGLAND 
AUGUST    1964 


Precipitation 


2.27 
2.85 

1.75 
2.05 
1.74 


1.18 
1.40 
1.88 
1.60 
1.7T 

1.68 


1.26 
1.90 
.88 
1.22 
1.51 

1.90 


No.  ol  Day, 


8 

* 

6 

3 

9 

3 

11 

4 

9 

2 

6 

3 

5 

4 

9 

3 

5 

3 

7 

2 

6 

2 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14       15       16 


18      19      20      21      22      23      24      25 


CONNECTICUT 

... 

NORTHWEST            01 

BAKERSVILLE 

2.22 

BARKHAM5TED 

2.05 

BULLS  BRIDGE  DA" 

2.97 

CREAM  HILL 

2.42 

MLL5  VILLAGE 

3.29 

NORFOLK  2  SW 

3.03 

ROCKY  RIVER  DAM 

1.74 

SALISBURY 

!   3.45 

SHEPAUG  DAM 

2.41 

TORRINGTON 

1.64 

WIGWAM  RESERVOIR 

2.10 

WOODBURY  3  W 

1.95 

.    .    . 

CENTRAL              02 

ANSON  I A 

1.33 

BALTIC 

!  2.26 

BROOKLYN 

I   2,07 

BURLINGTON 

•      1.65 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

1   2.35 

COLCHESTER 

1   2.25, 

COLLINSVILLE  1  S 

1   1»951 

COVENTRY 

1   2.16J 

OAMBURY 

1  2.55 

OAwSON  LAKE 

1.63 

EASTFORD 

EA5TON  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 


MIDDLETOWN  4  W 

1 

79 

MOUNT  CARMEL 

1 

65 

NORTH  GUILFORD 

2 

32 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

9' 

PAUCHAUG  FOREST 

1 

65 

PROSPECT 

2 

It 

PUTNAM  WATER  WORKS 

R 

2 

,80 

ROUND  POND 

2 

►  35 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

B4 

SHUTTLE  MEADOW  RESvR 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WflpY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 


DAM 


NORTHER 


BINGHAM 
BRASSUA  DAM 
BRlDGEwATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTlS  2 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GILEAD 
GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  OAM 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEMEAD 
OQUOSSOC 

PATTEN 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUTH  ANDOVEH 

SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
VAN  BUREN  2 
WEST  FORKS 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEwISTON 


.99 

1.38 
1.17 
1.09 
2.93 


4.00 
2.3fl 
2.06 
3.36 


3.66 
3.30 
2.62 
3.66 


2.72 
2.95 
3.35 

4.54 


3.57 
2.93 
2.97 


3.28 
3.66 

3.07 


.02 
1.25 


.0? 

1.05 

.01 

1.01 

1.69 

1.67 

.01 

1.83 

.06 

1.56 

.66 

2.0! 

1.45 

.02 

T 

.'6 

T 
1.04 

1.46 
.69 
.'8 

1.15 

.02 
.02 


.28 

.02 

.03   .04 


.12 
.26 


.1? 

T 
.28 


.02   .03 
T    1.32 


1.19 
1.20 


1.01 
1.03 


.11   .20   .06 


.23 

.38   T 


.OT   .04 
.28 


.34   .12 

.30   T 

.11   .02 


,02 

.T3 

.05 

.01 

■  19 

1.1' 

.01 

.01 

.38 

.09 

.30 

.01 

.44 

•  01 

.38 

.25 

.2? 

.01 

.06 

1.12 

.16 

T 

T 

. 

. 

. 

. 

. 

.03 

,n 

.04 

.02 

.05 

.02 

.69 

T 

T 

.30  1.36 
.20  1.13 
.92  1.52 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


Day  of  Month 


MICTION 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONC 

RUMFTRO  1  & 

RUMFCRO  POKER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATELVtLLE  PU«P  STA 
•.EST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOCDLAND 


CCASTAL 

BAR  HARROR 
BELFAST 
6RUNS-ICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

J0NES8CR0 

HACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  wB  AIRPORT 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 


•ASSACMUSETT5 


WESTERN  0: 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CUMMINGTON  HJLL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTvILLE  DAM 
PERU 

pittsfielo  wb  airport 
plainfielo 

south  egremont 

STOOcBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

8ELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  wB 
BOYLSTON 
BUFfLMVtLLE  DAM 

CHFSTNUT  HILL 

CLTNTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HUBBARDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFCRO 
NEW  SALEM 
NORTH^RIDGE  2 

NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  3  N 
OUABRIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  Sw 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 


5,00 

1.95 
*.5T 

2.99 

3. 07 
3.84 


1.61 

3.94 

2.74 

2.62 

R 

2.6' 

3,35 

i'.64 

4.73 

3.87 

1.7» 

//« 

1.77 

0,07 

2.17 

2.49 

5.91 

2.50 

2.94 

3.55 

3.55 

1.06 

1.79 
3.95i 
1.98 


1.11 
1.52 
2.17 


2.371 
2.14i 
1.35i 
1.63 


.49      .02 


01       .06      .35      T 


.12 

.18 
.04       .07 


.72 

T 

.03      .11 


.28 
.52 
.55 

.03 


13       14       15 


16       17       18 


.07      .10!     T 
T      | 

.54 


1.28 
1.36 


19   20   21   22   23  ;  24   25   26   27 


.31 

1.16 

.01 

.17 

.16 

.71 

.  '• 

.56 

.69 

.01 

.04 

.10 

.4T 

.73 

.75 

•  37 

.50 

•  60 

.73 

.5' 

T 

.09 

•  58 

.3* 

.78 

l.OH 

.73 

.82 

.20 

.05 

• 

1.54 

.54 
.25 

.30 


28   29   30 


.05 
.07 


•  04 

,04 

.03 


coastal         c 

beechwood 

boston  wb  airport 

brockton 

camp  wellfleet 

chatham  lt  sta 

east  wareham 
edgartown 
fall  river 
hatchville 

HINGHAM 

HVANMS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDl  EbORO 

MIODl  ETON 

NANTUCKET  WR  AIRPORT 


3.14, 

2.45 
2.05 
1.91 
1.63 

1.731 

3.01 


.23 

T      ] 
,21 


.13 

.02      .07 

.03;    1.02 


.03 
.07 
.58 


1.18 
1.65 


1.60 

,651 
1.531 


,03 

.0 

.04      T 


s  following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

0 

E- 

Day  oi  Month 

1  |  2  | 

3 

4  |  5  | 

6 

7        8 

9 

10   11   12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22   23 

24 

25      26   | 

27 

28      29   |  30 

31 

NEW  PE3F0RD 

NFwBLRYPORT 
PEMBROKE 
PLYMOUTH 
PROVINCFTOWN  1  N 

,8*. 
2.17 
1.60 
1.34 
1.2? 

.14 

T 

.13 

.10 

T 
.21 

.02 

.05 

T 

.02 
.15 

•  03 
.07 

.25 

T 

.03 

.01 

.02 

T 
.01   .01 
.02   .04 

,03 

T 

.15 

7 
7 
.14 

.05 

.09 

T 
.03 

.02 
.25 
.45 
.48 
.45 

.26 

•04   .02 
.44   .46 
.15   .23 
.24   7 
.15   .02 

T 
T 

.06 

.35 

.21 

.68 
.30 

.02 

•  01 

7 
7 

.04  . 

.02  '. 

.09  . 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

SANOwICH 
SEGREGANSET 

3.09 
2. 38 
•  65 

2.49 
2,83 

.01 
T 

.16 

.11 

T 

.14 

T 

I 

T 

.05 
.53 

.19 
.07 

•  24 

•  03 

.02   T 

T 

T 

.12 
.08 

.02 

.03 
.06 

7 
T 

7 
7 
.05 

.11 

7 

.24 

.28 
.35 

.03 
.31 

.01 
.05 

•  27 

.07   .16 
.B2   .03 
.38   7 
.02   .02 
.25 

.03 

.65 
.15 

1.35 

2.01 
1.76 

.02 

7 

.07 
.04 

.09  ! 

7    . 

SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 

1.20 

3.20 
2.74 

.01 
.07 
.15 

T 
.21 

.50 

T 

T 
.10 

.13 
.22 

I 

.07   .02 
.09 

.05 
.01 

.01 

.04 
.60 

.22 
.02 

.07 
.47 

.03 

•  05 

.37   .06 
.32   .02 
1.15   .02 

.01 
T 

1.42 
.01 

.43 

.02 
.03 

T 

.02  ! 
.12  . 

NEW  HAMPSHIRE 

•    •    • 

NORTHERN            01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

COLEBROOK 

4.66 
2.96 
4.33 
4.14 
3.82 

.02 
.04 

.02 
.06 

.01 

.03 

T 

.05 
.13 

.01 
.06 
.05 
.04 
.04 

.04 
T     T 

.03 
.06 
.14 

.01 
.07 

.03 

T 

.28 

T 

.04 

.01        .96 
T     .26 

.31 

.40 
.24 
.19 

.50 

T 

T 

.09 
.02 

.12 
.03 
.38 
.13 
.08 

T 

.09 

.09 

.14 

.01 

7 
T 

7 

.28 

.01 

.34 

.22 
.29 

.03 
.03 

T 

.12 

.08 

.02 
.02 
.08 

.05 

.63  1.48 
.04  1.45 
.05  2.23 
.13   .59 
.23  1.06 

•  42 

.31 
.23 

.43 

•  76 

.66 

.05 

.43 

.57 

.17 

.22  . 

•  24  ! 
.69  . 

DIXVILLE  NOTCH 

EP.ROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

4.68 
3.60 
4.28 
3.83 
4,08 

.07 
.07 
.04 

.06 

T 

.09 
.05   .05 
T 
.03 

.22 

,06 
.17 

T 

.12 

T 
.01   T 

.08 

•  55 

•  02 
T 

T 

.21 
.54 

.08 

1.11 

.40 
.16 
.18 
.44 
.06 

.09 
.15 
.20 

.02 

.05 
.14 
.19 

.08 

T 
7 

7 

.17 
.03 
•  32 

.91 
.28 
.10 

■  04 

.02 
.02 

.04 
.05 
.03 
.03 
.13 

•  12 

.0? 
.18 
7 

1,46 
.25  1.23 
.58  1.42 
.03   • 
1.45   .76 

.23 
.10 
.15 
1.17 
.02 

.34 
.54 

.02 
.21 

.50 
.51 

.09 
.09 

.08 

.22  ! 

.06  . 

.07  ! 

JEFFERSON  4  S 

LANCASTER 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON       //R 

PINKHAM  NOTCH 

3.68 

3.56 
8.2? 
5.80 

.10 

.07 

.19   ,02 

.03 

.06 
.60 

.02 
.02 

.15 

.11 

.06 

•  02 
.08 

.13 

.06 
1.70 
.30 

T 

.40 
.21 
1.70 

7 
.25 

.40 

.21 
.52 
.23 

.18 

.02 
.07 

T 

.33 
.11 
.03 

7 
.03 

7 

.15 

.08 
.01 

.13 

.09 

.31  1.80 

.22  1.63 
.86  2.15 

.05  2,86 

•  15 

.3* 

.42 

.29 

.79 

T 

.21 

.10  . 
.27  ! 

WEST  RUMNEY 
WHITEFJELD 
YORK  POND 

5.31 

3.64 
4.35 

T 
.03 

.04 
T 

.13 

.04 
T 

•  02 

.0? 
.25 
.19 

T 

1.46 
.45 

.60 

7 

T 

.03 
.10 
.23 

.03 
.10 
.24 

.46 

.02 
.02 

.01 

7 

.02 
.02 
.02 

.25  2.14 
.10  1.62 
.02  2.03 

.34 
.50 
.58 

T 

,36 
.42 
.37 

7         .02 

.02  . 

SOUTHERN           02 

BLACKWATER  DAM          R 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

3.11 
3.93 
4.20 
4.00 
3.50 

.02 

.02 

.06 

T 

.08 
.05 
.20 

.01 

.14 
.15 

.03 

.02 

T 

I          .03 
.01 
.02 

.86 
1.18 
1.18 
1.20 

.75 

T 

.08 

.08 

.04 

.07 

.10 

T 
T 
.33 

.24 
.11 

.05 
.22 

.10 

7 

.21 

.16 
.02 

.14 

.66  1.04 
.68  1.19 
.15  1,77 
•    1.92 

.03 
.03 
.16 

2.19 

7 

.12 

.10 
.30 

.07 

.22 

.01  . 
.13  . 

.01  . 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

2.74 
4.93 
3.92 
2.30 
3.25 

.01 
T 

T 
T 

T 

T 
.03 

T 
T 

.17 

.12 

.04 
.15 
T 
.26 

T 

T     .26 

.63 

T     .06 
.39 

•  28 

•  79 

•  01 

.12 

.04 

.01 

.04 
.22 

T 

7 

.01 
.16 

7 

.05 
•  66 

.07 
7 

.02 
.01 

7 

.19 

7 

7 

.31 

.49 
.19 

1.82   .02 
.75  1.76 
.88  1.22 

1.31   .39 

1.40   .80 

T 

.02 

.03 

.01 

.02 

•  07 
.1? 

.04 

.06 

T 

•  0*  . 
.91  . 

.10  ! 

EPPING 

FIT2WILLMM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM       R 

GILMANTON 

2.14 
2.65 
3.62 
3.15 

T 

T 

.02 

.10 
.02 

.02 

T 

.03 

.23 

.02 

.19 

.12 
.92 

.46 
.11 
.88 
.35 

.02 

T 

7 

.30 
.27 

.10 
.02 

.02 

7 

.09 

.21 

.36 

.31 

.20 
.11 

1.27   .24 

.64   .44 
1.45   .31 
.55  1.16 
.31  1.12 

.01 
.17 

.05 

.04 

.17 

.14 
.07 

.10  . 
.14  ! 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

1.82 

4.27 
3.73 
3.07 
3.08 

.02 
.02 

T 

.01 

.12 

.06 

.03 

.02 

.03 
.14 

T 

.12 

T 

T 

.72 

.02 

1.29 
.70 
.72 

.41 
.02 

.11 

.03 

7 

.02 

.06 
.08 

.41 

.41 

7 
.02 

.02 
.02 

.32 

.22 

.1? 

.23 

.92   .27 

1.50  1.11 
.61  1.16 
.48  1.01 
.04  1.21 

.10 
.34 

.03 
.20 

.1? 

.12 
.18 

.16 

7 

.ii  ! 
T  ! 

.06  . 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELl  DAM          R 

MANCHESTER 

MARLOW 

3.98 
5.45 
3.29 
2.78 
3.70 

T 
.01 

T 

.08 

.07 
.05 
.27 

.06 
.02 

.11 

.01 

.45 
,05        ,04 

T 
T 

1.25 

.40 
.21 
1.80 

.03 

7 

.08 
.17 
.02 

.36 

7 

.31 

.04 

.09 
.01 

.02 

.19 
.33 

.»5 

1.61  1.29 
.12  2.30 
.43  1.74 
.41  1.49 
•    1.29 

T 

.52 
.05 
.06 

.38 

.35 

T 

.20 

.06  . 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

2.76 

2.03 
3.40 
1.80 
3.26 

.25 

.28 

T 

.03 

T 

.04 
.10 

.03 

.12 

.08 

.0! 

.29 
.15 
T 
.25 

.02 
1.10 

.91 

.02 
7 

.01 
.08 

.07 

.02 

.02 
.02 
7 

.07 

.01 
.08 
.01 
.17 

.01 
.01 

7 
7 

.36 
.19 
.13 

.46 

.07 

1.30   .31 
.93   .14 
.60  1.01 
.35   .55 
.87   .83 

.06 

.04 

.01 

.05 

.02 

.01 

.06 

.23 

.02 
.19 

.11  . 
.07  . 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

2.97 
3.46 
3.13 

5.49 
1.92 

.04 

.01 
.02 

.01 

T 
.09 

.OS 
.10 

.05 
.20 
.31 
.20 
.02 

T 

.33 

.38 

.03 

7     .03 

1.15 

.28 

2.41 

T 

.03 

.03 

.01 

.04 

.10 
.15 
.1' 

.03 
.01 

.09 

.09 
.02 
.28 

.12 
.25 

.26 
.05 

1.34   .83 
.42  1.12 
.93   .47 
.95  1.01 

1.30   .09 

.03 

.05 
.18 

7 
.10 

.14 
.24 

.10  . 

.06  1 
.09  . 
.09  . 

SOUTH  DAN9URY 

SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMwORTH  2 

4.40 
2.59 
3.04 
2.93 
4.61 

T 
.03 

T 

.05 
.04 

.02 

.01 

.02 

.21 
.10 
.16 
.26 

.03 

.01 

.34 
7     .41 

.90 

1.70 
.10 
.03 
.85 

.41 

T 
•  04 

T 

7 

.04 

.05 

.06 

.06 

7 
.02 

T 

7 

.06 

.01 

.10 

.40 

7 
7 

.12 

7 

.11 

.20 

.90  1.33 
1.18   .50 
1,42   .82 
.45   .92 
.64  1,45 

.05 

.09 

T 

.02 

.19 

.21 

.10 

.12  '. 

T  . 
.02  . 
•21  . 

WALPOLE  2 
WlNDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

2.97 
2.28 
2.70 
5,35 

T 
.03 

.65 
.04 
.09 

.02 

T 

.08 

.03 

.04 

.07 

T 

T 

.25 

.33 

1.00 

.91 

7 
.36 

T 
.01 

.01 

7 
.06 

.01 

.29 

.33 

.08 
.02 

•  09 

7 

7 
.11 

.22 

.27 

,58   .85 

.67   .07 
1.20   .59 
.82  1.93 

.01 

.02 

T 

.10 

.16 
.04 

.37 

.21 

.0.  . 
.02  . 
.21  . 

RHODE  ISLAND 

*    "    * 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

.26 
2.68 

.88 
1.25 
2.38 

T 
.22 

.09 
■  37 

.20 

.01 

T 
1.02 

T 
T 
.49 

T 

T 

T 

T 

.04 

.03 

.10 
.31 

7     T 
7     .35 

.07 

.01 

.03   .17 

.01 

T 

.15 

7 

.12 

.11 

.02 

.01 
.31 

.40 

.10 
.33 
.13 

.04 

7 

T 

.03 
.48 

.11  T 

.11   .01 
.20   7 

.01 

7 
.10 

.04 
.75 

.01 

.01 
.10 
T 

.06 
■  02 

•  09  . 

T  . 
.04  . 
.09  . 
.03  . 

WOONSOCKET 

1.65 

.14 

.41 

.03 

.15 

.01 

.22 

•44   .14 

.06 

.09 

aloUowmgSlation    Iod«*. 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHEASTERN         01 

BETHEL  4  N 

BlOOMFlElD 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENCSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIEB  faa  airport 

MOBRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NOSTh  DANVILLE 
NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 

SAINT  JOhNSBURY 
SOUTH  NEwBURY 

wAITSMELD  2  WSW 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNw 

BURLINGTON  wB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

huntington  center 

manchester  center 

Rutland 

saint  albans  bay 

salisbury 


SOUTHEASTERN 


REA0SB0RO  1  SSE 

SEAR5BURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WAROS80RO 
WHITINGHAM  2  W 
WOODSTOCK  3  E 


5.21 

3,62 
4.45 
3.85 
3.62 

3.92 

7.391 
3.48 
4.93 

*.48. 


4 

.77 

4 

34 

4 

.84 

4 

41 

4 

7? 

4 

10 

5 

76 

5 

81 

5 

09 

4 

56 

4 

24 

4.12 

r.,44 

"..89 
3.53 
5.37 


3.851 

3.931 
3.58 


Day  of  Month 


.04 

.06 

.01 

.01   .1 


10  |  11  |  12   13  I  14  |  15   16   17 Tie   19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  Z 


.01   .01   .06 


.05 

.99 

.19 

.26 

2.42 

,84 

2.00 

,37 

.30 

.92 

,91 

1.70 

.70 

.07 

2.07 

.80 

.06 

1.85 

.rifl 

.65 

1.94 

.73 

1.15 

.39 

1.21 

1,10 

,45 

.43 

•  93 

•  95 

1.5) 

,74 

.19 

2.27 

,68 

•  95 

2.15 

,60 

1*88 

1.00 

.60 

.43 

2.85 

,74 

.30 

1.75 

.73 

.13 

2.02 

.51 

.01 

2.20 

.oi 

.05 

2.05 

.75 

.01 

1.74 

.51 

1.40  i.oe 

,96  1.87  1,08 
1.08  1.88  ] 
1.60   .77 


.36  1.02  l.H 


1.26 

.66 

1.90 

.66 

.56 

.54 

.74 

,98 

1.77 

.11 

.78 

,88 

.87 

.38 

1.05 

.33 

1.21 

•  22 

1.12 

.06 

.32 

.25 

.47 

.51 

1.11 

,72 

27   28   29   30   31 


.10    '. 

T         I 

T 

.09    * 

lowing  Slalion   hide*. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1964 


Station 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

CONNECTICUT 

*    »    # 
NORTHWEST           01 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 

MIN 

44 

61 

51 

45 

54 

53 

43 

63 

47 

40 

57 

62 

51 

45 

42 

44 

53 

58 

51 

47 

50 

58 

64 

61 

55 

55 

47 

46 

58 

64 

67 

32.8 

CREAM  HILL 

MAX 

MIN 

78 
52 

78 
61 

71 
53 

77 
46 

76 
56 

75 
54 

78 
53 

85 
60 

78 
53 

73 

46 

76 
58 

79 
62 

74 
54 

66 
46 

69 
45 

74 

50 

73 
54 

74 
57 

69 
51 

70 
51 

70 
49 

71 

58 

73 
60 

61 
61 

80 
58 

77 
58 

75 

50 

76 
54 

84 
60 

85 

65 

81 
67 

75.7 
54.9 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

MIN 

no 
42 

80 
60 

73 
47 

81 
43 

80 
52 

77 
49 

83 
40 

86 
62 

82 
48 

79 
37 

82 
53 

84 
64 

80 
56 

67 
42 

73 
38 

77 
41 

77 
55 

78 
53 

73 
52 

75 
41 

70 
46 

73 
57 

80 

60 

83 
61 

84 

52 

82 
55 

80 
42 

80 
45 

88 
54 

89 

64 

86 
63 

79.4 
50.8 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

MIN 

71 
44 

75 
58 

75 
47 

67 
43 

75 
51 

74 
50 

71 
46 

79 
60 

79 
52 

64 
41 

72 

50 

74 
62 

77 
52 

63 
44 

64 
42 

66 

43 

74 
49 

73 
52 

73 
50 

68 
42 

71 
44 

67 

50 

67 
56 

69 
56 

77 
51 

79 
54 

72 
43 

76 
48 

76 
53 

82 
62 

83 

64 

72,7 
50.3 

SALISBURY 

MAX 

MIN 

78 
46 

77 
58 

72 
48 

78 
43 

77 
56 

75 
52 

80 
46 

85 
61 

69 
51 

75 

40 

77 
56 

79 
63 

77 
54 

67 
43 

71 
45 

87 

83 
67 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

MIN 

75 

45 

76 
59 

78 
49 

75 
45 

78 
53 

74 
55 

75 
45 

79 
59 

83 
50 

74 

40 

74 
56 

77 
62 

90 
54 

68 
44 

67 
43 

73 
43 

75 
52 

76 
54 

77 
52 

70 
45 

75 
46 

73 
57 

74 
59 

77 
62 

82 
54 

82 
59 

75 

44 

78 
46 

84 
54 

86 
63 

67 
64 

76.7 
32.0 

WIGWAM  RESERVOIR 
»    #    » 

MAX 
MIN 

76 
46 

78 
62 

76 
50 

76 
45 

77 
55 

78 
54 

79 
46 

80 
62 

83 
50 

82 

42 

77 
57 

77 

64 

78 

53 

68 
45 

70 
43 

76 
45 

77 
54 

78 

56 

79 
53 

79 

46 

70 
58 

74 

58 

71 
59 

78 

60 

80 
56 

62 
58 

82 
*6 

76 

50 

78 
50 

66 
63 

88 
64 

77.7 
53.2 

CENTRAL             02 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

76 
48 

78 

57 

80 
51 

69 
47 

77 
53 

78 
56 

78 
46 

80 
52 

80 
55 

70 
42 

76 
46 

78 
62 

77 

55 

70 
44 

70 
46 

73 

46 

78 
52 

75 
55 

78 
54 

74 
48 

75 
48 

75 

51 

65 
56 

65 

57 

84 
55 

83 

57 

81 
47 

77 

47 

79 
49 

64 
63 

90 
65 

76.5 
51.9 

COLCHESTER 

MAX 

MIN 

78 
42 

75 
61 

69 
42 

77 
43 

75 
54 

77 
57 

77 
48 

80 
60 

75 
39 

75 
37 

72 
59 

80 
66 

71 
53 

68 
39 

71 
39 

78 

46 

71 
52 

80 
51 

74 
52 

75 
44 

75 
47 

75 
58- 

74 
59 

85 
63 

81 
53 

80 

77 
43 

76 

48 

80 
56 

86 
60 

80 
65 

76.4 
51.2 

COVENTRY 

MAX 

Mm 

76 
35 

77 
54 

76 
44 

70 
37 

77 
48 

75 
51 

76 
42 

78 
55 

81 

50 

70 
31 

75 
48 

72 
65 

77 
54 

70 
34 

69 
35 

72 

36 

77 
46 

Tl 
46 

79 
51 

72 
37 

74 
41 

73 

54 

67 
57 

69 
59 

83 
47 

81 
55 

77 
37 

77 
39 

76 
50 

81 
60 

87 
59 

75.3 

47.0 

DANBURY 

MAX 
MIN 

84 
47 

82 
64 

73 
55 

79 
45 

79 
55 

79 
58 

82 

46 

90 
62 

78 
49 

78 
41 

81 
61 

84 
64 

75 

56 

70 
47 

75 
44 

80 

49 

77 
56 

82 

56 

74 
52 

77 
47 

74 
50 

83 
61 

83 
64 

87 
62 

85 
56 

85 

65 

80 
46 

79 
49 

92 

60 

90 
64 

82 

67 

80.6 
54.8 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

79 
50 

79 
59 

73 
52 

79 
47 

78 

60 

78 
54 

80 
50 

82 
62 

72 
55 

76 

43 

77 
61 

79 
63 

72 

53 

71 
46 

74 
46 

79 
48 

74 
54 

81 
56 

75 
53 

76 
49 

78 
52 

66 
60 

66 
58 

88 
62 

84 
56 

81 
55 

80 
*8 

78 

52 

83 

60 

91 
66 

82 

68 

77.8 
54.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

SO 
52 

81 
64 

76 
53 

82 
*9 

80 
62 

80 
57 

82 
51 

88 
63 

73 
53 

81 
45 

80 
62 

79 
64 

73 

51 

74 
47 

75 
46 

S2 

50 

78 
57 

82 
62 

77 

57 

80 
49 

79 
56 

68 
63 

68 
62 

90 
65 

86 
62 

81 
56 

80 
47 

81 

46 

84 
60 

92 

68 

82 

67 

79.8 
56.4 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

77 
41 

79 
58 

80 
49 

72 
41 

81 
48 

78 
50 

79 
48 

81 

57 

82 
49 

72 

37 

77 
47 

73 
63 

79 
55 

71 
41 

71 
41 

75 
41 

79 

50 

72 
54 

81 
54 

74 
44 

76 
41 

75 

54 

67 
58 

70 
61 

84 
52 

83 

58 

76 
44 

81 

44 

78 

50 

81 
63 

93 
63 

77.3 
30.2 

MIDDLEToWN  4  W 

MAX 
MIN 

74 
48 

78 
63 

76 
51 

68 
47 

75 
58 

77 
57 

74 
49 

76 
62 

78 
56 

69 

44 

72 
62 

74 
67 

78 

56 

67 
46 

68 
49 

72 

48 

76 
55 

74 
55 

78 
53 

69 

48 

72 
49 

73 
60 

64 
57 

76 
60 

81 
55 

SO 
66 

82 
50 

74 

50 

74 
58 

80 
63 

86 
66 

74,7 
55.1 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

79 
50 

80 
62 

72 
54 

80 
48 

77 
54 

78 
58 

77 
53 

80 
65 

81 
49 

75 
41 

78 
63 

81 
65 

74 
57 

71 
44 

74 
48 

78 
47 

76 
55 

81 
53 

74 

54 

75 
46 

76 
51 

74 
62 

75 
59 

87 
64 

83 
58 

86 
62 

81 
50 

78 
48 

65 

59 

90 
64 

89 
6* 

78.9 
35.1 

NORWICH  PUB  UTlL  PLT 

MAX 
MIN 

80 
48 

78 

58 

80 
48 

76 
57 

80 
59 

81 
58 

80 
58 

80 
52 

75 

48 

76 
59 

79 
66 

75 

55 

74 
45 

76 
45 

82 

49 

72 

55 

82 
56 

78 
54 

79 
48 

78 
54 

78 

63 

77 
62 

88 
64 

82 

58 

78 
56 

81 
49 

80 
49 

82 
61 

88 
67 

61 
68 

79.2 
55.6 

PUTNAM  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

79 
39 

75 
57 

70 
48 

78 

42 

77 
49 

78 
51 

78 
46 

79 
50 

80 
43 

75 

34 

73 
50 

77 
66 

76 

51 

69 
38 

72 

37 

78 
40 

74 

49 

80 
54 

80 
5* 

75 

40 

74 
44 

71 

42 

66 
50 

84 
60 

82 
50 

79 
50 

73 
45 

74 
45 

79 

•  9 

(4 

62 

76,7 
47.8 

STORRS 

MAX 

MIN 

73 
50 

75 
61 

69 
49 

77 
49 

76 
56 

76 
58 

76 

53 

79 
59 

77 
54 

73 
46 

70 
56 

73 
64 

76 

56 

67 
45 

70 
46 

75 

46 

72 

54 

78 
56 

72 

54 

72 
50 

72 

50 

70 

58 

69 
57 

82 
57 

82 
56 

80 
6* 

77 
52 

79 

56 

77 
58 

•  3 

64 

83 

65 

75.2 
34.1 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
«    «    • 

MAX 

MIN 

79 
44 

63 

71 
49 

79 
44 

79 
56 

78 
55 

SO 
43 

82 
57 

81 
47 

76 
40 

79 
56 

81 
64 

77 

53 

73 

44 

73 
42 

80 
43 

77 
54 

79 
54 

74 
53 

76 
46 

77 
49 

73 

57 

74 
56 

86 
61 

86 

56 

83 
63 

80 
45 

79 
46 

87 
59 

90 
63 

87 
65 

79.2 
52.5 

COASTAL              03 

BRIDGEPORT  wB  AP 

MAX 
MIN 

79 
55 

79 
65 

72 

58 

76 
52 

76 
62 

78 
59 

79 
55 

83 
63 

73 
54 

75 

5  0 

78 
67 

78 
68 

72 
57 

72 
54 

74 
52 

78 
57 

75 

62 

81 
61 

74 
57 

77 
55 

74 
58 

83 
66 

60 
68 

86 
67 

S1- 
61 

82 

60 

78 
53 

7* 
54 

79 
64 

§7 

67 

79 
72 

77.9 
59.8 

GROTON 

MAX 
MIN 

79 
51 

79 

65 

72 
52 

'8 

50 

77 
61 

78 
58 

75 
57 

76 
64 

72 
51 

73 

44 

73 
64 

77 
66 

74 
57 

72 
45 

75 
45 

80 

52 

71 
59 

81 
56 

76 

54 

76 
50 

76 
56 

82 

64 

79 
66 

84 
67 

79 
59 

76 
58 

76 
50 

74 
50 

82 

63 

(3 

68 

79 
66 

77.0 
57,0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

77 
56 

78 
62 

74 
54 

78 
52 

75 
62 

76 
58 

77 
56 

80 
62 

73 
54 

74 
48 

79 
67 

78 
67 

73 

54 

72 
53 

74 
52 

78 
55 

73 
62 

79 
56 

75 
56 

76 
55 

75 
58 

83 

63 

81 
63 

82 
65 

81 

61 

81 
57 

77 
52 

76 
54 

81 
63 

•6 
66 

78 
69 

77,4 
58.5 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

MIN 

79 
52 

80 
61 

82 
59 

74 

SO 

78 
59 

78 
60 

81 
51 

79 
57 

88 
54 

75 
47 

76 
53 

81 
67 

84 
57 

75 
51 

74 
48 

78 
52 

80 
57 

75 
59 

83 
56 

78 
52 

79 
56 

75 
58 

86 
69 

85 
64 

90 

6  0 

83 

65 

89 
52 

51 

79 
52 

82 
65 

89 
68 

80.4 
56.8 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

78 
48 

82 
51 

79 
58 

76 

47 

77 
52 

78 
58 

78 
46 

86 
66 

86 

50 

76 
43 

80 
60 

83 
67 

S3 
54 

71 
48 

73 
42 

79 
49 

75 
57 

81 
55 

77 
53 

76 
48 

76 
52 

86 

62 

85 
65 

86 
60 

85 
56 

85 

62 

77 
48 

77 
48 

81 
63 

87 
64 

85 
67 

80.1 
54.8 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

77 
44 

78 
61 

73 
51 

^9 
42 

76 
57 

78 
57 

77 
49 

79 
61 

75 
43 

73 

38 

73 
62 

77 
65 

76 
55 

72 

40 

75 
38 

80 
45 

75 
57 

78 
51 

76 
52 

75 
44 

76 
51 

81 

59 

83 
64 

63 
64 

80 

55 

80 
58 

77 
42 

75 
45 

60 
57 

85 

64 

83 

65 

77.6 
52.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 
BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATFR 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
ELSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  Faa  AP 

houlton 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENuS  DAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
4BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNw 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LFWISTON 
MAO  I  SON 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  196* 


Day  ol  Month 


75   62 

50   50 


68   TO 
39   38 


72  7)  73 

42  52  42 

76  65  71 

39  49  (.2 

75  66  70 
38  54  50 

76  63  71 

44  54  50 

79  67  71 

45  53  48 

75 

41 

68  74  63 

42  44  48 

68  72  62 

38  42  45 


77 

64 

55 

51 

65 

70 

53 

49 

72 

61 

39   50   49 


74 

70 

71 

44 

53 

47 

70 

75 

63 

46 

53 

50 

70 

76 

67 

41 

43 

39 

76   73   62 


MAX 

BO 

MIN 

52 

MAX 

78 

MIN 

50 

MAX 

77 

MIN 

4  2 

MAX 

78 

MIN 

43 

MAX 

75 

MIN 

47 

MAX 

74 

MIN 

41 

MAX 

76 

MIN 

46 

MAX 

73 

MIN 

50 

MAX 

80 

MIN 

42 

MAX 

77 

MIN 

51 

MAX 

77 

MIN 

43 

70   73 
41   43 


73   77 
37   44 


72   72   59 
47   52   50 


72   67   60 


68   75   67 


73  72  68 

38  41  42 

71  75  68 

38  37  53 

71  78  66 


65  78  65 

41  48  48 

69  76  63 

38  54  49 

72  61  58 

42  55  47 

74  71  64 

36  58  46 

65  77  76 


75   64 
44   55 


70   75 
38   43 


73   66 
42   50 


70   73   76 


71   75   68 


73   72 
43   43 


74  72 
39  54 

75  64 

42  56 

73  68 

43  54 

65  75 
47 

62  72 

41  45 


76   62 
42   54 


63   73 
39   45 


66   74   68 


72   71   63   73   70   60 
40   49   54   40   53   51 


71   66   75   63 
53   45   48   49 


39   43   47 


71   72   75 


65 

68 

54 

53 

63 

72 

56 

55 

69 

71 

55 

48 

67 

70 

54 

52 

74 

69 

55 

51 

79 

66 

54 

48 

68 

71 

61 

48 

76 

61 

55 

50 

67 

71 

52 

47 

67 

72 

56 

51 

77 

69 

57 

" 

68   68 
50   53 


72   71 
52   53 


70   71 
53   53 


43   43   53 


75   72 
47   45 


70   73   76 


73   73 
49   46 


77   69   70 


75 
43 


77   67 
48   58 


76   69 
46   61 


76   70 
50   62 


75   69 
44   61 


63   77 

45   48 


64   72 
48   50 


64   74 
41   51 


68   77 
47   56 


75   66 
47   60 


63   74 
45   50 


68   63   59 
58   45   45 


73   75   64 
44   31   40 


69   58 
46   44 


66   59 
55   41 


68   61 
59   47 


67   61 
48   43 


65   74   71 
41   45   61 


59   66   76 
47   47   48 


66   64   76 


75   67 
51   55 


76   64 
48   57 


78   76 
42   55 


76   72 
41   56 


73   68 
44   55 


70   77 
40   46 


74   68 
40   45 


73   71 
50   53 


79   78 
42   52 


74   71 
49   58 


76   71 
42   59 


72   65 
45   35 


70   65 
60   43 


70   62 
55   43 


67   63 
49   36 


67   69 
57   49 


69   65 
51   47 


67   62 
53   39 


46   50 
66   69 


70   69 
55 


65   72   68 
47   54   53 


68   69 
44   55 


69   66   61 
60   43   45 


66   64   61 
58   46   44 


72 

76 

66 

46 

52 

61 

72 

76 

67 

45 

56 

59 

71 

77 

70 

46 

51 

63 

70 

77 

70 

49 

51 

61 

67 

75 

68 

41 

50 

60 

62 

72 

78 

37 

45 

56 

71 

75 

68 

41 

49 

61 

70 

76 

49 

58 

74 

77 

69 

41 

48 

63 

72 

77 

65 

46 

53 

62 

68 

77 

71 

43 

51 

64 

65  68  67 

45  55  57 

71  71  70 

43  45  44 


45   47   46 


69   72   68 
46   52   47 


69   70   70 
46   46   55 


56   70   67 


67   65 

40   43 


65   65 
45   43 


68   65 
45   42 


72   70 
42   49 


71   72 

46   56 


70   70 
51   52 


69   69 
45   50 


66   73   70 
46   52   56 


57   67   68 
43   50   54 


60   67   72 
44   44   51 


59   68   72 
45   50   52 


69   67   63 


66   65 
45   43 


67   66   67 


67   67   67 


67   64   62 
41   46   42 


40   41   42 


67  65  64 

40  36  38 

71  67  67 

45  43  48 

67  68  70 

46  43  48 

70  64  61 

39  41  40 


67   66   66 
44   52   42 


69   64   65 
46   49   45 


74   64   63 


68   66 
39   47 


70   61   61 
58   43   45 


68   73   67 
55   40   44 


74   74 
61   41 


69   75   66 


75 

67 

68 

79 

4; 

37 

42 

40 

71 

65 

67 

7fl 

58 

47 

48 

46 

68       68       64 
59       44       46 
See  Reference  Noles  Following  Stal 
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75   74   73 
45   55   57 


45 
73 


65  75  75 

39  45  53 

76  72  75 

41  51  56 

65  74  75 

47  48  54 


71   71 
51   51 


70   70 
47   48 


72   70 
49   49 


67   68 
45   41 


72   71 
38   40 


72   72 
42   45 


65   72 
48   47 


74   74 
40   41 


72   71 
48   49 


70   69 
42   43 


65   60   55 
43   48   51 


69   71   68 
42   53   54 


69   59   72 
44   54   54 


69   63   68 
40   52   53 


55 

50 


45   55   55 


70   75   65 
45   51   47 


76   78 
44   54 


75   69 
48   52 


76   75 
47   59 


65 

56 

45 

47 

66 

55 

41 

42 

71 

65 

47 

51 

65   56   72 
47   54   55 


70   66   72 
42   54   53 


68   64   64 
47   51   52 


66   68   59 


45   47   50 


77   66   72 
54   54   49 


76   71 
50   55 


71   76 
48   55 


59   80 
54   56 


57   78 
52   54 


58   58 
50   52 


59   81 
53   54 


58   76 
53   55 


71   76 
57   53 


69   76 
56   50 


74   78 
58   48 


69   74 
53   44 


71   72 
51   45 


79   68 
50   41 


79   79 
52   47 


77   67 
52   49 


75   80 
51   44 


73   76 
59   51 


75   75 
53   44 


69   75   80   81 
41   42   55   54 


75   78   8*   84 
37   45   »4   49 


78   78   82   70 
44   52   58   54 


80   78   78 
49   54   50 


71   79   85   84 


78   81 
42   51 


78   79 
43   58 


70 

38   45 


83 
60 


83   80 

58   58 


73 

42 

75 
48 

80 
55 

66.7 
45.8 

78 
42 

79 
46 

81 
52 

67.6 
42.0 

78 
49 

81 
55 

85 
56 

70,6 
49.5 

80 
50 

85 
60 

77 
58 

70.1 
*9.5 

76 
46 

80 
5* 

79 
55 

66,9 

44,9 

82 
49 

81 

58 

78 
54 

70.4 
49.2 

78 
46 

86 
50 

81 
57 

68.8 
49,0 

80 
42 

81 
47 

81 

47 

69,6 
44.6 

79 
40 

82 

47 

81 
48 

69.3 
45,5 

75 
46 

79 
52 

80 
52 

68.8 
*7.1 

67,5 

47.0 


72.6 
45.8 


68.2 

48.9 


69.6 

46.8 


70.1 


70.6 
47.2 


69.4 
44.6 


71.1 
44,8 


70.2 
48,4 


70,3 
*9.1 


81   81   86 

50   52   61 


78   77   86 
46   54   64 


79   82   86 
48   50   62 


78   80   85 
41   51   61 


76   78   82 
40   44   59 


75   79   83 
41   43   50 


79   79   86 
43   50   62 


73   78   80 
46   47   57 


80   82   88 
45   46   64 


79   79   86 
50   50   62 


76   80   84 
43   45   65 


71.7 
52,6 


71.7 
52.2 


74,3 
51.6 


72,5 
49.5 


70,2 
48.4 


72.4 
45.9 


73.5 
49.0 


71.6 
50.2 


74,9 

47.8 


72.4 
50.1 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
AUGUST    1964 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


MAINE 

0L0  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUxTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

*    »    « 
COASTAL  0 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 
ELL5WORTH 
JONESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 


MAX 

Mm 


MAX 
MDI 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


64   70 
54   49 


71   64 
49   48 


64   70 
49   47 


65   70 
55   47 


67   68 
54   51 


79   72 
55   52 


77   63 
54   54 


86   59 
50   54 


74   66 
54   52 


75   71 
56   53 


62   70 
52   51 


68   68 
55   52 


60   65 
51   51 


73   69 
56   53 


80   58 
53   50 


76   66 
55   51 


66   69 
55   53 


66   69 
50   51 


60   68 
55   53 


72   73   72 
46   45   47 


66   71   66 


69   67 
49   46 


77   69   67 
44   51   51 


71   75 
34   39 


77   73 
52   55 


74   68   70 
44   49   45 


70   73 
47   45 


73   76 
50   44 


70   70   69 
49   50   50 


78   74 
49   58 


76   68   69 
48   52   50 


71   72   71 
48   50   55 


69   71   65 
51   47   51 


73   72   72 
52   46   55 


68   72   74 
49   45   51 


68   74 
51   52 


74   71   75 
53   56   56 


75   71   72 
49   48   48 


70   69 
59   57 


75   63 
41   54 


76   73   65 
43   52   44 


72   82   69 
48   50   54 


71   68   65 
46   56   53 


75   71   66 
57   56   49 


69   65   63 
46   52   47 


73   68   65 
46   59   46 


69   64   67 
49   49   53 


73   68   66 
46   48   45 


71   74   64 
45   51   47 


69   72   64 
51   53   46 


74   70   68 
53   58   54 


72   69   67 
45   54   46 


73   64   65 
47   55   48 


71   76 
42   51 


70   76 
42   49 


71   77 
40   48 


70   78 
41   50 


67   76 
37   45 


73   78 
44   53 


74   76 
40   48 


61   69 

44   50 


75   73 
46   47 


69   71   66 
50   52   55 


72   75   71 
44   49   60 


70   70   68 
46   53   60 


73   72   69 
43   52   60 


70   70   66 
46   51   55 


70   70   66 
42   50   52 


66   73   71 
41   46   53 


71   75   65 
54   61   57 


73   74   67 
50   55   62 


72   74   66 
41   51   62 


71   69   66 
41   50   56 


49   43   45 


70   68   63 
48   42   42 


73   66   64 


75   67   66 
59   43   46 


76   67   70 
52   40   42 


67   72   64 
57   40   47 


76   76 
56   46 


76  68  66 

53  44  46 

76  72  68 

58  43  45 

70  67  68 

53  49  47 

76  72  68 


72   67   65 
45   46   41 

75   69   69 


MAX 
MIN 


79   78 
51   42 


80   75   75 
43   47   49 


80   77   76 
40   49   41 


76   76   73 
34   42   61 


49   36 

i        MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY 


73   74 
41   49 


75   75 
42   47 


75   76 
42   48 


72   72 
38   52 


77   75 
45   52 


78   75 
40   54 


44   44   50 


67   77 
45   49 


71   71 
62   56 


74   75   72 
43   52   57 


76   72   76 

47   60   60 


74   73   73 
45   55   57 


70   71 
46   49 


42   53 

68 


70   72 
57 


71   71 
51   52 


79   72 
52   58 


71   75 
55   58 


73   73 
42   56 


78   78 
50   53 


71   72 
42   43 


66   66 
42   44 


69   67   69 
46   42   42 


75   73   73 


70   74   72 
47   42   42 


70   71 
55   52 


73   74 
47   49 


72   74 
47   46 


71   71 
46   47 


71   70 
47   49 


73   73 
44   45 


68   73 
44   45 


74   76 
50   50 


73   74 
41   44 


73   71 
46   47 


52 

READINGS  FOR  EACH 


75   74 
37   42 


62   58 
46   53 


64   57 
46   48 


57   57 
47   52 


56   58 
46   53 


72   60 
49   53 


56   59 
51   54 


69   64 
46   48 


70   65 
46   55 


59   81 
53   55 


60   62 
55   57 


63 
51 


65   66 
60   60 


60   81 
54   54 


56   79 
53   55 


69   60   81 

49   51   49 


66   74 
50   47 


70   69 
52   47 


68   75 

49   44 


68   75 
51   46 


72   73 
54   39 


77   78 
53   46 


79   78   77 


77   64 
52   42 


81   74 
55   52 


75   72   75 
54   60   55 


82   73 
50   53 


75   72   77 
53   54   50 


74   70   76 
48   54   46 


79   76   72 
48   50   49 


75   65 
61   57 


76   84 
49   61 


86 
61 


84 
60 


90   80 
58   58 


83 
60 


71.5 

47.8 


69.7 
47.1 


71.5 
47.4 


72.2 
♦9.2 


71,9 
45.2 


75.* 
51.1 


72.9 
46.2 


70.1 
46.1 


74.4 
50.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MASSACHUSETTS 
•   ft    • 
uESTERw  0 

ADAMS 

CLMMINGTON  HILL 

HOOSAC  TUNNEL 

KMGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 

STOCKBRlDGE 

WEST  GRANVILLE 
•    •    « 
CENTRAL  Oi 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

8UFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAv 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  wB  AIRPORT 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1964 


Day  of  Month 


MAX 

M1N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


75   78   73 
43   46   47 


71   74   71 
50   50   51 


72   77 
42   46 


76   76   74 
42   46   47 


76   73   70 
43   56   47 


'6   76   71 
.1   59   46 


77   76   70 
39   60   44 


76   75   68 
41   59   47 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


BOSTON  wB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


77   74 

58   50 


75   72 
53   41 


79   70 
45   51 


72   71 
59   42 


74   66 
56   53 


78   76 
59   47 


74   68 
61   53 


76   74 
54   49 


77   74 
52   47 


82   78 
55   47 


82   75 
48   45 


72   73 
63   52 


68   75 
63   54 


73   72 

48   48 


71   70 
50   47 


77   74 
53   46 


74   71 
62   55 


80   75 
46   42 


74   79   73 


71   76   74 


44  48  50 

70  80  76 

40  44  50 

78  76  73 

40  52  47 

78  75  75 

39  56  52 

78  77  74 

38  50  49 

77  79  73 

43  50  51 


47   62   54 


70   77   75 
40   50   49 


78   79   72 
48   55   52 


79   74 
52   48 


79   77 
51   54 


68   78   79 
42   52   55 


74   76   75 
49   52   50 


73   81   79 
45   4B   51 


76   78   80 
43   48   48 


81   80   65 
43   56   48 


64   7  3 
36   40 


63   71 
45   49 


80   83 
40   61 


82   82   66 
39   63   53 


80   84   80 
42   58   45 


76   80 
50   60 


41   54   41 


77   72 
46   55 


69   78   76 


73   68 
58   47 


8!   71 
59   45 


81   72 
57   48 


74   73 
55   59 


59   57 
80   77 


84   78 
55   52 


80   79 
59   59 


75   79 
56   57 


76   75 
57   58 


79   79   77 
48   56   57 


78   77 
57   47 


73   80   77 
42   50   54 


73   76 
60   63 


75   73 
53   53 


79   75 
53   52 


42   52   51 


80   78 
54   55 


75   73 
56   54 


69   78   74 
54   59   60 


79   78 
40   60 


78   70 
52   59 


77   78 
49   53 


80   78 
52   62 


77   79 
49   58 


77   79 
45   51 


80   85 
47   53 


79   85 
51   59 


83   78 
50   63 


81   76 
52   64 


84   78 
50   50 


80   76 
46   53 


68   76   76 


79   80 
53   60 


75   79 
37   56 


78   80 
51   60 


73   77 
37   52 


68   75 
45   56 


65   72 
35   41 


76   75 
45   59 


72   72 
37   51 


75   72 
49   61 


69   73 
39   44 


72   74 
48   60 


68   72 
50   54 


69   73 
38   45 


72   79 
44   55 


79   67 
53   42 


SO   66 
56   40 


64   64 
43   43 


72   65 
55   42 


65   65 
48   39 


78   68 
51   40 


71   77 
46   49 


79   76 
47   59 


76   75 
47   58 


78   76 
49   59 


71   76 
43   41 


75   80 
46   47 


59 

81  82  83 

58  66  53 

79  83  80 

42  46  50 

73  79  79 

53  58  61 

79  75  70 

46  60  46 


82   78 
47   61 


84   80 
45   60 


77   74 
52   55 


70   77 
42   48 


75   76 
48   62 


69   77 
38   46 


73   73 
43   53 


74   73 
38   56 


76   72 
37   55 


76   74 
42   56 


72   69 
47   56 


79   70 
45   51 


67   65 
35   41 


67   72 
43   46 


67   68 
35   46 


70   72 
46   47 


69   70 
42   42 


70   78 
48 


70   68 
48   50 


69   68 
41   41 


74   73 
44   45 


73   73 
47   45 


74   75 
47   49 


69   70 
48   48 


72   75 
46   49 


70   73 
41   43 


67   76   75 
40   45   56 


65   74   74 
49   51   54 


66   77   77 
40   44   53 


76   76 
46   52 


71   78 
47   52 


67   74 
38   44 


77   70 
40   56 


76   76 
37   *7 


80   66 
56   57 


78  71  70 

50  40  45 

73  69  69 

51  45  44 

75  70  69 

51  41  44 

76  73  74 

52  38  42 

70  70  70 

46  38  46 

70  71  70 

53  39  43 


73   73 
50   41 


60   74 
54   57 


58   66 
53   56 


59   64 
56   57 


61   64 
58   56 


72   79 
57   56 


75   80 
60   54 


75   80 
55   54 


66   80 
54   54 


69   74 

50   58 


71  75  75 

43  49  55 

74  82  77 

44  53  59 


73   81 
44   43 


83   77 
49   59 


78   73   70   74   74 
55   63   57   53   62 


66 

44 

67 
45 

70 

48 

72 
50 

70 

35 

69 
41 

67 

43 

69 
47 

69 

40 

72 
41 

73 
39 

74 
39 

72 
41 

73 
45 

65 
45 

67 
47 

80  75  75 
53  58  59 

82  78  84 

49  58  60 

81  74  82 
42  55  55 


70   78 
37   42 


79   72 
44   55 


75       70       72 
57      52      52 
s  Notes  Followinq  Station  Ind 
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78   68   80 
55   58   62 


73   73 
45   50 


71   72 
36   42 


76   75 
45   47 


70   70 
37   40 


75   75 
54   51 


74   74 
44   45 


75   73 
50   52 


71   70 
51   53 


74   72 
42   43 


79   78 
48   49 


78   75 
50   51 


80   78 
48   49 


76   75 
49   50 


78   75 
50   49 


77   75 
42   45 


71   69 
43   48 


74   74 
51   54 


76   72 
38   40 


72   73 
47   49 


74   75 
45   45 


77   77 
43   47 


78   76 
44   45 


72   70 
50   48 


73   62 
55   61 


71   58 
49   53 


62   62 
57   56 


69   61 
55   55 


64   61 
54   56 


73   61 
52   55 


72   62 
57   57 


73   68 
56   52 


72   61 
47   53 


77   58 
54   54 


78   71 
58   52 


72   62 
56   57 


68   63 
57   57 


65   62 
57   56 


59   63 
57   56 


80   67 
53   41 


79   79 
61   48 


80   69 
51   46 


82   78 
51   40 


72   76 
46   42 


73   77 

58   40 


77   76 
56   45 


87 
57 


B2 

53 


77   78   86   86 
46   49   55   63 


78   78   84   88 
44   46   58   64 


79   81   74 


72   59 
53   57 


64   63 
56   58 


74   57 
44   54 


73   70 
49   49 


62   63 
56   57 


70   64 
59   57 


70   72 
46   53 


61   59 
55   55 


82 
66 


85  87  83 

52  58  51 

85  87  82 
55  63  51 

86  83  83 

55  65  52 

84  81  80 

56  64  62 

85  83  82 

56  57  52 

85  81  80 

52  52  47 

66  83  68 

50  54  44 

82 

57  59  51 

81  83  74 

48  50  41 


79   85 
52   62 


78   81 
42   57 


77   91 
51   53 


82   86 
48   65 


77   90 
59   69 


79   81 
50   62 


82   90 
39   67 


78   80 
55   58 


78   84 
48   58 


82   84 
51   60 


84 

60 


54   54   66   69 


71   76   75 

58   56   54  I  57   57 


84   81 
62   63 


60   70   69 


84   86 
46   56 


82   87 
52   58 


79   90 
52   65 


81   93 
52   65 


83   94 
53   64 


78   86 
58   68 


74.0 
48.5 


72.2 
51.1 


73.8 
48.1 


75.1 
47,0 


74.3 

48.7 


76,0 
49,9 


75,5 

48.5 


76.1 
49.5 


76.2 
54,3 


73.1 
46.2 


73.6 
31.6 


75.6 
♦e.5 


75.2 
35.7 


'3.3 
JO. 3 


76.7 
57.2 


74.2 
55.1 


75.3 

49.3 


78.8 
52.2 


78.3 
53.3 


78.6 
55.8 


76.5 
56.3 


78.5 
53.9 


76.6 
30,4 


74.0 
49.9 


75.3 

57.0 


76.5 
46.2 


74.8 
51.9 


75.5 

51.6 


78.3 
31,5 


79.3 
52.3 


67   34,3 


74   72   81   85 

58  J  56   60   67   68 


76,3 

58.1 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  of  Month 

NEW  ENGLAND 
AUGUST  1964 

1 

Station 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

MAX 

MIN 

78 
52 

75 
57 

68 

47 

73 
47 

78 

50 

77 
57 

80 
47 

76 
59 

73 
47 

75 
39 

73 
55 

74 
67 

75 
56 

72 
42 

74 
42 

60 

44 

75 

50 

82 
56 

80 
56 

76 
44 

77 
49 

75 

56 

64 
56 

85 
57 

84 
53 

77 
62 

80 
46 

76 
48 

77 
55 

91 
66 

84 
65 

77.0 
52.7 

CAMP  WEILFLEET 

MAX 
MIN 

75 
55 

76 
62 

75 
57 

67 
60 

66 
59 

77 
60 

75 
53 

75 
60 

73 
58 

71 

59 

74 
61 

78 
63 

75 
63 

77 
52 

70 
55 

74 

57 

79 
61 

65 
64 

81 
59 

74 
56 

76 
55 

74 
59 

70 
58 

78 

60 

84 
61 

81 
66 

79 
55 

80 

55 

75 
61 

80 
63 

83 
69 

75.5 
59.3 

EAST  wAREHAM 

MAX 
MIN 

75 
49 

73 
57 

66 
51 

70 
50 

77 
52 

73 
56 

75 

51 

70 
62 

70 
52 

73 
43 

77 
61 

76 
67 

77 
57 

70 
47 

72 
48 

77 
49 

67 
60 

79 
60 

74 
58 

77 
47 

75 
52 

71 
60 

73 
59 

83 
58 

82 
56 

75 
61 

78 

50 

77 

50 

77 
59 

82 
67 

81 
68 

74.9 
55.4 

EDGARTOwN 

MAX 
MIN 

75 
54 

75 
61 

72 
57 

65 

59 

71 
52 

72 
60 

7* 
51 

75 
52 

72 
56 

74 
46 

74 
49 

72 
64 

74 
62 

78 
54 

72 
46 

72 
51 

76 
59 

65 

60 

78 
61 

72 
52 

76 
55 

73 

60 

72 
63 

74 
62 

80 
58 

76 
60 

74 
57 

77 

50 

77 
51 

75 
66 

80 
66 

74,0 
56.6 

FALL  RWER 

MAX 

MIN 

79 
53 

72 

58 

67 
54 

75 
51 

74 
59 

79 
59 

77 
56 

74 
63 

71 
55 

74 

50 

73 
62 

75 
67 

75 

59 

71 

50 

74 
52 

79 

56 

67 
60 

80 
61 

74 

59 

77 
55 

77 
57 

73 
61 

72 
60 

85 
59 

83 
60 

75 
65 

80 
55 

78 
56 

80 
62 

87 
69 

60 
68 

76.0 

58.4 

HINGHAM 

MAX 

MIN 

76 
45 

72 

60 

67 
49 

71 
52 

80 
52 

76 
56 

81 
47 

74 
61 

72 
49 

76 
42 

76 
59 

77 
68 

77 

56 

72 
46 

76 
45 

81 
46 

68 
53 

S3 
57 

74 
57 

76 
46 

74 
50 

64 

57 

61 
56 

84 

57 

85 
53 

81 
62 

79 

46 

81 
49 

76 
55 

89 
65 

84 
67 

76.2 
53.8 

HYANNI5  2  NNE 

MAX 

MIN 

78 
44 

79 

60 

76 
57 

67 
59 

75 
53 

70 
56 

74 
52 

71 
63 

70 
55 

74 

38 

75 
61 

74 
67 

79 
61 

74 
50 

76 
42 

77 

40 

75 
60 

76 

61 

77 
61 

77 
43 

75 
51 

70 
58 

74 
68 

62 

60 

82 
50 

75 
58 

72 

48 

73 
45 

74 
62 

81 
66 

80 
68 

75.3 
55,5 

M1DDLETON 

MAX 

MIN 

74 
42 

69 
60 

66 
49 

71 
47 

71 
55 

71 
56 

72 

45 

73 
62 

71 
50 

71 

44 

71 
59 

70 
65 

71 
57 

70 
45 

66 
47 

78 
42 

74 
57 

77 
58 

75 

55 

72 

43 

72 
48 

71 

54 

59 
54 

79 
55 

78 

52 

78 
64 

77 
47 

77 

47 

78 
50 

88 

64 

84 
64 

73.* 
52.8 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
59 

70 
59 

66 

58 

68 
52 

70 
52 

70 
54 

70 

53 

70 
62 

70 
56 

69 
50 

72 

63 

71 
65 

75 

62 

70 
57 

70 
54 

72 
62 

65 

60 

73 
62 

72 
60 

75 
59 

72 
62 

72 

63 

72 
66 

79 
64 

78 
58 

74 
65 

73 
58 

74 
54 

73 
64 

74 
66 

75 
65 

71.8 
59.5 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

el 

56 

74 

60 

68 
56 

76 
55 

75 
61 

76 
62 

77 

59 

71 
64 

75 
57 

74 
54 

74 
65 

74 
68 

79 

60 

74 
53 

74 
54 

79 

61 

69 
63 

80 
63 

75 

62 

79 
57 

79 
59 

75 

66 

76 
64 

88 
62 

82 
65 

76 

65 

■  1 

58 

76 
58 

79 
68 

86 
71 

80 
71 

76.9 
61.2 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

73 

50 

76 
61 

65 
53 

68 
52 

79 
53 

75 
59 

78 

5" 

76 
61 

76 
54 

75 

47 

75 
59 

77 
68 

77 
62 

74 
48 

75 
50 

77 
53 

75 

57 

84 
60 

eo 

57 

78 
50 

73 
53 

71 
58 

67 
59 

85 

58 

85 
57 

82 
64 

75 
54 

76 
54 

73 
60 

86 
65 

86 
66 

76.6 
56.6 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 

MIN 

77 

50 

73 

60 

68 
55 

72 
55 

75 

54 

73 
58 

75 

46 

73 
62 

74 
55 

72 

40 

74 
62 

73 
66 

78 

60 

74 
52 

74 
52 

90 
49 

74 
59 

79 
60 

76 
57 

77 
49 

75 
53 

72 

58 

70 
60 

84 
59 

80 
54 

75 
64 

76 
50 

78 

50 

78 
62 

85 

68 

82 

67 

75.7 
56.3 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

77 
46 

78 
57 

74 
52 

67 
47 

72 
51 

77 
56 

76 
48 

77 
55 

70 
51 

72 

40 

73 
46 

73 
63 

73 

60 

75 
44 

70 
45 

73 
47 

79 
53 

65 
56 

81 
57 

75 
44 

77 
51 

76 

57 

75 
59 

71 
57 

85 
53 

81 
59 

78 
50 

78 

50 

75 
56 

60 
63 

86 

65 

75.5 
52.6 

RCCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

73 
54 

69 
59 

67 
55 

70 

57 

71 
58 

71 
58 

72 
51 

70 
60 

70 
54 

73 
51 

73 

60 

69 
63 

78 

60 

71 
50 

73 
50 

77 
50 

69 
57 

77 
60 

70 
58 

72 

50 

72 

50 

62 

56 

59 

'  57 

80 
52 

74 
60 

78 
63 

72 
55 

73 
55 

70 
58 

74 
65 

82 

65 

72.0 
56.3 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

72 
53 

71 
51 

70 
54 

69 
52 

76 

60 

74 
59 

72 
53 

72 

64 

71 
53 

73 

52 

69 

60 

70 
64 

77 
61 

69 
54 

72 
53 

77 
51 

67 
55 

79 
59 

71 
57 

76 
50 

73 
52 

61 
57 

61 

57 

83 
57 

77 
59 

81 
64 

76 
54 

73 
57 

71 
59 

78 
63 

85 

63 

73.1 

36.7 

SANDWICH 

MAX 

MIN 

75 
56 

76 
62 

67 
56 

70 

57 

76 
57 

72 
59 

HO 
57 

74 
63 

73 
57 

76 
51 

79 
63 

79 
69 

80 
60 

74 
51 

76 
54 

82 
53 

67 
52 

82 
65 

72 

60 

80 
56 

76 
58 

75 
62 

73 
63 

88 
61 

85 
61 

83 
62 

77 
56 

79 

57 

84 

65 

68 

72 

82 
71 

77,4 
59.5 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

79 
44 

76 

54 

77 
48 

73 

45 

76 
51 

76 
54 

77 
49 

74 
61 

71 
46 

75 
38 

74 
58 

75 
66 

74 
53 

71 
42 

74 
41 

79 
45 

68 
52 

80 
58 

75 
52 

75 
45 

74 
50 

67 
60 

67 

58 

S3 
58 

83 
53 

77 
56 

78 
47 

77 
52 

79 
57 

81 
66 

81 
66 

75.9 
52.4 

WOODS  HOLE 

MAX 

MIN 

76 
56 

71 

68 

69 
59 

72 
57 

70 
60 

74 
62 

72 
53 

73 
64 

72 

50 

69 
59 

75 
65 

74 
67 

75 

63 

74 
56 

74 
56 

72 

67 

72 
59 

75 
63 

74 
63 

74 
54 

72 
62 

72 

63 

72 
61 

76 
62 

76 
61 

72 
67 

76 
60 

73 
5S 

7« 
6C 

7! 
6! 

77 
66 

73.4 

60,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1964 


NFW  HAMPSHtRE 

NORTHERN 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
CClEBROOK 
FA8YAN 

first  Conn  lake 

GRAFTON 
LANCASTER 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


blackkAter 

DAM 

MAX 

Mm 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

CONCORD  WB 

AIRPORT 

MAX 
MIN 

CONWAY  1  N 

MAX 

MIN 

DURHAM 

MAX 

MIN 

EAST  DEER1NG 

MAX 

MIN 

EPPING 

MAX 

MIN 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

HANOVER 

MAX 

MIN 

KEENE 

MAX 

MIN 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

LEBANON  FAA 

AIRPORT 

MAX 

MIN 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

MASSABESIC 

LAKE 

MAX 

MIN 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 

MIN 

NASHUA  2  NN 

W 

MAX 

MIN 

NCRTHWOOD 

MAX 

MIN 

PETERBOBO  2 

s 

MAX 

MIN 

PLYMOUTH 

MAX 

MIN 

PORTSMOUTH 

MAX 

MIN 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

TAMWORTh  2 

MAX 

MIN 

WINDHAM 

MAX 

MIN 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

Day  ol  Month 


66  72 

53  44 

7B  67 

50  45 

74  74 


65   70 
53   39 


71   63 
44   45 


68   71 
50   36 


73   79   68 


45   53   45 


68   73 
52   46 


66   72 
55   38 


71   73 
54   45 


67   69 
52   38 


66   71 
55   49 


76   73 
57   46 


72   77 
56   48 


74   76 
55   41 


68   74 
54   50 


76   70   74 


67   72 
52   45 


75   77   75 


80   77   70 
38   55   39 


81   69   72 


45   56   46 


76   72   65 

42   41   40 


39   50   52 


70   75   64 


72   69   69 
39   49   49 


76   69   65 
33   44   49 


71   61 
41   46 


77   72   69 


35   39   30 
62   72   64 


70   80 
41   41 


72   78 
37   46 


81   75 
41   50 


82   72 
37   46 


78   75 
46   52 


80   75 
36   45 


83   79 
43   50 


86   81 
36   51 


84   75 
47   54 


81   71   71 


87 

69 

72 

82 

74 

42 

44 

48 

48 

51 

70 

69 

78 

73 

72 

57 

48 

46 

48 

52 

75 

68 

68 

75 

71 

48 

46 

44 

47 

53 

69 

71 

80 

75 

75 

54 

48 

43 

51 

50 

70 

73 

80 

77 

79 

55 

50 

49 

47 

53 

70 

70 

78 

76 

72 

58 

40 

37 

53 

45 

73   72   73 
45   51   52 


36   48   43 


79   78   71 


78   79   70 
40   60   48 


39   45   47 


65   76   75 
39   43   45 


77   73 
37   57 


77   79   59 
33   55   47 


61   76   70 
38   40   45 


82   80   69 
34   52   45 


56  53  37 

36  36  28 

62  73  72 

41  50  48 


72   75   76 
42   54   41 


83   82   66 


84 

81 

39 

58 

86 

81 

47 

59 

81 

82 

41 

54 

75 

82 

42 

47 

80 

78 

44 

59 

69 

78 

43 

50 

83   80   69 


45   56   46 


73   75   69 


37   49   47 


76 
60 


68   76   75 
41   49   64 


65   75 
45   48 


66   78   74 


76   71 
44   64 


50  64  76 

35  40  51 

71  76  77 

32  45  65 


44   45   50 


73   74 

47   51 


72  62  60 

54  39  43 

70  68  66 

54  40  48 

75  75  60 

50  38  42 

67  61  55 

52  40  46 

66  60  58 

50  37  46 

72  57  61 

52  40  43 

75  65  66 

48  35  36 


42 

53 

74 

74 

52 

64 

79 

71 

45 

66 

74 

75 

46 

64 

77 

75 

50 

65 

76 

75 

50 

64 

78 

76 

50 

68 

78 

80 

50 

66 

78 

81 

46 

66 

75 

74 

55 

60 

76 

80 

50 

62 

76 

74 

45 

44 

75 

73 

51 

68 

70 

71 

50 

57 

7* 

76 

55 

66 

73 

71 

56 

64 

71 

74 

48 

65 

75 

68 

51 

60 

73 

74 

45 

56 

77 

74 

46 

64 

74 

74 

52 

68 

77 

71 

76   70 
53   40 


72   72 
52   38 


74   72 
54   41 


73   68 
50   35 


76   72 
50   38 


70   68 
53   35 


74   69 
55   40 


75   70 
54   42 


68   69 
57   43 


74   72 
50   37 


70   67 
53   45 


67   65 
47   40 


75   75 
48   46 


72   70 
53   41 


77   65 
54   44 


73   71 
53   41 


73   71 
54   40 


74   67 
51   38 


77   72   73 


76   69   68 
53   40   43 


61   77   76 
45   49   53 


57   72   72 
45   49   50 


72   70   69 


73   72   67 
41   42   48 


56   68   67 


78   80 
44   52 


55   40   40 


71        67 
51       65   |    55       43      49      47       57 
i  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    197    - 


79   79 
38   51 


80   81 
58   53 


80   73 
44   55 


78   82 
57   55 


78   78 
55   52 


79   79 
55   52 


83   78 
52   56 


77   75 
54   53 


81   82 
55   53 


82   75 
59   56 


78   72 
55   51 


80   78 
44   57 


75   80 
51   53 


67   60   66 


74  70  68 

40  40  46 

68  66  63 

42  42  45 

66  64  65 

43  39  44 

66  65  67 


69   67   69 
46   33   37 


44   47   48 


73   72 
53   39 


75   70 
47   39 


75   75 
48   41 


39   50   55 


79   76   82 
40   53   55 


78   77 
57   37 


75   77 
56   41 


73   70 
49   42 


72   70   70 
54   46   47 


70   69 
45   39 


81   77 
57   43 


74   73 
51   43 


51   47   46 


77 

80 

76 

75 

58 

54 

51 

40 

78 

79 

76 

74 

54 

54 

55 

45 

75 

76 

71 

70 

57 

54 

50 

40 

50   42   45 


53   40   44 


77   77   74 
55   40   48 


70   70   70 


62 

49 


69   56   59 
48   51   52 


54   60   72 


60   57   75 
48   52   53 


57 

50 

53 

49 

42 

36 

61 

66 

67 

48 

48 

49 

71   71 
40   44 


61 
54 


61 
54 


57   57   78 
50 

61 


77   69   74 
47   54   46 


51 

48 

63 
53 

81 
5* 

60 
55 

80 
56 

60 
53 

77 
58 

62 

52 

81 
5* 

58 
53 

78 
56 

60 
55 

75 
52 

58 
46 

65 
45 

61 
55 

81 
57 

54 
52 

61 
52 

62 
55 

82 
57 

60 

52 

SO 
54 

59 
52 

78 
55 

62 
52 

80 
52 

57 

54 

62 
55 

5a 

52 

77 
50 

62 

55 

83 
57 

58 

53 

76 
55 

45  50   42 

72   70   67 

46  48   46 


70   74   6* 
43   42   42 


79   69   74 


77   82   69 
46   52   44 


75   80   67 
44   47   41 


83   77   80 
47   51   44 


66   76 
51   39 


82   80   80 
45   54   40 


80   74   76 
45   57   41 


76   82   S3   79 
47   54   58   62 


S3   84 
48   52 


S3   81 
55   54 


82 
56 


84 
53 


56   64   62   58 
41   47   47   47 


77   79 
44   44 


75   79 
40   45 


60   83 
46   47 


79   83 
43   42 


80   81 
42   42 


80   80 
52   45 


80   68 
52   45 


75   78   84   85 
44   48   57   66 


79   82 
48   49 


84 

47 

80 
57 

79 
45 

SI 
45 

62 
45 

86 
60 

87 
60 

76.1 
49.5 

84 
48 

79 
56 

76 
45 

82 

47 

84 

48 

68 
64 

83 
63 

77.6 
50.1 

82 
49 

71 
59 

77 
49 

80 
46 

85 
50 

87 
62 

60 
64 

75.1 

50.9 

84 
47 

80 
53 

81 
45 

82 

41 

86 
46 

90 
61 

61 
63 

76.4 
47. 5 

82 

52 

70 
53 

79 
50 

62 
50 

S5 

52 

se 

64 

80 
65 

75.0 
52.4 

82 
49 

70 
52 

76 
49 

77 
47 

85 
50 

S7 
60 

79 
60 

73.6 
47,7 

B3 
45 

84 
45 

82 

43 

62 
43 

81 
44 

82 
53 

92 
63 

TT.3 
46.6 

83 
46 

79 
57 

79 
45 

SO 

45 

80 
48 

89 
61 

64 
64 

75.2 
50.1 

75 
49 

79 
50 

69 
49 

76 
52 

70 
50 

83 
54 

84 
61 

71.0 
49.8 

84 
49 

80 
53 

81 
43 

81 
46 

82 
49 

91 
62 

84 
66 

76.4 
50.1 

8* 

50 

77 
55 

80 

50 

80 
49 

32 
48 

87 
62 

62 
62 

76.3 

50.7 

80 
48 

77 
52 

79 
45 

74 
43 

82 
49 

89 

64 

85 
65 

74.2 

48.5 

71,3 

47.7 


72.1 
46.5 


69.3 
45.5 


70.2 
46.3 


70.7 
44.1 


66,6 
43.8 


75.0 
43.9 


46.0 
36.4 


66.2 
46.7 


73.7 
46.2 


73.5 

44.7 


76.2 
49.1 


74,0 
44,4 


76,6 
47.3 


74.0 
46.5 


74.6 
46.4 


73.8 
47.7 


76.9 
50.2 


73.7 
52.0 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1964 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NEW    HAMPSHIRE 
WOODSTOCK 


rhode  Island 


block  island  wb  ap 

greenville 

kingston 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


NORTHEASTERN 


01 


BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MCNTPELIER  FAA  AIRPOR1 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NCRTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WF5T  BURKE 
«    *    « 


.ESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  A|  BANS  BAY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


80   68   77 
38   53   40 


59   61   56 


78   73   68 
52   57   52 


77   76   69 
44   61   46 


77   72   68 
54   62   52 


79   76   71 


MAX 
MIN 


70   76   68 
32   37   38 

71 


72   74 
55   40 


70   78   69 
43   44   45 


73   67   73 
39   52   41 


72   74 
54   39 


58   56   61 
43   45   40 


69   73 
48   44 


40   56   47 


72   73   70 


78   68 
45   42 


73   67 
55   43 


59   69 
39   38 


77   72   74 
41   61   44 


76   72   76 
43   49   42 


78   70   75 
41   56   42 


74   76   72 
38   35   41 


74   73 
54   47 


75   73   75 
50   50   56 


81   74   69 
40   50   54 


50   55   55 


76   77   77 


77   62 
41   52 


73   77 
44   47 


75   78 
43   45 


75   66 
40   51 


39   54 
62   57 


76   63 
42   55 


74   64 
42   52 


73   72 
35   45 


73   79 

44   47 


76   75 
42   51 


72   77 
42   52 


73   74 
35   35 


81   80   75 
41   54   51 


79   63   70 
47   55   44 


82   77   73 
45   55   48 


74   BO   72 
40   37   49 


79   77   71 
43   52   51 


77   72   70 


81   80   67 
39   49   50 


52  61  48 

73  73  72 

51  60  46 

71  70  74 

54  54  55 

77  76  73 

56  62  51 


68   65   53 


52 

79 


36   47   50 


42   54   48 


85   78   68 
45   63   53 


85   80   66 
40   55   48 


84   82 
46   62 


82   71   72 
40   51   51 


83   BO   70 
44   63   53 


82   80   66 
52   61   51 


76   79   71 
35   46   65 


75   74   76 
47   62   64 


70   78 
38   45 


84   75 
49   50 


71   79 
45   51 


71   81 
47   53 


79   80 
48   60 


81   83 
48   67 


65   64 
48   55 


81   78 
49   60 


74   71 
46   58 


70   79 
45   61 


72   82 
47   51 


81   78 
46   65 


68   79 
47   67 


69   80 
41   47 


76   82   83 
42   52   63 


74   86 
47   54 


74   85   83 
46   51   66 


73   80   80 
39   46   64 


71   83 
45   53 


72   67   63 
53   40   43 


70   82 
53   57 


69 
45 


59   41   41 


76   71   73 
60   49   54 


79   66 
48   36 


76   65 
52   46 


76   66 
56   43 


81   66 
58   44 


62   64 
46   46 


80   67 
56   43 


64   44 
38   36 


63   64 
43   43 


59   60 
38   38 


80   66 
50   41 


80   70 
52   46 


75   68 
5  3   40 


81   65 
55   43 


76   64 
53   36 


68   66   67 
54   41   43 


67   66   65 
48   49   51 


71   63 
54   44 


77   66   68 

56   45   48 


72   69   66 
53   53   55 


79   79   79 
41   47   46 


67 
53 


75   77 

40   48 


76   71 
58   54 


76   77 
50   55 


77   78 
49   55 


72   70 
53   45 


77   73 

50   54 


61   55 
48   42 


74   69 
55   50 


72   66 

50   46 


70   76 
46   49 


76   78 
50   52 


78   74 
47   54 


75   75 
44   54 


76   75 
44   52 


80   75 
58   50 


71   70   70 
39   39   39 


60   59   75 
49   52   52 


79   77 
51   55 


78   75 
54   50 


35   53   48 


76   78 
45   48 


75   75 
56   61 


73   75   75 
54   49   49 


57   44   53 


75   73   76 
60   49   58 


76   77   76 
57   53   57 


70   69 
37   36 


66   69 
45   46 


71   69 
47   45 


74   70 
45   43 


67   67 
43   41 


71   68 
45   44 


51   50 
40   41 


68   68 
46   46 


62   62 
42   42 


68   70 
39   39 


70   69 
42   45 


70   69 
45   43 


70   68 
46   44 


70   67 
40   40 


71   67   71 
50   46   49 


70   67   69 
50   45   45 


69 
56 


62 

73 

56 

56 

77 

74 

62 

60 

74 

72 

63 

61 

57 
49 


63   59 
44   49 


58   70 
51   50 


57   67 
52   51 


70   67   65 
43   54   56 


78   69   76 
46   53   42 


79   92   97   81 
42   45   56   57 


74.2 

46.5 


80 
64 

75 

61 

74 
61 

83 
57 

61 
55 

75 
64 

84 
61 

92 
53 

77 
64 

77 
60 

78 
59 

74 
61 

86 
62 

92 
59 

79 
60 

69   76   78 
53   56   59 


64   70   77 
55   57   56 


79 
59 


77   79 
39   41 


91   90 
45   57 


76   79 
49   51 


76   81 
47   47 


77   73 
44   49 


91   77 
44   56 


65   64 
45   42 


79   70 
48   49 


74   66 
44   48 


76   75 
43   44 


76   86 
45   50 


79   80 
46   56 


75   78 
47   55 


74   79 
45   46 


93 
52 

77 
61 

81 
45 

72 

54 

92 

49 

90 
57 

91 
♦  7 

73 
58 

*9 

70 
58 

74 
56 

77 
66 

92 
66 

75 
69 

7S.I 
60.3 

78 
49 

90 
56 

97 
65 

79 
65 

75. 2 
53.6 

75 
46 

79 
61 

95 
68 

92 
66 

75.9 
53.4 

74 
53 

79 
63 

81 
66 

7* 
66 

73.5 
57.3 

76 
52 

90 
63 

96 
69 

91 
69 

76. 5 
56. T 

79   77   76 


78   84   86 
38   41   55 


63   79 
44   60 


75   76 
48   49 


76   80 
47   46 


78   63 
44   52 


80   85 
43   51 


66   71 
50   55 


81   82 
45   57 


74   80 
40   48 


76   79 
40   45 


76   80 
45   47 


79   84 
46   46 


76   76 
46   55 


74   79 
37   37 


86   64 
57   59 


70   65 
54   55 


86   81 
56   60 


81   78 
54   60 


85 
54 


84   85 
50   52 


78 

42 

92 

46 

96 
53 

87 

60 

75 

47 

79 
47 

92 
59 

85 
55 

90 
49 

92 

50 

83 
59 

87 
5( 

77 
40 

92 
43 

95 

50 

65 
53 

85   66   79 
53   60   68 


76   85   82 
67   62   71 


72,3 

39.6 


7*.l 
*9.7 


72.5 

48.6 


73.6 


71.5 

47.8 


75.5 

48.6 


59.1 
43.7 


72.3 

48.4 


68.2 
45.5 


73,8 
46.9 


75.4 
49.2 


72,5 

49.4 


71.4 
42.4 


76.5 
51.2 


74.9 
50.8 


76.7 
51.7 


75.3 

51.6 


74.6 
57.0 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   ENGLAND 
AUGUST    1964 

Station 

Day  of  Month 

S> 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SOUTHEASTERN                  03 

BELLOWS    FALLS 

MAX 
MIN 

78 
42 

79 

47 

76 
49 

76 
46 

85 
49 

77 
55 

75 
45 

80 
*7 

82 
51 

69       76       75 
43       44        54 

80        70       71 
56       43       44 

68       78       78 
44       45       52 

79 
55 

74 
43 

72 
43 

73 
48 

59 
54 

66 
5S 

81 
52 

82 

53 

72 

48 

79 
*9 

eo 

50 

86 
55 

89 
64 

76.3 
49.2 

CAVENDISH 

MAX 

MIN 

78 
33 

75 
54 

74 
38 

81 
35 

80 
45 

73 
46 

82 
37 

81 
56 

75 
49 

74       77       80 
36       45       66 

79       67       66 
56       36       37 

78        80        78 
36       48       44 

71 
51 

73 
35 

70 
39 

67 
52 

61 
54 

79 
S3 

82 
44 

80 
53 

79 

in 

80 
41 

85 
44 

88 
36 

80 
62 

76.5 
45.8 

BEADSBOBO    1    SSE 

MAX 

MIN 

76 
43 

76 
45 

74 
45 

69 
43 

79 
46 

7* 

52 

75 
43 

80 
47 

79 
53 

63       74       74 
3ft      40       51 

80       68       64 
53      42      45 

64       75       76 
38      43      52 

74 
50 

71 
39 

69 
42 

69 

50 

60 
55 

63 
56 

74 
49 

80 
44 

70 

41 

77 
41 

77 
41 

86 
54 

86 

73.5 

46.3 

SOMERSET 

MAX 

MIN 

(.7 
32 

69 

40 

66 
37 

63 
37 

70 
41 

69 

50 

63 
35 

75 
40 

70 
47 

58      65      73 
34      38      46 

74       61       59 
49       35       44 

58      71       73 
33      41       50 

68 
46 

63 
32 

62 
36 

62 

42 

56 
51 

64 

53 

68 
44 

75 
42 

64 
>4 

72 
34 

74 

40 

82 

48 

81 

67.6 
41.3 

VEBNON 

MAX 

MIN 

77 
40 

79 

48 

75 
46 

75 
42 

84 
48 

>9 

51 

78 
41 

80 
49 

80 
50 

70      77      75 
42      45      57 

79       70       71 
53      40      43 

70      79      77 
43      47      54 

80 
54 

75 
44 

72 
46 

74 
49 

59 
56 

62 

5' 

81 
53 

80 
54 

75 
49 

78 
49 

79 
50 

83 
57 

90 
66 

76.2 
49.1 

WOODSTOCK    3    E 

MAX 

MIN 

73 
36 

79 

43 

74 
39 

80 
47 

72 
48 

70 
39 

82 
48 

81 

39 

73 
48 

75 
54 

78 
54 

69 

40 

67 
41 

39 

77 

'8 

4R 

73 
48 

70 
39 

69 

42 

70 
50 

57 
52 

61 

S4 

78 
45 

81 
48 

70 

44 

76 
44 

78 
46 

54 

85 

73.9 
45.5 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1964 


Station 

Day 

Df  Month 

~n  u   di 

0  o  J> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

CONNECTICUT 

•    *    « 

CENTRAL             02 

COVENTRY 

EVAP 

.22 

.16 

.09 

.19 

.19 

.20 

.22 

.20 

.16 

.23 

.18 

.03 

.12 

.23 

.13 

.18 

,16 

.05 

.16 

.18 

.13 

.14 

.00 

.00 

.20 

.17 

.10 

.16 

.16 

.07 

.17 

4.60 

MAINE 

ft    ft    ft 

NORTHERN           01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

60 
78 
49 

.08 
48 
76 
58 

.15 

98 
77 
48 

.21 

68 
79 
48 

.10 
34 

76 
57 

.11 
107 
69 
55 

.14 
44 
78 
52 

.15 
98 
76 
55 

.05 
94 
63 
52 

.15 
98 
66 

45 

.15 
43 

78 
49 

.07 
109 
76 
61 

.11 
107 
73 
61 

.11 
66 
64 
44 

.06 
59 
63 
48 

.07 
69 
63 
50 

.15 
92 
73 
54 

.05 
86 
71 
56 

.12 

41 
70 
52 

.12 

70 
68 
47 

.13 
99 
67 

47 

.13 

50 
76 
48 

.05 
40 
73 
56 

.08 
62 
73 
54 

.14 
75 
77 
55 

.14 

76 

57 

.22 

97 
70 
50 

.14 
62 
77 
49 

.22 

73 
77 
34 

.14 
53 
83 

61 

.11 
36 
79 
59 

3.87 
2214 
73,0 
52.6 

EUSTIS  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
23 

78 

50 

.18 
12 
83 
51 

.06 

7 

66 

53 

.19 
19 
75 
49 

.12 

9 
81 
54 

.03 
13 
68 
55 

.03 
16 
69 
48 

.27 
15 

81 
50 

.13 
12 

76 
55 

.00 
9 
56 

45 

.03 

8 

62 

45 

.37 
34 
82 
53 

.00 
20 
70 
61 

.16 
26 
76 
50 

ft 
ft 

.14 

22 

69 
49 

.15 
24 

76 
50 

.12 
11 
68 
56 

.13 
13 
75 

49 

.09 

IT 
72 
48 

.15 

6 
63 
46 

.04 
16 
70 
48 

.07 

2 

57 

50 

.04 

5 

57 

53 

.09 
IT 

74 
50 

ft 
ft 

.34 
22 

8  0 
49 

.16 
16 
78 
49 

.19 
13 

81 
50 

.14 

12 

84 
57 

.16 
8 

86 
62 

3.71 
427 
72.9 
31.2 

ft    ft    • 
COASTAL            03 

NEW  GLOUCESTER 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.20 
50 
80 
52 

.13 

45 
83 

57 

.12 
67 
74 
53 

.14 
38 
74 
51 

.18 
28 
76 
53 

.14 
41 
84 
55 

.20 
51 
77 
51 

.16 

100 

70 

54 

.15 
53 

68 
49 

.12 
32 

74 
49 

.10  .05 
67   51 
79   65 
59   59 

.10 
66 
80 
49 

.15 

43 
75 

50 

.16 
31 

70 
52 

.15 
16 
71 
50 

.12 

80 
80 
54 

.20 
39 
78 
55 

.21  .12  ,09 
36   50   24 

78   76   73 
59j   52   51 

.07  .17 
35   39 

76   67 

53   51 

.10  .08:  .12  .07  .12  .12 
36   44   50   17   31   36 
64   76   79   65   77   81 
50   59   59   59   54   54 

.14  .06 
40   37 
81   89 
56   55 

4.04 
1373 
75,5 

53,7 

MASSACHUSETTS 

ft    ft    ft 
COASTAL            03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.21 

15 
88 
55 

.17 
15 
87 
55 

.08 
26 
84 
54 

.11 
38 
74 
53 

.18 
27 
85 
54 

.13 
34 
T8 

58 

.15 
12 
86 
56 

.14 
42 
83 
55 

.09 
61 
80 
52 

.19 
32 

80 
48 

.12 
44 

80 
49 

.10 
66 
74 
64 

.02 
45 
75 
63 

.24 

44 
85 
50 

.14 
34 

78 
64 

.11 
27 

76 
50 

.12 
24 
80 
53 

.07 
12 
66 

58 

.15 
21 
84 
59 

.16 
17 
83 
52 

.07 
34 
82 
53 

.21 

15 
76 
57 

.04 
11 
73 
62 

.02 

11 
73 
59 

.18 
17 
90 
62 

.16 
36 
84 
62 

.12 
19 
80 
57 

.17 
12 

78 
50 

.1* 
19 
85 
58 

.05 
11 
85 
64 

.17 
19 
93 

70 

4.01 

840 

80.8 

56.6 

NEW  HAMPSHIRE 

ft    ft    • 

SOUTHERN           02 

LAKEPOOT  2 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.17 
15 

75 
46 

.32 

5 
85 
51 

.01 
10 
65 
57 

.16 

30 
73 
49 

.24 

10 
87 
47 

.09 
10 
73 
53 

.23 
15 
78 
52 

.25 

50 
81 
47 

.24 
55 

74 
56 

.06 
20 
65 
51 

.18 
25 

71 
43 

.09 
40 
69 
49 

.05 
35 
68 
62 

.20 
25 
73 
55 

.24 

10 
67 
45 

.02 
45 
63 

45 

.22 
35 

77 
46 

.21 
45 
80 
55 

.26 
10 
77 
56 

ft 
10 
76 
52 

ft 
15 
67 
47 

.35 

15 
73 
45 

.77 
15 
64 

51 

.01 
15 

55 

50 

.18 
20 
78 
53 

.13 

15 
78 
52 

.04 
5 
65 

60 

.27 

10 
82 

49 

.21 
15 
80 
52 

.03 
10 
84 
54 

.26 

0 

90 
64 

5.49 
635 
74.0 
31.4 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.22 

20 

.11 
30 

.17 
42 

.21 
23 

.10 

4 

.20 
27 

.21 
21 

.12 
39 

.20 
35 

.20 
34 

.08 
22 

.01 
21 

.18 
32 

.19 
38 

.14 
33 

.12 

42 

.22 
31 

.24 

23 

.20 
13 

.17 
34 

.13 
12 

.09 
20 

.05 
22 

.17 
25 

.06 

9 

.12 

12 

.12 
3 

.22 

10 

.09 
3 

.23 

4 

.11 

7 

4.66 
691 

RHODE  ISLAND 

ft    ft    * 

KINGSTON 

EVAP 

WIND 

.23 

35 

.05 
87 

.12 

80 

.25 
56 

.26 
68 

.06 
62 

.12 

56 

.13 
133 

.15 

59 

.15 
52 

.12 
81 

.05 
130 

.20 
56 

.25 
61 

.07 
57 

.27 
61 

.17 
51 

.04 
11 

.06 
63 

.30 
31 

.25 

51 

.04 
75 

,04 
45 

.17 
61 

.17 
42 

.19 
94 

.01 
34 

.22 

60 

.04 

21 

.10 
53 

.09 
65 

4.37 
1191 

VERMONT 

•    ft    • 

WESTERN            02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

59 

81 

50 

.19 
26 
80 
53 

.08 
31 
T4 
53 

.21 
42 
83 
53 

.15 
32 

84 
57 

.02 
34 
64 
54 

.17 
55 
78 
52 

.30 
102 
80 
55 

.18 
64 
80 
55 

.11 
41 
67 
52 

.15 
42 
74 

54 

.22 

108 
82 
62 

.17 
45 

82 

61 

.15 
52 
75 
54 

.13 
32 

73 

.13 
5". 
7C 
5< 

.2C 

7« 

7! 
51 

.0! 
4C 
7< 
6C 

.1* 

26 

.15 
33 
71 
55 

.0! 
26 
66 
55 

.16 
38 
79 
56 

.12 
83 
60 
57 

.15 

59 
77 
58 

.15 

40 
82 
56 

.25 
62 
83 
58 

.13 
25 

79 
57 

.19 
42 
85 

1  " 

.19 
83 
79 
38 

.10 
46 
83 
63 

.20 
43 

90 
65 

4.85 
1543 
77.3 
36.2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  ot  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

•    *    ft 
NORTHERN           01 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.6 

T 

0.6 
T 

T 

T 

T 

tes   folloi 
-   200   - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1964 


STATION   AND    DEPTH 

TIME 

Day 

of  month 

• 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  l 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STORRS,    CONN. 

1    INCH 

MAX 

MIN 

79 
64 

71 
69 

72 
63 

79 
62 

72 
66 

79 
66 

78 
66 

74 
68 

75 
60 

69 
66 

74 
69 

74 
69 

72 
65 

70 
60 

71 
60 

72 

60 

68 

6  '■ 

75 
64 

74 
61 

72 
61 

74 
61 

67 
66 

68 
66 

80 
68 

78 
66 

73 

70 

76 
62 

II. 

63 

76 
67 

80 
69 

73 
70 

73.9 
64.8 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

79 
72 

75 
74 

74 
70 

78 
70 

74 
72 

78 
72 

77 
72 

74 
73 

74 
68 

72 
71 

74 
72 

74 
72 

74 
71 

72 
68 

72 
68 

72 
68 

71 
69 

76 
69 

76 

68 

72 
63 

72 
70 

70 
70 

71 
70 

78 

71 

78 
72 

75 
74 

77 
69 

76 
70 

77 
72 

80 

73 

76 

75 

74.8 
70.6 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

73 
67 

70 
69 

69 
66 

68 
64 

69 

67 

70 
66 

70 
67 

70 
68 

69 
63 

67 
66 

68 
67 

68 
67 

69 
66 

67 
63 

66 
62 

66 
62 

65 

64 

68 

65 

68 
67 

67 
63 

68 
62 

66 

65 

66 
65 

69 
66 

70 
66 

70 
68 

69 

64 

69 

64 

70 
67 

72 
68 

72 
70 

68.6 
65.6 

KINGSTON,     R.     I. 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

73 
64 

69 
67 

68 
63 

69 
61 

67 
62 

69 
63 

69 

63 

67 
64 

69 
61 

67 
59 

66 

64 

67 
65 

70 
64 

67 
60 

66 
59 

67 
60 

65 
62 

68 
62 

70 
64 

68 
61 

70 
62 

69 

64 

68 
65 

73 
66 

70 

6  5 

69 

67 

71 
63 

69 
62 

70 
66 

75 
68 

70 
69 

68.9 

63.4 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

71 
68 

70 
69 

69 
66 

68 
65 

67 

68 
66 

68 
65 

67 
67 

67 
64 

6b 
63 

65 

65 

67 
65 

68 
66 

66 
64 

65 
63 

66 
63 

65 
64 

66 
63 

68 
65 

66 

64 

67 
65 

67 

6', 

68 
66 

70 
67 

69 
67 

69 
68 

66 

68 

65 

69 

67 

71 

68 

70 
70 

67.7 
65.6 

1?    INCHES 

5    PM 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

65.7 

24     INCHES 

5    PM 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

65.1 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 

SLOPE  OF  GROUND.   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST    SOIL  TYPE 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION:   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER 
AVERAGE  OF  WEEKLY  AVERAGES. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER. 
INCH  DEPTH  MONTHLY  AVERAGE  IS  THE 


tL0ZcH%   GR?S»»™S;au501!'  I.^i   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
DEP?HH-SSTANDARDUSORATHERMOMETERS.8  "*"  "^  "  THERM0COUPLE  WITH  BEND.X-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

Station 

> 

o 

oaf 

u  a>  > 
SBS 
a. -a  a 

n 
cr. 

5 

> 
< 

£     « 

11 

£ 

.0         1 

|  "B  I 

s    J 

£ 

°  to 

£  £ 

< 

o  i/> 

O  UJ 

< 

O  UJ 

Q. 

o  i/i 

O  UJ 

o  in 

o 

2 

0) 
O 

8 

01 
■* 

1 
O 

O) 
Ol 

1 
o 

01 
O) 

T 
8 

0 

0 

1  §  1 

| 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,     R       1 

77 

62 

- 

8 

5 

1 

0 

0 

0 

14 

_ 

BLUE    HILL    WB,    MASS. 

ssw 

18 

12.6 

- 

- 

- 

87 

86 

64 

74 

2 

8 

4 

1 

0 

0 

15 

59 

BOSTON   WB  AIRPORT,    MASS. 

30 

8 

io.  e 

29++ 

N 

20 

82 

80 

61 

73 

5 

8 

3 

1 

0 

0 

17 

60 

5.9 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

23 

8 

11.6 

25++ 

32 

9 

82 

82 

59 

68 

3 

5 

4 

0 

0 

0 

12 

BURLINGTON   WB   AIRPORT,    VT. 

18 

15 

8.0 

28 

NW 

8 

81 

79 

57 

68 

3 

9 

3 

1 

2 

0 

18 

56 

7.2 

CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME 

92 

64 

80 

2 

8 

8 

0 

0 

19 

_ 

CONCORD   WB   AIRPORT,     N.    H. 

32 

5 

5.1 

19++ 

30 

24 

89 

89 

51 

66 

4 

8 

4 

0 

0 

17 

58 

5.7 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

17 

10 

6.9 

26 

NW 

12 

83 

82 

52 

64 

6 

3 

4 

0 

0 

14 

67 

6.4 

MOUNT    WASHINGTON,    N.    H. 

w* 

- 

26.7 

73S 

w* 

9+ 

90 

83 

87 

88 

0 

7 

5 

4 

1 

18 

27 

NANTUCKET   WB   AIRPORT,    MASS. 

21 

10 

11.5 

30 

NE 

3 

90 

84 

72 

87 

5 

7 

3 

0 

0 

16 

56 

6.4 

NEW    HAVEN   WB   AIRPORT,     CONN. 

- 

" 

7.1 

27 

NW 

18 

- 

83 

61 

- 

5 

5 

1 

2 

0 

14 

67 

5.7 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

_ 

~ 

" 

~ 

2 

2 

2 

3 

0 

10 

_ 

PORTLAND    WB   AIRPORT,    ME. 

18 

10 

8.3 

28 

S 

17 

90 

86 

50 

77 

5 

4 

4 

1 

0 

0 

14 

61 

PROVIDENCE    WB  AIRPORT,     R.     I. 

18 

8 

8.5 

25++ 

04 

3 

81 

78 

57 

69 

1 

6 

5 

1 

0 

0 

13 

53 

6.0 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

28 

9 

8.4 

31++ 

10 

27 

84 

79 

59 

73 

7 

4 

3 

1 

1 

0 

16 

6.0 

!S      PEAK   GUST 

*       TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
-  201   - 


STATION  INDEX 


CONNECTICUT 


BARKHAMSTED 
8LOOMFIEL0 

(BRIDGEPORT  WB  , 

BULLS  BRIDGE  D, 
BURLINGTON 
CANDLEWQOD  LAKi 


COCKAPONSET  RANGER  STA 


DANBURY 
DAWSON  LAKE 
EASTFORD 
EASTON  LAKE  I 


GROTON 
HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 
IRPORT 


JEt  :t 


ITY 


LAKE  KQNQMOC 
MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW  I 
MIDDLETOWN  4  W 
'ULFORD 


NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 


PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKV1LLE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND    POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

SHEPAUG    DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STAFFORD  5  N 

STEVENSON  0AM 

STORRS 

THOIaSTON    OAM 

TORR.1NGTON 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 


WHIGV1LLE  PESERVOII 
WIGVAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


AUGJSTA 
BANGOR  DOW  I 


UNSWICK 

PIBOU  WB  AIRPORT 
AYTON  LAKE 
AYTON  LAKE  2 


SCOT' 


'.    ' 


LI 


EASTPOR 

EAST  .'.6i 
ELLSWOR' 
EUSTlS  2  : 
EUSTIS  2 

FARMJNGTOI 
FORT  FAIRI 
FORT  KENT 
GARDINER 

GRAND 

HAYNESVI 
HIPAM  2  S 
HOULTON  FAA 

HOULTON 

JACKWAN 

JONESBORO 

LEW1ST0N 

LONG  FALLS  [ 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILL1NOCKF1 


RUMFORO  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2    NNW 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANOOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SPRINGf IELD 
SOUA  PAN  DAM 
SWANS  FALLS 
TELOS  DAM 


NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 


FIELD 


MIDDLESEX 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

NEW  HAVEN 

WINDHAM 

FAIPFIELD 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 
HARTFORO 
HART FORE 

HARTFORD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 


E!  f.. 


FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 


942  02.  TOLLAND 


09  01>  LITCHFIELD 
57l  02'  FAIRFIELD 
73i 01  LITCHFIELD 
32l  02  HARTFORD 


02  TOLLAND 
03.  FAIRFIELD 
02  FAIPFIELD 
D2|  TOLLAND 

ITCHFIELO 
ITCHFIELO 


02 


02i  HARTFORD 
C2  HARTFORD 
01  LITCHFIELD 
02l  NEW  HAVEN 


KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 

SOMERSET 

fth'   ■  :  ■  ■,, 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

LINCOLN 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 


FRANKLIN 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 


SOMERSET 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 


FRAI 


I    IN 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,   New  Hampshire,   Vermont,   and  Massachusetts)  at 
Weather  Bureau  Office,    1900  Post    Office    Building,   Boston,   Massachusetts  02109,   or  to  the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Windsor 
Locks,   Connecticut    06096,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME;       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,    E.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

'AATKR  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

tt      Mount  Washington,   Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

tt       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,   price  60  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,    D.   C.    20402. 
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NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1964 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


TEMPERATURE:  September,  like  August,  was 
cooler  than  normal  throughout  New  England. 
In  some  divisions,  this  was  the  fourth  consecu- 
tive month  below  normal.  Departures  from  normal 
ranged  mostly  from  1°  to  4°. 

Freezing  temperatures  were  widespread  inland 
on  the  morning  of  September  16,  even  well  south 
into  Connecticut.  At  some  stations  the  mercury 
had  dropped  below  32°  before  midnight  on  the  1 5th. 
As  freezing  temperature  had  also  been  rather 
widespread  inland  on  June  6,  this  ended  an  ex- 
ceptionally short  growing  season  in  many  areas. 
June  6  through  September  15  is  only  102  days. 
At  a  few  stations  most  freeze  prone,  the  season 
was  much  shorter  still.  This  was  due  to  scattered 
freezes  in  August,  including  one  at  Coventry, 
Connecticut,  where  31°  was  recorded  on  August  10. 
The  number  of  consecutive  days  with  temperatures 
above  freezing  was  an  even  100  at  Concord,  N.  H., 
June  7  through  September  14,  inclusive.  Concord's 
1964  growing  season  was  the  shortest  in  records 
from  1871.  Concord's  previous  shortest  was  108 
days  in  1902. 

DROUGHT:  Rainfall  again  ranged  from  one  ex- 
treme to  the  other.  Nantucket  and  Martha's  Vine- 
yard received  heavy  amounts,  with  near  or  above 
normal  totals  over  much  of  Rhode  Island  and  Cape 
Cod.  These  heavy  rains  in  the  extreme  southeast 
were  associated  with  or  coincidental  to  the  passage 
well  offshore  of  two  hurricanes.  Dora  passed 
on  the  14th  and  Gladys  on  the  23d.  Totals  de- 
creased rapidly  to  the  west  and  north,  reaching 
minimum  values  in  southwestern  New  Hampshire. 
One  station,  Marlow,  N.  H.,  reported  no  measur- 
able rain  during  the  entire  month.  The  official 
total  of  0.10  inch  at  that  station  is  due  to  rain 
during  the  afternoon  of  August  31,  measured 
for  the  24  hours  ending  in  the  morning  of  Septem- 
ber 1.  Thus,  for  parts  of  southwestern  New  Hamp- 
shire, this  was  the  driest  September  of  record 
and  one  of  the  driest  for  any  month. 

September  totals  were  less  than  1/2  inch  in  much 
of  southwestern  New  Hampshire,  southern  Ver- 
mont, and  some  of  adjacent  northern  Massachu- 
setts. Much  of  this  area  of  extreme  September 
deficiency  coincided  with  that  most  adversely 
affected  by  a  longer  term  drought. 

For  the  entire  159-day  period,  April  25  -  Sep- 
tember 30,  rainfall  was  less  than  50  percent 
of  normal  in  the  area  roughly  bounded  by  Con- 
cord, N.  H.,  Pittstield,  Mass.,  Hartford,  Conn., 
and  Haverhill,  Mass.  The  worst  affected  area 
is  north-central  Massachusetts  and  adjacent  ex- 
treme southern  New  Hampshire,  where  some 
stations  have  received  only  30  to  40  percent 
of   normal.   Fitchburg,  Mass.,  for  example,   re- 


ceived only  5.84  inches  in  the  entire  period, 
about  30  percent  of  normal.  Totals  increased 
elsewhere  to  about  92  percent  of  normal  at 
Burlington,  Vt.,  and  to  more  than  100  percent 
of  normal  at  a  few  stations  in  northwestern 
Maine. 

Unfavorable  agricultural  and  water  supply  con- 
ditions continued  in  the  critically  dry  areas. 
Many  wells  and  springs  near  the  Massachu- 
setts -  New  Hampshire  border  not  previously 
known  to  fail  went  dry.  Some  streams  dried 
up.  According  to  the  U.  S.  Geological  Survey, 
September  runoff  was  below  median  for  the 
fifth  to  sixth  consecutive  month  in  some  areas. 
Runoff  at  the  index  station  on  the  Ware  River 
at  Coldbrook,  Mass.,  was  only  0.07  inch,  a 
new  low  for  any  month  since  records  began 
in  February  1928. 

The  current  season's  drought  is  comparable 
in  duration,  severity,  and  areal  coverage  with 
that  of  1957.  Together,  these  rank  among  the 
most  severe  droughts  of  the  present  century. 
In  terms  of  lack  of  rainfall,  the  present  season 
ranks  first  in  many  areas.  However,  this  sea- 
son's generally  cooler  temperatures  reduced 
the  evaporative  demand  for  water  from  that 
of  1957. 


Robt.  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Room  1000,  U.  S.  Custom  House 

1-8  McKinley  Square 

Boston,  Massachusetts   02109 

Joseph  J.  Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut   06096 
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3 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

1,28 
1.12 
2.47 
.72 
1.28 

.   2,57 
•  2,65 

-  3.17 
.  2.37 

.38 
.32 

1.36 
.24 
,67 

23 
23 
5 
23 
23 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 

l 

0 
0 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

66.1 
65.4 

62,6 
65. a 
66.2 

43.2 

39.4 
39.9 

42.0 
42.7 

54.7 
52.4 
51.3 
53.9 

54.3 

•  3.7 
■  5.8 

.  3.6 

77 
74 
74 
79 
80 

1 

24* 

8 

8 

8 

31 
27 
28 
31 
30 

29. 

19 

29* 

29* 

29* 

311 

368 
405 
328 
320 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
8 
6 

5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.24 

1.33 

1.71 

,98 

.92 

•  2.21 

-  2.34 

-  2.72 

.37 
.53 
.34 
.35 

.39 

23 
23 
23 

23 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

1 
1 
1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

65.  3M 

70.1 
68.4 
66.3 
68.1 

37, 7M 

44.1 

41.3 

40.9 

41.9 

51.  5M 

57.1 
54.9 
53.6 
55.0 

-  2.9 
.  2,7 

74 
79 
86 
79 
78 

8 
9 
11 
1 
8 

24 
31 
26 
30 
31 

29* 

21* 

20 

16 

30* 

401 
243 
307 
339 

294 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

4 
6 

5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 
1.36 
1.10 
1.70 
3.52 

.  2.47 
•   .33 

1.03 
.64 
.69 
.69 

1.36 

5 

23 

23 

24 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

2 
2 

1 

0 
0 
0 
2 

DIVISION 

54.4 

•  4,3 

1.53 

-  2.22 

.0 

•   •    • 
COASTAL              03 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT                R 

66.9 
69.5 

67.7 
63.6 

46.1 
44,5 

46.0 
46.2 

56.5 

57.0 

56.9 
54.9 

-  2.4 

•  1.8 

75 
81 

79 
74 

1 
10 

9 
24 

33 

31 

34 
36 

29* 
21 

20 
29 

248 
242 

249 
296 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2,44 
1.62 

1.4» 
3.48 

-  1.78 
•   .05 

.95 

.74 

.80 
1.90 

24 
23 

23 

24 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

2 

1 

1 

2 

0 
0 

0 

I 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //R 

67.1 

67. 1M 
66.8 
68.4 
68.3 

44.5 
41,  8M 
44.8 
50.1 
42.8 

55.8 

54.  SM 
55.8 

59.3 
55.6 

-  3.1 

75 
76 
80 
87 
89 

24* 
10* 

9 
11 
11 

33 

30 
37 
37 
27 

21* 

21 

29 

20 

20 

273 

310 
279 
196 
293 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.90 
3.10 
1.30 
1.38 

1.02 

•  2.06 

•  2.50 

.61 
1.32 

.64 

1.00 

.71 

24 
24 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

1 

2 

1 
1 
1 

0 
2 
0 

1 

0 

ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 

66.6 
71.8 

45.3 
39.9 

56.0 
55.9 

76 
89 

9 
11 

32 
24 

21 

20 

272 
288 

0 
0 

0 
0 

I 
8 

0 
0 

1.89 
.96 

1.00 
.56 

23 
23 

.0 
,0 

0 
0 

1 
1 

I 

0 

DIVISION 

56.2 

•  2.4 

1.89 

•  1.88 

.0 

MASSACHUSETTS 

*    »    • 
WESTERN            01 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT    R 

70.* 
68.9 
70.8 
71.9 
70.1 

45,0 
46.9 
44,4 
42.9 
45,4 

57.7 
57,9 
57.6 
57.4 
57.8 

•  1.7 

•  1.8 

•  .3 

85 
85 

86 

90 
87 

5 

12 
12 
12 
11 

28 

33 

32 
28 
29 

16 
16 
16 

16 
16 

242 
226 
233 
249 
243 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
I 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.81 
2.11 

.69 
1.65 

.96 

-  3.70 
•  3.72 

-  3.54 

.30 

l.U 
.29 
.95 

.40 

29 
1 

29 
1 

29 

.0 
,0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
2 

4 
3 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

south  egremont 
stockbridge 
west  granville 

72.6 
70.8 
73.0 

47,0 
46.0 
46.3 

59.8 
58.4 
59.7 

•   .1 

88 
88 
88 

11 
11 
11 

32 

28 
29 

16 
16 
16 

197 
222 

193 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

I 
1 
1 

0 

0 
0 

2.21 

.''4 
1.54 

.  1.87 
•  3,88 

.98 
.48 
.69 

1 
29 
29 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

4 

2 

4 

1 

0 

I 

0 
0 
0 

DIVISION 

58.3 

•   .8 

1.34 

•  3,09 

.0 

•   •    • 

CENTRAL             02 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM           R 

BLUE  HILL  WB           // 

73.4 
70.6 
71.5 
72.6 
69.6 

50.3 
42.8 
47.5 
44,4 
51.9 

61.9 
56.7 
59.5 
58.5 

60.8 

-   ,1 
.  1.6 

88 
86 
87 
88 
85 

12 
12 

11 
11 
11. 

34 

23 
30 
25 

40 

16 

16 

20 

20* 

16 

143 
265 
197 
224 
165 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
2 
3 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

.94 
1.34 
1.87 

.64 
3.49 

.  3.39 

•   .46 

.46 
.47 
.77 
.35 

1.17 

29 
12 
23 

29 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
2 
5 

0 
0 

1 

0 

3 

0 
0 
0 
0 

1 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  s 

72.3 
72.3 
69.9 
71.7 
73.0 

46.9 
31.5 

49.5 
44.4 
46.7 

59.6 
61.9 
59.7 
58.1 
60.9 

•  2.9 

-  2.3 

-  1.7 

85 
86 
82 
84 
92 

12 

12. 

12 

12 

12 

31 

38 
31 
28 
29 

20 
20 
20 
16 
20 

191 

149 
188 
225 

165 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
1 
3 

2 

0 

0 

0 
0 
0 

2.30 
2,74 
2.13 
2,67 
,69 

•  1.13 

•  1.73 

-  3.42 

.60 
.92 
1.13 
.80 
.32 

10 
23 
12 
10 
29 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

0 

0 
0 

6 
6 
3 
3 

3 

1 

1 

1 

3 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

73.8 
73.3 
72.5 
73.2 
71.7 

48.6 
50.5 
51,1 
50.1 
45.6 

61.2 
62.0 
61.8 
61.7 
58.7 

•  2.5 

•  2.3 

•  1.0 
-  2.1 

88 
91 
87 
91 
88 

12 
11 
11 
11 
11 

34 
32 
34 
33 

28 

21 

20 
20 
20 
20 

163 
135 

139 
146 
211 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 
0 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.66 
1.30 
1.27 
2.05 
1.78 

-  1.60 

•  2.42 

•  2.54 

•  1.66 

.78 
.71 
.72 

1.07 
.84 

12 
23 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 

6 

3 
4 
5 
3 

1 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

71.7 

M 
73.5 
70.1 
70.7 

44,7 
50.6 
42.6 
47.5 
47.1 

58.2 

M 
58.1 
58.8 
58.9 

.  2.0 
•  3.8 

85 

89 
89 
85 

12 

12 

11 
11 

29 
38 
27 

30 
30 

16 

30* 

16 

16 

20 

221 

232 

208 
206 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
0 
4 
1 
1 

0 

0 
0 

0 
0 

.85 

.84 

.79 

.39 

2.66 

.  3.35 

■  3.29 

-  3,63 

.26 
.73 
.33 
.16 
.73 

12 
30 
29 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

4 

1 

3 
2 
5 

0 

1 

0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

73.7 

75. 3M 
69.3 

48.2 
45.  5M 
49.3 

61.0 
60,  4M 
59.3 

-  2.5 

-  1.5 

86 
89 
85 

11 
11 
11 

27 
26 

38 

20 

20 
20 

175 
163 
189 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

3 
0 

0 

0 

0 

2.82 
2.18 
1,78 

•  1.64 
■  2.14 

.96 
.75 

.72 

11 
11 
11 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

3 

* 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

DIVISION 

59.9 

-  2.7 

1.74 

-  2.21 

.0 

•    «    » 
COASTAL              03 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

70.0 
72.7 
72. 6M 
69.7 
70.2 

54.0 
50.0 
54. 8M 
50.8 
54.8 

62.0 
61.4 
63. 7M 
60.3 
62.3 

-  3.3 

-  2.5 

87 
85 

85 
85 
84 

11 
5 

6 
5 

10. 

42 
36 
43 
36 

44 

20 
26* 
19 
20 
15  1 

140 
153 
94 
168 
109 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

2.63 
3,99 
3,36 
4.25 
6.22 

•   .81 
.30 

.41 

.72 
1.32 
1.58 
1.07 
1.21 

23 
23 

30 
30 
15 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

3 
2 

4 

5 

0 

1 

2 

1 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1964 


FALL  RIVER, 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
6RAFT0N 
LANCASTER 
ft MOUNT  WASHINGTON 

pinkham  notch 
division 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERlNG 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 
VERMONT 


NORTHEASTERN 

BLOCMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 


Temperature 


71.1 
70.4 
71.1 
72.6 
67.3 

71.8 
71.3 

70.2 
71.3 
67.0 

69.5 
71.5 
70.7 
71.6 


66.2 
68.1 
65.  OM 
66.1 
65.2 

63.  1M 

67.3 

43.8 
62.6 


68.8 
67.5 
70.8 
67.7 
72.4 

71.0 
71.0 
71.6 
69.2 
74.2 

68.5 
68.2 
72.3 
70.2 
65.9 

71.8 
71.0 
70.5 

68.9 

70.5 
70.2 
73.7 
67.3 
67.7 


68.7 
71. 2M 
72.5 
70.8 
72.3 


64.6 
68.4 
69.8 
66.7 
68.8 


'3.5 

49,7 
51.3 
46,8 
54.5 

57,4 
53.7 

52.1 
49.3 
52.5 

53. 2M 
36.1 
47.8 
56.4 


40,0 
39, 6M 
39.9 
38.5 

38. 4M 
37.8 

31.6 

40,6 


41.8 
37.8 
43,9 
38.3 
42.3 

40.9 
43.9 
44,2 
44.8 

41.4 

*7.4 
*2.1 
44.5 
*S. 4 
*3.7 

44,4 
44,9 
43.1 

**.3 

42,8 
40.8 
»3.4 
44, 6M 
41.0 


57.3 

49. 9M 
50.4 
54,8 
32.6 


35.8 
35.3 

42.2 
42.3 
41.7 


62.3 

60.1 
61.2 
59.7 

60.9 

64.6 
62.3 
61.2 
60.3 
59.8 

61.4M 
63,8 
59.3 
64,0 

61.6 


54.2 
34.1 
52. 3M 
33.0 
51.9 

50,  8M 
52.6 

37.7 
31.6 

52.6 


55.3 

32.7 
37,4 
53.1 

37.3 

56.0 
37.3 

57.9 
37.0 
57.8 

58.0 
55.2 
58.4 
57.8 
34.8 

58.1 
58.0 
56.8 

56.6 

56.7 
55.3 
38.6 

56, OM 
54.4 

56,3 


2.0 


2.0 


-  1.3 


-  3.4 


1.6 


2.1 
3.1 


2.5 


3.3 

2.8 


1.9 


2.3 
2.4 
2.5 


2.2 


42  21. 
45  20 
30  20 
*6  16 


78  11. 
87   I 
79 

78 
78 


88  11 
90  U 

89  11 

82  11. 
89  11 


63.0 
60.  6M 
61.3 
62.8 
62.5 

62.1 


50.2 
51.9 
56,0 
54,9 
55.3 


•  3.0 


1.0 
,7 


1.4 


-  7,1 
•  4.9 


133 

184 
147 
182 
136 

86 
127 

145 
167 
173 

136 
93 

199 
75 


326 
332 
373 
336 

390 

421 

370 

812 

399 


300 
364 
246 
361 
239 


No.  ol  Day. 


281 
240  1 
236  0 
247 
236 


0   9 
0  11 


227 

301 
214 
228 
306 

225 
226 

261 

260 

264 
293 
218 
273 
319 


99 
168 
148 
114 
125 


10 


2.91 
3.17 

3,64 
1,70 
6.26 

4,06 
3,46 
3.23 
4,39 
2,33 

1.88 
4,36 
4.19 

5,01 

3.74 


1.70 
1.17 
1.33 
1.58 
2.37 

2.11 
,76 

4,86 
1.39 

1,38 


.66 

1.37 
.»2 
,90 
.74 

.37 
.62 
.53 
,67 
.28 

.90 
.53 

.64 
.67 

.70 

.91 
.61 
.57 

1.17 
l.*7 

.39 

.70 

.97 

.84 

1.28 

.76 


•       .61 


1.94 
2.73 


.73 

.44 


2.68 
2.52 


2.08 


2.14 
3.62 


2.35 


3.33 

2.83 


3.27 
2.71 
3.58 


3,09 


2.88 


3.73 
3,91 
4.18 
3,42 
3.93 

3.84 


1,76 
1.70 
1.49 
1.28 


-    3.09 


96      •    2.84 


-    1,91 


Precipitation 


1.34    29 

1.10   23 


.83 

.91 
2.93 

1.15 
.83 

.88 

.99 

1.16 

.90 

.94 

1.40 

1.48 


.37 

.29 

.43 

.40 
.86 

.♦5 

.18 

1.39 
.59 


.19 
.60 
.14 
.39 


.10 
.34 

.19 

.30 
.10 

.39 
.28 

.23 

.30 
.27 

.28 
.33 

.27 
.78 
.95 

.15 
.23 
.*2 
.37 
.32 


1.55 

1.32 
.92 
.93 

1.42 


.34 
.38 
.49 

.71 
.46 


.45    23 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1964 


Temperature 

Precipitation 

ft| 

£  a 

<2 

<5 
< 

■3 
So 

h 

i 

a 

I 

s 

& 

Q 
1 

a 

No.  oi  Days 

3 

■a 

|z 

8.1 

•  2 

Qu. 

& 

% 

o 

1 

6 

■ 
a 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Station 

Max. 

Mill. 

3 

n 

31 

£  0 

9 

o 

I 

5 

o 

0 

i 

8 

sl 

sS 

o  ft 

•oi; 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 

IT  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANvlLLE 

63.4 
69.7 
54.6 
66.6 
61.1 

40.4 
44.0 
37.8 
41.1 
37.9 

52.9 

56.9 
46.2 
53.9 
49.3 

-    3.5 

81 
83 
66 
81 
75 

8 
8 
23. 
8 
8 

23 
27 
22 
28 
26 

16 
16 
16 

29 

20. 

357 
248 
554 
331 
461 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

T 
6 
8 
7 
10 

0 
0 
0 

0 
0 

1.61 
1.55 
3.58 

1.05 
1,00 

•  2.60 

,94 
,30 
1.30 
.34 
.41 

4 
4 

25 
4 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
7 
3 

4 

1 

1 

2 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

67.7 
69. 8M 
69.5 
67.6 
65.1 

39.3 
41.7 
42.7 
44.6 
34.4 

53.3 

55.  8M 

56.1 
56.1 
50.1 

•  4.1 
-  3.1 

82 
83 

79 
81 
81 

9 

9 

23* 

9* 
1 

25 
28 
29 
28 
22 

16 

16 

29. 

29. 

15 

345 
290 
269 
276 
443 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 

4 

3 

3 

15 

0 

0 
0 
0 
0 

1.55 

1,45 

,83 

1.52 

1.46 

-  1.79 
.  2.56 

-  2.65 

•  2.42 

.80 
,58 
,28 
.45 
•  65 

5 
5 

28 
4 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

4 
5 

3 
T 

4 

1 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

53.8 

.  3.6 

1.37 

-  2.32 

.0 

»    »    » 
WESTERN              02 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT    R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

72.8 

68.0 
71.8 
70.6 
71. 1 

47.1 
43.6 
46.0 
43.3 
47.2 

60.0 
55.8 
58.9 
57.0 
59.2 

•  2.6 

-  2.3 

-  ,3 

87 
82 
81 
83 
82 

8 
23 
23* 

8 
23. 

28 
30 
29 
25 
28 

16 

29. 

16 

16 

16 

188 
280 
207 
260 
208 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

4 
4 
4 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

.42 
1.49 
.52 
.80 
.39 

-  1.82 
•  3.42 

.15 

.46 
,22 
.52 

.10 

1 
25 
25 
28 
27. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 
3 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

69.5 

51.4 

60.5 

79 

23 

38 

29. 

162 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.54 

4 

,0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

58,6 

•  1.4 

.82 

•  2.87 

.0 

•    •    * 
SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

73.1 
71.3 
70.4 
64,7 
73.5 

45.2 
40.3 
43.2 
39.2 
45,4 

59.2 
55.8 
56.8 
52.0 
59.5 

•  2.2 

-  1.7 

90 
86 
85 

79 
89 

12 

11 
12 
12 

12 

31 
23 
29 
22 

30 

IT* 

16 

16 

16 

H 

200 
284 
260 
391 
190 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

9 
2 

T 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.36 
,33 
.60 
.59 
,48 

-  3.28 

•  3.26 

-  3.92 
.  4,33 

•  3.71 

.21 
.10 
.24 
.26 
.26 

1 

28 

1 

1 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  E 

69.2M 

40.  4M 

54. «M 

•  3.8 

S3 

12* 

26 

16 

308 

0 

0 

0 

.77 

-  2.87 

.22 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

56.4 

•  1.4 

,32 

•  3.49 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:   95°  on  the  11th  at  Windham,  N.  H. 

Lowest  Temperature:   21"  on  the  20+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:   6.26  inches  at  Nantucket  WB  AP,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:     0.10  inch  at  Marlow,  N.  H. 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2.53  inches  on  the  14th  at 

Nantucket  WB  AP,  Mass. 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:  Trace  at  Clayton  Lake  2,  Maine 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.77 

T 

.0* 
.02 
.23 

.71 
1.03 
.61 
.95 
1.10 

.26 
.14 

.17 

.12 

,63 

1.05 
1,34 
.52 
.34 

l.o- 

.«• 
.11 
.62 

.21 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

3.6* 
1.90 
3.82 
1.70 
6.26 

.06 
.04 
.07 
.01 

.02 

T 

.06 

T 
.04 

.01 

.29 

.75 
,02 
.25 

.06 

.85 

.29 
.68 
.29 
.01  2.53 

.03 

.01 

T 
•  83 

.65 
.97 
1.01 
.91 

.10 

.17 
.05 
.25 

.01 

.05 

.79 
.12 
.68 

•  28 

1.74 

,.3 
.30 
.6' 
.12 
.60 

See  reference  notes  following  Station    Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


new  bedforo 

NEwBURYPQ&T 
PEMBROKE 

PLYMOUTH 
PRCVlNCETOWN  1  N 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
<.*lEM  C6  4[R  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SPCT  PONO 
TAbNTON 
WOODS  HOLE 


NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

COLEBROOk 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FAByAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFER50N  *  S 

LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
whjtEFIElO 

york  pqnd 


SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  „9  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 
FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  DAM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSA9ESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

NORTMWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETER80R0  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LVNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 


WALPOLE  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  wB  AP 
GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


3         4        5 


*.06 
1.69 
3.S9 


3 

.63 

2 

.30 

* 

.10 

5 

.01 

1 

70 

1 

17 

1 

51 

3 

79 

1 

511 

3.0} 
1.08 
2.37 


til! 


l.SOi 
1.12 
2.191 


.61 

.31 

.57 

1 

.17 

1 

•  47 

.7R 

.••6 

.35 

.39 

.70 

.41 

.97 

,a< 

I 

.28 

3 

.73 

3 

91 

4 

IS 

3 

<.2 

3 

95 

2 

79 

.11 

.10 


Day  of  Month 


8        9 


10      11       12      13      14      15 


.09      .20      .1 


.13 
•  25 

.30 


•  0*| 


.04 

.05 

.06 

.02 

.03 

•  1R 

.24 

.08 

■  26 

16      17       18 


.02      .02 
.01 

•02      .01 


.05      .01 

.03      T 


19      20      21 


22      23      24 


I         1.10 
.19    1.35 

.03    l.«a 


25      26      27      28      29      30      31 


.01 

.20 


DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

Station 

3 

H 

12   3 

4  | 

5 

6 

7  |  8  |  9 

10 

11 

12 

13   14   15 

16   17 

18 

19  |  20   21 

22   23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

*    •    « 

NORTHEASTERN       01 

BETHEL  4  N 

1.21 

.13 

.55 

.04 

T 

•  04 

.08 

.03 

7 

.16 

.18 

T 

bloomfielo 

.16 

,28 

.34 

.09 

.13 

.08 

•  04 

CANAAN 

1.73 

.25 

.45 

.20 

.11 

.04 

.20 

.05 

,02 

7 

.41 

CHELSEA 

1.76 

.17 

.58 

.08 

.03 

.02 

.12 

.12 

.46 

.01 

.07 

.10 

T 

DANVILLE 

1.89 

.42 

.36 

.21 

,20 

.24 

.46 

ENOSBURG  FALLS 

1.70 

.30 

T 

I     .45 

.14 

.31 

.02 

.10 

.38 

OILMAN 

.9? 

.27 

.18 

.13 

.06 

.03 

.01 

.27 

MC  INDOE  FALLS 

1.49 

.14 

.71 

.01 

.07 

.01 

.28 

.01 

T 

.05 

7 

.04 

.17 

MIDDLESEX 

1.28 

.15 

.46 

.01 

I 

.09 

.09 

T 

•  03 

T 

.22 

■  23 

MONTPELtER  faa  airport 

1.61 

.94 

.01 

.07   .01 

.18 

.23 

.02 

T 

.11 

.04 

7 

MORRISVlLLE  2 

1.55 

.50 

.07 

.31 

.08 

.08 

.28 

.23 

MOUNT  MANSFIELD 

3.58 

.44 

.14 

.13 

T     .42 

.45 

.08 

•  01 

.01 

7 

1.30 

.07 

.53 

7 

NEWPORT 

1.05 

.54 

.04 

.06   .03 

.16 

T 

.02 

7 

.02 

.18 

NORTH  DANVILLE 

1.00 

.32 

.02 

.12   .02 

.11 

.41 

NORTHFIELD 

1.55 

.80 

•  03 

T 

.15 

.25 

7 

.32 

T 

PLYMOUTH  UNION 

.65 

.07 

.05 

.03 

.02 

.14 

.09 

.18 

.07 

READING  HILL 

.59 

.19 

.05 

.30 

.05 

ROCHESTER 

1.45 

.23 

.58 

.05 

.03 

.14 

T 

.15 

.27 

SAINT  JOHNSBURY 

.83 

.24 

.03 

.01 

.12 

.04 

.08 

.03 

7 

.28 

SOUTH  NEWBURY 

.75 

.21 

•  01 

.21 

.05 

.09 

.18 

WAIT5FIELD  2  WSW 

2.26 

.16 

.65 

.on 

.05 

.15 

.33 

•  06 

.25 

T 

.53 

WATERBURY  1  NNE 

1.52 

T 

.45 

.10 

.10 

.1» 

I 

.01 

.30 

7 

.15 

.25 

WEST  BURKE 

1.46 

.01 

.65 

.05 

.16 

.02 

.12 

.03 

.03 

.05 

.36 

WESTERN            02 

BENNINGTON  2    NNW 

.42 

.15 

•  03 

.01 

.01 

T 

T 

7 

.14 

•  04 

.04 

BURLINGTON  W8  AIRPORT    R 

1.49 

.37 

.26 

.04   .03 

.16 

7 

.04 

.46 

.13 

CHITTENDEN 

1.35 

.23 

.17 

.07 

.14 

T 

,09 

.16 

.09 

.40 

CORNWALL 

.52 

.06 

.03 

.02 

.04 

.02 

.22 

.13 

DORSET  1  S 

.80 

.10 

T 

.10 

.52 

.08 

HUNTINGTON  CENTER 

2.34 

.19 

T 

.82 

.05 

.10 

■  03 

.45 

.04 

.39 

.27 

MANCHESTER  CENTER 

.61 

.18 

T 

.02 

T 

.02 

T 

T 

.13 

.22 

.02 

.02 

RUTLAND 

.39 

.05 

.09 

.04 

T 

.10 

.01 

.10 

SAINT  ALBANS  BAY 

1.29 

•  54 

7 

.08   .22 

.04 

.23 

T 

.04 

.04 

.10 

SALISBURY 

.69 

.05 

.04 

* 

.13 

.05 

.01 

•  10 

.01 

•  01 

" 

•  29 

SOUTHEASTERN       03 

BELLOWS  FALLS 

.36 

.21 

.05 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

CAvENOISH 

■  33 

.02 

T 

T 

.07 

.04 

.03 

.03 

.10 

.04 

T 

MAYS  MILL 

.65 

.23 

.01 

.02 

.06 

•  06 

.25 

.02 

NEWFANE 

.41 

.14 

T 

.02 

.01 

T 

.05 

7 

.08 

.05 

.06 

PERU 

.82 

.30 

.06 

T 

•  05 

7 

.05 

7 

.25 

.04 

.07 

READSBORO  1  SSE 

.60 

.24 

.01 

.02 

T 

.09 

.01 

7 

.10 

.14 

.03 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

1.02 

.40 

.04 

T 

7 

.11 

.31 

.16 

SEARSBURG  STATION 

.45 

.05 

t 

.03 

.01 

.04 

•  20 

.07 

.0' 

SOMERSET 

.59 

.26 

T 

T 

7 

.02 

.19 

.07 

.05 

SOUTH  LONDONDERRY 

.40 

.08 

T 

.07 

T 

T 

T 

T 

7 

.04 

•  12 

.04 

.05 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

.43 

.05 

.18 

.04 

T 

T 

.06 

T 

T 

7 

7 

.10 

T 

VERNON 

.48 

.13 

.01 

.01 

.03 

.26 

.04 

WARDSBORO 

.36 

.38 

.02 

.04 

.01 

.05 

.04 

.02 

WHITINGHAM  2  W 

.58 

.13 

T 

.02 

T 

.02 

.0* 

.02 

7 

■  15 

.11 

.07 

WOODSTOCK  3  E 

.77 

.22 

.02 

•  04 

.15 

.02 

7 

•  16 

.14 

.02 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


CONNECTICUT 
•    •    « 
NORTHWEST 
BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HJLL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 
•    »    * 
CENTRAL  C 

BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 
BANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PUTNAM  WATER  WORKS 
STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
«    »    « 
COASTAL  I 

BRIDGEPORT  WB  AP 
GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORWALK  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 
WESTBROOK 
MAINE 


BRASSUA  DAM 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  196* 


Day  ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


75  72  75 

57  47  51 

82  77  78 

5*  44  44 

76  72  69 

58  43  46 

77  73  76 
55  43  45 

78  75  73 
58  45  48 

78  78  78 

62  46  46 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


80  76 

41  48 

74  81 
43  44 

79  73 

37  38 

75  79 
51  49 

76  79 

47  48 

78  80 

47  49 

81  76 

42  42 

77  70 

47  47 

76  79 

48  50 

77  80 
47  48 

76  77 

41  40 

76  75 
47  53 

77  78 

45  49 


83   81 
60   64 


70   82 
50   56 


84   83 
57   62 


76   85 
58   60 


80   84 
60   60 


78 

53 

88 
60 

80 
53 

82 

58 

81 
63 

77 

49 

76 
51 

82 
56 

BO 
46 

90   84   78 
61   63   49 


82   80 
62   54 


83   81 
61   56 


82  75  79 

64  54  55 

84  74  79 

61  50  51 

83  77  80 
63  53  55 

82  84 

65  51 


80   78 
68   51 


86   81 
67   48 


81   79 
59   42 


85   84 
54   51 


45   50   55 


77   79 
50   55 


79   85   83 
42   47   53 


70   70   79 
45   48   59 


B2   80 
57 


75   79   81 
47   49   56 


78   80 
52   58 


77   82 
49   50 


78   81 
55   60 


79   80 
48   S3 


83   88 
53   59 


83   79 
57   62 


85   61   58 
54   43   42 


84   88   70 


85 

60 

77 
62 

79 

53 

61 
53 

75 

55 

81 
61 

82 
52 

88 
59 

81 
56 

85 
59 

ei 

50 

79 
50 

77 

54 

76 
59 

84   82 
59   64 


78   84 
63   64 


76   80 
61   60 


87   92 
66   65 


82   89 
64   62 


34   94 
67   61 


75   81 
50   60 


81   79 
64   65 


82   87 
66   67 


85 
65 


BRIDGEWATER 


CARIBOU  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


84   86   77 
64   65   57 


86 
61 


90 
65 


83   85 
52   57 


80   85 
61   62 


78   82 
63   62 


85   92 
66   65 


70 

44 

64 
41 

6^ 

44 

69 
37 

64 
46 

68 

41 

60 
45 

65 

39 

62 

45 

70 
36 

61 
42 

62 
29 

70 
46 

73 
39 

66 

72 

60   60   71 


65   67 
32   44 


74   61 
49   42 


35   37   49 


66   73   80 
29   42   45 


68   72 
46   40 


59 
42 


67 
53 


62   63   67 


80 
56 

82 
61 

80 
52 

89 
56 

78 

51 

84 
62 

59 
48 


82 
66 


84 
62 


61 

62 

45 

31 

58 

67 

46 

43 

67 

7! 

46 

37 

74 

44 

60 

72 

44 

32 

62 

68 

45 

44 

67 

71 

45 

42 

69   65 
24   33 


69   81 
33   52 


68   78 
34   47 


68   81 
33   46 


70   67 
28   37 


69   67 
35   49 


68   77 
37   46 


69   78 
35   48 


66   74 
31   36 


36   60   45 


63   68 
40   52 


83   78 
60   49 


80   82 
60   50 


42   36   44 


70   71   69 
46   42   51 


49   49   46 


44   44   48 


66   72 
38   43 


69   80 
31   46 


54   49   47 


60 

60 

51 

42 

61 

67 

52 

46 

74 

63 

54 

48 

67 

71 

53 

46 

66 

62 

51 

46 

82   55 
49   41 


66   63 
50   38 


80   56 
49   29 


75   65 
53   45 


60   68 
50   41 


60   69 
50   41 


81   60 
49   33 


80   59 
52   40 


76   63 
49   44 


63   70 
47   42 


66   67 
49   30 


46   60   49 


69   74   78 


84 
48 

65 
40 

68 
38 

71 
34 

80 
33 

65 
28 

77   64 
50   37 


81   66 
47   42 


81   83 
61   52 


70   68 
48   55 


66   68 
48   58 


74   80 
50   59 


70   70 
42   62 


68   70   77 
50   57   56 


44   44   43 


71   57   57 
47   47   49 


60 
48 


72   59 

49   45 


54 

49 


54   62 
48   44 


68   76   75   62   54   63 
39   51   50   48   45 


64   61   54 


76 
61 


71 
45 


73 
41 


64   64   68 
50   42   43 


73   62 
48   59 


53   49   47 


66 

73 

31 

42 

64 

67 

40 

51 

71 

72 

38 

48 

72 

T3 

39 

46 

72 

73 

ii 

40 

70 

70 

40 

50 

75 

75 

38 

49 

73 

48 

61 

47 

53 

48 

68 
50 

58 
46 

53 

48 

72 
52 

58 

47 

61 
50 

68 
52 

55 

48 

60 
46 

67 
44 

55 

43 

57 
41 

71 
47 

57 
45 

57 
49 

69 
49 

59 
45 

61 
49 

47   59   54 
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56       61        68 


68        70 
55      43 


64 
55 

68 
48 

55 

40 

61 
41 

61 
40 

52 

27 

59 

28 

72 
58 

71 
39 

62 
35 

65 
36 

68 

41 

65 
24 

63 
26 

71 
51 

54 
39 

61 
38 

65 

44 

54 
33 

59 
29 

57 
33 

47,9 


72.2 

51.0 


76.0 
45.7 


67,7 
46.7 


73.6 
48.2 


73.4 
48.9 


74.0 
50.1 


73.7 
48,2 

72.5 

48.1 

72,0 
43.3 

75,4 
51.5 

74.1 
50.6 

75.3 

50.7 

72.8 
45.8 

71.0 
51,2 

75,6 
51.2 

74.6 
50,2 

73.2 

45,0 

72.3 

50.9 


76,5 
49.1 


54 

50 

61 

49 

73,7 
56,0 

54 

49 

59 
47 

72,0 
52.3 

55 

50 

61 
46 

73.5 
54,9 

60 
51 

»5 

51 

76,4 
32.9 

59 

49 

59 
51 

76,9 

50,6 

74.3 
50,2 


62.9 
38.9 


65.8 
37,9 


61.4 
40.2 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  196* 


Station 

Day  oi  Month 

0 

SI 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CLAYTON  LAKE  2 

MAX 

ran 

70 
47 

66 
44 

63 

40 

64 
40 

67 
52 

66 
51 

72 

40 

71 
40 

68 
43 

69 
36 

69 
56 

58 
29 

65 
27 

66 
29 

62 

30 

50 
33 

55 

29 

54 
37 

61 
25 

66 
25 

69 
30 

72 

42 

74 
52 

67 
99 

62 
45 

68 
33 

66 
38 

56 
30 

60 
23 

54 

30 

64,3 
37,8 

EUSTIS  2 

MAX 
Mm 

BO 

62 

70 

66 

59 

69 

70 

73 

80 

73 

73 

71 

56 

64 

58 

55 

55 

54 

59 

62 

67 

71 

71 

67 

73 

55 

65 

67 

53 

60 

65,3 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

67 
51 

65 

47 

61 
39 

63 
46 

64 
53 

67 
52 

71 

38 

68 
44 

66 
49 

69 
38 

67 
58 

59 
32 

64 
28 

64 
33 

59 
37 

53 

32 

58 

37 

54 
37 

59 
28 

66 
29 

72 

30 

75 
42 

71 
46 

72 

58 

65 

48 

61 
38 

72 
39 

63 

43 

62 
24 

58 

29 

64.5 
40,2 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

64 

51 

70 
43 

68 
42 

63 

34 

70 
51 

70 
46 

72 

42 

74 
39 

72 
43 

67 

40 

71 
49 

57 
36 

64 
28 

57 
29 

56 
31 

55 

29 

50 
30 

59 
35 

61 
28 

65 
25 

66 
28 

68 
38 

64 
54 

71 
41 

55 
39 

63 

37 

63 
45 

54 
27 

59 
25 

61 
29 

63.7 
37.1 

HAYNESVILLF 

MAX 

Mm 

71 
50 

70 
39 

65 
35 

65 
41 

71 
52 

70 
53 

72 

51 

70 
40 

71 
50 

71 

35 

64 
38 

64 
28 

57 
29 

59 
30 

55 
25 

57 
33 

58 
33 

66 
25 

67 
33 

66 
33 

69 
36 

66 

47 

73 

48 

64 
36 

64 
39 

69 
35 

56 
37 

61 
23 

63 
28 

65.3 
37.2 

HOULTON  faa  ap 

MAX 

Mm 

66 
50 

68 
43 

61 

37 

66 
46 

69 
52 

68 
48 

72 

47 

66 
51 

70 
44 

70 

36 

64 
45 

58 
36 

64 
31 

60 
35 

58 
31 

53 
31 

53 

36 

57 
32 

60 
28 

65 
27 

67 
37 

70 
43 

66 
57 

72 

54 

61 

45 

62 

41 

67 
48 

54 
31 

60 
27 

61 
33 

63,6 
40,1 

houlton 

MAX 

Mm 

JACKMAN 

MAX 

Mm 

80 
52 

75 
51 

67 

44 

67 
36 

71 
39 

72 
39 

70 
43 

72 

41 

69 
36 

69 
27 

39 
33 

54 
38 

54 
31 

51 
34 

69 
29 

69 
33 

72 
36 

68 
47 

67 
49 

68 
39 

32 
23 

62 
24 

66.2 
37,3 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 

Mm 

76 
5* 

62 

49 

67 
40 

67 
39 

57 
41 

66 
52 

67 
41 

69 
42 

76 

44 

72 

45 

71 
52 

71 
40 

55 
28 

62 
29 

56 
33 

54 
34 

33 
33 

53 
35 

57 
27 

60 
28 

61 

28 

64 
31 

66 

41 

64 
53 

69 

44 

54 
41 

62 
43 

62 
39 

52 

27 

30 
28 

62,5 
38.7 

MIDDLE  DAM 

MAX 

Mm 

79 
49 

62 
36 

68 
36 

58 
39 

58 
42 

68 
48 

66 
40 

70 
40 

78 
45 

72 
45 

70 
45 

69 
38 

55 
26 

62 
29 

58 
33 

54 
26 

55 

32 

59 

38 

56 
28 

62 
28 

63 
28 

63 
35 

66 
39 

69 

49 

70 
40 

53 

31 

64 

31 

67 
35 

52 
25 

54 

31 

63.3 
36.2 

MILLINOCKET 

MAX 

Mm 

77 
52 

64 
52 

70 
45 

69 
45 

68 
52 

73 
53 

73 
51 

73 
44 

71 
45 

73 
42 

68 
50 

66 
44 

59 
33 

65 
33 

57 
35 

59 
35 

55 

34 

54 
38 

59 
32 

59 
29 

65 

30 

66 
35 

68 

49 

64 
32 

73 
43 

62 
43 

66 
42 

65 
44 

3* 
28 

36 
30 

65.0 
41,3 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 

Mm 

67 
55 

70 
51 

69 
46 

68 

45 

73 

54 

72 

54 

73 

48 

72 

44 

73 
47 

66 
41 

66 
51 

59 
42 

65 
34 

57 
34 

59 
37 

55 

34 

52 

37 

58 
38 

62 
33 

66 
30 

66 
31 

69 
45 

64 
32 

72 

51 

61 
43 

64 
42 

65 
45 

55 

30 

99 
29 

63 
31 

64,7 
41.8 

OOUOSSOC 

MAX 

Mm 

76 
52 

60 
39 

66 
39 

66 
39 

57 
47 

64 
48 

65 

40 

69 

40 

76 
47 

71 
48 

69 
53 

66 
38 

55 

29 

61 
30 

58 
34 

62 
31 

53 
33 

55 

37 

55 
27 

61 
28 

63 
29 

65 
36 

69 

41 

67 
49 

69 
44 

93 

39 

62 
43 

65 
28 

60 
27 

36 
29 

63.1 
38.1 

PATTEN  1  S 

MAX 

Mm 

PRESOUE  ISLE 

MAX 

Mm 

66 

51 

67 
44 

63 
40 

63 

48 

66 
52 

66 
93 

71 
-.5 

67 

47 

67 
49 

68 
35 

64 

58 

60 
34 

63 
31 

60 
37 

56 

38 

54 
34 

55 

36 

52 
38 

60 
30 

64 
28 

67 
35 

71 
40 

65 

48 

71 
60 

66 
47 

61 
40 

65 

41 

60 

40 

99 
28 

39 
33 

63.2 

41.4 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 

Mm 

79 
53 

67 
48 

69 

45 

68 
44 

61 
43 

71 
52 

69 
48 

72 

47 

70 
48 

71 
44 

66 
45 

66 
39 

57 

32 

64 

37 

57 
39 

58 
38 

55 
35 

57 
38 

56 
33 

61 
35 

65 
34 

68 
39 

70 
40 

61 
55 

71 
44 

96 
42 

63 

42 

63 

41 

94 

30 

99 
32 

64.1 
41.4 

ST  FRANCIS 

MAX 

Mm 

71 
47 

59 
44 

65 
38 

58 
38 

67 
49 

70 
53 

67 
43 

73 
42 

59 

44 

71 
39 

69 
38 

67 
29 

56 
28 

63 
30 

67 
32 

54 
31 

53 
33 

60 
35 

56 
26 

64 
27 

69 
28 

71 
30 

77 
40 

70 
46 

70 
50 

55 

32 

62 
34 

72 
43 

93 

24 

62 
29 

64.3 

36.6 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 

Mm 

76 
49 

60 
39 

67 
32 

60 
34 

63 

47 

68 
48 

68 

38 

70 
37 

60 

46 

67 
34 

69 
36 

65 
30 

57 
27 

64 
30 

63 

30 

67 
26 

53 

25 

59 
24 

54 

23 

60 
23 

66 

66 

72 

68 

72 

60 

64 

66 
35 

94 
23 

99 

23 

63.9 
33.2 

TELOS  DAM 

MAX 

Mm 

77 
51 

59 

46 

67 
41 

65 
41 

66 
47 

70 
52 

69 
43 

70 
44 

68 
52 

69 

39 

70 
46 

68 
34 

56 

30 

68 
34 

55 
35 

54 
31 

57 
36 

55 
28 

60 
28 

65 
29 

69 
34 

72 
42 

70 
46 

56 
38 

61 
39 

67 
40 

92 

27 

58 

29 

64.0 
38,7 

VAN  BUREN  2 

MAX 

Mm 

#    #    # 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
51 

73 

49 

72 
50 

60 
46 

75 
55 

73 
54 

74 

51 

75 
48 

76 
58 

68 
52 

78 
56 

60 
46 

62 
39 

53 

40 

61 
42 

60 
40 

31 
38 

63 
42 

64 
37 

68 
32 

68 
35 

71 
45 

64 

56 

75 
51 

64 

44 

68 

44 

65 
52 

56 
38 

96 
33 

64 
42 

66,3 
45.5 

<JBANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

Mm 

69 
52 

74 
47 

73 
46 

67 
43 

74 
57 

75 
54 

73 

52 

72 
50 

74 
52 

67 

49 

72 
56 

61 

47 

64 
38 

55 

38 

59 

36 

57 
34 

52 

36 

61 
37 

60 
31 

64 
31 

62 
29 

66 
38 

66 
57 

74 

50 

65 
45 

67 
41 

66 
51 

58 

36 

57 
31 

63 

40 

65,6 
43,5 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 

Mm 

75 
61 

74 
46 

74 
47 

66 
49 

74 
53 

74 
53 

75 
48 

80 
47 

81 
64 

72 

60 

78 
49 

64 
48 

65 
38 

39 

40 

61 

40 

65 
35 

58 

38 

68 
42 

64 
35 

67 
35 

70 
38 

69 
42 

70 
55 

75 
57 

70 
46 

69 
40 

70 
45 

67 
43 

99 
33 

65 

41 

69,1 
45.7 

CORINNA 

MAX 

Mm 

73 
56 

73 
42 

71 
39 

66 
38 

72 
54 

73 
49 

74 
43 

75 
42 

75 
58 

66 
44 

67 
60 

63 
46 

64 

30 

55 

34 

60 
32 

60 
28 

52 

31 

62 
42 

64 
28 

67 
27 

67 
28 

70 
44 

64 
55 

74 
59 

63 
38 

67 
35 

65 
49 

62 

44 

99 

27 

62 
33 

66.2 
41.2 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

Mm 

75 
55 

70 
40 

68 

39 

63 
39 

70 
52 

70 
52 

73 

44 

74 
46 

72 
55 

65 

43 

66 
58 

61 
43 

62 

29 

55 

32 

56 
32 

56 

27 

50 
32 

60 
43 

60 
30 

65 
27 

65 
29 

67 
45 

63 
33 

73 
33 

72 
44 

65 
34 

65 

43 

61 

46 

96 
25 

62 

30 

64,7 
40,7 

FARMINGTON 

MAX 

Mm 

75 
55 

70 
40 

74 
39 

73 
39 

58 
45 

73 
50 

72 
39 

74 
41 

78 
45 

78 
51 

69 
54 

71 
45 

63 

30 

65 
33 

36 
31 

61 
28 

59 
31 

33 

37 

63 
29 

63 
26 

67 
26 

68 
32 

71 
43 

65 
54 

74 

36 

61 
32 

74 
37 

67 
42 

97 
28 

58 

30 

67,0 
38.3 

GARDINER 

MAX 

Mm 

74 
55 

75 
42 

75 
42 

67 

41 

76 
53 

75 

49 

75 

43 

74 
43 

80 
59 

71 
53 

88 

57 

67 
47 

64 
35 

59 

38 

64 
34 

64 

31 

54 
35 

65 
39 

66 
30 

67 
25 

67 
29 

72 
41 

67 
34 

77 
57 

6  6 
38 

70 
35 

67 
45 

63 

44 

96 

32 

66 
37 

69.0 
42,1 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 

Mm 

72 
57 

65 
45 

72 
44 

68 
46 

69 
52 

70 
51 

72 
52 

73 
46 

73 

46 

73 

43 

73 
43 

73 
42 

69 
40 

64 
38 

62 
37 

60 
35 

57 
35 

60 
44 

60 

40 

63 
34 

67 
30 

67 
32 

69 

45 

67 
54 

74 
44 

68 
42 

65 
41 

67 
42 

62 
32 

58 
34 

67.1 
♦2.2 

HIRAM  2  S 

MAX 

Mm 

77 
52 

75 
41 

76 
40 

61 
45 

77 
53 

71 
48 

77 
42 

82 
42 

82 
59 

68 
59 

85 
56 

63 
46 

65 
35 

60 
36 

64 
33 

65 

29 

60 
33 

71 
40 

65 
31 

66 
26 

70 
32 

69 

36 

67 
56 

77 
44 

65 

40 

72 
33 

72 

41 

63 
35 

39 

31 

67 

38 

69.6 
41.1 

LEWlSTON 

MAX 

Mm 

73 
57 

73 
48 

73 
48 

62 
49 

75 
55 

72 
56 

'4 
48 

79 
48 

79 
62 

57 
61 

80 
61 

62 
52 

57 
42 

57 
42 

60 
39 

64 
36 

93 

40 

66 

44 

64 
39 

65 
35 

66 
37 

70 
46 

65 

57 

76 
58 

64 
46 

69 
41 

67 
50 

65 
45 

36 
36 

64 
42 

67.2 
47.3 

MADISON 

MAX 

Mm 

77 
59 

71 
43 

69 
39 

69 

41 

70 
54 

73 
50 

71 
42 

72 
44 

74 
62 

74 
54 

70 
60 

63 
48 

62 
33 

62 
36 

61 
34 

55 
31 

32 
35 

62 

44 

64 
35 

66 
32 

68 
32 

67 
44 

64 
55 

69 
59 

67 
39 

68 
35 

63 
43 

62 

46 

34 

31 

64 
36 

66.1 
43.2 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
50 

72 
46 

71 

40 

66 
37 

71 
54 

74 
51 

73 
43 

73 

44 

74 
48 

67 

43 

69 
54 

60 
41 

62 
31 

54 
33 

61 
32 

58 
29 

93 

35 

60 
33 

62 
27 

66 
29 

66 
29 

69 
34 

66 
57 

74 

45 

65 
39 

66 
39 

64 
48 

57 
29 

98 

29 

62 
33 

65.4 
39.4 

ORONO 

MAX 

Mm 

63 
48 

66 
44 

66 
40 

69 
38 

66 
50 

68 
49 

68 
44 

74 
44 

67 
48 

67 

42 

64 
52 

64 
42 

60 
33 

58 
36 

55 

34 

54 
31 

52 
34 

59 
36 

56 
28 

64 
30 

64 
29 

65 
36 

64 
93 

67 
54 

67 

40 

60 
39 

63 
47 

36 
32 

54 
28 

58 

33 

62.6 
39.9 

RUMFORD  1  S 

MAX 

Mm 

67 

50 

71 
43 

72 
42 

57 
45 

71 
54 

71 
49 

76 

44 

79 
44 

78 
58 

6B 
57 

73 
54 

60 
40 

64 
32 

59 
36 

59 
40 

59 
33 

58 

34 

61 
39 

65 
32 

65 

31 

67 
35 

68 
43 

69 

96 

74 
48 

60 
43 

66 
37 

67 

41 

57 
32 

54 

31 

64 
37 

65.8 
42.0 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 

Mm 

69 
49 

70 
44 

71 
43 

37 
44 

71 
54 

70 
52 

73 
45 

80 
45 

78 
61 

70 

58 

74 
59 

62 
42 

65 
33 

58 
36 

58 
38 

59 
35 

56 
34 

61 
35 

69 
31 

66 

30 

68 
32 

70 
41 

67 
96 

70 
54 

62 

42 

68 
40 

68 
42 

37 
35 

99 

30 

63 
41 

66,2 
42.7 

SPRINGFIELD 

MAX 

Mm 

71 
52 

70 

40 

69 
34 

68 
35 

72 
52 

72 
52 

73 

4  0 

74 
44 

72 
50 

70 
36 

65 
58 

60 
41 

62 
29 

58 

32 

60 
30 

56 

24 

53 

33 

59 
41 

62 
24 

66 
25 

62 
26 

34 

69 

72 
61 

65 
36 

64 
34 

66 
36 

61 
42 

39 

24 

63 
28 

65.3 
37.7 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 

Mm 

76 
58 

76 
43 

75 
44 

73 
42 

75 
55 

76 
50 

76 
45 

75 
46 

79 
62 

7B 
54 

74 
60 

68 
48 

65 
36 

63 
38 

61 
39 

63 
31 

61 
35 

68 
44 

66 

33 

68 
31 

68 
31 

73 

44 

73 
30 

77 
59 

75 

42 

70 
38 

67 
48 

64 

46 

94 
32 

66 
40 

70.1 
44,1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


WEST  BUXTON  2  NNw 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

•    •    * 
COASTAL 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAHARISCOTTA  HILLS 
EASTPORT 
ELLSWORTH 
JONESBORO 
NEW  GLOUCESTER 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND 
SANFORD  2  NNW 
MASSACHUSETTS 
•    •    • 
WESTERN  0 

ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNI6HTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  wB  AIRPORT 
SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 
•    »    # 
CENTRAL  0< 

AMHERST 

BARRE  FALLS  OAM 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  OAM 
BlUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
EAST  BRIMFIELD  DAM 


MM 

M1N 


MAX 
NUN 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1964 


Day  of  Month 


T5   72   73 

50   41   40 


70   68   75 
38   48   43 


70 
48 


64   77   73 


TS   62   76 


76   74   76 
46   41   44 


74   71   73 

60   45   46 


70   73   73 
43   54   50 


73 
43 


73   74   74 


49   44   58 


73 

4R 


73   70   69 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


48   44   47 

76   76   71 
43   42   47 


67   79   76 
46   55   48 


72   77   76 


MAX 
MIN 


79   73 
58   40 


77   73   71 
56   45   48 


80   76   74 


77 

75 

57 

36 

80 

76 

54 

45 

77 

73 

56 

38 

80 

75 

59 

48 

80 

80 

61 

44 

80 

80 

69 

52 

73   85 
47   58 


53   65 

74   79   76 
46   44   57 


78 
59 

72 

48 

65 
54 

64 

47 

72 

58 

67 

49 

76   70   67 
44   49   44 


87 
62 


89 
57 


62   60   63 
39   42   38 


53 

40 


59   58   54 

30   37   43 


62   60 
33   36 


63 

39 


59   66 
44   42 


57   64   62 
40   40   35   33 


60   61 
42   42 


61   54   64 


61   54   64 
42   40   38 


58 
34 


75   86   76 


MAX   79 
NUN   58 


76 
52 

85 
64 

77 
52 

73 
48 

'8 
51 

74 
50 

81 
58 

76 
46 

76 
42 

76 

46 

80 
59 

83 
57 

83 
52 

78 
48 

82 
55 

30 
57 

80 
59 

75 
46 

78 
40 

80 

46 

77 

61 

85 
62 

80 
53 

76 
55 

82 
56 

76 
54 

82 
59 

79 
47 

79 
45 

79 

52 

78 
60 

80 
66 

77 
56 

78 

56 

82 
56 

74 

56 

78 
60 

80 
54 

79 
56 

74 

52 

76 
51 

83 
60 

76 
47 

78 
43 

80 
46 

74   79 
51   57 


77   82 
46   47 


78   84 
44   44 


82   80 
47   59 


82   79 
45   55 


82   78 
46   55 


81   81 
47   56 


60 


79 
65 


63 

88 

60 

88 
62 


62   64   66 


56   72 
43   49 


60   57   63 
40   41   46 


83   79   88 
65   70   60 


82   78   86 
60   59   52 


87   65 
63   53 


79 
63 


64   64   59 


68   62 
49   48 


62   69 
39   41 


67   72   77 
34   56   58 


66   66 
42   58 


62   65 
40   51 


68   63 
36   57 


64   66 
36   44 


63   68 
41   46 


65 
46 

64 
56 

65 
43 

64 
57 

66 
J5 

64 
56 

69 
33 

68 
54 

60   63 
35   41 


65   72 
34   43 


75   76 
41   44 


73   76 
45   40 


64   56 


60   61 
39   36 


64   60   58 
49   46   46 


64   76 
29   40 


66   65 

34   40 


65   63 
25   31 


74   55   61 
45   40   38 


65 
43 


71 
43 


68   69   70 
40   34   46 


76   68   69 


67   63   63 
47   46   55 


76   69   66 

42   40   47 


66   63 
40   52 


68   66   63 

43   41   46 


60 
53 


69   69   66 


69   75 
52   51 


38   48   48 


36 


64 
42 


78   60   68 
55   38   40 


62   65 
26   30 


67 
25 


46   31   37 


62 
38 


81 
60 


80 
59 


65 

40 


63 
42 


62   56   63 
44   33   44 


77 
44 

60 
40 

72 
39 

71 
44 

58 

41 

51 
46 

73 
43 

61 
42 

68 
42 

70 
39 

56 
42 

34 
42 

75 

44 

59 
39 

70 
41 

71 
42 

58 
42 

50 
43 

76 
36 

62 
32 

72 
32 

72 
42 

60 
46 

50 
46 

5v 
41 

70 
36 

70 
47 

55 

42 

50 
45 

60 
38 

71   70   72 
40   34   49 


69   54   60 

45   47   49 


66   51 
43   46 


59 
46 


71   75   79 
48   54   55 


66   70 
42   51 


80   81   79   84   65   61   63   67   65 
51  |  60   60   52   44   42   37   28   33 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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72   75   76 


61  64  76 

51  56  59 

69  66  68 

46  50  54 


80   70   70 
48   46   54 


79 
42 

66 
38 

73 

44 

74 
50 

60 
50 

55 

50 

76 
34 

62 
34 

68 
37 

71 

42 

97 
42 

49 
43 

67 
37 

71 
42 

73 
53 

67 
48 

52 

48 

61 
41 

73 
35 

70 
32 

71 
51 

69 
42 

58 
41 

62 

47 

66 
48 

70 
45 

71 
52 

64 

48 

52 
45 

57 
49 

77 
38 

67 
37 

72 

47 

72 

45 

61 
45 

32 
45 

70   59   60 


66   74   65   68 

58   47   44   44  |  49   44 


76   65   70 
37   35   42 


52 
44 


52 
43 


68.4 
41.3 


66.3 

40.9 


68.1 
41.9 


66.9 
46.1 


69.5 
44,5 


67.7 
46.0 


63.6 
46.2 


67.1 
44.3 


67.1 
41.8 


66.8 
44.8 


68,4 
50.1 


68,3 
42,8 


66.6 
45,3 


71.8 
39.9 


70.4 
45,0 


68,9 
46,9 


70,8 
44,4 


71.9 
42,9 


70,1 
45,4 


72.6 
47,0 


70,8 
46,0 


73,0 
46.3 


73.4 
50.3 


70,6 
42,8 


71.3 
47.3 


72,6 

44,4 


69.6 
31.9 


72.3 
46,9 


72,3 
31.5 


69,9 
49,5 


71.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1964 


Station 


Day  of  Month 


12      13      14      IS      16      17      18      19 


28      29      30      31 


FITCHSUrG  2  S 
FRAMINGHAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  PALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
ft   «   * 
COASTAL  0 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


81   78 
42   47 


82   78 
48   48 


79   80 
47   49 


74   78 
49   52 


50   43   43 


78   75 
43   44 


60   58   42 


78   76 
38   40 


73   73 
44   45 


74   77 
43   44 


79   79 
54   41 


80   79 
44   42 


73   73 

47   51 


74   78 
53   55 


75   79 

47   50 


77   73 
58   53 


71   75 
52   49 


79   72 
59   53 


76   77 
51   53 


74   76 
47   47 


75   71 

48   46 


80   77 
43   44 


68   72 
52   54 


77   81 
57   55 


70   73 
53   51 


74   76 
52   48 


82   74 

49   46 


69   74 
56   53 


72   75 
50   52 


70   74 
57   55 


74   77 
45   45 


75   76 
56   55 


83   84   83 
46   47   49 


83 
65 


79   86 
61   64 


75   86 
56   65 


67   82   74 
58   59   56 

70   85   77 


78   88   79 
57   56   56 


79   84   84 
55   56   64 


81   84 
44   45 


80   79 
50   66 


81   74 
58   61 


62   64   59 


75   91 
62   62 


72   88 
63   61 


83   75 

60   59 


79   89 
64   53 


89   64 
63   52 


85   70 
63   55 


86   72 
64   58 


89   77 

57   45 


85   66 
59   50 


87   66 
66   36 


60 
52 

79 
61 

76 

60 

77 
62 

77 

49 

80 
61 

76 
52 

76 
55 

79 

57 

81 
65 

82 
»1 

76 
63 

'6 
43 

80 
66 

72 

47 

79 
53 

72 
52 

76 
61 

78 

65 

74 
67 

91 
53 

81 

64 

77 

48 

80 
63 

77 

46 

77 
57 

79 

58 

70 
63 

82 
58 

74 
63 

79 
57 

84 
64 

78 
50 

79 
62 

82 
55 

78 
67 

78   83 
61   63 


79   80 
62   39 


84   69 
62   63 


7*   79   67 


76   86 
60   66 


73 
64 


82   71 
60   62 


68   82 

60   60 


47   46   42 


80 
64 


64   66   59 


47   46   45 


60   58   67 
45   44   44 


57 
45 


56   69 

49   49 


57   73 
47   37 


62   80 
49   36 


58 
42 


35   72 

47   47 


59   37 
49   37 


74   80 
45   48 


73 
41 


64 
31 


65   6T   70 
27   29   41 


75 

40 


65   72 
41   45 


65   62 
43 


70   80 
38   51 


66   65 
46   48 


66   75 
44   55 


65   66 
46   52 


68   60 
49   58 


70   76 
42   47 


69   76 
40   43 


64   68 
32   57 


69   81 
55   61 


71   79 
48   51 


66   78 
52   48 


67   68 
39   45 


66   70 
50   49 


67   72 
51   52 


70   70 
52   57 


70   80 
36   34 


66   71 
55   57 


66   70 
29   33 


65   66 
35   34 


67   69 
32   36 


67   70 
34   36 


66   70 
33   37 


65   69 
26   32 


63   65 
37   37 


49   40   43 


60   67 
44   26 


62   66 
51   41   38 


62 
49 


63   62 
30   34 


63   67 
33   38 


63   66 
26   32 


63 

46 


62   66 
48   42 


60   64 
32   30 


59   65 
35   39 


61   60 
39   43 


65 
30 


69 

58 


67   74   76 
40   45   49 


30   57   55 


73   78 
49   55 


67 
56 


48   36   53 


70 
50 


65   79 
36   57 


67   67 
55   61 


65   68 
53   58 


62   64 
45   57 


66   74 
55   58 


67   61 

44   54 


64   72 
58   62 


67   74 
59   62 


62   65 
57   58 


64   74 
54   58 


68   64 
45   57 


61 
55 


63   64 
30   54 


64   80 
60   62 


65   68 
54   58 


66   78 
56   61 


68   75 
42   46 


68   75 
41   41 


75   74 
41   54 


71   69 
41   54 


73   74 
42   31 


71   72 
37   33 


62   68 
36   38 


61   51 
43   45 


61   52 

46   47 


64 
49 


63 
30 


64 

48 


73   60   50 
41   43   45 


48   43   52 


62   67 
46   43 


69   68   70 
46   42   54 


68   68 
47   46 


54   46   54 


71 
40 


66   51   59 

48   47   49 


60 
48 


57   60 
45   48 


69 

50 


60 
30 


63   34   56 

50   49   46 


56   56 

52   52 


65   54 

52   48 


33   59 

48   50 


55 

49 


38 

64 
52 

53 

65 
56 

72 

50 

69 
56 

71 
*5 

71 
53 

67 
45 

69 
54 

69 
43 

71 
45 

65 
45 

69 
54 

67 
47 

70 
55 

72 
49 

73 
55 

71 
38 

70 
47 

66 
52 

71 
58 

70 
48 

39 

45 

61 

48 

64 
53 

56 
51 

59 

30 

62 
56 

57 
52 

60 
53 

66 
54 

56 

50 

58 
52 

65 
54 

5* 

49 

59 
46 

70 
33 

61 

*T 

54 
49 

6* 

50 

53 

48 

39 

30 

68 
52 

60 

61 
30 

70 
54 

56 

5* 

61 
52 

66 
49 

54 
46 

59 

43 

69 
53 

6T 
52 

61 
52 

73.0 
46.7 

73.8 
48.6 

73.5 

50.5 

72.  5 

51,1 

73.2 

30.1 

71.7 
45.6 

71.7 
44.7 


73.3 

42.6 


70,1 
47.5 


70.7 
47.1 


73,  T 
46.2 


75.3 

45.5 


69.3 

49.3 


70,0 

34,0 


72.7 
30.0 


72.6 
54,8 


69.7 
50.6 


70.2 
54,6 


71.1 
53.5 


70.4 
49,7 


71.1 
51.3 


72.6 
46.6 


67.3 
34.5 


71.8 
57,4 


71.3 
33.7 


70.2 
52.1 


71.3 
49.3 


67,0 
52.5 


69.5 
33.2 


71.3 
56.1 


71.6 
56.4 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1964 

Station 

Day 

of  Month 

I 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN            01 

BENTON 

MAX 

MIN 

T*. 

56 

68 

41 

66 
41 

64 

48 

69 

44 

68 
41 

72 

44 

78 
47 

77 
62 

72 

57 

78 
58 

59 
42 

6  2 

30 

66 
34 

38 

41 

56 

30 

62 
34 

60 
43 

62 

32 

64 
30 

70 
38 

70 
38 

74 
49 

71 
49 

64 
48 

66 
36 

68 
48 

64 
34 

48 
32 

56 

40 

66,2 
42.2 

BERLIN 

MAX 

Mm 

87 

54 

69 
59 

71 
38 

73 

44 

38 

50 

70 
53 

70 
42 

76 
45 

74 
45 

79 
55 

73 
55 

77 
45 

63 

30 

68 
33 

65 
35 

57 
29 

61 
34 

60 
38 

59 
29 

67 
27 

64 

30 

68 
34 

70 
40 

73 
55 

74 
50 

57 
33 

67 
39 

74 
40 

70 
27 

49 
31 

68.1 

40.0 

BETHLEHEM 

MAX 

Mm 

79 

92 

65 

57 

68 
39 

67 
41 

65 

48 

66 
43 

70 
47 

78 
47 

76 
54 

72 
61 

75 
39 

57 

30 

61 
32 

65 
35 

55 

30 

55 

32 

39 
39 

59 

30 

63 

30 

66 
31 

69 
35 

70 
36 

73 
30 

69 
48 

31 
40 

63 
42 

68 
35 

53 
31 

30 
33 

65.0 
39.6 

CCLEBROOK 

MAX 

Mm 

73 
52 

63 
39 

57 
37 

59 

41 

65 
53 

67 

30 

71 

44 

78 
40 

75 
57 

69 

48 

67 
58 

60 
37 

63 

23 

66 
31 

63 
37 

54 
32 

60 
34 

59 
41 

64 
29 

73 
27 

70 
34 

74 

36 

77 
44 

77 
47 

60 
42 

69 
39 

70 
45 

65 
38 

55 

26 

59 
35 

66.1 
39.9 

FABvAN 

MAX 

Mm 

70 
57 

68 
32 

69 
32 

59 

40 

67 
53 

66 

50 

72 
36 

78 
40 

77 
60 

67 
52 

76 
55 

58 

41 

63 
26 

66 
27 

56 
38 

57 
25 

61 
30 

57 
43 

64 

27 

60 
24 

68 
29 

71 
28 

73 
92 

71 
47 

56 
39 

64 
34 

70 
42 

62 
33 

49 
26 

60 
37 

65.2 
38.3 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

Mm 

78 

50 

58 

37 

65 
35 

66 
36 

59 
48 

62 

48 

69 
45 

76 
47 

70 
49 

69 

57 

65 
36 

55 
29 

60 
27 

64 
27 

52 
31 

51 
32 

36 
40 

57 
25 

63 
26 

64 
40 

70 
39 

73 

41 

74 
49 

69 

47 

31 
37 

61 
39 

65 
36 

50 
26 

58 
32 

63.1 

38.4 

GRAFTON 

MAX 

Mm 

77 
46 

68 
33 

70 
32 

65 
51 

72 
45 

69 

40 

73 

38 

81 
40 

78 
58 

70 

60 

83 

30 

63 
45 

61 
28 

63 
30 

57 

30 

60 
22 

60 
32 

68 
37 

63 
28 

65 
21 

67 
34 

68 
32 

68 
92 

74 
40 

60 
37 

68 
30 

71 
33 

67 
37 

50 
28 

61 
46 

67,3 

37.6 

LANCASTER 

MAX 

Mm 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 

Mm 

47 
32 

42 
32 

41 
33 

52 
37 

52 

36 

40 
35 

51 
34 

54 
42 

52 

47 

53 
45 

54 
30 

34 
24 

41 
23 

45 
35 

36 
21 

31 

21 

37 
28 

37 
26 

40 
28 

44 
33 

49 
36 

53 
41 

98 

47 

50 
34 

34 
27 

37 

27 

44 
30 

30 
19 

36 

24 

38 
21 

43.8 
31.6 

PINKHAM  NOTCH 
*    ft    « 

MAX 

Mm 

79 
57 

67 
47 

63 

46 

67 
47 

66 
52 

65 
51 

62 
43 

69 
41 

74 
44 

69 
57 

71 
56 

76 
41 

55 

30 

60 
30 

35 

36 

53 
33 

36 
33 

60 
38 

58 
29 

56 
29 

60 
29 

63 
35 

69 
39 

64 
52 

68 
48 

53 

43 

62 
39 

64 
27 

32 

33 

46 
36 

62.6 

40.6 

SOUTHERN             02 

BLACKWATER  DAM 

MAX 

Mm 

79 
60 

72 

40 

70 
41 

73 

48 

69 

54 

74 
49 

73 
51 

76 
43 

83 

44 

82 
61 

67 
57 

87 
52 

61 
37 

61 
36 

61 
35 

59 
28 

63 

30 

62 

40 

71 
34 

64 
26 

66 
28 

68 

40 

67 
43 

66 
53 

76 
42 

63 

31 

70 
32 

72 
42 

58 
35 

50 
41 

68.8 
41.8 

CAMPTON 

MAX 

Mm 

91 
52 

70 
38 

71 
38 

71 
43 

60 
53 

72 
48 

71 
38 

74 
42 

81 
46 

82 

46 

64 
57 

78 
45 

61 

30 

62 
32 

62 

34 

59 
26 

60 
29 

60 
38 

64 
30 

63 
25 

65 
30 

68 
29 

69 
32 

68 
47 

76 
36 

68 
31 

66 
35 

69 

40 

58 

29 

49 
33 

67.3 
37.8 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
49 

74 
39 

76 
41 

70 
57 

80 
55 

77 

47 

78 
50 

85 

45 

84 
63 

69 
61 

90 
61 

65 
49 

63 
39 

61 

36 

63 
31 

66 
27 

62 
35 

74 
44 

65 
35 

67 
30 

69 
37 

69 
45 

70 
38 

79 
46 

67 

38 

72 
32 

74 
49 

61 
39 

51 
39 

66 
39 

70,8 
43.9 

CONWAY  1  N 

MAX 

Mm 

74 

50 

71 
34 

74 
34 

61 
44 

77 
53 

72 
46 

76 
36 

79 
39 

82 
62 

68 

60 

81 
56 

62 

44 

63 

30 

57 
34 

58 

29 

63 
22 

57 
30 

65 
33 

63 
27 

67 
27 

70 
23 

69 
26 

70 
96 

76 

49 

64 
40 

68 
30 

70 
36 

64 
37 

51 
30 

59 
38 

67.7 
36.5 

DURHAM 

MAX 

Mm 

78 
57 

75 
36 

76 
36 

79 
48 

82 
54 

78 
53 

78 

44 

85 

39 

80 

60 

'1 
59 

90 
54 

72 
51 

63 
38 

60 
38 

67 
28 

68 
29 

66 
31 

76 

40 

66 
35 

66 

29 

69 
30 

70 
41 

TO 
97 

79 
56 

72 
36 

72 
31 

74 
39 

70 
45 

55 

36 

66 
43 

72.4 
42.5 

EAST  DEERING 

MAX 

Mm 

78 
55 

72 
37 

74 
39 

72 
54 

76 
53 

75 
47 

75 
44 

83 

41 

80 
61 

67 
59 

88 
58 

84 

47 

60 
33 

60 
34 

60 
30 

65 
23 

70 
31 

74 
38 

64 
32 

66 
21 

68 
31 

69 

34 

71 
96 

77 
47 

74 
37 

70 
29 

72 
46 

66 
38 

57 
32 

62 

40 

71.0 
40,9 

EPP1N6 

MAX 

Mm 

77 
59 

75 

40 

75 
41 

69 
55 

80 
52 

78 
52 

78 
48 

85 

42 

80 
59 

71 
58 

90 
56 

67 
51 

62 
40 

60 
39 

64 
34 

66 
29 

66 
34 

73 
42 

64 
39 

66 
25 

69 
29 

68 
39 

69 
96 

80 
96 

68 
38 

72 
36 

74 
42 

66 

44 

52 
38 

64 
45 

71,0 
43.9 

FRANKLIN 

MAX 

Mm 

77 

57 

72 

41 

74 
41 

69 
48 

76 
56 

75 
48 

78 
48 

86 
47 

83 

63 

78 
62 

89 
59 

68 
52 

69 
36 

63 
38 

60 
35 

64 
30 

63 
35 

72 
42 

67 
36 

70 
30 

71 
38 

68 
40 

71 
97 

78 
94 

71 

41 

73 
34 

74 
40 

69 

40 

55 
33 

64 
44 

71,6 
44.2 

HANOVER 

MAX 

Mm 

72 

54 

72 
42 

74 
42 

72 

54 

73 
55 

74 
50 

75 

48 

82 

49 

80 
62 

69 
62 

82 
59 

61 
48 

63 
35 

67 
38 

60 
39 

63 
31 

63 
36 

69 
45 

66 

38 

67 
31 

71 
36 

72 
37 

73 
50 

74 
92 

61 

46 

70 
37 

72 
45 

65 
42 

50 
32 

63 
46 

69.2 
44,8 

KEENE 

MAX 

Mm 

74 
52 

77 
36 

76 
38 

79 
55 

79 
53 

80 
42 

79 
39 

83 
41 

86 

57 

77 
63 

89 
58 

68 
51 

62 
35 

72 
37 

67 
30 

68 
24 

76 
34 

76 
40 

72 
40 

71 
25 

75 
29 

76 
31 

76 
95 

81 
49 

69 
35 

76 
31 

73 
43 

65 
42 

54 

37 

66 

40 

74.2 
41.4 

LAKEPORT 

MAX 

Mm 

73 
50 

72 
46 

72 

47 

66 
57 

74 
56 

77 
53 

77 

49 

84 

50 

83 

64 

68 
63 

85 

60 

60 

47 

63 
39 

63 

41 

61 
42 

61 
36 

62 

40 

68 

47 

65 

40 

69 

37 

71 
42 

65 

44 

67 
57 

76 
58 

60 

44 

70 
40 

73 
49 

37 
39 

52 
38 

62 
46 

68.5 

47.4 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 

45 

70 
40 

71 
39 

72 
55 

71 
51 

71 
48 

75 
48 

82 

45 

79 
62 

70 
61 

84 
58 

60 
41 

63 
33 

67 
38 

58 
31 

62 

30 

64 
35 

69 

40 

66 
34 

66 
32 

71 
39 

70 
36 

74 
56 

74 
94 

59 
36 

69 
36 

71 
44 

56 
32 

49 
33 

62 
35 

68.2 
42.1 

MANCHESTER 

MAX 

Mm 

85 
62 

77 

44 

75 
44 

78 

43 

72 
52 

80 
53 

78 
52 

79 

46 

86 
45 

82 
62 

70 
59 

91 

54 

67 

44 

64 
42 

60 
37 

64 
31 

68 
32 

68 
42 

76 
39 

67 
32 

68 
31 

69 

40 

68 
44 

70 
97 

79 
44 

68 
36 

73 
36 

73 
48 

62 

41 

53 

43 

72.3 
44.5 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 

Mm 

76 
SB 

73 
41 

75 
44 

69 
57 

78 
32 

75 
51 

76 
51 

84 
45 

80 
60 

'0 
62 

90 
60 

69 
53 

62 
41 

60 
40 

63 
33 

66 
28 

69 
36 

74 
43 

64 
38 

64 
27 

66 
33 

66 
46 

68 
58 

79 
94 

75 
40 

62 
33 

72 
47 

67 
47 

51 
40 

64 
45 

70.2 
45.4 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 

Mm 

76 
55 

69 

44 

68 

44 

70 
45 

70 
57 

71 
53 

69 
50 

72 
48 

80 
50 

76 
61 

70 
61 

83 

48 

57 
34 

61 
36 

62 

40 

36 
33 

61 
34 

62 
45 

64 
40 

61 
29 

64 

30 

62 
36 

65 

41 

63 
49 

73 

44 

39 

40 

61 

47 

69 

40 

94 
36 

48 
40 

65.9 
43.7 

NASHUA  2  NNW 

MAX 

Mm 

78 
54 

75 

41 

76 
42 

77 
58 

79 
53 

79 
49 

79 

48 

84 
45 

83 
61 

71 
63 

90 
59 

66 
50 

62 

42 

61 
37 

65 
32 

68 
27 

73 
37 

78 

44 

65 
34 

68 
27 

70 
36 

68 

44 

69 
56 

78 
51 

65 
39 

73 
32 

73 

47 

65 
41 

92 

41 

64 
41 

71.8 
44,4 

N0RTHW0OD 

MAX 

Mm 

75 
60 

72 
42 

74 
47 

68 
55 

77 
52 

77 
53 

79 
51 

85 
45 

80 
60 

83 
55 

88 

60 

67 
48 

65 
39 

57 
38 

62 
33 

65 
34 

68 
36 

72 
43 

65 
39 

65 
29 

70 
34 

68 
39 

68 
55 

78 
56 

71 
42 

72 
36 

73 
45 

66 
41 

51 
36 

69 

44 

71,0 
44,9 

PETERBORO  2  S 

MAX 

Mm 

75 

52 

72 
37 

73 
39 

78 
55 

75 
57 

74 
45 

77 
39 

80 
48 

82 
60 

76 
62 

86 
61 

72 

49 

61 
33 

60 
37 

61 
37 

65 
26 

71 
35 

74 
43 

64 
39 

67 
22 

69 
33 

70 
35 

74 
54 

76 
55 

67 
41 

70 
33 

71 
47 

65 
39 

90 
37 

61 
43 

70.3 
43,1 

PLYMOUTH 

MAX 

Mm 

PORTSMOUTH 

MAX 

Mm 

78 
52 

75 

42 

75 
44 

67 
50 

81 
54 

77 
49 

72 
45 

83 
46 

76 
60 

67 
58 

89 
60 

64 
49 

60 
41 

54 
38 

65 
38 

63 

30 

63 
38 

74 
43 

58 
34 

60 
28 

64 
32 

66 
39 

64 
59 

76 
49 

66 

45 

71 

37 

73 
49 

67 
41 

33 

40 

62 

42 

68,8 
44.3 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

77 

55 

73 
40 

71 
43 

73 
47 

76 
56 

75 
45 

74 
45 

75 
45 

81 
52 

81 
61 

75 
65 

88 
53 

63 

38 

61 
39 

66 

34 

60 
28 

64 
31 

71 

43 

T2 

41 

66 
28 

68 
32 

70 
35 

70 
42 

74 
49 

78 
38 

62 
33 

71 
38 

71 
44 

59 
40 

50 
45 

70,3 
42.8 

TAMWORTh  2 

MAX 

Mm 

80 
53 

74 
39 

73 

40 

66 

48 

74 
55 

74 
53 

75 

38 

80 
40 

80 
63 

75 
61 

81 
60 

68 
48 

64 
30 

63 

32 

63 
32 

63 
25 

60 
30 

70 
37 

65 
27 

68 
24 

70 
28 

69 
28 

69 
99 

75 
52 

74 
42 

69 
40 

72 
38 

68 

40 

59 
29 

65 
38 

70.2 
40.8 

WINDHAM 

MAX 

Mm 

80 
59 

77 
41 

78 
46 

73 
57 

85 
53 

80 
46 

78 
52 

85 
43 

80 
59 

'1 
62 

95 

57 

78 
55 

67 
43 

62 
40 

69 
30 

72 

27 

75 
29 

80 
27 

62 
26 

68 
25 

70 
25 

68 
41 

68 
57 

80 
56 

73 

37 

75 
34 

73 
44 

68 
45 

56 

40 

63 

47 

73,7 
43.4 

WOLFEBORO 

MAX 

Mm 

72 
42 

70 
42 

71 
47 

64 
54 

74 
57 

71 
52 

73 

46 

73 
53 

80 
47 

67 

85 
55 

62 

50 

60 
37 

58 
38 

59 
39 

60 
31 

58 
36 

69 
44 

63 
33 

66 
32 

69 
36 

67 
39 

70 
55 

75 
60 

64 
52 

68 
41 

70 
47 

67 
46 

51 

36 

63 

46 

67.9 

44,6 

See  Reference  Notes  Following  Slalioi 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1964 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28 


NEW    HAMPSHIRE 
WOODSTOCK 
RHODE    ISLAND 


BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 


VERMONT 


NORTHEASTERN 


01 


72   71   70 
55   40   38 


BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELlER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NFwPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
ft    ft    ft 

WESTERN  02 

BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 

SAINT  AiBANS  BAY 
ft    *    • 

SOUTHEASTERN        03 
BELLOWS  FALLS 


MAX 

mm 


MAX 
M1N 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


BO   75   76 
63   46   48 


83   78   77 
66   48   45 


84   75   78 


75 

50 


MAX   75 
MIN   56 


71   70 
40   38 


67   69 
43   43 


64   70 
42   41 


66   67 
37   41 


72   70 
46   50 


53   54 

40   41 


64   63 
36   33 


75   69 
35   37 


70   70 
42   42 


72   70 
39   39 


65 

41 


63   68 
34   33 


MAX 

Mm 

73 
57 

72 

41 

73 
42 

MAX 

Mm 

6B 
44 

71 
42 

73 
43 

MAX 

Mm 

80 
57 

76 

42 

72 
43 

MAX 

Mm 

77 
52 

70 
38 

73 

38 

MAX 

Mm 

77 

57 

71 
40 

71 
43 

MAX 

Mm 

77 
51 

70 
51 

72 
52 

77   76   75 
58   45   45 


62   74   72 
46   57   50 


75   83 
65   62 


80   84 
58   62 


78   85   81 
43   66   54 


76   86   77 
62   67   59 


81   86 
63   58 


69   66   70 


71   70 
60   57 


60   59 
46   42 


65   66 

49   54 


73 
63 


78 

60 


76   80   82 
41   42   60 


72   74   77 
59   57   66 


76   77   83 
47   49   63 


75   81 
39   43 


71   75   84 
47   47   49 


81 
43 


71   75   83 
46   47   49 


79 
46 


87   83 
49   60 


80   75 
51   59 


67   75   62 

60   57   45 


74   73 
67   66 


82   69 
64   54 


79   78   74 
64   67   56 


74   83   69 
65   66   55 


77   68   76 


77   69 
58   60 


76   75 
54   61 


68   74   58 
58   52   34 


74   73 
56   61 


66   64 
51   41 


73   68 
53   48 


62   65 
52   50 


75   74 
57   60 


85   65 

64   52 


78   76   64 
59   64   42 


67   58   60 
33   35   28 


59   57   72 
55   45   53 


60   64   72 
47   45   40 


64   70 
26   26 


70   60 
31   40 


63   67 
35   38 


65   70 
35   35 


66   54 
32   33 


69   67 
30   41 


55   52 

38   26 


70   57 
32   37 


62   51 

28   30 


64   69 
28   30 


63   68 
33   33 


67   66 
33   36 


65   69 
33   43 


65   69 
27   22 


72 
34 


69 
43 


62   67   65 
31   42   30 


63   69 
48   55 


64   70   79 
39   *1   54 


33   40   S7 


56   61   63 
21   21   35 


84   75   90   63   67   70   63   67 
65   64   55   40   40   36   31   31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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63   65 
36   40 


58   64 
27   36 


56   36 
32   39 


58   65 
31   40 


62   60 
36   44 


J6   »9   6* 


58   60 
26   34 


64   72 
28   39 


38   66 

30   40 


61   62 
29   39 


63   67 
23   36 


65   65   69 
27   27   32 


57   64 
43   44 


61   61   66 
55   53   57 


67   70 
36   41 


63   68 
40   43 


65   69 
42   43 


60   68 
45   41 


68   69   75 


64   63 
35   35 


67 

30 


64   65 
29   26 


69   64 
33   33 


66   69 
31   30 


63 
34 


70   76 
47   42 


68   71 
42   45 


70   72   76 
31   32   51 


65   67   73 
44   36   35 


67   68   74 
42   39   39 


38   49   54 


63   68   71 

58   60   60 


67   76 
57   56 


70 
59 


65   69 
34 


76   84 
40   54 


57   69   70 

40   36   36 


64   50   61 
41   29   3* 


75   82   72 

46   31   50 


74   82 
38   52 


79 
58 


65   68 

54   58 


68   70   70 
44   42   49 


41   36   44 


68   68   68 
54   49   49 


65   36   59 

54   51   52 


65   51   66 
48   46   49 


59 
51 


60 
48 


73 

76 

36 

36 

74 

77 

33 

43 

83 

76 

49 

53 

71 

74 

41 

50 

72 

77 

41 

46 

74 

70 

54 

49 

80 

77 

52 

51 

66 

64 

47 

32 

80 

72 

51 

51 

73 

68 

50 

48 

66 

73 

39 

43 

72 

70 

37 

44 

79 

76 

49 

52 

71 

75 

54 

54 

66 

78 

32 

45 

62   68 
48   40 


55   67 

41   41 


52   64 
38   34 


73   55 

48   32 


73   60 
45   36 


58   50 
28   31 


62   60 
27   3* 


35   32 

33   34 


36   31 
31   32 


48   60 
29   36 


34   61 
28   3> 


42   40 
31   34 


38   60 
28   32 


48   56 
28   38 


33   49 
27   28 


38 

30   34 


73 
47 

68 
33 

70 
45 

67 
39 

33 

29 

63 

44 

72 
48 

57 
36 

69 

49 

72 
37 

37 
28 

30 
38 

72 

42 

55 

30 

67 
30 

69 
29 

33 

24 

54 
24 

72   75 
38   35 


69   70 
41   51 


65 
38 


66   55   63 

39   40   49 


55   33  61 

32   30   36 


60 
42 


63 

47 


62   51 

40   40 


67.7 
41,0 


68.7 
57,3 


71.2 
49.9 


72.5 
50.4 


70.8 
54.8 


72.3 
52.6 


64.6 
33.8 


68,4 
35.3 


69,8 
42.2 


66.7 
42.3 


68.8 

41.7 


65.4 

40.4 


69,7 

44,0 


54,6 

37.8 


66.6 
41,1 


61.1 
37.9 


67,7 
39.3 


69.8 
41,7 


69,3 
42,7 


67.6 
44,6 


65.8 
34.4 


72,8 

47,1 


68.0 
43.6 


71.8 
46.0 


70.6 
63.3 


71.1 
.2 


69.3 
51.4 


73.1 
45.2 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER    196* 


Day  of  Month 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


CAVENDISH 
Rf«DSB000  1  SSE 
SOMERSET 
VEPNON 
WOODSTOCK  3  E 


78  75  7* 

56  54  43 

75  83  72 

*1  57  48 

66  77  65 

38  54  49 

78  79  77 

49  59  48 

72  74 


73   76   83 
45   44   46 


75   86   66 
59   55   48 


64   67 
30   30 


64   60   70 


79   71   83 
39   57   48 


64   66   72 
23   33   40 


61   64   72 
29   32   43 


92   60   64 

22   23   40 


64   66   75 
30   34   44 


57   62   65 
26   32   39 


65   67   70 
31   28   30 


74   38   63 
43   37   33 


44   30   31 


78   69   69 
45   38   38 


68   70   74 
40   42   42 


69   70   73 
46   30   38 


30   40   39 


66 

63 

73 

68 

54 

33 

35 

47 

46 

35 

TO 

73 

80 

80 

65 

40 

46 

55 

40 

39 

ht 

71 

73 

74 

60 

32 

36 

44 

43 

34 

56 

30 


71.3 

40.3 


70.4 
43.2 


64.7 
39.2 


73.3 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY   READINGS  FOR  EACH  DAY. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
68 

71 
65 

70 
63 

70 

65 

73 

66 

71 
64 

69 
62 

69 
62 

71 
65 

70 
67 

69 
67 

68 
64 

64 
61 

61 
58 

63 
53 

62 
54 

60 

55 

66 

59 

60 
57 

60 
55 

61 
55 

60 

58 

64 
60 

66 
62 

62 
57 

61 
60 

60 
60 

61 
60 

60 

59 

59 
58 

65.1 
60.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
69 

70 
68 

69 
66 

69 
67 

71 
68 

69 
67 

68 

66 

67 
65 

69 

67 

69 
68 

69 
68 

68 
66 

66 

64 

64 
61 

62 
58 

61 
59 

61 
59 

64 
60 

63 

61 

61 
59 

61 

59 

61 
60 

63 

61 

65 
63 

63 
61 

63 

60 

62 
60 

62 
61 

61 
59 

60 
59 

65.1 
62.0 

12  INCHES 

5  PM 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

65.4 

24  INCHES 

5  PM 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

61 

60 

63.8 

KINGSTON,  R.  I. 


-  SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-JB  8 

8  a.2 

O  n  « 

„  n  a 

ft.  O.  w 

Station 

a 

'3 
> 

& 

•Bag1 

"S  °  — 

U   9   > 

s  a  £ 

a,  a   a 

0 
C 

S 
> 
< 

I  * 

o   1 

Q>  "O  jp 
S      J 

qJ 

2 
< 

O  IU 

< 

O  VI 
O  Ul 

I- 

X 
0. 

O  tf) 
O  UJ 

Q. 

O  i/> 
O  U 

o 

Oi 

o 

r 

8 

Oi 

■* 

A 

Oi 

A 

CO 

T 

5 

si 

cm  « 

o 

s  8- 
"   >.  8 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

79 

62 

- 

2 

3 

3 

0 

2 

0 

10 

- 

6.0 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

SSW 

10 

13.9 

- 

" 

- 

81 

84 

64 

75 

6 

1 

2 

2 

1 

0 

12 

59 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

35 

5 

11.2 

33++ 

sw 

27 

80 

78 

58 

74 

5 

3 

2 

3 

0 

0 

13 

64 

5.3 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

05 

9 

13.4 

27++ 

21 

27+ 

79 

81 

57 

69 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

9 

- 

5.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

18 

13 

8.0 

32 

S 

27 

81 

83 

56 

76 

1 

3 

5 

0 

0 

0 

9 

61 

6.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

90 

58 

75 

2 

7 

4 

0 

0 

0 

13 

- 

5.9 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

32 

6 

6.5 

29++ 

33 

11 

89 

89 

49 

67 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

9 

60 

5.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

36 

10 

7.6 

26 

S 

27+ 

83 

83 

48 

61 

7 

3 

2 

0 

1 

0 

13 

65 

6.0 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

w* 

45 

27.8 

92* 

w* 

28 

85 

84 

86 

83 

1 

2 

9 

2 

1 

0 

15 

40 

6.8 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

05 

8 

12.0 

42 

NE 

14 

88 

82 

70 

84 

1 

6 

2 

2 

1 

1 

13 

54 

6.1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

7.8 

27 

NW 

25 

- 

79 

55 

- 

8 

6 

0 

0 

1 

0 

15 

69 

5.4 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

3 

4 

3 

0 

0 

0 

10 

" 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

36 

7 

7.5 

29 

NW 

11 

86 

86 

50 

75 

4 

5 

1 

1 

0 

0 

11 

64 

5.4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

02 

7 

10.1 

29++ 

36 

14 

80 

79 

56 

72 

5 

3 

3 

2 

1 

0 

14 

50 

5.9 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

05 

5 

8.7 

29++ 

20 

27 

81 

78 

53 

66 

4 

4 

2 

2 

0 

0 

12 

~ 

5.4 

*   PEAK  GUST 

X       TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  Oi  Month 

■Sw6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<2°< 

CONNECTICUT 

CENTRAL             02 

COVENTRY 

EVAP 

.06 

.19 

.17 

.17 

.15 

.25 

.16 

.17 

.17 

.04 

.14 

.18 

.16 

.10 

.09 

.17 

.12 

.14 

.21 

.06 

.11 

.11 

.09 

.05 

.25 

.10 

.13 

.14 

.08 

.00 

3.98 

MAINE 

NORTHERN             01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
126 
65 

54 

.18 
111 
66 
45 

.12 
105 

64 

44 

.09 
68 
66 

48 

74 

65 
53 

.11 
124 
67 
53 

.15 
51 

74 
49 

.04 
M 
73 
53 

.05 
56 
70 
51 

.15 
85 

64 

44 

ft 
119 
62 

56 

.16 

no 

62 
38 

.12 

68 
64 
38 

.09 
49 
63 
42 

.17 
129 
59 
46 

.12 

81 
56 
38 

.10 
41 
60 
38 

.00 
62 
58 
45 

ft 
ft 

.08 
145 
68 
38 

.15 
54 
66 
42 

.15 

61 
69 
45 

,04 
47 
66 
52 

.14 
103 
71 
61 

.12 

87 
66 
48 

.15 
8T 
39 
39 

.14 

59 

45 

.25 
223 

57 
42 

.12 
52 
60 
38 

.09 
ST 

37 
39 

3.15 
2552 
64.0 
45.7 

EU5TIS  2 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.05 
14 
76 
60 

.18 
32 
75 
50 

.20 
26 
77 
50 

.15 
26 

75 
48 

.00 
6 
58 
53 

.01 
24 

68 
55 

.16 
16 
73 
49 

.16 
5 

79 

50 

.09 

e 

7* 

53 

.02 

9 

60 
55 

.10 
17 
67 
56 

.1* 
12 

65 
48 

.15 
18 
69 

40 

.03 
11 
69 
42 

.12 

58 
42 

.11 
31 
65 

38 

.16 
14 
63 
42 

3 

54 
42 

.05 
16 
57 
36 

.11 
7 
66 
39 

.15 

11 
67 

40 

.16 
11 
66 
45 

.15 
10 
72 

47 

.04 
6 
67 
55 

.10 
26 
72 
51 

.10 

T 

36 

40 

.10 
21 
62 
42 

.08 
43 

60 
44 

.09  .06 
16   10 
60   59 
38   42 

3.12B 

465 
67.0 
46.5 

*    »    * 
COASTAL             03 

NEW  GLOUCESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 

46 

SO 
49 

.18 
61 

80 
44 

.19 
29 

78 
45 

.14 
65 
76 

49 

.03 
0 
61 
54 

.14 
38 
64 
55 

.18 
42 
76 
53 

.17 
38 
80 
52 

.10 
21 
81 
55 

.25 
20 
82 
62 

.24 
49 
80 
55 

.09 
47 
70 
49 

.12 

45 

64 
45 

.14 
23 
67 
44 

.18 
11 
68 

41 

.18 
67 
66 

41 

.12 
35 

68 
43 

.06 
0 
52 

46 

.12 
59 
56 
41 

.15 
IT 

70 
41 

.16 

70 

43 

.14 
31 

70 
44 

.15 
27 
71 
51 

.07  .08 
26   37 
TO!  68 

441  41 

.13  .14  .15 
35   69   51 

67   72   76 
46   45   41 

.11  .14 

64   55 
42   45 

4.19 
1083B 
70.5 
46.9 

MASSACHUSETTS 

COASTAL            03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
27 
83 
69 

.19 
17 

89 
56 

.14 
13 
S3 

53 

.14 
14 
85 

55 

.10 
28 
85 
53 

.16 
37 
87 
55 

.10 
16 
88 
53 

.13 

15 
86 
56 

.17 
41 

83 
57 

.11 
10 
B4 
62 

.05 
39 
74 
64 

.09 
38 
76 
64 

.10 
34 
78 
53 

.01 

43 
63 
51 

.08 
33 

58 

43 

.08 
17 

43 

.07 

6 

74 

42 

.05 
22 
67 
47 

.13 
34 

60 
53 

.16 
33 

65 
41 

.11 
16 
72 

40 

.09 
34 
72 
46 

.01 
39 
65 
37 

.02 

6 

73 

60 

.19 
33 

80 
49 

.16 
29 
78 
46 

.10 
19 
76 
46 

.11 
82 
69 
54 

.02 
11 

65 
51 

.03 
23 
55 
31 

2.97 

•  17 

75.5 

32.4 

NEW  HAMPSHIRE 

•    •    • 
SOUTHERN           02 

LAKEPORT  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

ft 
15 
75 
65 

.22 

10 
79 
56 

.17 
15 
75 
45 

.17 
5 

71 

46 

.02 
20 

64 
43 

.21 

40 
76 
54 

.16 
20 
76 

49 

.14 
10 

80 
47 

.17 
30 
79 
49 

.14 
10 
86 
61 

.13 
10 
66 
60 

.15 

30 
80 
57 

.25 
10 
65 
49 

.12 
0 

66 
40 

.06 
10 
58 
41 

.25 

20 
65 
39 

.05 
15 
67 
35 

.00 
5 

56 
41 

.16 
20 
71 
45 

.14 
15 
67 
38 

.14 
15 
69 
39 

.11 
10 

70 
40 

.16 

10 
60 
43 

5 

67 
53 

.22 

55 
69 
53 

.07 
30 
56 
45 

.05 
20 
70 
53 

.21 
115 
65 
46 

.02 
10 
61 
42 

5 

44 
38 

3.98B 
5)5 

68.5 
47.1 

MASSABESlC  LAKE 

EVAP 

WIND 

.20 
22 

.29 

20 

.21 

20 

.08 
23 

.17 
32 

.11 

29 

.13 

9 

.19 
18 

.10 

14 

.06 
37 

.12 
25 

.25 
19 

.11 
15 

.07 
20 

.11 
31 

.12 

22 

.07 
16 

.12 
19 

.06 
23 

.22 
24 

.11 
13 

.06 
21 

.03 
21 

.19 
27 

.13 
35 

.09 
13 

.11 
31 

.11 
31 

.04 

9 

.0* 

9 

3.7* 
648 

RHODE  ISLAND 

«    ft    ft 

KINGSTON 

EVAP 
WIND 

.13 

56 

.24 
73 

.11 
29 

.26 
91 

.14 
38 

.33 

66 

.17 
53 

.21 

121 

.13 
56 

.13 
51 

.08 
155 

.16 
86 

.12 
66 

.16 
101 

.19 

61 

.17 
30 

.12 

60 

.06 
37 

.04 
112 

.24 
25 

.06 
128 

.01 
149 

.25 
139 

.04 
85 

.13 

49 

.09 
48 

.14 
91 

.02 
132 

.06 

71 

.07 
35 

4.06 
2294 

VERMONT 

WESTERN             02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
57 
86 
62 

.18 
57 
76 
50 

.14 
35 
77 
51 

.12 
36 
77 

52 

.05 
37 
70 
58 

.08 
24 
71 
57 

.07 
21 
71 

54 

.16 
38 
«2 
55 

.08 
42 
77 
59 

.11 

30 
80 
63 

.13 

89 
76 
64 

.05 
38 
67 
49 

.15 
45 
71 

42 

.15 
41 
72 
43 

.15 
52 

75 
45 

.12 
55 
67 
40 

.09 
33 
65 
41 

.07 
30 
65 
46 

.10 
47 
66 
43 

.11 
51 

69 
44 

.16 
80 
66 
45 

.20 
89 
72 
48 

.16 
66 
75 
51 

.17 
51 

61 
56 

.15 
52 

67 
53 

.00 
!Z 
56 
45 

.17 
101 
70 
46 

.19 
116 
64 
44 

.10 
41 
66 
39 

.04 
42 
54 
40 

3.63 

1518 
71.1 
49.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN           01 
MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.7 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ANSON 1  A 

BAKCRSvlLLE 

ftALTK 

ILQ0WFIE16 

•BRIDGEPORT   we   ap 
BROOKLYN 
BULLS    BRIDGE    OAM 

BURLINGTON 
CANDLEWCV 

COCKAPONSET    RANGFR    ST 
COLCHESTER 

1 1LLE    1    S 

:ovfntry 

CREAM   Hiu 

BANBURY 

DAMSON    LAKE 

EASTFORO 

EASTON   lake    RESERVOIR 

rALl<-     VILLAGE 
I GROTON 


MANSFTFLD    HOLLOW 
■MDDLETOWN    4    W 
I  MILFORO 

MOODUS    RESERVOIR 

MOUNT     CARMEt 

NEW    HAVEN    WB    AIR 

NEWIHGTON 

NORFOLK 


NORTi 


[FORD 
.FORD 


,  ROCKVILLE 


90CK 


H I VER 


ROUND    POND 
SALISBURY 
|  SAUGATUCK    RESERVOIR 
SHEPAUC-    Pa" 
SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

i  STAFFORD    SPRINGS 


TflRRINGTON 
1  TRAP    FALLS    RESERVOIR 

WATEPRURY     RADIO    W8RT 
'  WEPAWAUG    REc.EPvOlR 
:  WESTBROOK 


BRASILIA    DAM 
'IDGEWATER 


IBOU    WB    AIRPORT 


SANC-fVILLE    5    SE 


GRANO    l 
GRFFNV 

HAVNES' 


MADISON 
MIDDLE  OAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FA 

MOOSEHEAD 

NEW    GLOUCESTER 
»OLC    TOWN    FAA    A 

OQUOSSOC 
fORONO 

ORONO    2 


SOUTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR 

UNGFIELD 
SQUA  PAN  OAM 

TELOS  OAM 
UPPER  OAM 
VAN  BUREN  2 
WATERVJLLE  PUI 
WEST  BUXTON  2 

WEST  ENFIELD 
WEST  FORKS 
WOODLAND 


NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW  LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

L  ITCHF  If  l  :■■ 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 


NEW  LONDON 

HARTFORD 

HARTFORD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 


FAIRFIELD 

NEW  LONDON 
NEW  LONDON 

NEW  HAVEN 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

LITCHFIELP 

FAIRFIELO 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLAND 

FAIRFIELO 

FAIRFIELO 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
MIDDLESEX 

HARTFORD 

HARTFORD 

I  LITCHFIELD 

■2j  NEW  HAVEN 

9783  Oil  LITCHFIELD 


273  02  KENNEBEC 
02  KENNEBEC 
0355  02  PENOBSCOT 


0460 

" 

360C 

OR  1 1 

n 

0832 

01 

0844 

0934 

03 

1175 

01 

1472 

01 

1629 

02 

2426 

01 

244? 

0? 

E62C 

27( : 

2702 

01 

2765 

02 

Z8TS 

01 

3110 

01 

3261 

Of 

3352 

3651 

360C 

3892 

01 

3897 

01 

4086 

4182 

07 

01 

5261 

5304 

01 

5460 

-1 

6425 

n? 

6427 

64J0 

02 

6585 

-\ 

■1 

OJ 

6905 

03 

6937 

01 

M74 

725C 

7255 

7325 

733C 

0? 

7407 

"' 

7821 

o: 

7940 

01 

B39S 

" 

8942 

01 

j  i  s  i 

n? 

931* 

02 

9360 

02 

93B2 

9891 

02 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 

D-r-iuH'-..:  - 1 
LINCOLN 
WASHINGTON 
PISCATAQUIS 

FRANKLIN 
FRANKLIN 


AROOSTOOK 


KENNEBEC 

OXFORD 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 


SOMERSET 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 


PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 


PISCATAQUIS 
OXFORD 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 


PENOBSCOT 
SOMERSET 
WASHINGTON 


11 

41 
41 

37 
34 

19 
19 
4B 

45 

24 
04 

45 

40 

15 

74 

1? 

04 

IS 

43 

53 
52 

11 

46 

56 

Ofi 

11 

45 

oe 

3? 

1? 

^ 

45 

13 

15 
15 
9 

47 

40 
48 
15 
13 

14 

45 

11 

11 

45 

28 
50 

13 

46 

51 

15 

46 

OE 

45 

37 

1 

:; 

39 

06 
13 
41 

1 

48 

1 

44 

47 

11 
9 

11 

1 

45 
43 

39 

35 

57 
58 

11 

5? 

11 
11 

u 

hi 
01 

lJ 

43 

40 

15 

43 

39 
39 

11 

53 

1 

:: 

06 
33 

15 

,7 

11 

1 

43 

28 
35 

* 

44 

1* 

IS 

46 

33 

1' 

07 

11 
1 
15 

44 

09 
52 

10 

33 

13 

43 

42 

14 

45 

23 
09 

1  1 

OS 

71 

o  ■ 

13 

9« 

11 

97 

'« 

OB 

•1 

87 

4i  ie 

n    31 

41    34 

T2    17 

41     4fl 

72    56 

41     48 

72    21 

41    34 

73     19 

41    22 

72    59 

41     54 

72    05 

41     14 

73    15 

41     5T 

73   22 

71  54 

72  11 
72  29 
72  11 


72  26 

72  54 
72  53 


72 

73 

43 
25 

71 

51 

11 
73 
71 

5/ 
38 
56 

OBSERVATION 
0  TIME  AND 

C     I  TABLES 


3    D9 

3  02 
3  02 
2    26 

2    47 

2    57 

69  53 

70  55 
69  42 


70  19 

68  00 

69  11 
69  07 

69  07 

70  33 
70  33 
70  33 
68  53 
70  47 


AH 

70 

'0 

59 

08 

70 

5  2 

A9 

39 

70 

37 

2 

650;   5Pl   5P| 


605   SP   SP 


I 


ans0n1a  water  co. 
water  bureau  hartforo 
baltic  mills  co. 
water  bureau  hartford 
eng.  oept.  hartford 
u.s.  weather  bureau 
donald  j.  fields 
conn.  light  »  power  co 
metropolitan  dist  comm 

CONN.  LIGHT  l 

ST.  PARK  *  FOREST  COMM 
RAYMOND  J.  RUS2ALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
CREAM  HILL  l-ARM 
JOSEPH  P.  SIMKO.  SR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAN' 


GROTON  PUBI 
ENG.  DEPT. 


'  PLAI 

u.s.  weather  bureau 

JEWETT  CITY  WATER  CO 

NEW  LONDON 

MANCHESTER 

CORPS  OF  ENGINEERS 


:>l*i  r 


IRNEL  BA 

NEW  HAVEN 


.TEfi  COMPAI 


5P 

M 

Mil 

7/ 

7J| 

?h 

17' 

^ 

ID 

MIC 

IE 

6P 
6P 

Mlt 

SP 

C    HJ 

c 

7P 

:  h 

5P 

7A 

c 

8A 

BA 

BA 

7A 

11 

5P 

SS 

5P 
SS 

AP 

C    H 

8/ 

SI 

: 

:- 

Mil 

:  h 

ii 

ir 

MID 

h 

6PJ 

6P 

c 

»■- 

BA 

■-.=■ 

5P 

6P 

6P 

H 

BA 

...- 

c 

ID 

Ml 

BA 

IC 

MID 

H 

"P 

4P 

c 

si 
5P 

5P 

SP 

in 

Mil 

ID 

5P 
BA 

MID 
5P 

C    HJ 

6P 

c 

10 

MID 

c 

H 

MID 
5P 

5P 
6P 

c 

c 

7A 

7A 

c 

7* 

// 

9P 

5P 

5P 

ir 

'a 

MIO 
7A 

FRANK  P.  0  NEILL 
CONN  AGR  EXP  STATION 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILDS 
NEW  HAVEN  WATER  COMPAI 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES  I 
ST.  PARK  *    FOREST  COMM.j 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ROCKVILLE  WTR.  4-  AGUE.  | 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO., 
RIDGEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
3UR.  ENG.  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  I 

WILLIAM  W.  SYMONDS 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO.j 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT.  l 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORR1NGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
JAMES  RINTOUL 

WATER  auREAU  HARTFORD 
!  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WATERBURY  WATER  COMPANY 
I  WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
!  OSCAR  S.  JOHNSON 


KENNE3ECK  WTR.  PWI 
MURRAY  FOSTER 
ANDREW  J.  SANBOP'I 


,  WEATHER  BUREA' 


LOGGING  CORP 
'.  PALMER 

,  .  ..w,  ;,,_■ 


MRS.  ELMER 
BANGOR  HYD1 
MRS.  DOROTt 
MRS  BETTY  <, 


ING 


CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO, 
STATE  FISH  HATCHERY 
MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 
MRS  VIRGINIA  ALDRICH 

NE  POWER  CO 
ON  AGENCY 


UNION  WATER  POWER  CO 
CENTRAL  MAINE  POWER 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO 
GREAT  NORTHERN  PAPER 
FED.  AVIATION  AGENCY 


NTAGNE 


I  AGEN' 


HOSCOE  l 
FED.  AviATIOi 
ARlO  COPP 
UNIVERSITY  Oi 
HAROLD  HAMLII 
CLOSED  7/i 
PERLEY  P.  HARRIS 


CIT 


LAND 


I.S.  WEATHER  BUREAl 


GREA 


[VER 


THE? 


E  POWER  CO 
ARMAND  V10LETTE 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO 
TREFFLE  JANDREAU 
SANFORD  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO 

ERWIN  F.  MILLER 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
FERNALD  K.  LINSCOTT 
MAINE  PU8  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H 
BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 
UNION  WATEP  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

FRANK    J    CORR1VEAU 


u 

OBStflVATION 
5            TIME  AND 
p               TABLES 

i 

| 

1 

11 

STATION 

I 

COUNTY 

OBSERVER 

s 

a 

5 

0 

2 

s 

P 

s 

i 

i'' 

■ 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

i 

it 

73    06 

730 

1* 

H 

- 

AMHERST 

01 2  ( 

03 

HAMPSHIRE 

5 

72    32 

160 

|| 

MIC 

;  h 

UNIVERSITY   OF    MASS. 

ASHfiuRNHAM 
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Motional  mtorm.tlo«  reg.rdmg  the *  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  th.     H    I logiat  for  Northern  and  |  ,  ,u,ld  (Maine.   Nrw  Hampshire,    Vermont,    and  Maja.chu.att.) 

.t  Weather  Bureau  Office    Room  lOOO.  U.  S.   Cu.tom  House,  Boston.  Massachusetts  02108,  or  to  the  State  Cllm.tologl.t  for  Southern  N»   England    Conn.,  th  ut  I  Rhode  I.I )  .1  W.^Th   -    B 

Station,   U  indaor  Lock..  Connecticut  06096,    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


rporl 
Monthly  degl  ■  ■    da 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in   Inchon  and  wind  movement  in  mile 
turn,  of  the  negative  departures  of  ivtrtft  daily  temperatures  from  65*  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figure!  me  tens  of  degrees. 

Q_BSER\  AVION  TIME        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 

on  Ground"  table  La  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "D 
tlon"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  mea 
cesalve  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,   and  Let 


Entr 


;  of  - 


vfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  i 


nd"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  t 


its  arc  taken  from  different  points 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


i  from  the  post  office. 
;  data   will  be  carried  i 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directk 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
tt      Mount  Washington,   Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

s  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ntially  t 


urate  but  i 


ry  slightly  from  the 


to  be  published  later  in  Hourly  Pn 


:ipitati< 


i  Data.) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  t 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Om 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements, 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  me 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  me 


of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/o 


'  on  ground  in  that  month. 


nade  at  irregular  inter 
is  observation  made  ne 
ns  variable. 


s  published  in  the  July  or  Augus 


i  the  December  issue  of  this  publicatic 


Thermometer: 

building. 


!  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  abov 


sod- 


ered  ground,    howe 


ndicates  that  the  the 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


;  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


ceived  too  late  to  be 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,   price  60  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  ] 
of  Documents 


:ice:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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NORFOLK  2  Sw 
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62,8 
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82 
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GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 
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COASTAL 

BAR  HARBOR 
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BRUNSWICK 
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EASTPORT 
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60.0 
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57.4 


57.6 
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62.8 
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35.5 
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32.5 
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34.9 
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33.6 
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42.6 

34,5 
44.4 
39.3 
32.8 
36.2 

38.0 
40.3 
41.0 
40.1 
34.6 

33.1 
38.9 
30.4 
36.2 
36.5 

34,9 
34,3 

39.9 


44,  4M 
47,3 
45. 4M 
46,7 
49,7 

46.4 

44,9 
44,6 
46.0 
46.4 

43. 4M 

49,3 

46.7 

46.1 

47,5 

46.5 


48.7 
49.5 


49.5 
47,2 


48,1 
47.0 


49.3 
47.1 


49.0 
48.1 


45. 9M 

47.9 

46.6 

45.5 

46.9 

47.8 
46.9 
48.4 

47,0 


50.7 
45,7 
49,4 
46.9 
51.6 

48,4 
53.5 

50.3 
*T.l 
50.2 

50.8 
52,4 
51.9 
51.8 
48.5 

46,9 
50. 9M 
45.4 
48.5 
49.3 

49.5 
49,6 
49.6 


3.3 

1.6 


.0 


1.2 

3.0 


1.2 

,1 

,5 

1.6 


3.2 
2.6 


2.1 


1.3 

1.9 

2.2 

2.4 
1.6 

.7 
1.4 


•  2.8 

-  4.1 

-  3.5 


•  3.4 


21  24* 
26  24 


627 

541 
599 
560 
466 

570 
617 
627 
582 
569 

664 
479 
562 
577 
537 


500 
470 


471 
545 


517 

550 


478 
549 


487 
517 


No  oj  l>.iV 


580 
527 
564 
602 

554 

526 
556 

508 


437 
593 
476 
553 
409 

509 
358 
450 
549 
454 

432 
382 
396 
400 
504 

553 

445 
602 
504 
477 

475 
470 
472 


0  13 
0  11 
0  12 
0  19 
0  13 


10 


Precipitation 


2.68 

2.52 

3, 

2.90 

2,76 

2,90 
4,00 
3.69 
2.60 
2.67 

4,73 
3,69 
2.73 

4,06 
2,58 

3.31 


3.55 

3.38 


3.47 
2.31 


3.67 
2.17 


3,41 
3.45 


2.96 
3.43 


1.46 
1.38 
1.03 
1.45 
.94 

1.16 
1.30 
1,88 


1.32 
1,75 
3.05 
1.35 
2.78 

2.U 
2.60 
1.92 
1.95 
1.67 

2.20 
2.51 
2.52 
2.78 
2,99 

1.30 
1.92 
1.41 
1.75 
2.75 

2.21 

2.03 
2.26 


1.18 
1.27 


.56 
.75 


1.67 


1.31 
.16 


.25 


1.76 

2.34 

2.31 

2.03 
1.81 


.97 


.76 
1.44 


.85 
.48 
.51 
.38 


2.37 
1.24 


1,22 
1.21 


1.09 
1.05 
1.31 
1.02 
1.15 

1.25 
1.87 
1.79 
.70 
1.13 

2,90 
1.47 

1.00 

1.30 

.47 


2.02 
1.57 


1.35 
.83 


1.30 
.59 


1.06 
1.17 


1.23 
1.90 


.54 
.65 
.51 
.75 
.35 

.50 
.38 
.86 


.50 

1,05 

1.36 

.80 

.93 

1.02 
1.45 
.90 
1.06 
1.02 

.94 

.99 

.86 

1.00 

1.15 

.78 
.80 
.87 
.87 


.99 

1.02 

.74 


.0 
.0 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
1.5 
T 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 

l.o 

T 
.5 

.0 


.0 

.0 

1.0 

1.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

T 

.0 

T 

T 

.0 
2.1 


No.  of  Day. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

if 

> 
< 

■a 

0 

-a 

a 

s 

1 
3 

o 

15 
a 

>• 

a 

© 

9 

t 

No.  of  Days 

3 

A 

|| 

o  £ 

Q 
o 
g 

— 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

0 
H 

n 

Q 

i 

I 

I 
3 
S 

3* 

o  k 

;:  1 

•=| 

«    *    » 
COASTAL             03 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREhAm 

EDGARTOWN 

61.0 

63.9 

62.2M 

59.9 

61.2 

44.0 
39,0 
45, 5M 
40,7 
45.2 

52.5 

51.4 
53. 9M 
50.3 
53.2 

-  2.5 

-  2.6 

77 
78 
75 
74 
77 

16 

27. 

29 

27 

28 

34 
22 
35 

27 
30 

24 
12 
25 
12 
12 

380 
416 
341 
449 
352 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

4 
0 
2 

i 

0 
0 
0 
0 
0 

2.82 
3,23 
3.15 

4.20 
4.69 

-   .32 

.14 

.76 

.89 
1.00 
1.43 
2.38 
2,33 

17 
18 
18 
18 
18 

T 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
Z 
3 
3 

0 

1 
1 
1 

2 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

61.6 
62.0 
62.2 
64.1 

59,4 

44,0 
40.4 
41.1 
38.1 
47,3 

52.8 
51.2 
51.7 
51.1 
53.4 

.  1.6 
-   .9 

76 
80 
75 
80 
69 

27 
16 
27 
27 
27 

32 
27 
23 
26 
35 

24 
12 
12 
24 
12 

372 

420 
407 
423 
352 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

1 

8 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.14 
3.05 
4.87 
2.79 
3.92 

.  1.09 

-   .55 

.22 

.71 
1.12 
2.60 

.97 
1.09 

17 
17 
17 
21 

17 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

Z 
Z 

3 
2 

0 
2 
I 
0 
1 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

63.1 
63.2 
62.6 
62.3 

58.4 

47.1 
43.7 
44,4 
37.4 
44,2 

55.1 
53.5 
53.5 
49.9 
51.3 

-  .8 

-  1.2 

79 
79 
75 
77 
75 

27 

27. 

27 

28. 

16 

34 
30 
34 
26 
33 

24 
24 
2 
12 
24. 

305 
354 
350 
463 
418 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
0 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
3.41 
4.35 
3.20 
5.31 

-  .75 

-  .17 

.72 
1.20 
2.10 
1.24 
2.10 

17 
17 
18 
18 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
* 
3 
3 
3 

0 

i 

2 
1 
3 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

61,3 

63.2 
61.5 
62.4 

43,8 
46,8 
36,0 
46,6 

52,6 

55.0 
48.8 
54.5 

-  3.7 

81 
80 
77 
70 

16 

28 

16 

3 

31 
34 
23 
35 

24. 

24 

12 

12 

378 
303 
498 
321 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

3.24 
5.52 

2.71 
7.80 

-   .79 

1.25 

3.47 

,78 

3.96 

17 
18 
17 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 
3 

I 
* 

I 
1 
0 
3 

DIVISION 

52.4 

-  1.3 

3.83 

.50 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

*    •    * 
NORTHERN            01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

56.4 
56.9 
54,4 
55.9 
55.0 

33.4 
30,6 
31.9 
31.9 

30.6 

44,9 
43,8 
43.2 
43.9 
42,8 

.  2.2 

•  3,7 

75 

80 
73 
75 
74 

16 

17 

18 

17. 

16 

19 
17 
19 
14 
14 

31 
8 

9. 
8 
8 

616 
651 
670 
646 
679 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

14 
18 
15 
18 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

3.16 
2,74 
3.34 
2.46 
3.82 

.   .38 

.16 

1.21 

1.18 

.97 

•  94 

1.39 

21 
21 
21 
21 
21 

5.0 
2.0 
9.0 
3.0 
8.3 

5 

2 

7 

5 

21 
21 
21 

23* 

T 
7 

e 

7 
9 

2 
1 
1 
1 
Z 

1 
1 
0 
0 

1 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

51.7M 
58,6 

53.7 

30, 7M 
29,8 

31.6 

41. 2M 
44.2 

42.7 

-  1.6 

-  2.1 

71 
76 

78 

17 
16 

17 

20 
11 

19 

8 
8 

9. 

732 
636 

684 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

19 
22 

18 

0 

0 

0 

2.99 
1.52 

2.66 

-  .79 

-  2.58 

.80 
•  88 

.82 

21 
21 

21 

4,9 
1,0 

4.0 

3 

0 

3 

22 

21 

4 
T 

1 

I 

2 

0 
0 

0 

DIVISION 

43.3 

-  2,3 

2.84 

-   .78 

4.7 

•    »    * 
SOLTHERN            02 

BLACKwATER  DAM           R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

60,0 
59.0 
61.7 
59.3 
63.5 

31.5 

28.7 
33.1 
30.0 
33.6 

45.8 
43.9 
47,4 
44.7 
48.6 

-  1.3 

•   .6 

81 
78 
83 
82 
65 

17 
17 
16 
16 
16 

20 
15 
18 
14 
19 

8 

8 
12. 

8 
12 

589 
649 
539 
623 
501 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
22 
14 
22 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

1,67 
1.71 
2,24 
2,46 
2.53 

•  .42 

•  .64 

.85 

.86 

.68 

1.00 

1.19 

21 
Zl 
21 
21 
18 

T 

T 

T 

.0 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

21 

1 
1 
2 

Z 
2 

0 

0 
0 

1 
1 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

60.2 
62.2 
62.9 
59.0 
62.1 

30.9 
34.8 
33.9 
33.9 
30.3 

45,4 
48.5 
48.4 
46.5 
46.2 

-  .5 

-  1.8 

-  3.6 

84 
82 
82 
76 
82 

16 
16 
16 
16 
16 

14 
24 
20 
18 
12 

8 
24. 
12 

6 
8 

601 
501 
510 
565 
575 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
15 
13 

14 

ie 

0 
0 
0 

0 
0 

1.82 
2,78 
1.79 
1.33 
1.51 

•  1.20 
-  1.49 
.  1.28 

1.10 

1,02 

.90 

.69 

.88 

21 

18 
21 
21 
21 

1.0 
.0 
.0 
T 
.2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
2 
1 
1 

1 

1 

0 
0 
0 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

58.6 
58.1 
62.8 
61.5 
57.9 

38.0 
30,4 
33.5 
35.4 
34.5 

48.3 
44,3 
48.2 
48.5 
46.2 

-  1.5 

78 
78 
83 
81 

77 

16 
16 
17 
16 

17 

27 
13 
25 
23 

zo 

8 
8 

13 

12 

8 

511 
634 
514 
503 
576 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

17 
11 
13 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 
1.22 
1.98 
2.20 
1,40 

-   .91 

1.08 
.51 

•  91 

1.05 
.80 

21 
21 
21 
21 
21 

.2 

T 

.0 

.0 

T 
0 

0 

21 

1 

1 
2 
2 
1 

1 

0 
0 

1 

0 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

62.4 
61.5 
60.6 

M 
59.8 

33.8 
36,8 
34,0 

M 
35,3 

48.1 
49.2 
47,3 

M 
47,6 

.  2.0 

85 
82 
81 

83 

16 
16 
16 

16 

22 

26 
14 

24 

12 

31. 
8 

12 

515 
486 
541 

532 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

16 
10 
12 

12 

0 
0 

0 

0 

2.24 

2.71 
1.51 
2.04 
3.56 

.  1.07 

.94 
1.27 
1.15 
1.17 
1.20 

21 

18 
21 
21 

17 

.0 
.0 
4,0 
.0 
•  0 

0 
0 

1 

0 
0 

21 

Z 
2 

1 
1 
3 

0 
2 

1 
1 
1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

TAMWORTH  2 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOOCSTOCK 

60.4 
61.4 
63.7 

59.0 
58.8 

30.9 
31. e 
35.1 
37.9 
32.6 

45.7 
46,6 
49,4 
48.5 
45.7 

79 
81 
85 
78 
79 

17 
16 
16 
16 
16 

19 
15 

19 
25 
17 

12. 

8 
12 

8. 
8 

592 
564 
476 
506 
591 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
15 
11 
6 
17 

0 

0 
0 
0 
0 

1.33 

2,48 
2.70 
2.10 
3.08 

.78 
1.04 
1,01 

.76 
1.02 

21 
21 
21 
21 
21 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
0 
T 

0 
0 

21 
21 

1 

2 

2 
2 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

47.0 

.  2.0 

2,09 

-   .92 

.2 

RHODE  ISLAND 

«   •   * 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

59.2 
61.7 
62.5 
61.5 
63.1 

47.2 
39.8 
38.3 
44,5 
42,1 

53.2 

50.8 
50,4 
53.0 
52.6 

.  2,0 
.  2.0 
-   ,6 

67 
78 
76 
71 
78 

28. 

16 

27. 

27. 

27 

36 
26 
21 
34 
29 

12* 

24 

24. 

24 

12 

359 

434 
444 
365 
377 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
5 
5 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

2,73 
1.95 
2,49 
2.92 
2.11 

.   .29 
.   .80 
•   ,99 

1.15 
.82 
.92 

1.02 
.72 

17 
17 
17 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

3 
2 
1 

1 

0 
0 
2 

0 

DIVISION 

52.0 

-  2.1 

2.44 

-   ,74 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

.g 

•o  B 
►  1 

! 

< 

1 

a 

5 
• 
[ 

s 

a 

a 

• 
& 

a 

No.  of  Day, 

3 
i- 

a 

I 

1 

1 

© 
O 

Snow.  SlMl 

No.  of  Day. 

Sutton 

Mix.  |   Ml,, 

3 

1- 

■ 

3 

I 
8 

s 

z 

6 
tjj 

1 

3 
8 

3  > 
.  ° 

hi 

.1 

■=,s 

VERMONT 

•   •   * 

NORTHEASTERN        01 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

52.* 
98.8 
58,8 
56.6 
57.6 

28.2 
27.3 

33.0 
32.3 
30.9 

40.3 
43.1 
45,9 
44,5 
44,3 

•  6.2 
-  3.2 

75 
78 
75 
75 
76 

18* 
17 
16* 
16 

17. 

16 
13 
16 
19 
17 

8 

9. 
8 
8 

8 

761 
673 
585 

630 
638 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

J5 
22 

1* 

16 
16 

0 
0 
0 

0 
0 

2,01 
1.32 
3.08 
2.05 
1.50 

•  1,44 
-  1,83 

.45 
.41 
.70 
.57 
.32 

21 
21 
19 
21 
3 

4.0 
T 

T 
T 

T 

0 

0 
0 

T 

u 

7 
6 
7 
T 
7 

0 
0 
2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
MORRISVILLE  2 
■ffMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

54.9 

59.3 
43.8 
55.8 

51,1 

31,7 
33.3 

26, 6M 

32.6 

30,9 

43.3 

46,3 
35, 2M 
44,2 

41,0 

•  2.4 

74 
77 
63 
75 
73 

16. 

15 

18 

15 

16 

15 
16 
10 
17 
16 

8 
8 
11 
8 
8 

668 
570 
928 
637 
742 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

8 
0 
0 

18 
12 

15 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.29 
1.52 

2.04 
2.37 
1,84 

-   .81 

1.41 
.35 
.61 
.52 
.52 

21 
21 
3 
21 
21 

1.0 

T 

7.5 

T 

1 
T 
4 
0 

21 
11 

U 

5 
5 
8 
8 

7 

1 

0 

1 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

55.8 
57.4 
59.1 
57.2 
54.7 

27.5 

29.1 
33.1 
34,3 

26.0 

41,7 
43,3 
46.1 
45.8 
40.4 

•  5.4 
-  2.2 

78 
77 
76 
76 
75 

17 

17 

16. 

17. 

17 

12 
9 
16 
19 
12 

8 
8 
8 
8 
9» 

716 
666 
580 
592 
757 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

20 
19 
14 
12 
25 

0 
0 

0 
0 
0 

1.19 
2.04 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:   86°  on  the  17th  at  Fltchburg  2  S,  Mass. 

Lowest  Temperature:    9°  on  the  8th  at  Rochester,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:  7.80  inches  at  Woods  Hole,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:     0.71  inch  at  Plainfield,  Mass. 

Greatest  One-Day  Precipitation:  3.96  inches  on  the  18th  at  Woods  Hole, 

Mass. 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:  9.0  inches  at  Bethlehem,  N.  H. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  7  Inches  on  the  21st  at 

Bethlehem,  N.  H. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ROCKY  RIVER  DAM 
SALISBURY 
SHEPAuG  DAM 
TORRINGTON 
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2.00 

BALTIC 

2.49 

BROOKLYN 
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BURLINGTON 
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COLCHESTER 

2.73 
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COVENTRY 

2.04 
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MAO  I  SON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RuMFORO  I  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
BEST  9UKT0N  2  NNW 
WEST  ENF1ELO 
WOODLAND 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTEBFIELO 
CuMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVlLLE  DAM 

PERU 

PITTSFIELD  wB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  EGREMONT 
ST0CK8RIDGE 
WASHINGTON  2 
BEST  GRANVILLE 
BEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBURNHAM 
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BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
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MIDOLEBORO 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


Day  of  Month 


BAR  HARBOR 

3.55 

BELFAST 
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NEK  ENGLAND 

Continued 

OCTOBER  1964 

— 
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1.12 

T 

PLYMOUTH 
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.95 

SEGREGANSET 
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.06 

.03 

1.21 
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1.07 

•23   .21 

FABYAN 
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.01   .01 
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1.77 

.20 

.02 

.35 

.02 
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.06 

.87 

,16 

.10 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

1.22 

T 
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1.02 
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.18 
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WALPOLE  2 

1.38 

.11 

.06 

.07 

.13 

.99 

T 

T    .04 

WINDHAM 

2.70 

.17 

.04   ,03 

.92 

.30 

.02 

1.01 

.19 

W0LFE60R0 

2.10 

.30 

.03 

.10 

.72 

.07 

.76 

.02 

T     .10 

WOODSTOCK 

3.08 

.45 

.45 

.51 

.06   .06 

.36 

.04 

1.02 

.02   T 

.05   .06 

RHODE  ISLAND 

*    '    ' 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

2.73 

.60 

.44 

T     .03 

T     T 

T 

1.13 

.11 

.43 

.19 

GREENVILLE 

1.95 

T 

.38 

.82 

.75 

KINGSTON 

2.49 

.05 

.31 

T 

.92 

.11 

.02 

.96 

T 

NEWPORT 

2. 92 

.23 

.24 

.01 

.01 

1.02 

.39 

.02 

1.01 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

2.11 

.27 

.15 

T 

T     T 

T 

T 

.72 

.31 

.36 

.32 

7 

WOONSOCKET 

2.14 

.28 

.02 

.03 

.69 

.86 

•or 

lotes  following  Stat 
-    238    - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHEASTERN 

BETHEL  A  N 
BLOOHFIELD 
CANAAN 
CHELSEA 

DANVILLE 


FALLS 


ENOSBuRG 

GILMAn 

HC  1NDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBuRY 
SOUTH  NEt.8LRv 

WAITSFIELD  2  WSw 
•ATERBURY  1  NNE 
"EST  BURKE 


1.30 
2.01 
2.22 


BENNINGTON  2  NNH 

I. «t 

BURLINGTON  >B  AIRPORT    R 

2.20 

CHITTENDEN 

1.89 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

2. TO 

HUNTINGTON  CENTER 

2.65 

MANCHESTER  CENTER 

l.*Y 

RUTLAND 

l.*« 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 

2.23 

•    •    • 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 

>»T 

MAYS  MILL 

!.»• 

NEwPANE 

PERU 

1.59 

READSBORO  1  SSE 

I. IT 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

1.T6 

SEARSBURG  STATION 

1.26 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

l.DS 

UNION  VILLAGE  DAM        P 

1.A5 

VERNON 

l.*9 

NARDSBORO 

WHITINGHAM  2  w 

1.23 

WOODSTOCK  3  E 

1.07 

1.13 

1.60 
2.A1 


Day  of  Month 


10   |  U   |  12      13  |   14  |  15       16      17       18      19      20  I  21      22  I  23   I  24 


25      26      27      28      29      30      31 


e*  following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1964 


Station 

Day 

of  Month 

0 

n 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CONNECTICUT 

ft   *   » 

NORTHWEST           01 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 

64 

77 

82 

64 

79 

58 

52 

57 

58 

51 

30 

63 

76 

73 

77 

73 

99 

54 

MIN 

36 

43 

45 

35 

35 

27 

32 

21 

30 

39 

29 

20 

38 

38 

30 

37 

45 

48 

19 

17 

35 

30 

27 

22 

33 

32 

33 

33 

34 

30 

23 

33,3 

CREAM  HJLL 

MAX 

62 

59 

68 

67 

60 

58 

53 

35 

58 

54 

48 

61 

57 

61 

65 

77 

70 

68 

65 

46 

52 

54 

46 

65 

59 

71 

69 

71 

65 

60 

50 

59.9 

MIN 

41 

46 

46 

49 

38 

30 

33 

31 

39 

40 

25 

29 

42 

44 

43 

56 

53 

52 

42 

17 

32 

37 

30 

25 

34 

45 

32 

52 

50 

40 

34 

40.2 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

66 

65 

TO 

70 

66 

60 

55 

58 

61 

60 

49 

69 

62 

63 

76 

80 

68 

73 

62 

49 

55 

54 

48 

46 

60 

74 

70 

72 

70 

63 

32 

62.6 

Mm 

35 

39 

43 

32 

38 

23 

28 

18 

28 

36 

29 

18 

34 

34 

27 

35 

42 

33 

38 

36 

34 

26 

24 

21 

29 

29 

30 

32 

38 

43 

28 

32.4 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

54 

57 

58 

60 

65 

♦7 

51 

46 

30 

56 

46 

42 

58 

34 

37 

69 

76 

39 

61 

93 

45 

47 

49 

44 

42 

54 

67 

66 

71 

65 

45 

55.4 

MIN 

36 

38 

46 

43 

37 

26 

28 

25 

29 

39 

27 

24 

26 

40 

36 

48 

46 

51 

44 

39 

32 

32 

28 

25 

27 

36 

41 

43 

50 

39 

29 

35.7 

SALISBURY 

MAX 

66 

61 

69 

67 

64 

58 

34 

56 

60 

62 

62 

76 

80 

70 

69 

63 

47 

34 

52 

47 

45 

60 

73 

69 

73 

67 

61 

51 

62.1 

MIN 

40 

41 

46 

42 

38 

26 

32 

29 

31 

39 

39 

37 

47 

49 

52 

42 

36 

32 

35 

26 

22 

11 

43 

44 

51 

49 

41 

29 

38.2 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

61 

65 

63 

69 

65 

52 

37 

55 

58 

58 

50 

58 

63 

60 

66 

75 

81 

61 

70 

99 

30 

56 

55 

49 

60 

72 

74 

71 

73 

67 

53 

62,1 

MIN 

36 

44 

49 

36 

41 

29 

34 

26 

32 

42 

29 

22 

40 

34 

33 

40 

47 

53 

42 

38 

34 

31 

29 

22 

34 

35 

38 

36 

40 

43 

28 

36.0 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

61 

63 

66 

70 

70 

65 

63 

98 

37 

60 

34 

58 

62 

62 

70 

70 

78 

67 

70 

37 

38 

56 

57 

48 

60 

70 

72 

73 

73 

70 

32 

63.6 

»    «    ft 

MIN 

39 

43 

30 

40 

44 

29 

36 

28 

34 

34 

30 

25 

40 

34 

34 

43 

38 

34 

42 

40 

38 

34 

30 

24 

36 

37 

40 

39 

43 

43 

27 

37.0 

CENTRAL             02 

BURLINGTON 

MAX 

60 

63 

61 

70 

Tl 

55 

56 

54 

36 

60 

ST 

53 

65 

65 

63 

77 

80 

59 

69 

61 

31 

55 

58 

53 

51 

63 

75 

72 

75 

73 

35 

62,5 

Mm 

39 

39 

44 

41 

42 

31 

33 

29 

30 

41 

30 

21 

37 

39 

34 

37 

44 

51 

45 

60 

33 

34 

31 

25 

34 

37 

42 

41 

42 

43 

29 

36,7 

COLCHESTER 

MAX 

63 

61 

70 

68 

63 

60 

33 

61 

61 

58 

32 

62 

60 

63 

T6 

81 

60 

68 

70 

52 

53 

60 

52 

48 

62 

75 

74 

75 

66 

58 

52 

62,5 

MIN 

37 

34 

47 

43 

36 

26 

30 

27 

35 

40 

29 

21 

40 

33 

32 

41 

46 

95 

42 

38 

31 

35 

34 

21 

28 

34 

38 

36 

48 

43 

25 

33,7 

COVENTRY 

MAX 

59 

64 

64 

69 

70 

33 

57 

55 

58 

62 

97 

92 

62 

61 

63 

75 

79 

60 

63 

66 

32 

54 

57 

91 

49 

62 

74 

72 

74 

67 

54 

61.8 

Mm 

28 

29 

40 

30 

39 

22 

24 

19 

26 

37 

30 

13 

23 

26 

26 

12 

41 

91 

35 

37 

37 

27 

27 

17 

22 

29 

30 

30 

33 

43 

20 

30.0 

DANBURY 

MAX 

65 

57 

70 

72 

64 

38 

53 

58 

62 

56 

92 

63 

62 

63 

T6 

80 

63 

73 

63 

SO 

35 

59 

51 

52 

62 

74 

74 

75 

71 

58 

53 

62.7 

Mm 

39 

43 

49 

44 

43 

29 

35 

26 

36 

40 

30 

24 

46 

34 

35 

43 

32 

54 

41 

41 

36 

35 

33 

24 

14 

40 

40 

41 

45 

42 

28 

38.2 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

MAX 

66 

64 

72 

73 

58 

59 

55 

60 

62 

59 

94 

64 

64 

64 

78 

80 

59 

72 

64 

52 

57 

60 

54 

51 

65 

77 

76 

73 

69 

57 

99 

63.7 

Mm 

39 

40 

48 

45 

37 

30 

32 

27 

38 

37 

29 

25 

44 

36 

34 

43 

47 

49 

42 

41 

34 

39 

33 

30 

44 

39 

38 

37 

49 

42 

31 

38,0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

65 

63 

73 

74 

57 

58 

56 

61 

61 

60 

55 

66 

62 

66 

81 

81 

60 

73 

65 

52 

56 

59 

34 

51 

65 

77 

75 

74 

70 

98 

96 

64,0 

Mm 

38 

40 

47 

45 

39 

31 

34 

2» 

33 

38 

30 

24 

46 

40 

14 

44 

50 

90 

45 

42 

33 

39 

33 

28 

43 

38 

39 

40 

48 

41 

32 

38,3 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 

59 

63 

65 

69 

71 

55 

39 

55 

98 

63 

58 

93 

60 

62 

63 

74 

79 

41 

66 

69 

54 

54 

60 

52 

51 

62 

74 

74 

75 

68 

56 

62.7 

Mm 

32 

33 

41 

33 

46 

25 

28 

23 

34 

39 

33 

19 

23 

32 

28 

30 

40 

94 

39 

39 

34 

12 

33 

20 

23 

31 

33 

33 

37 

40 

23 

32,6 

MJDDLETOWN  ft  W 

MAX 

56 

62 

64 

67 

66 

51 

34 

50 

55 

58 

34 

94 

58 

61 

64 

70 

74 

99 

64 

62 

49 

53 

56 

50 

56 

63 

70 

70 

69 

63 

53 

59,8 

Mm 

40 

40 

48 

46 

44 

31 

34 

27 

37 

45 

30 

26 

46 

38 

39 

49 

49 

91 

46 

42 

32 

39 

34 

29 

33 

44 

44 

43 

48 

49 

37 

39,9 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

66 

60 

72 

69 

68 

38 

37 

60 

60 

57 

34 

62 

63 

65 

73 

77 

64 

71 

72 

92 

37 

61 

33 

50 

63 

74 

74 

78 

66 

62 

54 

63.4 

Mm 

41 

44 

50 

40 

45 

32 

32 

29 

36 

45 

30 

21 

43 

32 

33 

41 

91 

53 

43 

41 

34 

16 

33 

23 

34 

37 

39 

42 

44 

47 

35 

38.3 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 

67 

60 

73 

Tl 

65 

69 

69 

61 

63 

61 

56 

69 

64 

69 

77 

80 

64 

67 

74 

99 

SB 

64 

59 

53 

65 

75 

77 

76 

67 

67 

67 

66,1 

Mm 

39 

36 

31 

44 

43 

33 

33 

30 

42 

36 

33 

26 

43 

38 

34 

43 

90 

92 

43 

40 

12 

43 

39 

29 

38 

97 

39 

39 

45 

49 

43 

39.3 

PUTNAM  WATER  WORKS 

MAX 

61 

56 

60 

72 

65 

63 

59 

58 

39 

51 

60 

64 

64 

78 

78 

66 

64 

70 

57 

58 

56 

94 

51 

62 

75 

77 

76 

69 

62 

59 

63,3 

Mm 

34 

32 

31 

31 

41 

26 

25 

21 

25 

28 

24 

19 

26 

35 

41 

91 

45 

38 

34 

12 

31 

16 

36 

30 

30 

12 

3S 

40 

22 

31,4 

STORRS 

MAX 

62 

62 

67 

70 

65 

37 

58 

57 

61 

56 

91 

62 

61 

61 

74 

77 

72 

64 

66 

52 

53 

57 

90 

47 

61 

72 

72 

73 

68 

61 

91 

62,0 

Mm 

40 

39 

48 

45 

43 

33 

36 

31 

40 

43 

30 

28 

46 

39 

41 

49 

42 

42 

51 

41 

32 

42 

34 

27 

39 

40 

53 

48 

46 

44 

32 

40,1 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 

65 

58 

72 

73 

67 

39 

37 

59 

60 

60 

33 

69 

63 

69 

76 

61 

79 

79 

70 

91 

57 

61 

56 

51 

65 

77 

74 

76 

69 

61 

53 

64,7 

ft    ft    ft 

Mm 

39 

42 

43 

41 

42 

27 

33 

26 

38 

43 

29 

34 

44 

33 

34 

33 

40 

90 

42 

40 

32 

36 

33 

23 

23 

38 

43 

40 

45 

43 

28 

36,7 

COASTAL             03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

64 

63 

72 

67 

58 

57 

59 

39 

63 

57 

39 

61 

63 

63 

69 

75 

63 

74 

65 

94 

56 

61 

S3 

51 

61 

70 

67 

72 

67 

99 

96 

62,5 

Mm 

46 

SO 

54 

53 

41 

38 

39 

37 

46 

39 

33 

31 

49 

41 

40 

48 

98 

94 

47 

42 

96 

43 

37 

31 

40 

47 

48 

47 

54 

43 

38 

43,7 

GROTON 

MAX 

63 

64 

70 

68 

64 

38 

55 

39 

61 

58 

S3 

62 

62 

62 

70 

75 

64 

64 

70 

92 

35 

61 

54 

92 

60 

69 

75 

71 

64 

38 

34 

62,2 

Mm 

41 

42 

93 

45 

44 

35 

36 

33 

44 

40 

33 

26 

45 

38 

33 

45 

90 

93 

44 

43 

36 

44 

31 

26 

30 

38 

41 

40 

45 

43 

30 

39,6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

62 

73 

66 

57 

58 

37 

60 

63 

59 

55 

61 

62 

66 

69 

74 

61 

72 

66 

93 

56 

62 

55 

92 

60 

68 

69 

71 

67 

58 

96 

62.4 

Mm 

45 

49 

54 

48 

42 

38 

38 

34 

44 

39 

32 

27 

45 

39 

39 

44 

94 

49 

45 

41 

37 

43 

38 

32 

44 

40 

42 

40 

49 

45 

39 

41,6 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

61 

63 

64 

73 

73 

57 

59 

38 

59 

62 

39 

39 

62 

68 

66 

72 

79 

6* 

75 

69 

54 

57 

61 

34 

51 

62 

76 

74 

71 

68 

39 

63.7 

Mm 

43 

44 

49 

43 

43 

35 

36 

35 

37 

45 

32 

28 

31 

38 

37 

39 

46 

96 

46 

49 

40 

41 

37 

26 

28 

39 

44 

41 

44 

46 

32 

39.5 

STAMFORD  5  N 

MAX 

63 

60 

71 

70 

68 

56 

36 

57 

61 

60 

55 

63 

66 

66 

73 

76 

71 

76 

75 

93 

56 

60 

56 

S3 

64 

78 

75 

71 

66 

62 

98 

64.4 

Mm 

40 

41 

48 

19 

46 

30 

33 

31 

34 

43 

31 

24 

41 

33 

33 

41 

92 

56 

42 

42 

37 

33 

33 

22 

33 

33 

38 

36 

40 

50 

26 

37,3 

WESTBROOK 

MAX 

65 

56 

72 

69 

66 

61 

97 

60 

61 

62 

63 

66 

71 

75 

68 

68 

70 

99 

57 

63 

37 

93 

61 

74 

74 

73 

66 

61 

58 

64.3 

Mm 

56 

40 

49 

40 

47 

32 

32 

27 

31 

21 

41 

31 

30 

40 

47 

93 

40 

40 

35 

17 

36 

21 

26 

36 

35 

34 

38 

48 

24 

36.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    240 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 


BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
CARIBOU  MB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 
EUSTIS  2 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNE5VILLE 
HCULTON  FAA  AP 
HOULTON 
JACKMAN 

LONG  FALLS  DAN 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENuS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
VAN  BUREN  2 
•    •    • 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
'BANGOR  DOW  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CCRINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1964 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIM 


59   5*   »0 


64   64 
27   48 


66   72 
33   J5 


53   4?   J3 

23   20   20 


44   49 

31   26  I  26 


65   32 

32   25 


67   63 
31   47 


62   61 
30   37 


64   62 
27   49 


64   56 
37   44 


MAX 

bun 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


64   64 
41   48 


55   60 
26   32 


58   60 
25   27 


54   64 
33   40 


63   60 
34   38 


56   39 
27   32 


63   39 
31   47 


54   64 
32   35 


70   64 
33   35 


60   69 
37   37 


51   48 
19   26 


30   51 
15   25 


33   47 
20   35 


30   40 
27   24 


Day  of  Monlh 

16 


49   45 
36   33 


48   41 
40   27 


70   66   30 
40   38   25 


53   42 
36   29 


39   48 
42   23 


49   69 
32   40 


37   43 
33   34 


42   49   36 

32   30   33 

49   46   30 


41 
36 


39   36 

34   29 


34   45 

37   32 


45   40   44 
37   32   34 


49   44   34 
36   34   34 


48   45 
J5   33 


70   70 
32   32 


64   34 

39   41 


66   53 

38   46 


67   96 
32   44 


74   77   73 


70   69 
38   46 


50   46 
26   33 


32   47   42 


42   62 
35   3T 


46   43   43 
12   33   1* 


48   32   48   53   48   50   30   37   44 
29   18   31   41   31   29   29   32   31 


36  71   48   50   48   SI 

37  37   25   29   21   22 


52   64   57   68   59 
25   31   40   27   24 


MAX 

MIN 


62   66 
35   46 


60   66 
35   33 


64   65 
30   49 


58   65 
28   32 


61   60 
30   49 


66   70 
31   41 


62   67 

36   50 


62   66 
31   32 


70   69 
42   43 


70   61 
35   40 


69   65 

40   40 


66   73 
30   32 


68   62 
33   42 


69 

41 


61 

43 


45   51 
15   14 


51   46   50 
25   19   22 


32   46   46 
38   31   32 


52   SO 
34   30 


54 

26 


57   55 

27   42 


53   57 
32   33 


49   44   41 
37   J3   33 


41   45 
11   31 


71   54 
34   49 


70   62 
32   50 


68   53 

37   47 


68   58 
31   32 


74   68 
34   34 


74   69 
32   36 


74   70 
42   38 


54   54 
50   32 


33   34 

42   36 


49   46 
39   36 


32   43 

42   30 


50   46 
44   31 


56   49 
40   38 


58   32 

42   40 


54   48 
41   37 


34   52 
50   37 


39   46   41 
32   26   26 


50   49   42 
34   29   28 


43   40   39 
32   30   26 


40   3«   35 
30   25   25 


43   50   42 
21   28 


40   40   41 
32   31   25 


47   41   39 
33   31   30 


44   46   42 
32   34   28 


38   45 
30   29 


30   52 
32   29 


46   49 
30   32 


44   43 
33   32 


72   69 
39   37 


39   41   43 


38   47 
32   29 


48   44   45 
41   32   31 


49   56 
34   29 


3»   46   54   52   45   67 

S3   28   44   37   41 


44   7! 
35   32 


55   54 

44   34 


62   49 
37   31 


54   57 
44   39 


59   49 
43   38 


35   30 
40   34 


52   48 
46   33 


47   44   41 
37   32   29 


40   43 

12   25   27 


40   48 
33   25 


37   48   40 
27   24   24 


42   48   45 
34   31   29 


47   44   40 
34   31   30 


42   50 
31   28 


37   43 
30   25 


42   41 
26   28 


S3   52   71   82   70 

45   40   42   47   45 


64   31   62 
60   32   25 


60   32   59 
39   12   23 


50   58 
42   29 


23 

42 

56 
32 

54 
44 

55 
26 

SI 

40 

61   52   52 


57   75 
40   3J 


49   67 
35   17 


53   55   70 

37   35   41 


50 
39 


61 
35 


54 
42 


77   73 

17   40 


81   72 
43   41 


53   48 

48   34 


49   48   45   42 
32   33   27   25 


58   49   33 
42   II   32 


61   61   30   46 
31   46   36   37 


61   49 
47   37 


57   58   52 
39   35   34 


46   58 
37   28 


48   36 
29   26 


46   32 

30   28 


47   33 

28   27 


40   46 
29   30 


40   50 
25   27 


40   49 
29   31 


48   57 
36   32 


38   49 
29   36 


60  55  55 

29  33  34 

62  54  55 

25  46  34 

50  54  38 

28  36  30 


60 
38 


50   50 
44   33 


54   50 
48   39 


57   61 
13   33 


55   55 

38   35 


58   59 
35   31 


45   51   58 

29   30   19 


47   45   54 

27   28   30 


48   59 
46   65 


47   44 
35   30 


80   69 
37   36 


53   51 
37   36 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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34   47   44 


45   42 
32   32 


50   45 
39   28 


52 

39 


53 
32 


53   64   69 
35   33   36 


96   91   36 
45   33   26 


61   32   93   38 

30   36   31   28 


59   31   53   15 

22   22   12   29 


94   99   17   38 
21   13   26   17 


98   66   99   19 
28   10   28   22 


98   95   55   51 

49   92   14   33 


62   63   53   47 

39   46   17   32 


52,2 

30,6 

55.6 
31.9 

*9.1 
32.9 

30,3 
30.6 


52,0 
32,1 

32,7 
32.6 

34.6 
12.1 

91,8 
33,4 

31.1 
34.3 

33.8 
26,5 

52,5 
31.2 

33.3 

27.8 

33,8 
11.1 

33,1 

34,2 

'1.5 
30.5 


51.9 
33.2 


31.8 
33.1 


50.4 
27.9 


51.3 
27.8 


33.2 

30.2 


67   38 

44   37 


60 
30 


56   65 
38   35 


53   62   65 


60 
41 


56 
41 


58   60 
34   45 


62   68   55   48 
35   43   36   27 


57.8 
38,6 


56,3 

37.6 


59.7 

37.0 


57.1 
13.1 


55,0 
15.4 


57.8 
11.0 


59.1 
15.9 


55.7 
35.0 


60.0 
33,3 


59.5 

39.9 


57.0 
35.8 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  196* 


Station 


MAINE 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  S 

RUMPORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

ft    •    ft 
COASTAL  I 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 

5ANF0RD  2  NNW 

MASSACHUSETTS 


Day  of  Month 


MAX 

MM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


WESTERN 


01 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SOUTH  E6REMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 
•    *    tt 
CENTRAL  0 

AMHERST 
BARRE  FALLS  DAM 


62   65 
33   37 


59   59 
30   42 


63   66 
33   J9 


6<>   66 

31   44 


62 
29 


64   63 
34   51 


60   69 
29   44 


53   64 

31   32 


60   64 
32   33 


53   54 

27   23 


61   49 
32   26 


53   53 

29   24 


59   53 

32   24 


60   51 
41   21 


66   55 

45   24 


60   55 

42   25 


73   51 
45   27 


59 
32 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


61   66 
35   49 


55   64 

36   48 


56   66 
34   52 


58   57 
34   40 


57   70 
39   54 


59   70 
27   48 


59   67 
32   52 


65   69 
25   47 


67   58 

49   41 


70   59 
38   40 


56   52 
27   43 


50   51 
25   39 


54   53 

20   40 


51   55 

29   30 


66   61 
38   47 


73   70 
29   40 


59   47   52 
43   28   25 


56   44   52 
42   30   29 


58   43   55 
SB   29   27 


50 
33 


62   51 

40   34 


61   52 
35   25 


57   56   SO 
45   39   32 


53   43   67 
41   SS   36 


50   48   80 
39   36   34 


55   56 

28   45 


52   50   SO 

39   36   41 


53   55 

34   33 


SI   56   SI 


54   54 

37   3J 


32   S3   SZ 


54   SS   59 

32   SS   46 


56   52   57   53 
23   25   2S   41 


53   59 

33   28 


54   49 
43   36 


55   57 
54   27 


51   75 
36   36 


50   74 
37   36 


45   61 
37   29 


5S   70 

40   42 


57   75 
35   34 


50   65 
39   37 


52 

40 


52   SO 

42   41 


SI   42   31 


61   67 
33   33 


57   61 
36   41 


62 

30 


67   51 
42   24 


66   48 
39   29 


69   52 
36   28 


70   54 
32   24 


50   57 
32   26 


64   59 
39   24 


37  58 

38  25 


65   53 

37   25 


71 
42 


50   57 
19   20 


52   53 
28   33 


54   56 
23   23 


33   56 

18   20 


58   62 

18   27 


35   60 

20   SO 


56   56 
27   29 


60   52   63   51   54   65 

42   SS   29   46   44   40 


60   52   tS   SS   ST   69 


37   26   18 


57   SI   57 
45   St   2T 


tO   SS   6* 
SS   SO   IT 


iO   47 
32   26 


32   50 
24   30 


60   48 
34   29 


38   52 

34   29 


48   46 

30   26 


58   48 

38   29 


30   47 
32   26 


57   48 
38   25 


73   57 
34   52 


70   67 
36   49 


Tl   59 
35   53 


71   60 
36   52 


72   58 

32   50 


77   69 
38   52 


67   37 
36   47 


72   73 

40   50 


80   Tt 
40   42 


74   74   58 

31   41   31 


63   51   45 
44   42   32 


73   69 
40   49 


73 
45 


77   6| 
39   4t 


52   52   tt 
43   S9   41 


62   59 
37   39 


33   33 

44   33 


52   tO 

42   40 


55   59 
40   35 


62   75 
28   SO 


59   75 

37   St 


39   75 

37   28 


60   74 
39   35 


74   tS   St 

44   46   52 


TS   t»   ST 

3T   IT   50 


42   59 

45   40 


56   52 
43   36 


38   52 
45   SS 


60   51 
46   35 


65   55 

44   39 


69   51 
39   36 


35   tl 
4T   38 


tO   64 
43   43 


50   47   43 
St   SS   IT 


46   45 

34   33 


S3   4t   44 
34   31   32 


44   45 
31   33 


30   48 
26   26 


51   58   6T 
37   28   SS 


54   62 
30   38 


64   65 
33   36 


62 
33 


tO   55   58 


66   61   52 

47   41   41 


59   51 
49   41 


64   55   SO 
48   43   45 


64   55 
41   43 


49   55 
44   38 


69   30   55 
39   37   33 


67   tO   69   SS   51   tl   52 
42   32   49   41   41   S3   41 


83   79   62 

40   36   SI 


74   79 
32   38 


72   79 
31   54 


74   79 
4S   42 


78   T8 
38   38 


80   tS 

46   46 


80   tO 
37   42 


80   82 
38   55 


77   73 
51   42 


64 
32 

55 
34 

49 
34 

54 
30 

52 

41 

47 
32 

53 
32 

35 

40 

SO 
SI 

60 
S3 

54 

39 

4t 
29 

55 

36 

49 
39 

45 
S3 

53 
32 

30 
41 

45 
32 

59 
33 

55 

38 

52 

29 

56 

44 

48 

36 

45 

34 

60 

40 

31 

34 

49 

so 

52   50   59 
32   SS   34 


59   60   52   44 
30   46   27   23 


36   S5 
44   38 


59   62   51   46 
36   43   36   36 


ST   tO   72 
36   37   43 


tl   54   45 

42   39   37 


58   55   50 
46   35   21 


tt   tO   49 
45   41   S3 


35   47 

31   26 


60   60   44 
33   41   29 


tO   tS   54 

28   SO   S3 


t3   57 


58 
43 


53 
33 

42 
38 

69 
40 

te 

43 

61 

46 

57 
41 

48 
SI 

59.  9 

39.1 

50 
34 

54 
40 

62 

40 

54 
39 

tl 

47 

5S 

39 

49 

32 

34,5 
39.8 

54 
32 

39 
34 

tt 
40 

St 

38 

ST 

47 

SS 

44 

45 

34 

S7.S 
38.9 

47 
29 

55 

33 

59 

40 

te 

33 

54 
3t 

to 

49 

SI 

IT 

57.4 

36,6 

69   53   33 

39   36   55 


80 
45 


See  Relerence  Note.  Following  Station  Index 
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53   48 

37   33 


57   47 
33   32 


35   48 
S7   34 


58   SO 
36   32 


46   S3 
33   S3 


47   55 
35   36 


48   34 

36   34 


49   32 
35   32 


4T   35   59   Tl 
31   34   38   38 


55   46 
33   26 


3*   48   4T 
Si   29   25 


49   48   46 
SS  28   23 


51   4T   46 
SI   26   22 


54   52   48 
2*   24   18 


SO   28   25 


43   44 
28   23 


48   45 

2T   22 


S9   tt   T2 

26   30   34 


33   49   45 

SO   28   24 


60 
34 


45   56 

32   40 


43   59 
23   33 


46   62 
18   34 


60   TS 
39   ST 


82   TS 

39   31 


60   TS 
38   33 


60   72 
34   36 


St   62   SS 

St   49  tO 


36   63 

38   46 


35 

35 


37   82   54 

42   4  7   40 


48   tl 
44   43 


56.0 
33.7 


54,4 
34,7 


57.1 
34,8 


57.4 
35.3 


54,9 
31,8 


60,9 
37.6 


60.0 
33,3 


36,6 
35.6 


58.9 

36.0 


57,5 

39,6 


60,4 
36.6 


57,  t 

40.9 


56,9 

35,2 


56,5 
S9.5 


42.7 
33.5 


74   tl 
35   41 


64 
32 


62 
42 


53 

32 


tt  to 

41   44 


47   62 
41   38 


59.2 
32.  3 


58.0 
37.7 


39.3 
S3, 9 


60,7 
30,3 


56.6 

34. 9 


41,4 
34,1 


tO,  2 
33,6 


61.0 
35,8 


t2.t 

36.  S 


59.6 
SI.  5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1964 


Station 


Day  of  Month 


MASSACHUSETTS 
BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 
FITCHBURG  2  S 
FRAMIN6HAM 
HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 

SHELBURNE  falls 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
*    *    • 
COASTAL  0 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HINGHAM 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


6*   63 
33   39 


60   69 

38   3* 


59   63 
36   39 


64   63 
33   35 


63 
36 


62   71 

30   45 


62   61 
36   63 


63 

30 


60 
A3 


62   SB 
33   29 


66   55 

63   20 


59   5* 
42   36 


71   5* 

44    26 


68   5* 
50   18 


70   5* 
66   30 


70   5* 
60   25 


76   38 

45    2a 


74   55 

49   34 


68   57 
48   34 


63   37 
50   34 


64   57 
42   32 


39   57 
31   28 


72   33 
33   27 


57   61 
46   42 


63 
32 


58   62 
34   29 


58   58 

38   31 


68   53 

35   22 


35   56 

32   25 


64   57 

42   30 


67   60 
38   27 


68   60 
40   25 


33   34 

40   36 


54   55 

32   27 


35   37 

23   16 


51   49 
36   32 


38   55 

30   27 


54   50 
40   36 


56   50 

32   28 


57   55 

26   26 


59   36 
29   27 


58   54 
33   31 


57   57 
35   32 


34   54 
37   32 


55   56 

36   31 


54   34 
27   25 


56   51 
27   20 


33   60 

36   31 


56   54 

23   20 


32   39 

29   24 


52   55 

32   30 


54   58 

30   27 


56   58 

31   26 


51   52 
36   31 


39   57   65   61   61   78   80   59 
43   34   26   47   35   32   41   45 


57   52 
39   32 


37   32 
32   24 


54   66 
36   47 


60   55 
32   25 


63   59 
41   34 


63   56 

42   36 


61   60 
36   32 


62   61   75 
47   41   46 


61 
36 


60   63 
36   32 


67   60 
27   36 


63   43 
38   33 


70   61 
50   45 


69   66 
40   30 


66   55 
49   43 


68   65 
53   55 


68   62 

54   46 


55   60   69 


70   65 

44   45 


70   65 
33   53 


71   69 
40   47 


64   60 
56   50 


68   57 
56   49 


71   65 
51   52 


68   63 
53   51 


69   61 

48   47 


61   60   66 
42   34   S3 


60   55   66 
43   36   31 


35   66 

29   23 


31   50 
33   28 


S3   67 
29   30 


34   50 

30   20 


50  63 
33   23 


32   64 

29   26 


56   65 
33   19 


56   68 
30   21 


50   62 
30   32 


53   52   54 

40   35   48 


54   54   60 
36   36   47 


53   52   58 

39   39   45 


53   53 

49   50 


51   54   59 


51   48 
34  .40 


62   65 

40 


59   61   SO 
49   42   ST 


61   64   80 
48   42   37 


62   63 
45   33 


65   55 
28   38 


35   66 
29   42 


64   54 
23   34 


33   63 

38   41 


63   60 
66   33 


65 
31 


80   76 
33   41 


79   60 
35   50 


77   82 
35   40 


78   80 
48   48 


75   80 
33   40 


13 

43 


82   66 
44   48 


84   59 
46   50 


56   54 
38   34 


30   48 
35   33 


49   52 
41   33 


66   32 
39   32 


31   39   73 

44   41   42 


59   35   66 
42   36   36 


33   63 

33   22 


34   53 
38   38 


52   62 

34   27 


55 

38 


81   54 

39   43 


78   (0 
31   39 


79   60 
47   34 


76   79 
30   36 


77   67 

40   49 


78   61 

40   44 


83   61 

40   43 


63   32 

42   34 


61   32   50   62 
40   34   27   36 


34   58   51 
34   34   21 


58   58   48 


58   53 

38   30 


63   32 
38   30 


66   33 
41   32 


52   57 

31   28 


68   77 
34   37 


70   74 
30   31 


61   74 
34   36 


76   71   58   52 
38   52   33   31 


72   66   63   46 
31   44   41   23 


70   33   56   61   53   31   62   73 

41   34   37   40   31   31   39   39 


64   70   80 


52 
43 


71 
41 


78   63 

34   49 


62   60   73   77   36   59 
45   45   51   50   32 


60   73 
33   32 


60   39 
65   44 


29   44 


50   49 
40   44 


50   59 
36   35 


37   62 
37   36 


31   36   64 

46   35   32 


35   36 


58 
60 


n    ts    »o 

60   AS   '2 


62 
48 


37   74 
43   43 


63   39 

49   43 


62   63   62 
31   36   33 


72   60 
49   34 


51   54 
36   34 


57   51 
38   34 


51   66 
35   38 


60   49 
35   32 


39   32 
39   35 


37   40   29 


60   34   50 


62   33 
41   35 


63   33   31 

42   28   24 


30   34   53 

32   32   22 


63   32   51 
35   30   30 


50   33  48 

31   26   19 


53   30   46 
33   26   24 


54  53 

38  22 

34  52 

38  23 


63   68   79 
30   32   35 


76   69 
54   49 


75   75   66 
37   41   45 


62.3 
36.3 


61.2 
32,3 


60,6 
42.6 


36   62,3 
26   34,3 


62,6 


72   72   67   54 
33   39   41   27 


79   72   76   38 
40   43   46   27 


71   58 

46   34 


62 

46 


60 
39 


77   69   56   52 

36   32   32   29 


46   38   73   73   72   65 
21   36   36   38   40   43 


73   75 

45   44   45 


46   59   70 

20   32   34 


59   73   74 

37   36   37 


50 
36 


60 
52 


62 
45 


62   62 
37   34 


63 
37 


79   74   37 
51   48   53 


56   50   62   56   56   70   75   59 
43   37   33   46   43   43  |  35   34 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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53 

40 


65   54 
52   46 


71   55 

51   46 


62   55   52 
34   33   21 


33   47 

37   29 


53 

36 


53   48 

37   28 


75   78 
35   36 


63   71 

31   34 


70   73 
44   32 


70   78 
34   36 


74   69   37   55 

44   44   40   36 


74   71   66   52 
34   37   42   23 


65   57   52 

46   41   28 


78   73 
34   46 


60 
38 


63 

41 


54 
36 


69   62 
43   50 


59   63   74   68   65   57   51 
36   37   39   41   49   39   33 


36   64   36   50   59   68 
39   46   37   37   43   47 


61   71   76 
41   47   46 


63 
46 

33 
36 

30 
32 

63 

37 

53 

41 

30 
31 

63 
43 

60 
42 

56 
35 

62 
33 

56 
38 

33 

26 

61 
46 

54 

41 

47 
38 

66 
49 

57 
36 

33 

34 

66 
41 

S3 

44 

32 

30 

65 

44 

65 

44 

49 
37 

55 
34 

64 
42 

65 
26 

62   66 
42   35 


59   64   75 
34   33   40 


69   80 
33   35 


61   62 


51   67 

61   33  I  39 


63 

37 


77   70   65 
44   49   55 


66   59   53 

54   44   37 


61.3 
39.3 


61.3 
32,8 


64,2 
36,2 


63,3 

38,0 


64.3 
40,3 


62,8 
»l.O 


63.4 
40.1 


62,3 

34.6 


60.6 
33.1 


62.8 
38,9 


60,3 
30,4 


60.8 
36,2 


62.1 
36.3 


64,0 
34,9 


64,9 
34.3 


39.3 
39,9 


61.0 
44.0 


63,6 

39,0 


62.2 

45,5 


59,9 

40,7 


61,2 

45,2 


61.6 
44,0 


77   70   60   53   62.0 
39   69   48   36   40,4 


69   65   58   52 
36   40   32   34 


70   66 
31   45 


61   57 

50   46 


66   62 
56   44 


71   63 
51   51 


65   60 

51   48 


74   69 

42   50 


62   54 
52   46 


62.2 
41,1 


64.1 
38.1 


59.4 
47.3 


63.1 
♦7.1 


63.2 

43,7 


62,6 

44,4 


62,3 

37,4 


38,4 

44.2 


Continued 

Di 

UL 

Y 

TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1964 

Station 

Day  oi  Month 

o 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 

< 

MASSACHUSETTS 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

58 
42 

60 
39 

71 
53 

68 
51 

65 
49 

56 
39 

54 
39 

50 
34 

56 

48 

60 
47 

60 
31 

66 
36 

62 
31 

61 
43 

77 
42 

81 
49 

62 
51 

39 
51 

69 
50 

33 

44 

34 
37 

63 
47 

54 
40 

30 
31 

38 

39 

63 
43 

78 
44 

61 
31 

65 
53 

36 

47 

31 
37 

61.3 
43.8 

SANDWICH 

MAX 

Mm 

61 
48 

68 

43 

72 

57 

71 
57 

64 
49 

60 
42 

54 
46 

54 

30 

58 
49 

39 

44 

53 
38 

62 
33 

62 
32 

60 
45 

72 
47 

76 
56 

61 
34 

38 
56 

76 
30 

36 

44 

37 
40 

60 
50 

34 
38 

33 

34 

62 

41 

66 
30 

78 
53 

80 
50 

73 
54 

62 

42 

36 

38 

63.2 

46.8 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

59 
35 

65 
31 

69 
48 

67 

40 

61 
37 

56 

30 

51 

31 

51 

30 

59 
39 

39 

37 

53 

28 

63 

23 

62 

46 

61 
34 

74 
32 

77 
42 

61 

45 

58 

48 

71 

40 

31 

38 

54 
36 

64 
40 

53 
33 

50 
26 

60 
34 

69 
35 

76 
35 

75 
37 

67 
44 

39 

34 

52 

27 

61.5 

36.0 

WOODS  HOLE 

MAX 
MIN 

60 
48 

61 
53 

70 
57 

68 
61 

69 

45 

58 
42 

56 
42 

54 

44 

58 
46 

60 
45 

55 

37 

69 
35 

62 
42 

60 
49 

66 
45 

67 
55 

61 
51 

66 
50 

69 
55 

62 

48 

63 

40 

63 
51 

55 

45 

56 
36 

60 
41 

65 

41 

67 
46 

69 
46 

65 
53 

60 
53 

59 

43 

62,4 
46.6 

NEW  HAMPSHIRE 
*    tt    * 
NORTHERN            01 

BENTON 

MAX 

MIN 

58 
29 

60 
38 

64 
44 

72 
40 

64 
37 

49 
23 

50 
28 

56 
19 

37 
20 

50 
38 

42 
25 

58 

24 

32 

40 

32 

37 

72 
37 

73 
45 

68 

40 

66 
38 

60 

40 

48 
33 

43 
32 

48 

30 

39 
26 

40 
26 

34 
24 

59 
34 

68 
46 

64 
45 

66 

48 

55 

32 

39 
18 

56,4 
33.4 

BERLIN 

MAX 
MIN 

55 
27 

65 
30 

63 

34 

67 
33 

73 
38 

52 
21 

56 
25 

48 
17 

54 
20 

55 

32 

54 
28 

45 
23 

55 

25 

49 
38 

33 

33 

75 
37 

80 
32 

76 
33 

62 
39 

49 
37 

54 
32 

39 
33 

45 
28 

40 
29 

42 
31 

56 
29 

68 
31 

68 
33 

62 
33 

63 
35 

40 
32 

36.9 
30.6 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

60 
28 

58 
28 

58 
34 

63 

41 

71 
36 

49 

24 

53 

24 

47 
19 

55 

19 

55 

33 

32 
23 

40 
23 

33 

26 

45 
35 

49 
35 

71 
38 

72 
40 

73 

41 

65 
43 

49 
33 

48 
31 

40 
30 

44 
25 

36 
25 

38 

27 

50 
35 

60 
36 

66 
46 

63 

46 

63 

33 

41 
30 

54.4 

31.9 

COLEBROOK 

MAX 

Mm 

59 
26 

62 
32 

63 

44 

70 
33 

65 
36 

55 

19 

55 

14 

68 
24 

49 
40 

43 
27 

49 
23 

49 
40 

47 
35 

73 
31 

73 
32 

75 
21 

63 

30 

60 
43 

49 
33 

47 
32 

39 
31 

40 
29 

40 
29 

31 
35 

60 
26 

63 
36 

63 
31 

59 

41 

51 
30 

42 
33 

55.9 

31.9 

FABYAN 

MAX 

Mm 

60 
24 

63 

28 

63 
42 

72 
31 

58 
37 

53 

18 

53 

14 

54 
28 

53 

36 

39 
24 

S3 

17 

45 
31 

50 
36 

71 
30 

74 
30 

72 
28 

63 

30 

56 
38 

48 
33 

42 

31 

44 
31 

35 

24 

37 
27 

50 
31 

61 
26 

66 
34 

64 
35 

67 
45 

34 

30 

40 
30 

55,0 
30,6 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

Mm 

58 
23 

57 
24 

61 
33 

58 
37 

68 
33 

45 

23 

43 
20 

50 
24 

55 

37 

46 
24 

38 

21 

42 
32 

44 
30 

70 
32 

71 
35 

70 
37 

62 

47 

48 
35 

46 
32 

33 

30 

38 

28 

36 
26 

35 

24 

47 
34 

59 

37 

61 
37 

59 
43 

39 
30 

36 

28 

31.7 

30,7 

GRAFTON 

MAX 

Mm 

60 
2? 

64 
30 

67 
46 

70 
26 

64 
40 

55 

16 

48 
26 

55 
11 

56 
26 

53 
33 

46 
28 

61 
14 

32 

42 

56 
38 

75 
24 

76 
28 

68 
30 

69 
32 

60 
40 

52 

32 

47 

30 

53 

32 

43 
24 

45 

16 

55 

24 

65 
24 

71 
28 

65 
32 

67 
40 

55 

39 

45 
24 

58.6 
29.8 

LANCASTER 

MAX 

Mm 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 

MIN 

PINKHAM  NOTCH 

tt   *   * 

MAX 

Mm 

56 
28 

53 

28 

57 
44 

60 
39 

68 
32 

45 
23 

50 
26 

45 
19 

51 

19 

48 
37 

53 
25 

44 
24 

57 
25 

55 
33 

50 
34 

Tl 
37 

78 
39 

72 
41 

55 

41 

50 
33 

47 
31 

39 

30 

48 

30 

36 

25 

39 
26 

52 

31 

61 
32 

64 

41 

57 
44 

63 
34 

39 
30 

53.7 
31.6 

SOUTHERN            02 

BLACKWATER  DAM 

MAX 

Mm 

63 

30 

61 
29 

65 
39 

68 
32 

73 
35 

51 
22 

55 

23 

52 

20 

56 
21 

38 

40 

54 
32 

48 
21 

64 
28 

54 
37 

38 

28 

76 
29 

61 

40 

69 
43 

69 

40 

38 
35 

52 
32 

48 
31 

56 

29 

45 
25 

46 
25 

58 

29 

66 
31 

74 
36' 

66 
39 

67 

41 

30 
33 

60.0 
31,5 

CAMPTON 

MAX 

Mm 

60 
26 

61 
27 

60 

40 

68 
29 

71 
32 

51 
19 

35 

21 

50 
15 

58 

17 

37 
38 

37 
29 

37 
18 

60 
20 

30 
33 

56 
26 

73 
28 

78 
32 

73 
36 

73 
37 

31 
33 

34 
31 

46 
31 

53 

24 

45 
25 

44 
28 

57 
25 

64 
31 

70 
34 

63 
39 

63 
36 

46 
27 

59,0 
28.7 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 

31 

66 
36 

70 
43 

72 
34 

55 

28 

57 
21 

56 
26 

58 

16 

58 
43 

59 
39 

51 
26 

66 
IB 

55 
43 

61 
33 

80 
28 

83 
36 

71 
40 

65 
45 

62 
39 

32 
38 

51 
33 

56 
35 

50 

30 

49 
24 

60 
26 

66 
29 

76 
34 

68 
33 

71 
52 

58 
32 

50 
30 

61.7 
33,1 

CONWAY  1  N 

MAX 

Mm 

57 
25 

60 
27 

67 
35 

70 
27 

60 
32 

54 
17 

53 

23 

56 
14 

34 

30 

63 
31 

47 
31 

62 

17 

36 
43 

59 

37 

80 
26 

82 

43 

71 
32 

59 
31 

58 
36 

51 
33 

49 
31 

55 

28 

30 
24 

44 
21 

58 
35 

65 
24 

72 
30 

63 
32 

67 
36 

S3 

32 

44 
28 

39.3 

30,0 

DURHAM 

MAX 

Mm 

61 
30 

64 
25 

71 
50 

T* 
31 

68 

45 

59 
24 

56 
27 

58 
26 

35 

46 

62 
38 

60 
34 

67 
19 

61 
43 

63 

32 

80 
27 

85 

37 

71 
38 

60 
51 

69 
37 

32 
35 

31 
36 

61 
29 

54 
33 

49 
23 

62 
25 

66 
26 

77 
29 

70 
37 

70 
48 

62 
39 

30 
22 

63,3 

33,6 

EAST  DEERING 

MAX 

Mm 

61 
25 

64 
32 

68 
46 

TO 
34 

61 
28 

54 
17 

52 

24 

56 

14 

37 
33 

36 
35 

50 
29 

65 
17 

52 
37 

60 
33 

7» 
27 

84 
36 

64 
38 

67 
47 

38 
38 

31 
32 

68 

30 

55 
28 

46 
25 

46 

20 

59 
25 

68 
27 

74 
33 

69 
32 

68 
47 

58 

28 

48 
26 

60,2 
30,5 

EPPING 

MAX 

Mm 

62 
31 

66 
27 

70 
49 

73 
34 

66 
45 

54 
28 

55 

31 

59 
29 

36 
45 

60 
38 

52 
31 

67 
24 

54 
43 

61 

30 

80 
27 

82 

41 

63 

40 

61 
50 

66 
63 

31 
34 

31 
33 

61 
31 

52 
34 

49 
24 

61 
27 

67 
31 

76 
31 

70 
42 

71 
45 

61 
36 

49 
26 

62.2 

34.6 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

64 
31 

67 
35 

69 

49 

75 
33 

69 

45 

58 

22 

53 

28 

59 
22 

61 
37 

60 
40 

49 
32 

66 
20 

60 
45 

60 
33 

78 
23 

82 

37 

72 
38 

71 
33 

68 
42 

34 
36 

37 
33 

36 

32 

47 
27 

48 
24 

59 

26 

68 
28 

75 
33 

66 
36 

68 
42 

60 
41 

46 
26 

62.9 
33,9 

HANOVER 

MAX 

MIN 

61 
34 

61 
38 

68 
45 

73 

34 

60 
36 

58 

24 

so 

32 

56 

18 

61 
37 

32 

37 

48 
31 

62 

20 

55 

43 

38 

37 

74 
2« 

76 

34 

69 
37 

69 
32 

37 
42 

51 
36 

48 

32 

52 
32 

42 
27 

45 
24 

57 
28 

62 
29 

72 
35 

68 
41 

63 

44 

55 

32 

46 
31 

39,0 
33,9 

KEENE 

MAX 

Mm 

67 
26 

68 
42 

71 
44 

71 
28 

56 

42 

61 

18 

56 
20 

61 
12 

62 
34 

39 
34 

33 
28 

68 

14 

32 

34 

63 

38 

81 
24 

82 

30 

61 

37 

65 

50 

54 

42 

52 
33 

33 

29 

36 
28 

47 
21 

47 

17 

63 

28 

72 
27 

76 
29 

71 
32 

67 

41 

37 
38 

so 

18 

62,1 
30,3 

LAKEPORT 

MAX 

Mm 

60 
36 

65 
39 

68 
48 

70 
42 

51 
43 

57 
28 

53 

34 

56 

27 

38 
43 

34 

36 

48 
31 

63 

30 

54 
43 

56 
38 

73 
34 

73 

44 

69 

44 

65 
52 

59 

44 

33 

39 

47 
33 

33 

37 

43 
32 

45 
31 

37 
34 

66 
35 

70 
39 

62 
42 

66 

46 

48 
36 

45 
35 

38.6 
38,0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 
32 

61 

38 

67 
37 

72 
32 

52 
25 

57 
20 

50 
20 

36 
13 

60 
34 

30 
33 

47 
22 

61 
16 

53 

42 

36 
31 

76 
27 

78 
33 

69 
35 

70 
43 

47 
38 

50 
33 

30 
33 

33 

29 

41 
26 

44 
21 

37 
25 

64 
29 

72 
33 

67 
39 

62 

44 

32 

30 

45 

22 

58.1 

30.4 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

66 
35 

63 
34 

67 
33 

71 
38 

73 
39 

56 
27 

56 
27 

56 
26 

58 

26 

39 
42 

61 
33 

53 

26 

68 
25 

56 
40 

62 
32 

79 
34 

83 
38 

67 
38 

65 

37 

63 

41 

52 
34 

32 
34 

39 

35 

51 
27 

51 
27 

62 
29 

69 
33 

77 
36 

69 

37 

69 
42 

55 
32 

62.6 
33,5 

MASSABEsIC  LAKE 

MAX 

Mm 

61 
32 

64 
35 

70 
51 

72 
35 

65 

45 

55 

24 

34 
28 

57 
26 

56 
46 

56 

41 

32 
32 

65 

23 

55 

44 

62 

38 

80 
29 

81 

37 

64 
43 

62 
32 

63 

40 

32 

36 

50 
33 

36 

32 

31 
32 

49 
24 

60 
26 

65 

30 

77 
33 

66 
39 

70 
47 

64 

37 

30 
27 

61.5 
33,4 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

60 
32 

61 
32 

64 
42 

66 

40 

70 
41 

50 
24 

55 

25 

46 
20 

55 
23 

58 

37 

50 
28 

46 
28 

61 
31 

37 
41 

35 

37 

74 
49 

77 
38 

66 
51 

66 
46 

56 
36 

30 
32 

45 

32 

32 

27 

40 
25 

41 
25 

35 

36 

66 
38 

71 
37 

67 
46 

65 
39 

49 
31 

37.9 
34,5 

NASHUA  2  NNW 

MAX 
MIN 

62 
31 

65 
31 

69 

46 

73 
36 

63 
30 

56 
24 

54 
27 

58 

23 

56 

42 

59 

37 

53 
32 

65 
22 

38 

46 

62 
33 

79 
28 

85 

36 

61 
45 

64 

30 

69 
39 

32 

37 

31 
34 

59 
33 

51 
32 

49 
24 

60 
27 

69 
29 

78 
32 

73 
35 

70 
47 

60 
31 

31 
26 

62.4 
33.8 

NORTHWOOD 

MAX 

Mm 

62 

38 

67 
33 

69 

48 

73 
37 

66 

44 

56 
28 

54 
31 

58 
27 

57 
42 

56 
38 

49 
31 

63 
27 

58 

43 

60 
36 

80 
33 

82 
32 

69 
46 

61 

30 

65 
65 

32 

42 

31 
32 

37 
30 

50 
34 

46 
26 

59 
26 

67 
35 

74 
37 

66 
40 

66 
♦7 

62 
36 

46 
26 

41.5 
36,6 

PETERBORO  2  S 

MAX 

Mm 

61 
27 

64 
35 

66 
46 

68 

36 

63 
31 

54 
18 

35 

27 

57 

14 

59 
37 

36 

37 

50 
28 

63 

23 

39 

38 

59 

37 

7» 

34 

81 
42 

66 
42 

66 
49 

56 

43 

50 
34 

48 

32 

36 
33 

46 
24 

45 

22 

60 
31 

66 
39 

73 

47 

73 
35 

64 
46 

60 
39 

46 

27 

60,6 
34.0 

PLYMOUTH 

MAX 

Mm 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    244    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


r Jf  «   i  N6I  AND 
OCTOBER    1964 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NEW    HAMPSHIRE 

PORTSMOUTH 

SLRRY   MOUNTAIN    DAM 

TAMwORTh    2 

WINDHAM 

WCLFEBORO 

WOODSTOCK 

RHODE    ISLAND 


BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 


VERMONT 


NORTHEASTERN 


01 


63   63   64 
29   31   43 


59 
36 


BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MC  1NDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVULE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

ncrth  Danville 
ncrthfielo 
rochester 
saint  johnsbury 
waterbury  1  nne 
west  burke 


BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORNWALL 


DORSET  1  S 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


58   59 
26   29 


62   63 
27   26 


64   67 
26   31 


61   59 
32   32 


61   62 
33   34 


59   59 

30   40 


63   67 
28   33 


49   49 
27   38 


62   67 
34   40 


54   56 
26   36 


61   62 
24   32 


63   62 
33   31 


62   61 
29   33 


60   61 
28   38 


60   61 
25   25 


65 

50 


63   67   69 
27   44   41 


MAX   65 
MIN   28 


60   53 

36   29 


5J   53 

30   28 


57   50   58 
25   19   24 


30 

70 
40 

57 
19 

55 

24 

15 

73 
12 

68 
44 

56 
25 

52 

30 

54 
35 

71 
19 

64 

43 

54 
25 

54 
31 

55 

25 

64 

10 

55 

38 

55 

21 

11 

28 

57 
17 

66   64   57 
40   50   35 


63 
52 


61 

42 


73   50 
37   27 


66   58 
37   21 


54   42   42 


71 
39 


46   36   27 


70   61 
38   41 


56   59 
39   39 


34   44   44 

U   16   18 


59   48   57 
16   13   13 


55   58   63 
24   16   35 


55   45   55 

27   19   20 


59   47 
25   17 


45   52   58 
22   15   31 


55   56   61 

29   16   28 


39   38   47 


45   59   61 
21   17   31 


40   49 
24   16 


56   47   60 
20   12   14 


57   46 
22    9 


56   52   61 
31   16   28 


56   45   54 
27   19   31 


42   56 
12   12 


37   61 
19   28 


58 
36 

52 

31 

64 
24 

54 

45 

36 

35 

73 
34 

93 
43 

62 
19 

60 
33 

54 
31 

49 
19 

65 
24 

33 

40 

59 
28 

78 
30 

'9 
35 

57 
37 

52 
32 

62 
21 

62 
42 

60 
35 

78 
27 

81 

35 

76 
34 

61 
35 

55 

34 

66 
19 

61 

43 

69 
33 

81 
29 

85 
36 

68 
42 

57 
43 

46 
33 

61 
34 

53 

47 

56 
39 

74 
33 

7B 
53 

66 
43 

57 
39 

44 
28 

61 

20 

51 

40 

55 

39 

75 
28 

79 
38 

77 
38 

52   62 

32   29 


39   53 
33   34 


61   54 

39   36 


61   34 

40   36 


61   51 
29   29 


59   43 

33   28 


60   54 
32   31 


62   46 
28   30 


56   44 

37   28 


51   42 
31   27 


46   38 
30   24 


45   43 
26   20 


62   46 
24   29 


60   43 

37   29 


61   46 
39   28 


49   45 
32   24 


38 


50 
28 


25 


46   40   37 


63   60 

47   46 


49   42   39 


50   48 
36   29 


48   57 
34   26 


50   73 
34   32 


49   33 

39   30 


50 
38 


66   63 
51   54 


72   T5 
29   30 


77   78   76 


75   74 
32   36 


54 

26   29 


31  74 

32  28 


52   77 
37   29 


48   72 
34   28 


48   62 
37   33 


46   49 
36   26 


59 

42 


56   55   74 
43   37   43 


55   49   59   53   58   74   77   70 
32   28   20   42   40   32   34   40 
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70 
34 


60   76 
35   30 


75   77 
33   32 


76   74 
31   32 


70 
43 


71 

40 


77   76   73 


66   31   31 
40   36   34 


69   55 

39   37 


39   45   33 


61   54   46 
40   34   32 


74   32 

45   44 


65   46   46 
42   36   30 


54   45 
35   32 


44   40 
32   30 


67   50   49 
45   37   33 


47   47 
36   31 


43   37   35 


42   37   35 


53   48 

45   35 


54   46 
30   26 


53 

39 


38   40 
30   26 


51   53 
33   19 


45   47 
34   25 


47   47 
33   28 


46   44 
34   25 


43   37 
29   22 


46   43 
35   20 


30   28 
24   19 


43   41 
27   25 


40   36 
28   22 


46   47 
33   18 


50   51 
32   22 


45   43 
33   26 


46   42 
32   22 


44   42 

28   20 


45 
31 


45   42   40 
30   22   23 


60   61 
32   30 


57   66   70 
33   35   40 


65 
27 


60   72 
36   42 


60   72   76 
34   35   37 


72 

43 


52   58 
26   28 


58   65 
26   31 


62   68 
29   41 


56   59 
32   31 


59   61 
29   32 


60   70 
30   42 


64   72 
28   39 


54   70   74 


58   53 
20   34 


62   65 

30   37 


56   64 
28   38 


47   46 
23   28 


57   61 
25   27 


61   69 
28   35 


57   65 
30   45 


54   59 
23   23 


63   63   38   46 
33   37   41   35 


67   60   58 

49   84   46 


60 
51 


64   48   56   44 
30   32   34   29 


70   64 
40   40 


60 
45 


65   63 
36   36 


62 
50 


56   48 
37   30 


51   44 
33   33 


55   45 

38   29 


62   46 

37   34 


43   42 
35   27 


55   42 
37   34 


45   25 
18   11 


42   43 
32   25 


40   38 
32   25 


67   45 
35   34 


55   48 

36   32 


53   43 

37   33 


62   45 
34   34 


57   42 
33   26 


59.8 
33.3 


60.4 
30.9 


63 

39 

54 

24 

63 
35 

7 
I 

57 
»1 

45 
33 

59 
37 

0 
9 

54 
36 

46 
28 

58 
32 

1 
6 

39,2 

47.2 


61.7 
39.8 


62.5 
38.3 


61.5 
44,5 


63.1 
42.1 


52.4 
28.2 


58,6 
27.3 


38.8 
33.0 


56.6 
32.3 


57.6 
30,9 


54.9 
31.7 


59.3 
33.3 


43.8 
26.6 


55.8 
32,6 


51.1 
30.9 


55.8 
27.5 


57,4 
29.1 


59.1 
33,1 


57,2 
34.3 


54.7 
26.0 


60,9 
36.0 


57.0 
33.6 


60.7 
36.4 


58.9 
34.4 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1964 

Station 

Day  of  Month 

■ 
01 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

VERMONT 

RUTLAND 

MAX 

Mm 

66 
29 

65 
38 

72 

46 

72 
39 

64 

40 

58 
25 

94 
31 

57 
19 

62 
37 

60      93      60 

40      30      27 

36      94      79 

44      41      39 

77      76      69 
18      40      94 

69 
43 

48 
34 

55 

36 

91 
41 

43 
25 

42 
22 

60 

41 

69 
18 

74 
40 

71 

41 

63 

46 

97 
19 

48 
34 

61.1 
16.7 

SAINT   ALBANS   BAY 

•        •        • 

MAX 

Mm 

61 
33 

66 
42 

66 
45 

71 

49 

62 
37 

59 
34 

93 

32 

99 

28 

61 
43 

98      44      94 

37      32      39 

96      91      70 
44       16      42 

72      68      67 
90      45      99 

59 
45 

46 
34 

55 
38 

49 
39 

44 
32 

44 
32 

56 

42 

61 
42 

67 
53 

61 

46 

61 
44 

46 
16 

46 
38 

37.8 

40.1 

SOUTHEASTERN                  03 

BELLOWS    FALLS 

MAX 

Mm 

66 
36 

65 
37 

63 
48 

71 
36 

73 
36 

57 
28 

99 
28 

93 

21 

61      91      9J 
36      33      21 

47      99      62 
21      43      30 

tl      79      67 

10      37      49 

71 

44 

99 
39 

54 
30 

47 
25 

46 
29 

68 

44 

64 
41 

61.9 
33,4 

CAVENDISH 

MAX 

Mm 

63 
29 

61 
30 

69 
45 

74 
27 

67 
40 

56 
16 

9* 

24 

99 

11 

99      46      63 

29      29      17 

97      96      76 
39      39      26 

62      72      71 
40      31      92 

69 
16 

32 

90 
20 

44 
19 

46 
17 

98 

26 

62 
37 

99 
16 

60,6 
29.8 

READSBORO    1    SSE 

MAX 

Mm 

59 

3* 

60 
35 

60 
48 

64 
33 

70 
39 

52 

29 

97 
28 

92 

20 

98      46      46 
14      26      29 

99      96 

29      41      14 

71      60      66 
44      44      49 

67 
43 

49 
31 

45 
25 

45 

20 

44 
20 

70 
42 

62 
41 

98.2 
11,4 

SOMERSET 

MAX 

Mm 

65 
30 

60 
30 

57 
41 

60 
36 

67 
36 

46 

18 

5* 

20 

46 
15 

99      42      42 

29      23      22 

99      46      92 

26      40      17 

70      76      61 
38      40      47 

62 

37 

44 
11 

41 
28 

40 
23 

39 

21 

65 
39 

61 
16 

94,2 

31.1 

VERNON 

MAX 

Mm 

65 
36 

66 
37 

62 

46 

71 

34 

70 
36 

5* 
26 

59 
28 

99 
23 

96      96      99 

39      32      22 

49      99      69 
29      19      11 

61      61      99 
33      14      44 

71 

44 

96 

11 

56 
29 

52 

24 

49 
24 

70 
62 

66 
41 

62.7 
11.0 

WOODSTOCK    3   E 

MAX 

Mm 

62 
30 

60 
32 

61 

40 

67 
29 

73 
29 

57 
18 

5* 
27 

45 
13 

55 
20 

99 
31 

60 
22 

57 
26 

71 
29 

74 
13 

37 

73 

46 

10 

53 

20 

19 

96 

67 
38 

61 
16 

48 

30 

99.* 
28.7 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relab 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1*3 

8:3  3 

s;  s  a 

£  as 

• 

Station 

o> 

a 

a 
& 

~3  af 

O   9   > 

o-~  a 

0 
a> 
a 

B 

> 
< 

■s 

S     • 

11 

9 

§  1 
&   1 

a 

°« 
S  S 
To  g 

5k 

o  yi 

i 

t- 

OV) 
O  UJ 

z 
ft, 

t- 
o  y> 
o  UJ 

2 
a. 

i- 
o  in 

O  UJ 

0 

o 

a 

H 

s 

jf 

8 

A 

01 

01 

A 

tri 

01 
0) 

i 

IN!     3 

g 
e2 

■   °2 
«   o  S 

£  -*   3 

1     to    te 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT,    R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

75 

57 

- 

4 

l 

5 

0 

i 

0 

11 

- 

5.3 

BLUE   HILL   WB,    MASS. 

NW 

17 

15.1 

- 

- 

- 

76 

80 

57 

68 

3 

4 

2 

3 

0 

0 

12 

61 

- 

BOSTON   WB    AIRPORT,    MASS. 

30 

8 

11.6 

36++ 

NW 

n 

77 

79 

53 

68 

5 

5 

2 

3 

0 

0 

15 

65 

9.7 

BRIDGEPORT   WB    AIRPORT,    CONN. 

35 

7 

12.6 

34++ 

25 

30 

77 

77 

51 

67 

8 

3 

4 

0 

0 

0 

15 

- 

4.9 

BURLINGTON   WB    AIRPORT,    VT. 

18 

17 

7.8 

27 

S 

2 

80 

82 

55 

69 

8 

6 

5 

1 

0 

d 

20 

61 

6.9 

CARIBOU   WB    AIRPORT,    ME. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

90 

64 

78 

4 

8 

4 

2 

0 

1 

19 

- 

7.2 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.H. 

32 

10 

6.6 

28++ 

28 

21 

85 

85 

43 

64 

2 

5 

3 

2 

0 

0 

12 

64 

5.5 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

36 

7 

7.4 

27 

NW 

10 

79 

86 

43 

62 

1 

5 

3 

2 

0 

0 

11 

64 

9.8 

MOUNT   WASHINGTON,    N.H. 

Wf 

49 

32.1 

9  IS 

wf 

3 

82 

84 

73 

80 

1 

7 

9 

2 

1 

0 

20 

41 

7.3 

NANTUCKET   WB    AIRPORT,    MASS. 

24 

12 

12.1 

42 

N 

21 

84 

82 

68 

81 

4 

3 

6 

1 

1 

0 

15 

49 

6.2 

NEW  HAVEN   WB    AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

7.5 

24 

SW 

21 

- 

79 

53 

- 

7 

1 

4 

2 

0 

0 

14 

69 

5.2 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

3 

7 

3 

0 

0 

0 

13 

- 

- 

PORTLAND   WB    AIRPORT,    ME. 

34 

6 

6.8 

26 

NW 

11 

80 

84 

49 

71 

6 

5 

3 

2 

1 

0 

17 

60 

9.7 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT,    R.I. 

34 

8 

9.5 

31++ 

29 

3 

76 

76 

49 

66 

6 

0 

5 

1 

0 

0 

12 

51 

9.3 

WORCESTER   WB    AIRPORT,    MASS. 

30 

8 

9.8 

32++ 

30 

3 

73 

74 

47 

65 

2 

3 

4 

2 

0 

0 

11 

- 

5.4 

%      PEAK  GUST 

f   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  196*. 


Day  ol  month 


5   6   7   8 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 


27   28   29   30   31 


CONNECTICUT 

•  •   • 
NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  S* 

•  •   • 
CENTRAL  02 

HARTFORD  BRAINARD  FID 
HARTFORD  H6  AIRPORT 


NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
LONS  FALLS  DAM 
MILLINOCKET  FAA  AP 
SOUA  PAN  DAM 

•  •   # 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BRIDGTON  1  NNW 
RUMFORD  POWER  PLANT 

MASSACHUSETTS 

»   *   « 

WESTERN  01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

WEST  OTIS 

•  ft   • 
CENTRAL  02 

BEDFORD 

SOUTHBRIOGE  3  SW 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

•  *    • 
COASTAL  03 

BOSTON  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDI 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIvl 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 


O.s.  0.3 
1 
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-    247    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1964 


Day  of  month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


NEW  HAMPSHIRE 

ft    ft    ft 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST  CONN  LAKE 

PINKHAM  NOTCH 

WE5T  RUMNEV 

•    #    • 
SOUTHERN 

EAST  DEERING 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WALPOLE  2 

WOODSTOCK 

VERXONT 

»    ft    * 
NORTHEASTERN 


01 


BLOOMFIELD 

CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

SAINT  JOHN5BURY 


ft   ft    # 
WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

RUTLAND 

ft   ft    ft 
SOUTHEASTERN        03 

CAVENOISH 

PERU 

READSBORO  1  SSE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND| 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND1 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNfl 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
5N  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


0.1 


*.0 


O.I 

T 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  19*4 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20. 

21 

22 

23 

24 

.'■-• 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

I 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 

MIN 

62 
52 

59 
53 

63 
58 

62 
54 

58 
56 

58 

49 

55 
50 

56 
46 

56 
50 

56 
52 

52 

48 

- 

52 

50 

55 

50 

58 
50 

62 
52 

57 
55 

59 
56 

58 

54 

54 
52 

52 
48 

53 

48 

50 

48 

48 
44 

51 

47 

58 
47 

55 
49 

53 

49 

56 

50 

54 
52 

52 

45 

55.9 
50.5 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
59 

62 
59 

64 
62 

63 
60 

62 
61 

61 
56 

58 

56 

58 
56 

60 
56 

56 
52 

58 
53 

56 
51 

58 
55 

58 
55 

59 

54 

62 
58 

60 
59 

61 
60 

61 
59 

59 
57 

57 
53 

56 
54 

54 
52 

53 
52 

54 
51 

56 
52 

57 

53 

58 
53 

58 
54 

58 
56 

56 
50 

58.6 
55.4 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
54 

56 
53 

59 
56 

58 
55 

56 

55 

55 
52 

52 
50 

51 
49 

- 

- 

50 
48 

52 

4b 

52 

50 

52 

50 

54 
50 

55 

52 

54 
53 

56 
54 

55 
54 

54 
52 

52 

48 

31 

48 

- 

: 

49 
47 

: 

: 

= 

: 

; 

: 

53.0 
50.5 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
54 

62 
54 

62 
57 

59 
55 

58 
57 

57 
52 

54 
5*. 

54 

49 

57 
52 

56 
51 

53 

49 

52 

46 

53 

50 

55 

50 

55 
49 

56 
50 

56 
53 

56 
54 

57 
52 

53 
52 

52 

49 

54 
50 

52 
49 

50 
45 

51 

47 

53 

46 

53 

48 

54 
49 

54 
50 

54 
52 

52 
46 

55.0 
50.7 

e  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
57 

59 
57 

61 
59 

60 
58 

59 
59 

59 
56 

56 
55 

55 

5  3 

56 
54 

55 
54 

54 
52 

52 
49 

53 
52 

54 
52 

54 
52 

56 
52 

56 
55 

56 
56 

56 

55 

55 

54 

54 
52 

52 
52 

52 
52 

52 

49 

50 

50 

52 

49 

53 
50 

54 
51 

53 

52 

54 
53 

53 

50 

55.0 
53.3 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
58 

58 
56 

59 
57 

58 
58 

58 

58 

58 
56 

5b 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
51 

52 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

54 
53 

55 
54 

54 

54 

54 
54 

54 
53 

53 
52 

52 

52 

52 

50 

50 

50 

50 
50 

51 
50 

52 

51 

52 
52 

52 

52 

52 
30 

34.0 
53.2 

24  INCHES 

5  PM 

60 

58 

60 

59 

59 

58 

57 

57 

56 

56 

54 

54 

53 

53 

53 

54 

54 

56 

57 

55 

53 

54 

54 

52 

51 

53 

55 

53 

52 

52 

52 

53.0 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND.   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPE.   WOODBRIDGE  LOAM    GROUND  COVER. 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION.   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER.   ' 

AVERAGE  OF  WEEKLY  AVERAGES. 


AT  8  INCH  DEPTH  MONTHLY  AVERAGE  IS  THE 


SLOPE  OF  GROUND.   LEVEL.   SOIL  TYPE.   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

"3hn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  ► 

CONNECTICUT 

#    ft    ft 

CENTRAL            02 

COVENTRY 
MAINE 

EVAP 
WIND 

.01 

.10 

.03 

•  IT 

0 

.15 

.06 

.06 

ft 

.17 

.07 

.12 

• 

.22 

.07 

.09 

.11 

.11 

.01 

.02 

.07 

.09 

.0* 

.08 

» 

.16 

.03 

.09 

.07 

.19 

.07 

.11 

2.60 

«    ft    * 
NORTHERN           01 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.Of 
Tl 
56 

16 

.01 
99 
39 
J8 

.13 

181 
39 

46 

.13 

139 
62 
39 

.24 
133 

39 
31 

.07 
43 
32 

37 

.13 

69 
SO 
37 

.04 
SB 
31 
32 

.01 
41 
46 
37 

.00 
57 
51 
43 

.09 

213 

49 

34 

.07 
111 
41 
34 

.04 
97 
42 
41 

51 
40 
34 

44 
43 
41 

•  03 
64 
62 
41 

.04 
37 
61 
30 

.01 
33 
60 
32 

73 
93 

47 

.10 
66 
48 
38 

114 
48 

37 

76 
42 
36 

.04 
64 
42 

36 

ft 
117 
39 
33 

.10 
34 
42 
32 

.09 
39 
30 
38 

.00 
71 
92 
38 

.05 
47 
49 
37 

| 

- 

j 

25536 
50,4 
38.7 

EOSTIS  2 

MASSACHUSETTS 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

ft 
ft 

ft 
ft 

.19 
32 
61 
31 

.13 
36 
63 

41 

.14 
43 

63 

40 

•  13 
13 
55 

37 

.08 
15 
35 
39 

.04 
U 
S3 
36 

.04 
11 
31 
38 

.02 
12 
S3 

40 

.00 
33 
48 
38 

.07 
33 
48 
37 

.08 
26 
43 

40 

.02 

4 

44 

39 

.06 

9 

49 

39 

.04 
13 
63 

44 

.12 

IT 
66 
40 

.02 
3 

60 
41 

ft 

2 

35 

46 

ft 

3 
48 
39 

.04 

3 

30 

38 

.04 
13 
40 
37 

.00 

4 

46 

37 

21 

16 

6 

*9 

8 

6 

"l 

13 

465 

ft    ft    ft 
COASTAL            03 

ROCHESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

•  05 

5 

50 

43 

.08 
19 
65 
42 

.05 
25 
63 
43 

.13 
22 
95 

42 

.15 
30 
73 
51 

.05 

9 

98 

39 

,04 
15 
59 
39 

ft 
22 
32 
39 

ft 
27 
36 
38 

.07 

8 

38 

36 

.13 

40 
39 
36 

.13 
31 
98 
34 

.08 
31 
60 
34 

.03 

7 

59 

44 

.08 

9 

63 

36 

.03 
22 

68 
38 

.06 
11 
70 
68 

.04 
40 
58 
52 

.00 
11 
S7 
44 

.03 
24 
67 
43 

.03 
31 
30 
41 

.08 
37 

37 
44 

.09 
27 
64 
43 

.09 
25 

62 

40 

.03 
33 
60 
35 

.08 
22 
58 
38 

.03 

7 

61 

37 

.03 
13 
66 
44 

.07 
22 
66 
44 

.01 
37 

65 
SI 

.09 
29 
63 
32 

1.90 

713 

61.1 

41.1 

ft    ft    ft 

SOUTHERN           02 

IAKEP0RT  2 

EVAP 

WIND 

MAX 
MIN 

.14 
15 
61 
43 

.10 
15 
64 
3* 

.14 
10 
59 

40 

.05 
20 
65 
46 

.26 
25 

63 

40 

.03 

5 

52 

41 

.03 
5 
35 

25 

.19 
3 

57 
29 

.02 
10 
55 
24 

.03 
10 
31 
40 

•  ID 
33 
34 
36 

.06 
23 
49 
26 

.27 
23 
S3 
23 

.02 

5 

48 

41 

.09 
5 
57 
33 

.11 

0 
67 
SO 

.10 
3 

71 
40 

.07 
30 
57 
41 

.10 
5 

60 
47 

3 
32 

42 

0 
47 
36 

25 
43 
32 

5 

46 
34 

* 

* 

• 

• 

- 

" 

* 

" 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

•  10 
14 

.05 
13 

.14 
46 

.15 
35 

.10 
22 

.06 

IT 

.09 
21 

.08 
20 

.05 
24 

.08 
28 

.03 
73 

.18 
27 

.05 
8 

.04 

13 

.05 

16 

.08 
10 

ft 
20 

ft 
31 

.11 
19 

.03 
11 

.06 
48 

.04 
10 

.09 
91 

.07 
23 

.03 
16 

.06 
3 

.09 
9 

.04 

2 

.06 
16 

.12 
35 

.05 
39 

2.14 

702 

RHODE  ISLAND 

ft    ft    ft 

KINGSTON 

VERMONT 

EVAP 
WIND 

.11 

70 

.00 
43 

.16 
9T 

.09 
104 

.09 

la 

.07 
S3 

.06 
76 

.11 

108 

.06 
35 

.07 
29 

.14 
119 

.12 
56 

.04 
39 

.01 
42 

.20 
46 

.06 
36 

.02 
96 

.01 
139 

.07 
20 

.06 
34 

123 

.08 
121 

.19 

72 

.04 
69 

.04 
46 

.07 
91 

.04 
IS 

.13 

IT 

.01 
48 

.09 
15 

.11 
92 

2,329 

2094 

ft    ft    * 

WESTERN            02 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

•oe 

40 
62 
39 

.14 
Tl 
66 

40 

.12 

104 
66 
46 

.15 
53 

67 
46 

.25 

102 
69 
42 

.06 
44 
60 
33 

.14 

70 
60 
J7 

.11 
44 
56 
37 

.06 
46 
57 
35 

.03 
53 
38 

40 

ft 
109 

.06 
50 

.12 
43 
SI 
33 

.00 
30 
48 
42 

.03 
25 
35 
39 

.09 
45 

63 

40 

.09 
35 

67 
44 

.04 

10 
62 
43 

.07 
35 

68 
49 

.03 
23 
SO 
39 

.04 
30 
31 
40 

.05 
32 
53 

40 

.01 
19 
45 
37 

ft 
38 
43 
36 

.01 
32 
41 
34 

.09 
49 
56 
39 

.03 
21 
54 

40 

.05 
28 

62 
48 

.03 
38 

56 

49 

.09 
63 

37 
40 

.12 
92 
50 
37 

2,13 

1481 
57,1 
40,5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


*_» 

U 

z 

8 

OBSERVATION 

d 

£ 

UJ 

LU 

TIME  AND 

z 

o 

•i 

§ 

p 

TABLES 

STATION 

a 

£2 

COUNTY 

b 

0 
SB 

o 

< 

OBSERVER 

i! 

5 

Q 

3 

1 

i 

1 

1 

CONNECTICUT 

ANSONIA 

0120 

02 

NEW  HAVEN 

7 

20 

73  05 

20 

8A 

AN50NIA  WATER  CO. 

BAKERSVILLE 

0227 

LITCHFIELD 

5 

50 

73  02 

710 

BA 

WATER  BUREAU  HARTFORO 

BALTIC 

0251 

02 

NEW  LONDON 

17 

37 

72  06 

HID 

BALTIC  MILLS  CO. 

8APKHAMSTED 

0299 

LITCHFIELD 

5 

56 

72  57 

420 

SA 

BLOOMF1ELD 

HARTFORO 

5 

72  44 

165 

c 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

'BRIDGEPORT  we  AP 

03 

FAIRFIELD 

10 

73  08 

7 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BROOKLYN 

17 

71  57 

275 

6P 

DONALD  J.  FIELDS 

BULL  5  BRIDGE  DAM 

0961 

LITCHFIELD 

39 

73  29 

260 

MID 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

BURLINGTON 

5 

46 

72  56 

510 

BA 

BA 

METROPOLITAN  DIST  COMM  j 

CANOLEWOOD  LAKE 

1093 

02 

LITCHFIELD 

7 

4 

29 

73  28 

500 

c 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO.| 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

148B 

02 

MIDDLESEX 

5 

4 

28 

72  31 

160 

ST.  PARK  *  FOREST  COMM., 

COLCHESTER 

02 

NEW  LONDON 

34 

72  17 

400 

6P 

6P 

RAYMOND  J.  RUSZALA 

COLLINSV1LLE  1  S 

1536 

02 

HARTFORD 

5 

48 

72  56 

8A 

COLLINS  COMPANY 

COVENTRY 

02 

TOLLAND 

48 

72  21 

460 

SA 

6A 

UNIVERSITY  OF  CONN. 

CREAM  HILL 

1715 

LITCHFIELD 

73  19 

1300 

5P 

5P 

CREAM  HILL  FARM 

DAN8URY 

1762  02 

7 

23 

73  28 

510 

JOSEPH  P.  SIHKO.  SR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

DAWSON  LAKE 

1798  02 

NEW  HAVEN 

22 

72  59 

160 

EASTFORD 

17 

54 

72  OS 

540 

HARRY  L.  TATEM 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FAIRFIELD 

14 

73  15 

260 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

FALLS  VILLAGE 

265B 

01 

LITCHFIELD 

7 

* 

57 

73  22 

5B0 

6P 

8A 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CC 

GROTON 

3207 

03 

NEW  LONDON 

17 

4 

21 

72  03 

39 

MID 

HID 

H 

GROTON  PUBLIC  UT1L. 

HARTFORD 

3446 

o; 

HARTFORD 

5 

72  42 

140 

C 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

HARTFORO  BRAINARD  FLD 

3451 

02 

HARTFORD 

3 

72  39 

15 

MID 

HID 

C  H 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

HARTFORD  W9  AIRPORT 

3456 

02 

HARTFORD 

S 

56 

72  41 

169 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JEWETT  CITY 

3857 

0  2 

NEW  LONDON 

38 

71  54 

400 

C 

JEWETT  CITY  WATER  CO. 

LAKE  KONOMOC 

3989 

03 

NEW  LONDON 

24 

72  11 

180 

NEW  LONDON  WATER  WORKS 

MANCHESTER 

4443 

02 

5 

72  29 

392 

8A 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

02 

TOLLAND 

72  11 

250 

8* 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDDLETOWN  4  W 

02 

MIDDLESEX 

5 

33 

72  43 

369 

12M 

12H 

KORNEL  BAILEY 

HILFORD 

4790  03 

NEW  HAVEN 

* 

* 

12 

73  05 

30 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

MOODUS  RESERVOIR 

5018  02 

MIDDLESEX 

5 

4 

30 

72  2b 

390 

c 

FRANK  P.  0  NEILL 

MOUNT  CARMEL 

5077 

02 

NEW  HAVEN 

24 

72  54 

180 

CONN  AGR  EXP  STATION 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

5273 

NEW  HAVEN 

16 

72  53 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEWINGTON 

5285 

02 

HARTFORD 

5 

42 

72  44 

c 

ENG.  OEPI.  HARTFORD 

NORFOLK  2  SW 

5445 

01 

LITCHFIELD 

7 

56 

1337 

8A 

BA 

C  H 

EOWARO  C.  CHILOS 

NORTH  8RANF0RD 

5510 

NEW  HAVEN 

20 

72  46 

210 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORTH  GUILFORD 

564] 

02 

NEW  HAVEN 

23 

72  43 

280 

6A 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORWALK  GAS  PLANT 

5893 

FAIRFIELD 

07 

73  25 

37 

8A 

8A 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

NORWICH  PUB  UTJL  PLT 

5910 

02 

NEW  LONDON 

17 

32 

72  04 

20 

MID 

DEPT.  PuBLK  UTILITIES 

PAUCHAUG  FOREST 

6131  02 

NEW  LONDON 

17 

k 

35 

71  51 

270 

7A 

ST.  PARK  ♦  FOREST  CuMM#| 

PROSPECT 

6597  02 

NEW  HAVEN 

7 

4 

30 

72  57 

420 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY] 

PUTNAM  LAKE 

05 

73  38 

300 

8A 

GREENWICH  WATER  COMPANY. 

PUTNAM  WATER  WORKS 

WINDHAM 

17 

56 

71  56 

280 

6f 

4P 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKVlLLE 

6942 

02 

TOLLAND 

5 

52 

72  26 

510 

c 

ROCKVlLLE  WTR.  +  AQUE.  1 

ROCKY  RIVER  DAM 

01 

LITCHFIELD 

7 

35 

73  26 

220 

7A 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO.! 
RIDGEFIELD  WATER  SUPPLY! 

ROUND  POND 

too; 

02 

FAIRFIELD 

18 

73  32 

785 

7A 

SALISBURY 

7109 

01 

LITCHFIELD 

59 

73  27 

1015 

5P 

5P 

CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO, 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

02 

FAIRFIELD 

15 

73  21 

300 

51 

SHEPAUG  DAM 

7373 

01 

LITCHFIELD 

7 

43 

73  18 

12M 

■q 

BUR.  ENG.  WATERBURY 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

7*32 

02 

HARTFORD 

* 

* 

39 

72  49 

410 

M 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  | 

STAFFORD  SPRINGS 

7946 

02 

TOLLAND 

17 

4 

57 

72  18 

540 

HP 

WILLIAM  W.  SVMONDS 

STAMFORD  5  N 

7970 

03 

FAIRFIELD 

08 

73  33 

190 

5P 

5P 

c 

STAMFORD  MUSEUM 

STEVENSON  DAM 

8065 

02 

FAIRFIELD 

7 

23 

73  10 

60 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

STORRS 

8138 

02 

TOLLAND 

17 

46 

72  15 

SP 

SP 

CG 

U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT. 

THOMASTON  DAM 

B330 

01 

LITCHFIELD 

42 

73  03 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TORRINGTON 

01 

LITCHFIELD 

48 

580 

TORRINGTON  WATER  CO.    1 

trap  falls  reservoir 

02 

FAIRFIELD 

7 

17 

73  09 

320 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RADIO  STATION  wBRY 

wate"bu«y  radio  wbry 

8916 

02 

NEW  HAVEN 

35 

73  02 

605 

5P 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

V0O7 

02 

NEW  HAVEN 

16 

73  02 

180 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY, 

WESTQROOK 

9067 

03 

MIDDLESEX 

4 

* 

16 

72  26 

40 

5F 

5P 

H 

JAMES  RINTOUL 

WEST  HARTFORD 

9162 

02 

HARTFORD 

5 

4 

45 

72  47 

275 

8A 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

9508 

02 

HARTFORD 

S 

72  57 

580 

8A 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  | 

WIGWAM  RESERVOIR 

9568 

01 

LITCHFIELD 

7 

40 

73  08 

600 

i» 

12* 

WATERBURY  WATER  COMPANY 

WOLCOTT  RESERVOIR 

9759 

02 

NEW  HAVEN 

37 

72  57 

850 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN  ', 

WOODBURY  3  W 

9783 

01 

LITCHFIELD 

7 

* 

34 

73  16 

IU 

H 

OSCAR  S.  JOHNSON 

AUGUSTA 

0273 

02 

KENNEBEC 

9 

19 

69  47 

250 

c 

PETER  WILLIAMSON 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

19 

69  48 

350 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BANGOR  DOW  FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

11 

46 

68  49 

202 

HIE 

U.S.  AIR  FORCE 

BAR  HARBOR 

HANCOCK 

23 

68  12 

30 

5P 

12M 

ACADIA  NATIONAL  PARK    [ 

BELFAST 

0480 

WALDO 

24 

4P 

BELFAST  WATER  DISTRICT  1 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

0600 

01 

SOMERSET 

69  54 

395 

MID 

CENTRAL  MAINE  PWR .  CO.  ! 

BRASSUA  OAM 

0814 

01 

SOMERSET 

1060 

7A 

7A 

KENNE8ECK  WTR.  PWfi.  CO.' 

BRIDGEWATER 

0633 

AROOSTOOK 

15 

24 

67  51 

450 

L2f 

12M 

MURRAY  FOSTER 

BRIDGTON  1  NNW 

OB44 

0  2 

CUMBERLAND 

12 

04 

70  43 

600 

6P 

ANDREW  J.  SANBORN 

BRUNSWICK 

0934 

03 

CUMBERLAND 

* 

* 

53 

69  56 

70 

M10 

MID 

U.S.  NAVY 

CARIBOU  W8  AIRPORT 

1175 

01 

AROOSTOOK 

15 

4( 

52 

68  01 

624 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLAYTON  LAKE 

1472 

01 

AROOSTOOK 

IS 

4( 

37 

69  32 

1000 

c 

MRS.  JEAN  WEYMOUTH 

CLAYTON  LAKE  2 

1479 

01 

AROOSTOOK 

15 

1000 

JNTERNATL  LOGGING  CORP. 

CORINNA 

02 

PENOBSCOT 

11 

56 

360 

6P 

RAYMOND  R.  PALMER 

DAMARISCOTTA  MILLS 

1623 

03 

LINCOLN 

69  31 

210 

6P 

MRS.  NANCY  RAWL1NGS 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON 

C  H 

WILLIAM  K.  LEE 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2442 

02 

PISCATAQUIS 

11 

08 

69  17 

540 

5P 

MRS.  ELMER  J.  LELAND    ' 

ELLSWORTH 

2620 

03 

HANCOCK 

32 

68  26 

24 

6P 

BANGOR  HYOPO-ELEC.  CO.  \ 

EUSTIS  2  SSE 

2700 

01 

9 

4 

12 

70  28 

1170 

c 

MRS.  DOROTHY  S.  JONES   . 

EUST1S  2 

2702 

01 

FRANKLIN 

9 

13 

70  29 

1190 

8A 

8A 

8A 

MRS  BETTY  WING 

PARTINGTON 

2765 

02 

FRANKLIN 

9 

40 

70  09 

390 

7A 

7A 

CHARLES  S.  PREBLE 

FORT  FAIRFIELD 

2868 

01 

AROOSTOOK 

15 

48 

300 

7A 

JAMES  A.  SCHOFIELD 

FORT  KENT 

2878 

01 

AROOSTOOK 

15 

15 

68  36 

530 

SP 

:  h 

JOSEPH  M.  FOX 

GARDINER 

02 

KENNEBEC 

13 

140 

SS 

SS 

GARDINER  WATER  DISTRICT 

GILEAD 

3110 

01 

OXFORD 

1 

24 

70  58 

700 

6P 

RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 

GRAND  LAKE  STREAM 

32  61 

02 

WASHINGTON 

11 

67  47 

290 

8A 

8A 

: 

STATE  FISH  HATCHERY 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAQUIS 

26 

69  35 

1060 

MID 

MIO 

C  H 

MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 

HAYNESV1LLE 

3651 

AROOSTOOK 

11 

50 

67  59 

380 

MPS  VIRGINIA  ALDRICH 

HIRAM  2    S 

02 

CUMBERLAND 

51 

70  48 

290 

MID 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

HOULTON  FAA  AP 

3892 

01 

AROOSTOOK 

IS 

07 

67  47 

493 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HOULTON 

3897 

01 

AROOSTOOK 

15 

oe 

67  50 

410 

6P 

6P 

: 

WILLIAM  CUHMING 

JACKMAN 

<.oet 

01 

SOMERSET 

37 

70  16 

1160 

ea 

BA 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

JONESBORO 

WASHINGTON 

39 

67  39 

165 

7A 

IRVING  C.  MASON 

LEWISTON 

02 

ANDROSCOGGIN 

1 

06 

70  14 

182 

9P 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

long  falls  dam 

4761 

01 

SOMERSET 

13 

70  12 

1160 

7A 

7A 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

MACH1AS 

WASHINGTON 

43 

5P 

MADISON 

02 

SOMERSET 

46 

260 

6P 

MADISON  HILLS 

MIDDLE  DAM 

5261 

01 

OXFORD 

1 

47 

70  55 

1460 

UNION  WATER  POWER  CO. 

MILLINOCKET 

5304 

PENOBSCOT 

11 

4 

39 

68  42 

360 

BA 

8A 

: 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

MRLINOCKET  FAA  AP 

5309 

01 

PENOBSCOT 

11 

39 

63  41 

405 

HID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MOOSEHEAD 

5460 

01 

SOMERSET 

9 

35 

69  43 

1028 

7A 

H.  LAHONTAGNE 

NEW  GLOUCESTER 

02 

CUMBERLAND 

1 

57 

70  IB 

501 

8A 

BA 

8A 

ROSCOE  L  RYAN 

(OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

6425 

PENOBSCOT 

11 

57 

68  40 

124 

HID 

HID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

OQUOSSOC 

01 

1 

56 

70  *7 

1510 

BA 

8A 

ARLO  COPP 

HORONO 

02 

PENOBSCOT 

11 

52 

69  42 

115 

4P 

UNIVERSITY  OF  MAINE 

ORONO  2 

6435 

PENOBSCOT 

11 

53 

68  41 

120 

: 

HAROLD  HAMLIN 

PATTEN  1  S 

PENOBSCOT 

11 

4 

59 

68  27 

800 

SP 

5P 

PERLEY  P.  HARRIS 

PORTLAND 

CUMBERLAND 

40 

70  15 

65 

HID 

HID 

CITY  OF  PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

(909 

03 

CUMBERLAND 

39 

70  19 

61 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRESOUE  ISLE 

6937 

01 

AROOSTOOK 

15 

4( 

39 

68  00 

606 

SP 

5P 

MAINE  EXP.  STATION 

RIPOGENUS  DAM 

7174 

01 

PISCATAQUIS 

11 

4 

53 

69  11 

965 

8A 

8A 

H 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

ROCKLAND 

7250 

03 

06 

69  07 

6P 

6P 

OLIVER  W.  HOLMES 

ROCKLAND  1  W 

7255 

06 

70 

: 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

RUMFORO  1  S 

7325 

02 

OXFORD 

1 

32 

70  33 

690 

MID 

ARMAND  VIOLETTE 

RUMFORD 

7330 

02 

OXFORD 

1 

33 

70  33 

505 

: 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

RUMFORD  POWER  PLANT 

?)J5 

1 

33 

70  33 

510 

MIO 

Mil 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

ST  FRANCIS 

T*07 

01 

IS 

11 

68  53 

560 

TREFFLE  JANDREAU 

SANFORD  2    NNW 

74  79 

YORK 

28 

70  47 

260 

5P 

5P 

SANFORO  WATER  DISTRICT 

SKOWHEGAN 

7827 

02 

SOMERSET 

69  43 

165 

z 

CENTRAL  MAINE  POWER  Cu. 

SOUTH  ANDOVER 

7940 

01 

OXFORD 

1 

35 

70  44 

660 

5P 

ERWIN  F.  MILLER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

8301 

03 

HANCOCK 

14 

68  16 

15 

z 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SPRINGFIELD 

fi?c.3 

02 

PENOBSCOT 

U 

25 

68  08 

440 

FERNALO  K.  L1NSC0TT 

SOUA  PAN  OAM 

8398 

AROOSTOOK 

33 

610 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

SWANS  FALLS 

8641 

o; 

OXFORD 

13 

02 

70  59 

400 

z 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 

TELOS  DAM 

B^ns 

01 

PISCATAQUIS 

11 

09 

69  08 

960 

7A 

BANGOR  HYDRO  ELEC  CO 

UPPER  DAM 

8942 

01 

OXFORD 

52 

70  52 

1484 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

VAN  BUREN  2 

01 

1! 

10 

510 

GORDON  L  DILMORE 

WATERVILLE  PUMP  STA 

9151 

KENNEBEC 

33 

69  39 

99 

SP 

SP 

KENNEbEC  WAiER  DISTRICT 

WEST  BUXTON  2    NNW 

9314 

YORK 

13 

42 

70  37 

150 

HID 

MID 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WEST  ENFIELO 

^360 

02 

PENOBSCOT 

11 

15 

68  39 

160 

7A 

7A 

FRANK  J  CORR1VEAU 

WEST  FORKS 

9382 

01 

SOMERSET 

9 

4 

23 

70  01 

1240 

6P 

RICHARD  WALLINGFORD  JR 

WOODLAND 

9S91 

02 

WASHINGTON 

14 

09 

67  24 

140 

7A 

7A 

RUSSELL  J.  DOW 

MASSACHUSETTS 
ADAMS 


BOSTON  WB  AIRPl 
80YLSTON 
BRIDGEWATER  M  i 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAI 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELO 


CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  D 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 


FITCHBURG  2 
FflAHINGHAM 
FRANKLIN 

GARDNER 
GROTON 

HARDWICK 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 


UBBARDSTON 


1ILFOR0 

IANTUCKET    WB    A 
IEW    BEDFORD 
IEWBuRYPORT 
lEW    SALEM 
IORTHBRIDGE    2 
IORWOOD 
'ELHAM 
'EMBROKE 


ROCHESTER 
ROCKPORT    1    ESE 
SALEM    CG    AIR    STaTIi 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE   fai.ls 
SOUTHBRIDGE    3    SW 
SOUTH    EGREMONT 
SPOT    POND 

SPRINGFIELD    ARMORY 
STERLINi 


LING   : 


STOCK 


RIDGE 


rflNCHENOON    1    NNE 
<O0DS    HOLE 

WORCESTER    WB    AIRPORT 
WORCESTER 


BETHLEHEM 
BLACKWATEft    DAI 
BRADFORD 


CLEAR  BROOK 

COLE8ROOK 

CONCORD  W6  AIRPORT 


EAST  DEER1NG 


CEENE 

.AKEPORT 

.AKEPORT 


NORFOLK 
HAMPSHIRE 

WORCESTER 


? 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

2 

MIDDLESEX 

■> 

PLYMOUTH 

21  WORCESTER 

2!  MIDDLESEX 

21  WORCESTER 

2|  MIDDLESEX 

WORCESTER 

'  02    WORCESTER 


3713,  01!  BE< 


KSH1RE 

CESTER 


02 

MIDDLE 

EX 

03 

03 
03 
03 

WORCES 

PLYMOU 

ESSEX 

WORCES 
NANTUC 
BRISTO 
ESSEX 

ER 

ET 

124  03    ESSEX 


8030    03'  MIDDLES! 


9371 

01 

9780  02 
96931  03 

9923 
9928 

02 

067S 

01 

06  90 

0703 

01 

074] 

02 

091C 

Cli 

02 

1099 

02 

1339 

02 

1552 

0.! 

1590 

02 

1647 

01 

1682 

02 

L732 

J  2 

Z 1 3  6 

oii 

2174 

2284 

iBOC 

-/ 

2642 

01 

2870 

02 

289E 

01 

iv" 

01 

302* 

02 

3171 

02 

3182 

02 

1530 

01 

3656 
1BS0 

02 

4062 

02 

421E 

0? 

4234 

07 

01 

439S 

(1? 

4460 

02 

45S6 
656B 

01 

4656 

02 

BARNSTABLE 

WORCESTER 
WORCESTER 


MERRIMACK 


HlLLSBORO 
ROCKINGHAM 
COOS 

HlLLSBORO 
COOS 
COOS 
CHESHIRE 


42  39 
42  24 
42  39 

42  15 


41  57 

70  57 

42  03 

71  01 

42  07 

71  54 

41  54 

69  59 

41  40 

69  57 

41 

23 

70 

31 

41 

4? 

71 

10 

42 

71 

4? 

17 

25 

42 

03 

71 

25 

42 

35 

71 

59 

42 

36 

71 

35 

42 

21 

7? 

12 

41 

70 

12 

42 

40 

71 
72 

04 

14 

70 

55 

4? 

71 

M 

42 

17 

36 

42 

41 

72 

5B 

42  10 

41  15 

'.1  38 

42  SC 

42  2  9 

42  07 

42  11 

42  24 

42  01 


70  56 

70  55 

72  21 

71  41 

71  13 

72  24 
70  49 


72  11 

73  18 
72  55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


42 

03 

72 

09 

42 

09 

73 

29 

06 

72 

35 

42 

tt 

'j 

*n 

42 

17 

73 

18 

41 

54 

71 

04 

4? 

72 

13 

4? 

37 

7  2 

33 

47 

11 

72 

47 

27 

73 

42 

10 

72 

16 

72    17 
71    56 


20    mio    12M 


NEW  ENGLAND  POWER  O 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES  COM* 
METRO.    DIST.    WTR.    COHM 


ENI 


NEE* 


U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST,  WTR.  COMM 
MASS.  CORRECTIONAL  INS 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAPE  COD  NATL  SEASHORE 
U.S.  COAST  GUARD 
DAVIO  W  PARRETT 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 


HETP: 


COMM 


10: 


CRANBERRY  E 
MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGH 
RICHARD  C.  BR]G*AM 
DEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST.  WTR.  COMH, 
MASS. WTR. RESOURCES  COMf 


MASS.WTR 


RESOURCES  C0.1" 
RESOURCES  COMC 
>ESOURCES  COMM 
1ES0URCES  CO"«M 


MASS. WTR. RESOURCES 
F.  R09ERT  SK1LLING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HARMON  E  FREEMAN 
NEW  ENGLAND  POWEl 


CO. 


MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CO.1 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  +  CANALS 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
DANVERS  WATER  WORKS 

MASS  WTR  RESOURCES  COMm| 


RESOURCES  COMf 


JOHN  R 

ANDERSC 

METRO. 

R.RESO^ 

'CES  CO.'M 

MASS.  4 

TR.RESCU 

RCES  C0.1M 

D1R.  H 

ARVARD  F 

OREST 

MASS.W 

IR.RESOU 

RCES  COMM1 

PLYMOl. 

H  CORDAGE  CO. 

CAPE  * 

VNYRD. 

ELEC.  CO. 

DIST.  1 

TR.  COMM. 

R.  E. 

.AUTZENHE1SER 

NEW  BEDFORD  WA 

TEA  WORKS 

W.  A.  WINSOR 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

CHESTER  fl.  SPIELVOGEL 

DAVID  A.  HUNTER 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 


1ST. 


METRO. 

NUN210  LANCIANI 

NESBITT  h.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

w.  MASS.  ELEC.  CO. 


MASS. 

*TR. RESOURCES  COM!- 

C.  SHEETS 

FRANC 

S  D.  DONOVAN 

WESTO 

*  COLLEGE 

MASS. 

JTR. RESOURCES  COM!-1 

MASS 

*ATER  RESOURCES  CC 

HOLE  OCN.  INSTN. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

INACTIVE  3/5/63 

JAMES 

LEONAKD 

BROWN 

PAPER  COMPANY 

RUSSE 

„L  £.  MAGU1SE 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

RUTH 

>.  MOORE 

PUBLl 

:  SERV.  CO.  N.H. 

E«AST 

IS  DOLL 

AUST1 

LA  SA 

.ETTE  SEMINARY 

CONN. 

VALLEY  ELEC.  CO. 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

MR  JE 

-N  BELANGER 

LEATHER  BUREAU 

JOE  B 

DODGE 

GERTR 

JDE  E.  NASH 

PUBLl 

x  SCHOOL.  INC. 

UNIVE 

S1TY  OF  N.H. 

RODNE 

L.  GILBERT 

MELVl 

*    E.CHAFFEE 

G.  E. 

CAMPBELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DWIGH 

A.  DANFORTM 

NEW  E 

IGLAND  POWER  CC. 

MASS. 

*TR. RESOURCES  COM* 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

JOHN 

1  MUNSEY.  SR 

P  k.  BROWN 

MR.  JEAN  VAJLLANCOURT 

DARTMOUTH  COLLEGE 

PJBL1 

:  SERV.  CO.  N.h. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLI 

:  SERV.  CO.  N.H. 

..  SWEENEY 

MERTO 

A    T.  GOODRICH 

KEMW 

ME.  GOULD 

N.H. 

-ATER  RESOURCES  BC 

CONTINUED 

T 

W 

Z 
0 

p 

< 

OBSERVATION 

STATION 

g 

COUNTY 

M 

O 

W 

TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

§ 

Q 

§ 

3 

z 

2 

§ 

i 

I 

1 

it 

L   IN.  OLN 

-M. 

D 

■ 

1 

44    o  | 

71    40 

a> 

s 

1 

V 

MRS.   KATHLEEN   BOYLE 

fELL    DAN 

-0  1 

0 

MILLSOORO 

42    54 

96 

j 

8 

*, 

, 

U.    S.    CORPS    OF    ENGINEER 

MANCHESTER 

5©T| 

0 

MILL580RO 

1( 

71    28 

17 

)      7A]      7 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

MARLON 

S19I 

0 

CHESHIRE 

43    07 

72    12 

118 

8 

HARRIET     M,     PERKINS 

(C    LAKE 

»Zll 

0 

MILLS80RO 

1( 

42    ■>« 

23 

61 

6 

■    a 

MANCHESTER    WATER    WORKS 

MILAN    7    S 

1*00 

0 

COOS 

1 

71     13 

118 

8 

UNION    WATER    POWER    CO. 

■    ■ 

s«ia 

0 

H1LLSBORO 

1C 

42    49 

71     J9 

30 

7 

ANDREW    E.    ROTHOVIUS 

MUNI     SUNAPEE 

562* 

0 

MERRIMACK 

I 

43    20 

72    05 

126 

TA 

7 

RICHARD    D.    PARKLR 

MOUNT     WASHINGTON 

1 

0 

COOS 

1 

71    18 

626 

M[( 

HI 

!     HJ 

mt,    MASH.    06S.    CORP. 

NASHUA    2    NNW 

5712 

0 

HtLLSBORO 

1C 

42    47 

71    29 

1* 

IIP 

7 

PENN1CHUCK    WATER    WORKS 

NEW    DURHAM     )    NNW 

5TBC 

D 

STRAFFORD 

u 

A3    29 

71     11 

; 

N.H.    FISH    ♦    GAME    DEPT. 

NEWPORT 

*.H(.S 

0 

SULLIVAN 

5 

43    22 

72    10 

90 

8/ 

H.    P.    SHEPARD 

NOKThWOOD 

ROCKINGHAM 

4 

43    12 

71    09 

57 

■>[> 

5 

MARY    R.    STRACHAN 

OTTER    BROOK    DAM 

6550 

c 

CHESHIRE 

! 

42    57 

72    14 

68 

8' 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

9R0   2   5 

ft  6*? 

H1LLSBORO 

42    51 

71    37 

102 

6P 

G.    A.    MORISON 

PINKHAM   NOTCH 

f.aifl 

0 

COOS 

n 

44    16 

71    15 

7A 

7< 

:  H 

GEORGE    HAMILTON 

PITTSBURG    RESERVOIR 

6B9« 

COOS 

5 

45    03 

71     23 

135 

: 

n.h.  water  resources 

PLYMOUTH 

ft"*.*. 

GRAFTON 

43    46 

71     41 

58 

It 

CARLETON    M.    ABEAR 

PORTSMOUTH 

[,980 

>; 

ROCKINGHAM 

A 

43    04 

70    47 

Hl| 

MIL 

DEPT.    PUBLIC    WORKS 

SOI    Tl,      LANBURY 

fur.  f 

M 

MERRIMACK 

Li 

43    29 

71    53 

69 

7/ 

EDNA    F.    POWERS 

SOUTH    LYNDE80RO 

8081 

02 

HILLSBORO 

10 

42    S3 

71    47 

64( 

HARRY    W.    HOLT 

SOUTH    WEARE 

81^*. 

02 

HlLLSBORQ 

43    03 

71     43 

70< 

it 

MRS.    E.    M.    RICHMOND 

9502 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    05 

103C 

c 

WILLIAM    PLAINE 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

«-''' 

CHESHIRE 

5 

A3    00 

72    19 

55C 

C    M 

CORPS   OF    ENGINEERS 

TANWRTH   2 

B610 

CARROLL 

43    51 

50C 

ip 

SF 

S    F    DAMON 

WALPOLE    2 

885S 

CHESHIRE 

5 

43    05 

72    26 

4  3C 

8* 

MRS.    MARION    W.     ANDROS 

WARREN 

8B85 

01 

GRAFTON 

ID 

71    53 

70C 

: 

N.H.    FISH    HATCHERY 

WATERV1LLE     VALLEY 

P9(  0 

0. 

GRAFTON 

i. 

43    57 

71    30 

150C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WEST    RUMNEY 

94  71. 

Dl 

GRAFTON 

4  3     4P 

71    51 

7J 

ELVA    M.     CM1VELL 

WHITEFIELD 

9618 

01 

COOS 

5 

44    23 

71    37 

108C 

7fl 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

H INCHESTED 

»T26 

02 

CHESHIRE 

5 

42     46 

72    23 

45C 

: 

CARL    D.    GRUPE 

9740 

3  2 

ROCKINGHAM 

K 

42    47 

71    19 

174 

6P 

6P 

HERMAN    E.    BAKER 

WOLFEBORO 

9866 

CARROLL 

10 

4    1        1ft 

71     14 

732 

ROBERT    A.    B1ERWEILER 

WOODSTOCK 

02 

GRAFTON 

1C 

43    59 

71    41 

720 

ftp 

SF 

FRED    S.    BROWN 

YORK    POND 

9966 

01 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1590 

Bj 

U.S.     NATL    FISH    HATCHERY 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

0B96 

01 

NEWPORT 

4 

41    10 

71    35 

110 

MID 

MID 

:  hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

GREENVILLE 

J306 

PROVIDENCE 

41    53 

71     34 

420 

8P 

8P 

HENRY    J.    STEERE 

KINGSTON 

6266 

01 

WASHINGTON 

41    29 

71    32 

100 

5P 

5P 

5P 

AGR1.    EXP.    STATION 

NEWPORT 

5215 

01 

A 

41     31 

71     19 

20 

6P 

CITY   OF    NEWPORT 

NEWPORT    WATER    WORKS 

5225 

01 

NEWPORT 

41     30 

71    18 

10 

: 

NEWPORT    WATER    WORKS 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

6698 

01 

KENT 

41     44 

71    26 

51 

MIC 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    8UKEAU 

WOONSOCKET 

942} 

01 

PROVIDENCE 

" 

41    59 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New  England  (Maine,   New  Hampshire,    Vermont,   and  Massachusetts) 
at  Weather  Bureau  Office,   Room  1000,   U.    S.   Custom  House,   Boston,   Massachusetts  02109,   or  to  the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Windsor  Locks,   Connecticut  06096,    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


ement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  eF,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  r 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  C round"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


\\  .VI  KR  EQUIVALENT  values  publish*  d  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  watei   equivalent  of  snoWj   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  r 
for  successive  observations;    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 
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NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distal 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

tt      Mount  Washington,   Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  Ln  Station  Index  means  after  rain. 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "Soil  Temperature"  table. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J       "Supplemental  Data"  table. 


S      Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues,  or  as  delayed  data  in  the  December 
SS        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 
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General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.    Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 
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20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1964 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   73°  on  the  13th  at  Bulls  Bridge  Dam,  Conn.,and 

Hartford  WB  Airport,  Conn 

Lowest  Temperature:   -13°  on  the  23d  at  Fort  Kent,  Me 

Greatest  Total  Precipitation:   5.74  inches  at  Gilead,  Me 
Least  Total  Precipitation:    0.41  inch  at  Chatham  Lt  Sta,  Mass 


Greatest  One-Day  Precipitation: 
Greatest  Reported  Total  Snowfall 


2.67  inches  on  the  26th  at 
Bridgton  1  NNW,  Me 
16.0  inches  at  Houlton, 


Me 


Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground: 


10  inches  on  the  25+  at 
Squa  Pan  Dam,  Me 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


DROUGHT:  The  1964  drought,  which  began  in 
spring,  affected  many  sections.  It  was  most 
serious  in  central  and  southern  New  England. 
In  some  areas  it  became  the  most  severe  of 
record,  judging  only  from  total  rainfall  received 
in  the  prolonged  period.  Substantial  rain  came 
late  in  November  over  much  of  the  affected  area. 
Whether  the  drought  is  permanently  ended  depends 
upon  future  precipitation.  However,  the  November 
rains,  combined  with  the  decreased  demand  for 
water  in  the  colder  months,  definitely  marks  an 
end  to  the  immediate  concern  for  dryness  of  the 
topsoil  and  rootzone  layers.  The  late  November 
rains  had  not,  as  of  the  end  of  the  month, 
appreciably  affected  the  water  level  of  wells. 
Many  which  had  become  dry  in  summer  or  fall 
remained  dry.  This  discussion  will  deal  primarily 
with  a  specific  216-day  period,  April  23  through 
November  24.  These  dates  are  appropriate  as 
beginning  and  ending  dates  of  the  rain- deficient 
period  over  most  of  the  area  involved.  Due  to 
variability  in  rainfall  locally,  slightly  different 
dates  could  have  been  chosen  as  applicable  in 
a  few  areas. 

The  accompanying  maps  display  the  percentage  of 
normal  rainfall  received  in  this  216-day  period. 
The  lines  are  drawn  for  those  stations  for  which 
normals  are  available.  These  number  more  than 
130  stations.  These  lines  show  the  general  picture, 
but  not  all  local  variations.  Areas  totaling  less 
than  50  percent  of  normal  are  hatched,  and 
represent  those  places  where  the  drought  had 
substantial  impact  upon  the  economy. 

The  minimum  percentage  of  normal  was  28  at 
Bridgeport,  Conn.,  where  the  total  precipitation 
during  the  period  was  only  7.64  inches.  Plainfield, 
Mass.,  received  only  30percentof  normal,  or  9.56 
inches.   The  total  at  Gardner,  Mass.,  was  less,  at 


8.28  inches,  but  this  was  31  percent  of  normal, 
slightly  greater  than  Plainfield' s.  Some  northern 
New  England  areas  received  almost  normal 
rainfall.  The  greatest  percentage  was  96  at 
Dixville  Notch,  N.  H.,  where  the  total  was 
28.52  inches.  Much  of  northern  New  England 
received  more  than  70  percent  of  normal.  Those 
areas  experienced  some  shorter  periods  of  dry 
weather,  but  little  or  no  serious  injury  to  the 
economy.  Aroostook  County,  for  example,  in 
northern  Maine,  produced  a  very  satisfactory 
potato  crop,  both  in  yield  and  quality. 

Total  rainfall  during  the  216  days  set  a  new 
record  minimum  value  for  the  period  quite 
generally  over  the  area  with  less  than  50  percent 
of  normal.  New  records  were  set  even  at  stations 
with  exceptionally  long  histories.  This  was  the 
driest  such  period  at  Springfield,  Mass.,  out  of 
117  years  of  record.  Also,  Fitchburg,  Mass., 
was  the  driest  in  100  years.  The  percentages 
of  normal  at  these  two  stations  were  40  and  35, 
respectively. 

Though  many  areas  experienced  new  record 
rainfall  lows  during  this  drought,  the  impact 
upon  the  economy  was  much  softened  by  the 
quite  persistent  below  normal  temperatures. 
The  lower  temperatures  reduced  the  evaporative 
demand  for  water  by  vegetation  and  also  lowered 
the  demands  made  upon  municipal  water  supplies. 
In  terms  of  overall  effect,  then,  this  drought  might 
be  quite  comparable  to  that  of  1957,  which  affected 
much  of  the  same  area.  The  1957  drought  was  a 
little  shorter,  ending  in  October  though  beginning 
earlier  in  April.  But  the  1957  drought  was 
accompanied  by  much  warmer  average  tempera- 
tures, which  increased  the  stress  upon  water 
supplies.  For  example,  the  total  seasonal  evapo- 
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ration,  as  measured  from  official  pans,  ran  from  2 
to  5  inches  greater  in  1957  than  in  1964  for  a  May 
through  October  measuring  season  at  several 
southern  New  England  stations.  The  net  result 
was  that  vegetation  fared  worse  in  1957  than 
in  1964. 

In  some  sections  particularly,  the  1964  drought 
was  preceded  by  a  long-term  trend  of  precipitation 
deficiency.    The  areas  hardest  hit  in  1964  had  in 

1963  deficits  for  the  year  generally  of  from  5  to 
15  inches.  Many  stations  in  the  same  area  had 
similar  deficits  also  in  both  1962  and  1961.  This 
longer  term  deficit  may  be  a  factor  in  bringing 
stream  flow  and  runoff  to  record  low  levels  in 

1 964  at  some  gaging  stations.  Also,  many  wells 
not  ever  known  to  go  dry  before  failed  in  1964. 
The  U.  S.  Geological  Survey,  Ground  Water 
Branch,  reported  at  the  end  of  November  that 
water  levels  continued  to  decline,  especially  in 
Massachusetts,  to  record  lows.  New  lows  for 
the  period  of  record  occurred  in  13  test  wells 
in  Massachusetts,  2  in  New  Hampshire,  and  1 
in  Rhode  Island.  Hauling  of  water  to  livestock 
on  farms  where  wells  had  failed  has  been  a  major 
concern  to  affected  agriculturalists. 

In  the  western  Massachusetts  climatic  division, 
November  was  the  tenth  consecutive  month  with 
a     precipitation    deficit,     the    twenty-third    dry 


month  out  of  the  last  25,  and  the  twenty-eighth  dry 
month  of  the  last  33.  For  the  entire  33-month 
period,  total  precipitation  was  only  73  percent  of 
normal,  with  an  accumulated  deficiency  for  that 
period  of  33.61  inches.  November  was  the  ninth 
consecutive  dry  month  in  the  central  Massachu- 
setts division. 

Individual  stations  may  be  affected  more  than 
large  areas.  At  Concord,  N.  H.,  November 
became  the  tenth  month  in  a  row  with  a  deficit, 
with  the  deficit  for  that  period  amounting  to 
11.13  inches,  or  34  percent  of  normal.  Also, 
23  of  the  last  25  months  were  dry,  averaging  only 
73  percent  of  normal.  In  the  50  months  beginning 
October  1960,  all  but  6  had  less  than  normal 
precipitation.  The  accumulated  deficit  amounted 
to  20  percent  of  normal. 

Robt.  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Room  1000,  U.  S.  Custom  House 

1-8  McKinley  Square 

Boston,  Massachusetts   02109 

Joseph  J.  Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut   06096 
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PERCENTAGE  OF  NORMAL  PRECIPITATION 


216  DAYS 


APRIL  23  -  NOVEMBER   24 


NEW     ENGLAND, 
■^EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
10  0  10  20         30         40 

I  I  I  I 


/    Vi* 

I  Tyeo 


STATION    LEGEND 

O    •  <3       Precipitation  only 

Precipitation,   storage 
"O-  -0--O-      Precipitation    and    Temperature 
v    T"^      Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

-oT/pe   of  gage  O    Non-recording, 

•    Recording,         (t    Both  types. 

Double  circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological   data 


-    258 


PERCENTAGE  OF  NORMAL  PRECIPITATION 


216  DAYS 


APRIL   23   -   NOVEMBER   24 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  196* 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  DAM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  5W 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 
WIGWAM  RESERVOIR 


CENTRAL 


Ot 


BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

BANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 
MIDDLETOWN  4  W 
MOUNT  CARMEL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 


COASTAL  03 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

NORWALK  GAS  PLANT 

STAMFORD  S  N 


WESTBROOK 
DIVISION 


MAINE 


NORTHERN 

BRASSUA  DAM 
BRIDGENATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILL INOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OOUOSSOC 
PATTEN  1  S 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SQUA  PAN  DAM 
TELCS  DAM 
VAN  BUREN  2 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 


Temperature 


54.1 
SI.  2 
S3.1 
48.  J 

51. 6M 

54.6 

54.6 


53. T 

34.7 
54.1 
54.3 

54.  6 

54.1 
55.1 
52.6 
55.4 

56,8 

54.8 
53.4 

54.8 


54.5 
54.3 
54.3 
56.3 

56.9 

55.6 


39. 6M 
43. 7M 
37.4 
37.6 
41.9 

38.4 

39.2 
41.9 
38.6 
39.2 

40.1 
39.6 

40.6 
40.8 
40.5 

39.7 

38.4 
40.0 
38.  4M 

39. 9M 
40.  5M 


47.  1M 

43.0 

42.0 


27.0 
34.0 
28.5 
29.8 
32. OM 

31.3 

31.9 


30.1 
11.1 
25.6 
33.3 

31.9 

32.4 
27.1 
34.2 
33.3 
32.3 

26.1 
35.0 
32.3 


37.3 
32.9 
35,3 

34.0 
31.5 

29.4 


40.6 
42.6 
40.8 
39.1 
41.  8M 

43.0 
43.3 

41.6 


41.9 
42.9 
39.9 
43.8 
43.3 

43.3 
41.1 
43.4 


40.5 
44.2 
43.6 


42.8 


46.0 
43.6 
44,8 
45.2 
44.2 

42.5 

44.4 


20, 3M 

30. OM 

24, 7M 

34. 2M 

21.2 

29.3 

20.0 

28.8 

20.1 

31.0 

19.1 

28.8 

21.7 

30.3 

19. 3M 

30.  6M 

20.2 

29.4 

22.6 

30.9 

20.7 

30.4 

21.1 

30.4 

18.2 

29.4 

23.1 

32.0 

24,0 

32.3 

20.7 

30.2 

21.6 

30.0 

21.8 

30.9 

17, 2M 

27. 8M 

15.  5M 

27. 7M 

19.  6M 

30. 1M 

30.2 

28.4 

36.4 

27. 8M 

37. 5M 

24.0 

33.5 

23.8 

32.9 

92 

i  a 


3.0 
.9 


2.3 


2.0 


3.3 


1.3 
1.4 


1.8 
2.5 


2.3 


2.1 
2.1 


725 

665 
719 
770 
693 

633 

647 


684 
638 

747 
630 
644 

644 
710 
641 
614 
608 

730 
615 
634 


562 
636 

601 
587 
617 

666 


1043 
917 
1063 
1078 
1014 

1081 
1030 
1026 
1062 
1009 

1031 
1031 
1063 
983 

977 

1037 

1045 
1017 
1111 

1111 
1040 


850 

810 
940 
956 


No.  of  Days 


9  27 
6  28 

29 

29 

30 


Precipitation 


2.23 

1.T4 
1.78 
2.50 
2.17 

2.17 

2.07 

2.09 


2.34 
3.82 

i.  98 
2,06 
1.90 

2.20 
3.64 

2.40 
2.38 
3,77 

2.53 
1.71 
2. ST 


1.90 
3.44 
2.21 
1.91 
1.92 

3.92 

2.55 


2.10 
2.26 
2.28 
2.62 
2.34 

2,07 
3.51 

1.97 
2.40 
2.34 

2.76 
3.03 
2.89 

2,70 
2.71 

3. IS 

1.68 
1.85 


2.29 

2.04 


2.45 


4.41 

4.85 

3.09 
3.52 


2.35 

2.02 


2.15 


2.25 
1.64 
2.53 


.55 

1.71 


1.33 

•  76 


.    1.27 
.      ,27 


.62 

1.41 


1.31 

1.90 


1.05 


1.19 


.98 
.61 
.65 

1.02 
.60 

1.04 
1.02 


.90 
2.33 
1.66 
1.16 

.53 

.63 

2.47 
.93 
.91 

1.47 

1.34 
2.37 
1.14 


.69 
1.32 
.84    29 
.62 
.72 


1.34 


26 


.90 
.72 
.52 
.60 
.66 

.48 
2.01 
.66 
.66 
.65 

1.06 
1.30 
1.30 
.96 
1.02 

1.04 

.30 
.45 


.62 
.46 


2.67 
1.04 
1.40 


5.7 
8.8 

12.9 
7.3 

10.2 

11.2 
8.2 

11.0 
11.3 
16.0 


7.0 
2.5 
8.0 
7.5 

8.4 

10.5 
11.0 


13.5 


T 
2.4 

10.0 


21 


T   22. 
2   24. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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FARMtNGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

0R0NO 

RUMFORO  1  S 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLANO 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORO  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN 


01 


ADAM! 

CUMMINGTON  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  I 

AMHERST 

BARPE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAV 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
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Temperature 


43.  3 

46.3 

44.  4 M 
47.0 
46.4 

44.6 
42.6 
41.8 
43.  9 
44.3 

42. 8M 

47.2 

46.1 

43.2 

43.9 


46.8 
47.8 


47,0 
44.6 


46.4 
46.2 


47.4 
47.7 


47.6 
48.9 


49.7 
SO. 8 
49.2 
31.7m 
49.1 

51. T 
SO. 6 
SI. 6 


52.  9 
51.1 
51.4 
50.0 
51.3 

53.9 

53.4 
52.9 
52.6 

53.0 

54.5 
51.8 
52.7 
52.1 

52.0 

30.4 
54.1 
49.9 
50.0 
52.2 

54. 4M 
53.5 

49.8 


22.9 
26.4 
25. 2M 
22.7 
29.2 

26.2 
22.1 
24.4 
26.1 
26.2 

I9.5M 

26.5 

22.3 

23.6 

24.3 


31.4 
28.9 
27.9 
28.9 
30.3 

28.3 
24.1 

32.0 
24.6 

29.7 
26.9 


29.4 
30.9 
29.0 
26.1 
29.7 

31.7 
29.4 
31.4 


32.4 
27.1 

27.9 
27.6 
34. S 

28.0 
36.9 
31.3 
25.7 
28.7 

29.5 
32.1 
33.1 
32.6 
26.7 

28.2 
33.3 

25.8 
29.0 
28.6 

28.7 
29.8 
32.6 


33.2 

36.4 
34.  8M 
34.9 
37.8 

33.4 

32.4 
33.1 
35.0 
33.3 

31.  2M 
36.9 
34.2 
33.4 

33.1 

34.7 


39.1 
38.4 

37.3 
38.0 
37.3 

37.4 
33.2 

39.7 
36.2 

38.7 
37.9 


39.6 
40.9 
39.1 
38. 9M 
39.4 

41.7 
40.0 
41.3 


42.7 
39.1 
39.7 
38.8 
42.9 

41.0 
43.2 
42.1 
39.2 

40.9 

42.0 

42.0 
42.9 
42.4 
39.4 

39.3 

43.7 
37.9 
39.3 

40.4 

41. 6M 

41.7 

41.2 


2.5 

1.5 


,4 
4.6 


.6 

.8 

.9 
1.9 


1.9 


1.6 
1.5 


2.1 


1.4 


2.3 


.9 


.7 
1.2 
1.1 


,7 
2.0 


18  24. 


947 
831 

900 
096 
806 

878 
972 
9*9 
893 
886 

1008 
840 
917 
941 
892 


770 
792 
824 
801 

822 

822 
885 

752 
837 

783 
806 


734 
720 
767 
778 
760 

694 

746 
698 


658 
769 
T31 

777 
634 

712 
591 
678 
768 
717 

684 
684 
653 

672 
764 

765 
630 
807 
756 
730 

698 
693 

704 


No.  of  Days 


Max. 


1    23 

0    19 


Precipitation 


4.14 
4.12 
3.13 

4.36 
4.48 

3,70 
2.36 
2.63 

4.02 
4,34 

3.20 
3.17 
4,44 
3.23 
2.96 

3.71 


3. O9 
3.43 
3.85 

3.73 
2.45 

3.06 
2.68 

3.13 

3.25 

3.24 
4.39 

3.30 


2.27 
2.51 
2.51 
2.  95 

1.61 

1.54 

1.77 
3.02 


1.68 
2,18 
3.04 
2.08 
2,50 

2.49 
l.TB 
2.76 
2.82 
2.93 

3.57 

2.88 
2.28 
2.83 
2.43 

3.13 

1.T9 
2,09 
1.99 
2.84 

4.01 
2.78 
3.17 

2.61 


.36 

.47 


.04 
.02 


.22 

1.39 


.32 

.92 

1.87 
.35 


2.03 
1.79 


.92 


-    1.40 


1.99 

1.T2 

2.30 

1.84 
2.09 

1.79 


2.12 


2.03 


2.39 
1.39 

1.35 

.67 

.97 

1.62 

1.35 


1.35 
2.01 


•    2.00 


1.30 
1.09 


1.61 
2.07 
1.21 
2.57 
2.35 

2.03 

.76 

.98 

2.44 

2.39 

1.20 
1.36 
2.27 
.84 
1.11 


.80 
1.26 
1.99 
1.33 

.80 

.98 
1.00 


1.44    26 
1.33    26 


.82    29 
2.10   26 


.65 

.97 
.83 

1.63 
.40 

.47 

.46 

1.67 


.48 

1.08 

1.79 

.90 

1.28 

1.34 
.70 
1.72 
1,30 
1.69 

2.29 

1.38 
1.10 
1.30 
1.34 

1.70 
.58 
.85 

.59 
1.82 

2.40 
1.83 
1.46 


.0 
1.0 


3.0 

3.0 
2.5 

6.6 
4.7 

8.0 
1.0 

T 
5.0 
5.5 

3.1 


T 
2.0 

T 

T 
2.0 

1.0 
2.0 


0  0 

T 
0  0 

0 
0  0 

o        o 

0 
0 
0  0 


2    23. 


No.  of  D.y. 
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NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  196* 

Temperature 

Precipitation 
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a 
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ss 
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•    •    * 
COASTAL             03 

BOSTON  WB  AIRPORT      //R 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

FDGARTOWN 

SI.* 
S*.S 
S3.1 
S2.4 
53.9 

36.7 
31.4 
37.8 
31.0 
33.8 

44.1 
43.0 
*3.3 
*1.7 

44.9 

•       .8 

-  1.3 

68 
70 
61 
64 
64 

13 
13 

21. 

13 

10 

24 
13 
25 

15 
21 

23 
23 
23 
23 

24 

620 
635 

580 
693 
595 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
19 

8 
23 

9 

0 
0 

0 
0 
0 

2.18 

2,*7 
1,18 
1.5* 
1.07 

-  1.75 

-  1.38 

•  3,06 

1.10 

1.43 

.70 

.82 

•  48 

26 
26 
26 
26 
26 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 

19 

2 
2 
1 
1 
0 

1 

1 

0 
0 

0 

FALL  RIVER 

H INGHAM 

HVANNIS  2  NNE 

MIDDLETCN 

NANTUCKET  WB  AIRPORT     R 

S3. 3 

53.1 
53.6 
53.7 

52.6 

36.3 

31.9 
33.1 

29.* 
37.6 

44.8 

*2.3 

43.4 
*1.6 
*5.1 

.9 
•   ,8 

67 
69 
66 
69 
60 

13 
13 
27 
13 
20* 

22 
16 
20 
12 
28 

23 

23 

24. 

23 

23. 

599 
667 
638 
694 
586 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

8 
19 
16 
19 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 

2.61 
2.21 
2.57 
1.20 

.  1.14 

•  1.34 

•  2,85 

1.73 
1.64 
1.70 
1.55 
.39 

26 
26 
26 
26 
26 

T 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
0 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

55.3 

34.5 
52.5 

5*.  5 

50.0 

39.6 
36.0 
35.9 

29,0 
35.* 

*7.5 
45.3 

44.2 
41.8 
*2.7 

1.6 
.3 

68 
70 
62 
67 
67 

♦ 
13 

20 
14 
13 

24 

18 
21 

16 
18 

30 
23 
19 
23 
23 

519 
586 
617 
691 
660 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
12 
11 
22 

9 

0 

0 
0 
0 
0 

1.29 

1.77 
1.42 
2.63 
1.82 

.  2.69 
.  2.73 

.45 

1.06 
.77 

1,64 
.60 

26 

26 
26 
26 
29 

.0 
,0 

.0 
.0 

T 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
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2 

0 

1 

0 

1 

0 

SALEM  CG  AIR  STATION 
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TAUNTON 

WOODS  HOLE 

51.* 
55.5 

53.* 
5*. 3 

36.2 
39.3 

28.0 
37.9 

*3.8 

*7.* 
*0.7 
*6.1 

•  1.9 

70 
66 
68 
63 

13 
12 

13 
1* 

21 
24 
13 
28 

23 
23 
23 

23 

627 
522 

719 
561 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

e 

3 

24 

5 

0 
0 
0 
0 

2.17 
1.20 
2,88 
1.55 

.  1.44 

1.01 
.69 

1.53 
•  92 

26 

26 
26 
26 

.0 

,o 

.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
1 

1 

0 

1 

0 

DIVISION 

44.0 

•   .1 

1.95 

-  2.16 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

«    *    • 
NORTHERN            01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLE8R00K 

FABYAN 

M 

**.2 
*2.6M 
42.6 
42.9 

M 
22.6 
22, 9M 
22. *M 
22.9 

M 
33,* 

32. SM 
32. 3M 
32.9 

•  l.o 

.  1.6 

64 
59 

57 
61 

14 
14 
13 
13 

1 

4 

0 

23 
23 

23 

939 
960 
964 
934 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 
4 

28 
28 
27 
26 

0 
0 

1 

3.1* 
3.58 

3.21 

D  *.9* 

•   .32 

.49 

.87 

.94 

.50 

1.98 

26 

26 
26 
26 

3.0 
2.0 
4.5 

9.0 

1 
1 

4 
4 

24. 
25. 
19 
19 

7 

10 
9 

2 
2 
1 
1 

0 

0 
0 

1 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tt  MOUNT  WASHINGTON       //R 
PlNKHAM  NOTCH 

38. T 
*5.* 

27. T 

*2.0 

19.1 
2*. 7 

13.1 
22.2 

28.9 
35.1 

20.* 
32.1 

•  1.9 

.1 
-   .8 

5* 

65 

42 
56 

14 
13 

12 

2 

0 

2 

•  9 

2 

23 
23 

23 
23 

1074 
890 

1330 
980 

0 

0 

0 
0 

6 

2 

20 

4 

28 
24 

30 
28 

1 

0 

2 
0 

3,76 

4.38 

5,88 
5,63 

-   ,18 

•  ,73 

•  .12 

1.83 

1.56 
1.89 

26 

26 
27 

13.4 

.4 

21.1 

8.0 

T 

2 

4 

28. 

20 
24. 

9 

12 

9 

2 
3 

4 

1 

2 
2 

DIVISION 

32.5 

•  1.1 

4.09 

.21 

5.8 

»    •    » 
SOUTHERN            02 

BLACKWATER  DAM           R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 

CONWAY  t  N 

DURHAM 

*7.3 
**.9 

*e.5 

*5.S 
49.6 

26.0 
21.7 
25.6 
22.0 
25.* 

36.7 
33.3 
37.1 
33.9 
37,5 

•  .5 

•  1.1 

66 
63 
69 
65 
68 

14 
14 
13 
13 
13 

8 
5 

11 
3 

8 

23 

23 
23 
23 
23 

843 
945 
831 
927 
819 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
2 

0 

25 
29 
25 

26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.37 

4.11 
3.47 
*.T1 
4.63 

•   .25 

.46 

1.60 
1.61 
1,46 
2.36 
2.13 

2* 

26 
26 
26 
26 

T 
1.2 

T 
1.5 

T 

0 

1 

T 
2 

0 

20 

28. 

19 

5 
8 
8 

7 
5 

2 
2 
2 
3 

3 

1 
1 
1 
1 
2 

EAST  DEERlNG 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

*7.8 
*9.3 
*8.1 
*5.0 
*9.5 

2*. 3 

25.6 
27.2 
26.9 
25.1 

36.1 
37.5 
37.7 
36.0 
37.3 

,3 
-   .5 

•  1.2 

66 
68 
67 
60 
69 

13 
13 
13 
13 
13 

8 

9 
10 
11 

8 

23 
23 

23 
23 
23 

861 
817 
815 
864 
824 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 

26 
24 
21 
23 
21 

0 
0 

0 
0 
0 

3.26 

3,78 
*.33 

3.01 
1.92 

.50 

-  .35 

-  1.82 

1.75 

1.82 

1.95 

.72 

.71 

26 
26 
26 
26 
26 

T 
T 
T 
.5 

T 

0 
T 
0 
T 
0 

19. 
23. 

6 
5 
11 

7 
4 

2 
3 
2 
1 

2 

1 
1 
1 
0 
0 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

45.8 
*5.0 
50.7 
*9.6M 
45. 1M 

29.* 
2*. 6 
26.* 

27. 9M 
26.6 

37.6 

3*. 8 
38.6 
38.  8M 
35. 9M 

•   .6 

64 
62 

70 
69 
63 

13 
13 
14 
13 
1* 

15 

8 

11 

11 

14 

23 
23 
23 
23 
23 

814 
902 
787 
788 
866 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
0 
2 

20 
25 
25 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

3.78 
3.06 
3.16 
3.19 
3.56 

-   .97 

1.53 
.71 
1.76 
1,65 
1.95 

26 

26 
26 
26 
26 

.6 
,2 

.0 

T 
0 

23. 

6 
8 

4 

3 
6 

2 

2 
2 
2 
2 

1 

0 

1 
1 
1 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETER8OR0  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

50.1 
48.2 

50.  OM 

*8.6 

25.9 
28.2 
26. 9M 

26.3 

38.0 
38.2 
38.  5M 

37.5 

•  1.2 

68 
66 
66 

67 

13 

13 
13 

13 

10 

8 
10 

13 

23 
23 
23 

23 

802 
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789 
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0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

24 
21 
2* 

24 

0 
0 
0 

0 

2.88 

4.43 

2.** 
3.25 

-  1.13 

1.4* 
2.17 
1.11 

1.10 

26 
26 
26 

26 

T 
T 
.0 

T 

0 
0 
0 

0 
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6 

5 

8 
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3 
2 

3 
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1 

1 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 
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WINDHAM 
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WOODSTOCK 

48.4 
46.8 
51.0 
*5.7 
45.3 
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29.9 
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35.6 
39. 3M 
37.8 
35.* 
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65 
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13 

9 
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13 

18 
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23 
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23 
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0 
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0 
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1 

1 

0 
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I 
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21 

27 
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0 
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5.32 
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3.82 
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26 
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.0 
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1 

22 
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3 
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3 

0 
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1 

1 
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3.53 
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.3 
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GREENVILLE 
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52.6 
52.6 

5*. 6 
5*. 5 

55.0 

40.0 
32. 8M 
31.5 
37.9 
3*. 2 

46.} 
42. 7M 
43.1 
46.2 
44.6 

1.1 

.& 

1.6 
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68 
67 
65 

70 

13 

13 

13 

13. 

13 

24 
14 
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24 
18 
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23 
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23 
23 
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0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

3 

19 

T 

It 

0 

0 
0 
0 
0 

1.29 
4,26 

3.0* 
2,38 
2.43 

.  2.42 
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.43 

2.37 
1.39 
1.11 
1.14 

25 

26 
26 
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26 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 
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0 
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0 
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4 
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3 

3 
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2 
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1 
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T 
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VERMONT 


NORTHEASTERN        01 

8LOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

MORRISVlLLE  2 
tt  MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 
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02 


BENNIN6TON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
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DORSET  1  S 

RUTLAND 
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»    «    • 
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BELLOWS  FALLS 
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SOMERSET 
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41.5 
46.4 
44.7 
44.  5 
44.8 

43.3 
45.3 

34.1 
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46.2 
45.7 
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45.7 
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25.0 
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34.7 
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31.3 
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35.4 
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29.1 

33.6 
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35.7 
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38.7 

39.6 
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35.9 
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14 
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13 
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13 

13 
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2.9* 
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2,10 
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2.62 
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2.32 

2.01 
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3.15 

2.78 


.19 


.52 

1.00 
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1.64 
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2.19 
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.63 
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.64 
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.60 
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1.7 
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31 
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•    •    • 

NORTHWEST           01 

SAKERSVILIE 

2.*. 

.10 

.13 

.44 

.08 

1.22 

.14 

.33 

BARKHAMSTED 

2.41 

.12 

.07 

.44 

.19 

1.21 

.04 

•  34 

BULLS  BRIDGE  DAW 

2.23 

.05 

.03 

.29 

.18 

.98 

.33 

•  34 

CREAK  WILL 

l.TA 

.11 

.01 

.07 

.03 

.98 

.01   .61 

.01 

.31 

FALLS  VILLAGE 

l.TI 

.01 

.14 

.4T 

.11 

.63 

.03 

.24 

NORFOLK  2  Sw 

2.90 

.1! 

T 

T 

.08 

T 

•  46 

.27 

1.02 

.19 

•  33 

T 

ROCKY  RIVER  DAM 

l.TI 

.14 

.07 

.31 

.1! 

.76 

.02 

.30 

SALISBURY 

a. ii 

.07 

.03 

•  12 

.OT 

.91 

.30   .60 

.01 

.01   .43 

SHEPAUG  DAM 

2. IT 

.10 

.03 

.03 

.01 

.61 

1.04 

.35 

TORRINGTON 

2.14 

.07 

.03 

.39 

.24 

1.03 

.39 

WIGWAM  RESERVOIR 

2.01 

.19 

T 

.42 

1.02 

.48 

WOODBURY  3  W 

1.79 

.19 

.03 

.39 

.03 

.79 

.36 

CENTRAL             02 

ANSON  I A 

2.19 

.03 

.04 

.90 

.02 

.90 

T 

.70 

BALTIC 

2.61 

.14 

.22 

.02 

.26  1.29 

•  73 

BROOKLYN 

2.  61 

T 

.03 

T 

T 

.09 

.10 

.29 

T 

1.50 

T 

.70 

BURLINGTON 

2.34 

.06 

.10 

•  44 

.11 

.90 

.26 

.47 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

3.31 

.12 

.03 

.40 

.12 

1.90 

.70 

.02 

COLCHESTER 

3.12 

.16 

.03 

T 

.18 

.29 

2.33 

.87 

COLLINSVILLE  1  S 

2.32 

.07 

.06 

.46 

.10 

.60 

.5} 

.46 

COVENTRY 

2.9a 

.09 

.07 

.28 

.15 

1.66 

.13 

.61 

T 

DAN8URY 

2.06 

.06 

.01 

.03 

.26 

.20 

.01  1.16 

T     .33 

DAWSON  LAKE 

2.43 

.04 

.09 

.62 

.01 

.97 

.78 

EASTFORD 

3. S3 

.04 

.03 

.32 

•  12 

2.34 

•  66 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2.4T 

.OB 

.04 

.26 

.44 

.02   .93 

•  70 

HARTFORD  BRAINARD  FLO  //R 

1,90 

.12 

.07 

.27 

.16 

.24   .48 

.03   .93 

HARTFORD  WB  AIRPORT      R 

2.20 

.12 

T 

T 

.09 

•  40 

.19 

T 

.28   .63 

.04   ,49 

MANCHESTER 

2.74 

.20 

.04 

.29 

.22 

1.33 

.05 

.30 

.15 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM     R 

3.64 

.12 

.11 

.30 

.01 

2.47 

.03 

.34 

MIDDLETOWN  4  w 

2.40 

.20 

.01 

•  01 

T 

.30 

.93 

•  79 

MOUNT  CARMEL 

2.3a 

.04 

.04 

.19 

.36 

.91 

.93 

NORTH  GUILFORD 

2.60 

.16 

.08 

.33 

.05 

1.20 

.78 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

3.77 

.13 

.03 

.54 

.40 

1.47 

1.18 

PAUCHAUG  FOREST 

3.93 

.14 

.01 

.39 

.10 

2.00 

.93 

PROSPECT 

2.57 

.06 

.08 

.39 

.0. 

1.22 

.42 

PUTNAM  WATER  WORKS       R 

2. S3 

.04 

T 

.06 

.12 

.33 

1.34 

•  64 

ROUND  POND 

2.79 

.09 

.06 

.42 

■  14 

1.76 

•  39 

SAUSATUCK  RESERVOIR 

2.19 

.09 

.02 

.02 

.19 

.38 

.88 

.49 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

2.11 

.06 

•  02 

.54 

.1C 

.91 

.01 

.97 

STAFFORD  SPRINGS 

STEVENSON  DAM 

2. SB 

.09 

.05 

.43 

.1* 

1.30 

.97 

STORRS 

3.71 

T 

.01 

.03 

.04 

.12 

.31 

2.37 

.57 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.64 

.OS 

.02 

.39 

.49 

.99 

.74 

WATeRBURY  RADIO  WBRV 

2.37 

.17 

T 

T 

.OS 

T 

.13 

.33 

T          T 

1.14 

.39 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

2.37 

.06 

.04 

.64 

.02 

.77 

.94 

WEST  HARTFORO 

2.32 

.11 

.09 

.46 

.04 

.93 

.01 

.46 

WHISVlLLE  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

•    ft    « 
COASTAL             03 

BRIDGEPORT  WB  AP         R 

1.90 

.06 

T 

.01 

.40 

.10 

.30   .23 

.11    .69 

6R0T0N 

3.44 

.09 

.03 

1.11 

.11 

.10  1.32 

•  49 

LAKE  KONOMOC 

MILFORO 

2.40 

.11 

.07 

.69 

.08 

.64 

•  •9 

, 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     R 

2.21 

.01 

.05 

.91 

.OS 

.31   .30 

.04   ,94 

• 

NORTH  SRANFORD 

2.64 

.13 

•  07 

.99 

.0! 

.97 

,44 

NORWALK  GAS  PLANT 

1.91 

.05 

•  09 

.99 

.01 

.62 

.44 

PUTNAM  LAKE 

1.99 

.06 

T 

.74 

.02 

.64 

•  33 

m 

STAMFORD  »  N 

1.92 

.09 

.03 

.21 

.97 

.02   .72 

.92 

, 

WESTBROOK 

3.92 

.12 

.08 

.04 

•  21 

.99 

1.94 

1.34 

• 

MAINE 

ft    ft    ■ 

NORTHERN            01 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

3.63 

.03 

.21 

.o< 

.02 

.17 

.04 

.30 

.14 

2.11 

.94 

BRASSUA  DAM 

2.10 

.01 

.03 

.11 

.01 

•  19 

.08 

T 

.20 

.01 

T          .03 

.06 

.90 

.08 

.24 

BRIDGEWATER 

2.26 

.29   T 

.72 

.49 

.09 

.33 

.99 

CARIBOU  WB  AIRPORT     //R 

2.2B 

T 

T 

.09        T 

.52 

.03 

.16 

.14 

.29 

T 

T     .09 

T     .45 

.02 

.94 

CLAYTON  LAKE  2 

2.62 

.06 

.93 

.14 

.94 

T 

.40 

.32 

•  10 

EUSTIS  2 

2.34 

•  01 

.01 

T 

. 

.49 

.28 

.02        T 

.16 

.64 

.29 

.02 

FORT  FAIRFIELD 

D  2. 45 

.10 

.69D 

.20 

.39 

.09 

.07 

T 

.31 

.04 

.40 

FORT  KENT 

2.07 

T 

.12 

.32 

.19 

.14 

.49 

T 

T    ,09 

.29 

.19 

•  14 

G I LEAD 

3.74 

1.01 

.45 

.25 

.49 

.11 

2.27 

•  27 

GREENVILLE 

3. SI 

T 

.01 

.26 

.02   T 

.17 

.06 

.24 

.04 

T 

T    T 

.01  2.01 

.99 

HAYNESVILLE 

1.97 

T 

.08 

.14 

.23 

.1* 

.02 

.40 

T 

•  44 

HOULTON  FAA  AP 

2.40 

.01 

.01   T 

.55 

.02 

.28 

.17 

.17 

T     .03 

T     .38 

.03 

T     .44 

T 

HOULTON 

2.34 

.05 

.23 

.45 

.01 

.38 

.36 

.49 

JACKMAN 

2.76 

.39 

.10 

.03 

.23 

.04   .03 

.19 

1.06 

.24 

LONG  FALLS  DAM 

3.03 

T 

T 

T 

.27 

.08 

T 

.26 

T 

T 

.31 

1.30 

.41 

.11 

MIDDLE  DAM 

2.89 

.19 

.09 

.17 

.40 

.11 

.13 

.01 

.14 

.12 

1.30 

.03 

.20 

M1LLINOCKET 

2.70 

.OB   .01 

.43 

.04 

.29 

.04 

T     .01 

.05 

.94 

.09 

.41 

M1LLINOCKET  FAA  AP 

2.7t 

T 

T 

•  07 

.02 

.39 

.03 

.06 

.16 

.16 

T    .01   T 

T    1.02 

.01 

T     .37 

MOOSEHEAD 

2.42 

.01 

.01 

.01 

.21 

.01 

T 

.18 

.02 

T         .01 

.10 

1.11 

•  14 

.22 

OOUOSSOC 

3.19 

.33 

T 

T 

T 

.06 

•  39 

.10 

T 

.28 

.05 

.03   T 

.29 

1.04 

.25 

.02 

PATTEN  1  5 

PRESOUE  ISLE 

1.69 

.02 

.10 

.42 

.08 

.29 

T 

T    .02 

.12 

.04 

•  90 

RIPOGENUS  DAM 

1.95 

.02 

.02 

.02   .05 

.26 

.10 

.16 

.04 

.04 

.03 

.'5 

•  15 

.30 

ST  FRANCIS 

■ 

.13 

.37 

.08 

.17 

.15 

■    • 

• 

•  11 

.08 

SOUTH  ANDOVER 

3.89 

.01 

T 

T 

.07 

.01 

.02 

.47 

.01 

T 

.92 

T     T 

2.06 

.11 

•  30 

SOUA  PAN  DAM 

2.29 

.08   .02 

.62 

.13 

.29 

.08 

T          .04 

.03 

.40 

.19 

.34 

TELOS  DAM 

2.04 

T 

.03 

.43 

.08 

.90 

.13 

T          T 

.09 

.44 

.13 

.30 

UPPER  DAM 

2.99 

.21 

.08 

.24 

.39 

.03 

.08 

•  16 

.18 

.00 

1.29 

.24 

VAN  BUREN  2 

WEST  FORKS 

ft    ft    ft 

SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

4.41 

T 

•  23 

.05 

.02 

.47 

T 

.26 

.22 

.03 

T 

T    2.44 

T    .71 

. 

BANGOR  OOW  FIELD 

8RIDGT0N  1  NNW 

4.B! 

T 

.21 

•  01 

.05 

.11 

.02 

.14 

.19 

.77 

2.6T 

.02 

•  70 

• 

COR1NNA 

3.09 

T 

.03 

.50 

.03 

.01 

.49 

T 

•  44 

1.04 

•  73 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

3.92 

T 

T 

.40 

.32 

.08 

.49 

1.40 

.10 

•  77 

' 

FARMINGTON 

4.14 

T 

.32 

.03 

•  22 

T 

.60 

T         T 

.49 

1.61 

•  SB 

.33 

GARDINER 

4.12 

T 

.09 

.22 

.03 

T 

.33 

T 

T 

.90 

T 

2.07 

.  15 

.71 

GRAND  LAKE  STREAM 

3.1! 

T 

.15 

.61 

.99 

.23 

1.21 

.40 

HIRAM  2  S 

4.9« 

.21 

T 

.02 

.11 

.01 

.12 

.49 

.38 

.01  2.97 

•  49 

• 

LEWI5TON 

4.4( 

T 

.14 

.08 

.02 

.43 

.02 

.19 

.39 

2.99 

.94 

Sea  retsronce  notei  following  Station     [ad*x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


MADISON 

OLD  TOWN  rtk    AIRPORT 

(MONO 

RUMFORO  1  S 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
wATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOOOLANO 


COASTAL  03 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

J0NES8OR0 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    //P. 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 


MASSACHUSETTS 


WESTERN  01 

ADAMS 
CHESTER  2 
CHESTERFIELO 
CUMMINGTON  HILL 
HEATH 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTvILLE  DAM 

PERU 

PITT5FIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

SOUTH  E6REM0NT 
STOCKBRIDGE 
WASHINGTON  2 
WEST  GRANVILLE 
WEST  OTIS 


CENTRAL 

AMHERST 

ASHBUONHAM 

ASHLANO 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WS 
BOYLSTON 
BUPFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PepPERELL 

FITCHBuRG  2  S 

FRAMINGMAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTCN 
HARDWICK 

HAVERHILL 
HOLYOKE 

HUBBAHDSTON 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 
MILFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 

PELHAM 

PETERSHAM  J  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  sw 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 


COASTAL 

BEECHWOOD 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAH  LT  STA 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
H INGHAM 


MIDDLEBORO 
MIDDLETON 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 


J. TO 
2,36 
2.63 
4.02 
».  3* 

3.2 

'.1 
4.4. 
3.2J 


3.04 
3. AS 
3.85 
3.T3 
2.4J 

J. OS 
2.61 
2.89 


3.29 

3.2". 
4.391 


2.21 
2.64 
3.2« 
2. SI 
3. IT 


1.61 
3.03 

1.11 


l.TI 
2.T6 
2.82 
3.03 


2.01] 
2.21 
2.  83 


l.OT 
3.22 
1.01 
2.61 


10  |  II  |  12  |  13  |  14  |  15   16  I  17  |  18   19   20   21   22   23   24   25  I  26  I  27   28  I  29  I  30 


OA   ,90   .20   T 


63 

.06 

38 

»2 

,01 

64 

.13 

88 

71 

.04 

TO 

.10 

.47    ,10 

.63 

.46   .32 


:°i 


nolo*  lollowlng  Slation    Index. 
-  265    - 


.33   .11 

T 

03 

.St 

T 

28 

.01 

.•>«       .04      T 


1.26 

.02    1.11 
1.33 


.09 

1.00 

.01    1.46 

.01    1.33 
.TO 

.02    2.10 


til 

.13      .IS 
.15 

.l«      .10 
.16 

•2T      ,03 

.40 

.40 

.34 

•  IS 


l.»4 

1.01 

.13    l.TI 


.40 
.20   1.28 


1.T2 

.43 

l.SO 
1.68 
1.69 

.03 
.02 

.90 

.»? 
.34 

2.29 
2.31 

.26 

.43 

.62 

1.08 

l.TO 

T 
T 

.30 
.43 

l.OT 

.43 

1.06 
2.40 
1.83 


1.39 

12 

..10 

.43 

.TO 

08 

.03 

.82 

.48 

23 

.71 

.31 

.64 

.TO 

.OT 

.43 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  19**_ 

~ 

Day  of  Month 

Station 

O 
E-i 

1  |  2  j  3 

4   5 

6 

7   8   9 

10 

11 

12 

13   14   IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

25   26 

27 

28   29  | 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 
NEwBURYPORT 

1.2 

3.0 

T 

.0 

T 

.12 

.0 

.07 

T 

.11 

.19 

.09 

.94 

.01 

.14   .A5 

1.10 

•  11 

.18 
.65 

.11 

PEMBROKE 

PLYMOUTH 

2.0 
1.7 

.0 

.0 

.06 

T 

.0 

T 

.09 
•  OT 

.03 

.29 

.27 

.Of 

1.22 

1.04 

T 

.24 
.29 
.18 

PROVINCETOWN  1  N 

!■*. 

.0 

.10 

.0 

.06 

.02 

.22 

.77 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

2.* 

1.8 

T 

.0 
.0 

.01 

.02 

T 

.0 

T 

.01 
■  IB 

.05 

.11 
.12 

.10 

1.44 
•  51 

T 

.24 

.60 
.71 
•  It 

.21 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

2.1 

1.2 

T 

.0 
.0 

T 

.01 
T 

T 

T 

.04 

.04 
•  07 

.12 

.18 
.21 

•  01 

1.01 
•  49 

SEGREGANSET 

2.S' 

.02 

•  0* 

.13 

•  16 

2.12 

SPOT  POND 

TAUNTON 
WOODS  HOLE 

2.1' 
2.81 
1.5! 

T 

.02 

.03 

.0 

.OA 

T 
.01 

.11 

.09 

.26 
.09 
.27 

.16 

1.14 

.17  1.51 

.92 

.61 
.72 
.16 

.03 

■•    ft    # 

NORTHERN            01 

BENTON 

. 

.37 

.11 

.01 

BERLIN 
BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
COLEBROOK 

S.K 
3.51 

A.2f 
3.21 

.11 
.26 

.0 
.4 
.2 
•  21 

.03 

.02 

.21 

.01 

.10 
.IT 
.07 

.1 
.1 

T 

.12 
.02 

T 

.OA 

.11 
.14 

.46 
•  A9 
.07 
.28 

.1 

•  0> 
.3( 

.01 

.47 
.20 
l.OB 
■  AA 

.10   .07 

.06 

.27   .09 

T    .0* 

T 
.09 

T    T 

.87 
.94 
1.11 
.90 

.66 

.76 
.47 
.41 

.04 
.21 

.21 

.18 

.01 

T 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

3.0! 

3. Of 

D  A. 94 

3.T( 

4.3! 

T 

.22 
.31 

.21 

.0 

.2' 
.5. 
.1 

T 

.02 
.04 

.09 

T 

.oa 

.2T 
.13 

ft 
.44 

.3 

.3 

.0 

.12   T 

.03 
.10  • 

T 

.36 

.48 

.03 

.18 

.42 
•  06 
.330 
.62 
■  13 

.It 

.01 
.1. 

T 

T 
.10 

.Al 

T 
.20 

.34 
.26 

.AA 
.2* 

.66 

.0* 

.06 
.08 
.21   • 

T 

.05 

.11   .02 

T 

I. 01 
.92 

1.91 
• 
T   1.11 

.30 
1.2! 

.21 
.17 
.21 
• 
T     .61 

.15 

JEFFERSON  A  S 
LANCASTER 

3.0C 

.06 

.2! 

.05 

.16 

T 

.22 

.33 

.Of 

T 

.11 

T 

.09 

.02  T 

.02  1.01 

.1! 

.17 

MILAN  7  N 

MOUNT  WASHINGTON       //R 

PINKHAM  NOTCH 

3.1! 

s.  at 

3,63 

.39 

.1 
T 
.11 

.12 

.46 

.oa 

.02 

.2 

.13 

.03   .03   .02 

1.25 

.30 
.39 

.14 

.1 
.A. 

.11 

.51 

T 

.90 
.61 

.70 

.16 

.11 

.01 

.10 
.08 

T 

.77 

.14  1.14 

1.00 

.33 

.0« 
1.81 

.29 

T    .01 
.17 

.02 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 

4.14 

A. 11 

.4 
.42 

.02 

.09 
.07 

.21 
■  1! 

.OA 

.06 

T 
.03 

.30 

.41 

T 
.01 

.09 

.11 
.18 

:io 

T 

1.01 

T 

.06   .02 

1.51 
•  22 

.21 
.66 

.62 

•  19 

.04 
.10 

YORK  POND 

A.22 

.12 

.01 

.03 

.>< 

T 

.03 

.79 

.U 

T 

.** 

.11 

T 

.67 

1.14 

•  40 

•    A     ft 
SOUTHERN            02 

BLACKWATER  DAM          R 
BRADFORD 

3.31 
3.29 

.11 
.19 

.OA 

.03 

.21 

.If 

.01 

T 

T 
.05 

.08 
•  12 

.15 

.88 

.07 
.12 

T 

1.40 
1.41 

.01 
.04 

.29 
•  27 

.01 
.01 

CAMPTON 
CENTER  HARBOR 

A.ll 
3.19 

.3! 

.08 
.04 

.it 

.3 

.01   T 
.01 

.11 

T 

.23 

•  18 

.01 
.0! 

•  07 

.41 

.02 

T 

1.41 
2.04 

.20 

•  41 

•  91 

.02 

CLAREMONT 

■ 

.30 

.02 

.07 

>1( 

T 

.01 

.10 

.81 

.01 

.16 

CONCORD  WB  AIRPORT       R 
CONWAY  1  N 

3. AT 
A.T1 

.16 
.01 

.02 
.12 

.01 

.03 
.06 

.24 
.21 

.01 

T 

.11 
.1* 

.02 

T 
T 

:H 

.17 
.71 

T 

T 

.18  1.44 
2.14 

T     .44 

.01   .44 

DUBLIN 
DURHAM 
EAST  DEERIN6 

2. A3 
A.63 

3.26 

.06 
•  IT 

.18 
.07 

.01 

T 
.02 

T 

.01 
.20 
.10 

.0! 
■01 

.02 

.0. 

.11 
.02 

T 
.01 

.0! 

.09 
.11 

.71 

1.0} 
.99 

.09 

I 

T 

■ 
2.11 

1.7J 

1.13 

.22 
.74 
.24 

EPP1NG 

FITZWILLIAB 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM       R 

3.78 

A.S3 

A.Ot 

.02 

.ia 

.01 

.13 
.35 

.02 
.23 

.12 

T 
.27 

.03 

.0! 
T 

.1! 
.44 

.02 
.02 

.06 

.17 
.10 

.22 

.13 

.11 

T 

.11 
.11 

.92 

.79 
.75 

.09 

T 

1.12 

1.01 
T   1.91 

1.10 

.03 

.49 

•  19 

•  21 

.02 

GILMANTON 

A.62 

.16 

•  OA 

.46 

.02 

.21 

•ic 

.87 

.09 

1.41 

.29 

•  41 

.11 

GREENVILLE 
HANOVER 

3.1« 

3.01 

.A3 

.02 
.06 

T     T 

.0* 

.06 

.06 
•  A3 

T 

T 

.24 

•  09 

.Oft 

.18 

.80 
■  25 

.29 

T 

T 

1.12 
T    .72 

•  24 

•  11 

KEENE 
LAKEPORT 

1.92 

3.71 

.18 
.24 

.01 
.05 

.04 
.39 

T 
.01 

.07 

.09 

.08 

.01 

T 

.68 
.71 

.04 

T 

.71 
1.11 

.03 
.23 

•  20 

•  40 

T 

LAKEPORT  2 

3.A9 

.22 

.0* 

.3! 

.02 

.0] 

.10 

.01 

.99 

.09 

1.22 

.66 

.21 

.11 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
LINCOLN 

3.06 
A.BA 

.AT 

.04 
.48 

.oa 

.At 
.35 

T 

T 

.19 
.29 

T 
•  A8 

.01 
.OA 

.51 

.11 
.19 

.01 

.01 

.01 

T 

.01   .71 
1.44 

.16 

.22   .24 
.49 

T 

MAC  DOWELL  DAM           R 

2.33 

.12 

T 

.0! 

T 

.08 

.68 

T 

1.05 

.07 

•  21 

.01 

MANCHESTER 

3.16 

.03 

.10 

.02 

T 

•  OA 

.79 

.09 

1.74 

.08 

.29 

.02 

MARLOW 

2.13 

.15 

.05 

.75 

.90 

.10 

MASSA6ESIC  LAKE 
MILFORO 

3.19 

2. at 

.Oft 
.09 

.03 

T 

.06 
.06 

.08 
.01 

.02 
.02 

.01 
.03 

.OA 
.01 

T 
.01 

.80 
.89 

1.49 

1.40 

.44 
•  14 

MOUNT  SUNAPEE 

3.56 

.23 

.04 

.18 

T 

•  20 

•  66 

1.99 

.03 

•  29 

NASHUA  2  NNW 

2.ai 

.01 

T 

.07 

.02 

.07 

.71 

.OA 

1.44 

.09 

•  11 

NEWPORT 

2.92 

.26 

.oa 

.16 

.OA 

•  13 

T 

.77 

.01 

1.07 

T 

.11 

NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 

A. A3 

l.aa 

T 

■At 

T 

.22 

T 

.08 
.02 

.18 

•  06 

T 

.97 
.91 

.09 

2.17 
.10 

.03 

.47 
•  19 

.01 

PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH 

2. »< 

.12 

T 

•  OA 

.01 

.01 

.11 

T 

.69 

1.11 

.14 

PORTSMOUTH 

.10 

.28 

.05 

.14 

.60 

.11 

.10  1,10 

.79 

SOUTH  DANBURY 
50UTH  LYNDEBORO 

A.  33 

3.06 

.56 

.09 

.05 

.24 

.02 

.02 

.OA 

1.14 
.79 

.02 

1,90 
1.11 

.04 

.21 

.19 

SOUTH  WEARE 

3.A1 

.11 

.03 

T 

T 

.12 

T 

.06 

•  01 

•  86 

1.1T 

.11 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

1.8A 

.IT 

T 

.05 

.OA 

•  7A 

.06 

.02 

.96 

.20 

TAMWORTH  2 

5.32 

T 

.18 

.03 

.11 

.14 

.01 

.07 

.11 

.06 

.08 

1.13 

T 

T   2.49 

.03 

.44 

WALPOLE  2 

2.23 

.28 

T 

.06 

.01 

T 

.7* 

.06 

•  12 

T 

.24 

WINDHAM 

3.32 

.03 

.06 

T 

.03 

.03 

.01 

.05 

•  06 

■  OA 

.67 

1.74 

.03 

.9! 

WOLFEBORO 

3.97 

.02 

.01 

.03 

.2a 

.08 

.07 

T 

.1* 

•  67 

T 

2.10 

T    alt 

WOODSTOCK 

3.82 

.2a 

.10 

.09 

.10 

.01 

T 

.28 

.21 

.04 

■  19 

.99 

T 

.02  1.17 

.14 

RHODE  ISLAND 

ft    ft    ft 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

1.29 

.02 

.02 

.17 

.02 

.41   .11 

.25 

GREENVILLE 

A. 26 

T 

.13 

T 

•  91 

2,17 

1.29 

KINGSTON 

3.0A 

.06 

T 

.0] 

.11 

.71 

1.99 

T 

.54 

NEWPORT 

2.33 

T 

.04 

.01 

•  01 

•  11 

.68 

1. 11 

.40 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

2. A3 

.04 

T 

.02 

.37 

.06 

.12  1.16 

T     .41 

WOONSOCKET 

3.13 

.02 

.01 

T 

•  OA 

.11 

.02 

2.00 

.03 

.40 

.08 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHEASTERN        01 

BETHEL  A  N 

BLOOMFIELO 

CANAAN 

CHELSEA 

DANVILLE 

ENOSBURG  FALLS 

GILMAN 

MC  INOOE  FALLS 

MIOOLESEX 

MONTPElIER  PAA  AIRPORT 

MORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELO 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PLVMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOMNSBURY 
SOUTH  NEWBURY 


WAITSFIELD  2 
WATERBuRY  1  NNE 
WEST  BURICE 


WESTERN 


Sw 


02 

BENNINGTON  2  NNH 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
MAYS  "ILL 
NEwFANE 
PERU 

READS60RO  I  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAM  2  w 
WOODSTOCK  3  E 


2.94; 
1.11 

'.-■• 
2.«« 
2.3« 
2.X 
2.H 

2.34 

2.<a 
2. as 

S.0< 

D  2. an 

3.66 


3.29 
3, AC 
S.AC 


3.23 

2. AC 
2.1« 

2. 32 


3.41 
3.52 

3.0ft 
3.4! 

1.  81 
3.93 
3." 


Day  of  Month 


"»  I  "  I  '2   »  |  14  [  IS   16  |  17  |  16   19   20   21   22   23  Vu      25  I  26  [  27  T  28  I  29  T  30 


.OT 
.32 
.16 


.30   .08   T  _, 
.33   .03   .02 


.2B   .3»   .041   .04   T 


16   .01   .43   .13 


'1 

.02 

,0! 

30 

.OS 

.11 

12 

.23 

TT 

.32 

.33 

14 

.40 

ST 

.AT 

.11 

43 

.11 

.12 

.01   .29   T 


.t« 

1.12 

i.ao 

1.49 
.30 

.93 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 

m. 

speed 
Ph. 

Relat 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

IjsS 

U        00        01 

£  S3 

• 

a 

Station 

> 

!§! 

u    ©    > 

S  S  £ 

o.xi  a 

s 
« 
S 
> 

< 

1    • 
11 

§      1 
%  "o   $ 

a    1 

£ 

SI 

EAS1 
1   AM 

ERN   ST/ 
7   AM 

NDARD 
1    PM 

I  ME 

7   PM 

a 
u 

a 

CO 

o 
3 

a 
■¥ 

I 
o 

01 

5) 

A 

to 

01 

en 
1 

a 

H 

Ol   3 

3 

0 

3 

<  -3  2 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

65 

55 

- 

0 

3 

4 

0 

0 

0 

7 

5.7 

BLUE    HILL   WB,    MASS. 

WNW 

16 

15.2 

- 

- 

- 

74 

77 

59 

67 

2 

4 

2 

1 

0 

10 

60 

_ 

BOSTON   WB  AIRPORT,    MASS. 

30 

10 

12.4 

35++ 

SE 

26 

71 

76 

57 

64 

2 

6 

2 

1 

0 

12 

61 

5.4 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT,    CONN. 

29 

6 

12.6 

58++ 

14 

26 

74 

77 

60 

69 

1 

2 

5 

0 

0 

9 

- 

5.4 

BURLINGTON   WB  AIRPORT,    VT. 

ie 

14 

9.0 

47 

NW 

18 

84 

83 

61 

76 

7 

7 

4 

0 

0 

20 

46 

7.3 

CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME. 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

85 

68 

77 

5 

4 

6 

0 

0 

16 

_ 

7.0 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.H. 

31 

7 

7.0 

31++ 

33 

17 

82 

81 

53 

67 

5 

2 

6 

1 

0 

15 

54 

5.9 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

36 

9 

7.8 

33 

NW 

17 

76 

77 

49 

66 

3 

2 

5 

0 

0 

11 

61 

6.1 

MOUNT    WASHINGTON,     N.H. 

w* 

47 

36.1 

107* 

w* 

13 

71 

77 

80 

83 

2 

3 

9 

2 

0 

17 

36 

7.7 

NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 

23 

6 

12.9 

42 

N 

30 

77 

77 

63 

77 

1 

4 

2 

0 

0 

8 

53 

6.0 

NEW   HAVEN   WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

7.7 

31 

E 

26 

- 

78 

59 

- 

0 

4 

2 

2 

0 

0 

8 

65 

5.5 

PITTSFIELD   WB  AIRPORT,    MASS. 

6 

3 

6 

0 

0 

0 

15 

_ 

_ 

PORTLAND   WB   AIRPORT,    ME. 

36 

7 

7.0 

34 

NW 

18 

80 

81 

54 

59 

4 

2 

5 

1 

1 

0 

13 

60 

5.9 

PROVIDENCE  MB  AIRPORT,    R.I. 

27 

10 

9.6 

41++ 

31 

17 

66 

69 

50 

60 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

9 

62 

4.9 

WORCESTER   WB  AIRPORT,    MASS. 

29 

8 

9.8 

35++ 

27 

13 

73 

74 

51 

63 

1 

5 

3 

1 

1 

0 

U 

- 

5.2 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 

*  PEAK  GUST 
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Dj 

\IL 

Y 

TE 

M] 

:>E] 

1A 

TTJ 

RE 

:s 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1964 

Station 

Day  oi  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
► 
< 

CONNECTICUT 

ft    *    * 

NORTHWEST           01 

bulls  bridge  dam 

MAX 
MM 

59 

21 

64 
27 

62 
32 

61 
27 

54 
23 

49 
34 

58 
31 

59 
28 

63 
23 

68 

30 

52 

37 

60 
41 

73 

40 

57 
28 

59 
25 

54 
33 

50 
28 

50 
24 

46 
19 

60 
23 

45 
20 

33 

17 

41 
12 

48 
IS 

59 
21 

59 

46 

49 
25 

47 
23 

51 
12 

33 

23 

54.1 
27.0 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

55 

29 

61 
42 

59 
39 

58 
32 

55 
37 

45 

38 

55 

39 

55 

37 

57 
39 

63 
41 

57 
40 

65 
43 

67 
51 

61 
39 

55 
36 

46 
38 

52 
12 

45 
32 

36 
26 

56 
33 

42 

28 

31 

16 

16 

14 

44 
27 

49 
32 

56 
39 

51 
36 

38 

27 

48 
37 

38 
22 

51.2 
14.0 

FILLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

57 
18 

62 
25 

60 
29 

60 
23 

50 
21 

50 
38 

57 
36 

?6 
27 

60 
22 

65 
33 

56 

43 

66 
38 

70 
44 

65 
42 

55 
33 

48 
32 

51 
35 

45 
25 

41 

18 

61 
27 

42 
18 

35 

18 

39 

9 

46 
21 

53 
22 

60 
48 

53 

31 

43 
21 

47 
35 

38 

24 

51.1 

28.5 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

Mm 

45 
24 

50 
25 

55 
34 

53 

29 

51 
28 

59 
32 

40 
38 

49 
37 

49 
34 

31 

37 

59 

40 

46 
40 

66 
41 

64 
40 

44 
35 

47 
33 

51 
12 

41 

30 

40 
21 

56 
25 

56 
21 

37 
15 

25 

12 

34 
15 

41 
27 

55 

37 

53 

37 

40 
25 

46 
27 

43 
22 

48.1 

29.8 

SAI  ISBURY 

MAX 

Mm 

56 
25 

61 
36 

60 
37 

59 
28 

52 

30 

47 
40 

56 
38 

58 
33 

59 
31 

64 
38 

56 
42 

63 

40 

69 

10 

62 

35 

50 
32 

46 

30 

37 
23 

57 
12 

43 
23 

30 
17 

36 
13 

44 

25 

50 
29 

57 

49 

51 

14 

39 
28 

47 
34 

35 

24 

51.6 

32.0 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

Mm 

53 

24 

59 
32 

63 
32 

61 
31 

60 
27 

56 
36 

55 

38 

58 
30 

57 
30 

65 
35 

65 
42 

61 
43 

69 
43 

69 
42 

53 

30 

55 
33 

53 
33 

46 
29 

46 
21 

56 
15 

47 
22 

43 

18 

35 

11 

45 
22 

51 
27 

58 
47 

56 

36 

45 
27 

49 

37 

48 
25 

54.6 
31.3 

WIGWAM  RESERVOIR 
ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

54 
24 

58 
32 

60 
36 

60 
29 

58 
29 

58 
32 

54 
34 

58 
32 

60 
29 

64 
36 

64 
43 

64 
45 

66 
43 

68 
44 

34 
39 

64 
34 

52 

36 

46 

30 

47 
22 

56 
36 

42 
22 

40 
20 

40 
12 

46 
22 

45 
29 

58 
42 

57 
34 

48 
26 

48 
40 

50 
26 

34.6 
31.9 

CFNTRAl             02 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

54 
25 

59 

36 

60 
27 

60 
27 

57 
27 

61 
30 

53 

39 

59 

SO 

59 
35 

61 
39 

67 
40 

48 
40 

62 

42 

69 
44 

33 
32 

57 
36 

54 

27 

45 
35 

49 
24 

47 
25 

56 
22 

45 
19 

12 
12 

35 

14 

45 
27 

58 
31 

58 
♦1 

50 
25 

67 

30 

51 
22 

53.7 
10.1 

COLCHESTER 

MAX 

Mm 

58 
20 

61 
33 

58 

36 

61 
30 

60 
22 

52 

40 

60 
31 

60 

30 

64 
26 

63 
35 

5* 
43 

65 
46 

TO 
50 

61 
38 

60 
28 

32 

36 

52 

35 

48 
28 

42 
22 

58 

10 

44 
21 

36 
19 

19 

9 

48 

21 

58 
24 

60 
48 

55 

40 

45 
27 

53 

37 

42 

27 

COVENTRY 

MAX 

Mm 

52 

15 

57 
24 

61 
26 

57 
21 

57 
18 

64 
31 

34 
26 

57 
22 

58 
20 

61 
31 

66 

41 

50 
43 

66 
41 

69 
44 

53 
22 

56 

30 

51 
36 

46 
23 

47 
15 

58 
22 

58 
18 

44 
14 

12 

4 

38 
16 

47 
19 

56 
29 

57 
43 

49 
18 

49 
29 

49 

27 

DANBURY 

MAX 

Mm 

58 
25 

64 
33 

59 
36 

58 

32 

62 
29 

48 

40 

57 
35 

SB 
35 

61 
29 

66 
33 

59 
44 

67 
45 

69 
49 

60 
44 

37 
29 

49 
17 

55 

16 

49 
34 

46 
25 

58 

34 

43 
25 

34 
18 

39 

14 

48 

21 

54 
28 

61 
51 

53 
38 

45 
31 

51 
41 

41 
27 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 

Mm 

60 
24 

60 
33 

58 
37 

58 
31 

62 

27 

36 
35 

59 
31 

60 
30 

64 
27 

67 
39 

51 
45 

63 
45 

T2 

49 

56 
37 

59 
32 

33 

40 

51 
36 

49 

28 

45 
25 

58 

27 

46 
27 

34 

20 

42 
15 

48 
28 

60 
28 

61 
46 

51 

30 

48 
24 

51 
33 

35 

25 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 
25 

61 
33 

58 
35 

58 
31 

58 
26 

58 
36 

61 
36 

61 
37 

64 

30 

69 
42 

48 
44 

63 
44 

73 
52 

36 
35 

59 
32 

53 

40 

51 
37 

49 

30 

42 
25 

55 

26 

47 
25 

14 
17 

41 
14 

46 

27 

52 
27 

60 
49 

52 

30 

45 
27 

52 

34 

34 
25 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 

Mm 

55 

18 

58 
22 

63 
31 

57 
21 

58 

20 

64 
22 

55 

2T 

58 

25 

57 
23 

62 
28 

67 
3T 

51 

45 

67 
46 

69 
46 

54 
22 

57 
36 

53 

38 

47 
28 

46 
18 

59 
24 

58 
21 

45 

20 

31 

7 

40 
13 

47 
23 

60 
27 

57 
40 

52 
24 

53 
31 

50 
28 

M1DDLETOWN  4  w 

MAX 

Mm 

51 
25 

54 

38 

56 
36 

56 
35 

57 
28 

37 

37 

52 

36 

56 
35 

58 
34 

61 

38 

61 
43 

58 
45 

64 
50 

67 
45 

53 
35 

55 

36 

52 

38 

44 
33 

46 
25 

56 
18 

43 
25 

41 
22 

34 
16 

43 

27 

46 
29 

57 
46 

55 

43 

47 
25 

30 
37 

48 
27 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

Mm 

60 
24 

61 
33 

58 
36 

58 

36 

59 
25 

52 
41 

60 
37 

58 
32 

64 
27 

65 
34 

60 
64 

59 
46 

n 

45 

68 
45 

60 
32 

55 

37 

55 
38 

50 
31 

45 
23 

57 
41 

45 
25 

19 
21 

39 

13 

48 
19 

57 
27 

59 

46 

57 
41 

46 
27 

52 

44 

46 
28 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 

Mm 

61 
25 

63 
33 

59 
37 

64 
29 

64 
27 

58 
36 

62 

38 

60 
31 

66 
28 

65 
36 

53 

46 

65 
49 

TO 
»2 

57 
33 

61 
30 

56 
18 

52 

44 

52 

30 

58 
25 

61 

29 

49 
28 

36 

20 

42 

13 

49 
23 

62 
28 

61 
41 

54 
32 

52 
29 

55 

36 

37 
23 

PUTNAM  WATER  WORKS 

MAX 

Mm 

58 

16 

62 
24 

58 
21 

58 

20 

62 

19 

57 
41 

61 
21 

60 
24 

66 

20 

67 
27 

57 

42 

68 

40 

69 
42 

61 
32 

38 
18 

50 
12 

53 
33 

46 
24 

43 

16 

60 
10 

47 
18 

35 

11 

38 

7 

48 
23 

56 

20 

60 
48 

55 

40 

44 
19 

51 
32 

35 

21 

STORRS 

MAX 

Mm 

56 
32 

60 
40 

55 
36 

56 
35 

60 
31 

31 
42 

56 
38 

56 
39 

60 
38 

66 

42 

59 
42 

65 
46 

67 
49 

66 
42 

64 
25 

44 
17 

57 
16 

46 
33 

41 
25 

58 
38 

44 

27 

35 

20 

15 

13 

44 
28 

56 

30 

57 
50 

53 

45 

44 
25 

52 

41 

42 

27 

WATERBURY  RADIO  WBRY 
ft    ft    • 

MAX 

Mm 

61 
23 

62 
33 

61 
36 

61 
30 

61 
26 

50 
40 

60 
35 

59 
32 

65 
28 

36 

36 

57 
42 

62 
45 

71 
47 

67 
42 

59 
32 

51 
38 

51 

12 

50 
35 

45 
22 

57 
39 

45 
23 

37 

20 

40 
15 

49 
22 

54 
28 

58 

49 

57 
37 

43 
25 

51 
31 

40 
25 

COASTAl             03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

Mm 

58 
32 

61 
42 

57 
44 

57 
39 

57 
35 

32 

41 

37 
40 

58 

41 

60 
38 

63 

39 

54 
*7 

58 

49 

»7 
13 

58 

19 

58 
37 

58 

44 

51 

41 

51 
35 

57 

32 

59 
34 

46 
31 

11 

21 

41 
22 

48 
29 

58 

34 

60 
51 

53 

16 

51 
35 

56 
35 

15 

29 

54.5 
17.5 

GROTON 

MAX 

Mm 

56 
27 

60 
38 

54 
39 

56 

30 

60 
29 

55 

41 

58 

3T 

58 
32 

63 
28 

60 
38 

53 

46 

56 
49 

66 
12 

56 
32 

59 

30 

56 
37 

54 

34 

51 

30 

55 

26 

60 
28 

49 
25 

35 

23 

41 
14 

48 

22 

37 
29 

57 
47 

51 

12 

50 
26 

55 

36 

17 
27 

54.3 

12.9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

57 
29 

61 
38 

55 
42 

59 
33 

58 

30 

53 

42 

58 
38 

58 

36 

60 
30 

63 
37 

56 

47 

56 
47 

67 

47 

57 
42 

61 
37 

56 
42 

51 
41 

52 
32 

55 

29 

58 

30 

48 
31 

15 

25 

41 
18 

48 
23 

57 
32 

58 
52 

53 

34 

50 

32 

54 

35 

15 

27 

54.1 
15.1 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

Mm 

56 
29 

59 
32 

62 

39 

58 

35 

60 
32 

61 

34 

52 

37 

61 
35 

60 
32 

62 
34 

67 
41 

55 
48 

62 

48 

70 
49 

57 
31 

60 
33 

59 
43 

51 
36 

50 
30 

59 
15 

59 
29 

46 
23 

33 

17 

41 
18 

48 
25 

60 
38 

61 
17 

53 

34 

54 

37 

54 

10 

56.1 

34.0 

STAMFORD  5  N 

MAX 

Mm 

62 
25 

63 

30 

60 
34 

61 
29 

60 
27 

53 

37 

62 
32 

62 
29 

66 
27 

67 
31 

60 

40 

65 
43 

71 
44 

68 
46 

62 
27 

57 
36 

56 

36 

51 

30 

46 
26 

57 
41 

45 

25 

19 
22 

41 
12 

47 
19 

56 
26 

61 

39 

56 
39 

48 
28 

52 

37 

50 
26 

56.9 
31.5 

WFSTBROOK 

MAX 

Mm 

57 
20 

64 
29 

56 

31 

58 
25 

61 
23 

55 
35 

60 
33 

61 
28 

64 
23 

61 
30 

52 

37 

59 
45 

66 
42 

60 
38 

63 
23 

52 

30 

55 

18 

54 
27 

46 
20 

59 
40 

50 
24 

44 
20 

42 

9 

49 

17 

58 

21 

58 
51 

55 

30 

51 

24 

35 
38 

42 
29 

55.6 

29.4 

MAINE 

ft    ft    ft 

NORTHERN            01 

BRASSUA  DAM 

MAX 

Mm 

39 
26 

46 
25 

45 

19 

46 
21 

50 
21 

50 
21 

47 
34 

46 
27 

50 
37 

48 
22 

38 

16 

39 
19 

39 

32 

30 
28 

14 

24 

32 

14 

12 

22 

31 

22 

30 
15 

12 

15 

39 
15 

16 

17 

22 

4 

26 
5 

S3 

7 

51 
32 

S3 

13 

35 

13 

39.6 
20.3 

BRIDGEWATER 

MAX 

Mm 

44 
19 

45 
29 

44 
29 

46 
21 

49 
25 

50 
23 

49 
38 

53 

20 

33 

28 

53 

24 

48 
21 

40 
29 

52 
33 

52 

30 

41 
24 

15 

16 

12 

21 

34 

It 

35 
25 

18 
22 

43 
23 

47 
33 

35 

9 

35 

25 

16 

24 

43.7 
24.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

43 
22 

40 
27 

38 
23 

46 
28 

48 
25 

43 
32 

47 
30 

31 
26 

47 
27 

39 
25 

61 
21 

33 

29 

•  3 
13 

44 
26 

33 

22 

28 

16 

27 
1* 

30 
17 

26 

6 

16 

21 

33 

18 

24 

4 

16 
.  2 

24 
2 

37 
14 

46 
19 

31 
15 

34 

30 

31 

20 

37.4 
21.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


CLAYTON    LAKE    2 
EUSTIS    2 

fort  kent 
greenville 
haynesville 
hculton  faa  ap 
moulTcn 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

oouossoe 

PATTEN  1  S 

PRESQUE  ISLE 

RIBOSENliS  OAM 

ST  FRANCIS 

SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 

VAN  BUREN  2 
•■■•■• 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
6 BANGOR  OOw  FIELD 
BRIDGTON  1  NNW 
CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 
FARMINGTON 
GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
ORONO 

RUMFORO  1  S 
RLMFORD  POWER  PLANT 
SPRINGFIELD 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  CNGLANO 
NOVEMBER  1H« 


Day  ol  Month 


«}   41 

20   29 


49   43 
29   24 


4T   46 
18   26 


44   45 
20   27 


40   49 
28   28 


40   SO 
18   23 


42   50 
26   32 


50   45 
25   30 


43   41 
21   27 


42   46   45 
23   28   25 


36   43 
18   20 


38   44   42 
IT   22   17 


45   4] 
20   32 


30   49 
19   27 


49   49 
23   34 


90   47 
25   JO 


53   47 

19   26 


48   45 
21   29 


47   45 

22   28 


49   41 
22   25 


49   49   49 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


22 

23 

2* 

45 
21 

51 
21 

45 
23 

46 
32 

50 

24 

50 
29 

50 
27 

SO 
23 

48 
32 

44 
20 

SO 
23 

♦7 
29 

45 
26 

46 
22 

43 

27 

46 
26 

47 
28 

47 
32 

40 
17 

46 
20 

48 

20 

42 

17 

47 
18 

48 
18 

46 
24 

SI 
23 

49 
31 

45 
16 

30 
22 

46 
34 

40 
21 

38 

14 

51 
38 

»9 
23 

55 

.'8 

93 
2$ 

38 

13 

49 
>8 

51 
23 

48 
29 

41 
21 

40 
18 

45 
J* 

92 
29 

50 
33 

38 
24 

40 
19 

46 
28 

95 

19 

53 

28 

43 

20 

43 
13 

45 
25 

51 
24 

50 
26 

41 
23 

39 

18 

46 
34 

50 
23 

49 
28 

42 
25 

39 
20 

45 
36 

*3 
37 

51 
35 

49 
26 

35 

16 

49 
29 

*5 
35 

51 
35 

50 
2? 

37 
18 

48 
25 

45 
26 

52 
23 

♦9 

28 

40 
19 

45 
38 

47 
28 

53 
32 

51 
26 

41 
18 

12   13 


47   53 

36   28 


45   41 

36   28 


40   42 
24   19 


50   46   40 
27   30   18 


36   26   34 


45   45 
37   28 


50   50 
22   29 


46   4B   92 


45   47 
32   24 


MAX 
MIN 


48   48 
30   26 


55   54 

36   26 


47   49 
27   20 


47   48 
29   20 


35   48 

28   21 


52   49 
30   21 


SO   54   52 
34   30   35 


52   48 
26   28 


60   55 

20   21 


52   52 
33   27 


53   51 

32   22 


47   49 
22   17 


50   44 
26   22 


53   31 

26   23 


53   50 
28   22 


48   46 
26   15 


53   53 

29   38 


50   51 
24   31 


49   30 
29   30 


14   15 


47   31 

28   2T 


60   40 
28   23 


41   34 

2«   24 


SI   32 

2T   20 


9J   3T 

32   26 


42   34 
27   19 


45   34 

29   27 


91   44 
25   24 


57   37 
29   24 


25   19   29 


48   38 
25   21 


48   39 
22   17 


51   42 
IB   12 


48   39 
22   16 


57  43 
27   22 


42   37 
30   25 


55   36 

28   22 


S4   91 
92   30 


55   40 
18   23 


31   36 

29   24 


42   97   49 
32   SO   19 


43   55   40 
32   29   23 


49   58 
36   31 


52   50   53 
23   28   32 


50   52 

27   30 


56   55 

22   30 


54   93 
29   38 


51   93 

24   34 


49   92 
23   28 


45   48 
24   29 


52   51 
27   32 


52   50 
26   33 


51   50 
19   28 


60   60 
26   30 


57   55 

24   29 


55   54 
28   31 


51   37 
24   26 


98   55 

24   25 


54   51 
26   31 


60   58 
21   24 


58   57 

28   30 


59   52 
24   31 


28   26 

12   20 


29   2* 

18   21 


J4   31 

17   23 


91   31 
16   25 


30   28 
18   17 


36   34 

19   24 


33   34 
17   22 


33   35 

19   23 


34   32 
14   21 


37   32 
19   24 


30   31 
19   25 


32   34 

16   22 


29   28 

13   24 


36   32 

20   20 


34   40 

13   10 


37   34 

22   12 


3$   39 

13    9 


49   40 

T 


38   38 
23   14 


36   35 

22   20 


32   26 

20    7 


17   23   21 


34   27 
14   18 


29   29 

24   15 


37   30 
18   21 


32 
.  3 


33   38 

6   14 


33   39 

12   14 


33   39 

»   13 


32   38 

20   13 


38   39 

20   13 


35   36 

10   14 


37   37 
22   15 


32   38 
18   12 


30   38 
5   14 


30   36 
■  3    8 


34   36 

15   16 


22   32 

10  .  4 


40   26 
IS  -  4 


32   17 

14  .13 


30   19 
12  .11 


25   19 
3  .  3 


30   20 
12  .  3 


34   23 

11    6 


36   23 

IT    3 


36   23 

10  .  6 


39   26 
19  .  2 


28   23 
11    1 


37   23 
16    4 


17   24 
i  3    5 


40   34 
16    2 


33   22 

IS  .  9 


39   26 
15  .10 


23   24 

0    8 


31   53 
33   29 


47   47 
13   23 


30   46 
36   19 


49   47 
42   32 


48   51 
17   16 


45   50 
25   30 


47   30 
25   33 


37   47 
12   33 


32   43 
12   23 


29   36 

12   22 


32   36 

19   23 


30   33 
10   26 


30   37 
12   27 


35   40 

16   30 


31   39 

13   30 


32   39 
13   28 


36   37 

14   17 


34   36 
13   13 


32   38 

14   20 


35   35 

17   18 


33   37 

18   31 


30   36 
14   21 


31   35   34 


34   33 

14   16 


37   36 
10   20 


37   37 
13   21 


32   36   39 

9   IS   21 


52   50 
26   27 


57   55 
33   31 


57   35 
33   32 


55   53 

18   24 


44   40 
30   25 


48   39 
32   25 


46   40 
27   18 


47   40 
27   17 


54   44 
32   16 


30   45 
29   20 


54   40 
26   23 


42   33 
27   21 


46   36 
33   26 


44   39 
31   20 


62   46   40 
36   31   26 


38   61 
20   IS 


46   40 
24   19 


48   42 
21   13 


39   42 
35   27 


53   37 
33   25 


32   35 

32   28 


59   42 
35   29 


38   38   35 
25   27  27 


56 
37 

42 
25 

53 

36 

44 
24 

51 
22 

45 

18 

35 

34 

43 
SO 

36 
35 

39 
23 

45 

30 

39 
21 

52 
29 

37 
24 

43 
34 

39 
23 

47 
34 

38 

26 

49 

30 

37 
23 

39   39 
23   28 


35   34 

17   26 


33   36 

20   26 


40   39 
20   25 


42   42 

20   31 


44   34 
23   26 


43   42 
22   23 


41   40 
26   29 


45   35 
18   21 


35   32 

13   23 


37   39   44 
21   28   25 


40   38 

25   25 


34   40 
19   30 


34   36 
14   27 


32   38 
12   24 


34   35 

15   15 


38   39 

18   29 


36   37 
14   17 


37   46 
14   23 


38   42 
22   31 


34   41 
15   29 


32   36 
15   19 


32   32   38 

20   13   25 


37 

21   12 


34   46 

2   24 
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32   26 

20    2 


32   28 
12    0 


41   30 
21    4 


33   32 

20    9 


45   29 
23    3 


34   33 

17   10 


34   32 
23   13 


35   28 

21    7 


29   27 
6    2 


37   28 
14    8 


30   32 
9    3 


30   28 
14    2 


28   23 

11  .  8 


47   55   31 

28   41   26 


53   32 

39   30 


35   40  32 
21   31   24 


32   62   35 
18   28   26 


54   54   30   41   33 
37   29   18   SO   25 


52   49 
31   25 


45   S3 

30   38 


54   52 
41   34 


50   53 
32   39 


55   51 

39   24 


55   52 

40   29 


54   52 
37   31 


53   51 

41   23 


53   50 

37   23 


54   51 
30   26 


50   50 
37   29 


32   34   S3 

13   28   24 


33   38 

16   23 


43   40 
19   2' 


41   33 

29   23 


33   62   33 
23  31   26 


36   42 

19   29 


33   40 

19   30 


31   39   31 

17   30  24 


41   32 

30   22 


33   41   31 


37.6 
20.0 


41.4 
20.1 


36.4 

19.1 


39.2 
21.7 


41.9 
19.3 


36.6 
20.2 


39.2 
22.6 


40.1 
20.7 


39.6 
21.1 


40.6 
18.2 


40.6 
23.1 


40.5 
24.0 


39.7 
20.7 


38.4 

21.6 


40.0 
21.8 


38.4 

17.2 


39.9 
15.5 


40.3 
19.6 


44.4 
28.4 


47.1 
27.8 


43,0 
24.0 


42.0 
23.8 


43.  3 

22.9 


46.3 
26.4 


44.4 
23.2 


47.0 
22.7 


44.6 
26.2 


44.6 

22.1 


43.9 
26.1 


44.3 
26.2 


42.8 
19.3 


Continued 

D/ 

JL 

Y 

TE 

MI 

>E] 

RA" 

ru 

RE 

:s 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1964 

Station 

Day 

of  Month 

o 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

WA7ERVILLE  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

59 
23 

55 

30 

52 
21 

55 
33 

53 

25 

35 

32 

53 

32 

60 
26 

36 
28 

52 

30 

44 
20 

40 
31 

60 
36 

58 
35 

43 

21 

38 
20 

40 
30 

44 
27 

36 
14 

38 

30 

44 
20 

36 
22 

29 

11 

38 
24 

48 
25 

57 
39 

54 
34 

36 

20 

41 
31 

39 
25 

47.2 
26.5 

WFST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

59 
20 

51 
24 

53 

19 

52 
21 

34 
22 

32 

30 

30 
25 

58 

20 

52 

24 

44 
30 

35 

21 

40 
34 

65 
39 

50 
20 

43 
17 

40 
23 

41 
24 

42 

17 

40 

13 

45 

14 

45 
19 

33 
15 

36 

9 

42 
17 

47 

20 

35 

43 

50 
22 

32 
16 

43 

30 

33 

22 

46.1 
22.3 

WEST  ENFIELD 

MAX 

Mm 

22 

51 
24 

48 
22 

48 
24 

51 
24 

50 
29 

52 

36 

48 
22 

56 
28 

54 
27 

42 

17 

43 
20 

39 
33 

47 
34 

31 
29 

38 
19 

34 

20 

34 
23 

36 
15 

35 

20 

37 
15 

42 
19 

28 

0 

26 
5 

34 
16 

48 
25 

53 

40 

46 
38 

38 
34 

42 

27 

43.2 
23.6 

WOODLAND 

«    #    • 

MAX 

Mm 

50 
26 

50 
31 

50 
24 

47 
21 

51 
28 

57 
28 

62 
32 

54 
28 

54 
33 

53 

30 

41 
21 

48 
22 

48 
22 

34 
38 

47 
29 

42 
23 

37 
23 

33 
25 

35 

16 

44 
14 

48 
22 

44 
26 

27 

7 

26 

10 

37 

18 

51 
29 

53 

38 

49 
18 

40 
20 

44 
28 

45.9 
24.3 

COASTAi             03 

BAR  HARBOR 

MAX 

Mm 

51 
2b 

50 
37 

50 
30 

51 
33 

50 
32 

55 
32 

50 
38 

55 

37 

51 

40 

50 
30 

41 
26 

47 
33 

38 

45 

57 
38 

41 
29 

40 
24 

40 
32 

39 
26 

37 
25 

57 
33 

47 
26 

36 
27 

35 

15 

37 
29 

45 

30 

52 

43 

52 
36 

36 
23 

47 
36 

46 
30 

46.8 
31.4 

BELFAST 

MAX 

Mm 

56 
27 

54 
32 

52 
25 

54 
31 

51 
28 

55 
33 

52 
32 

57 
29 

55 

29 

54 
32 

63 
22 

44 
33 

60 
41 

59 
38 

43 

26 

40 
22 

42 
32 

39 
25 

37 
19 

55 
33 

47 
24 

40 
25 

34 

10 

38 
23 

46 
27 

30 
46 

52 

37 

37 
22 

47 
35 

42 

28 

47.8 
28.9 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

54 
26 

49 
28 

51 
26 

53 
31 

51 
29 

56 
38 

53 

29 

55 

26 

56 
28 

47 
33 

41 
26 

42 
35 

46 

40 

52 

28 

42 
26 

43 
26 

40 
27 

40 
26 

41 

20 

41 
26 

44 
24 

32 
21 

37 
12 

42 
24 

47 

30 

53 

44 

50 
28 

42 
22 

46 
31 

34 
28 

46.7 
27.9 

DAMARI5C0TTA  MILLS 

MAX 

Mm 

53 
26 

52 
35 

48 
27 

49 
30 

52 

31 

55 

36 

46 
33 

55 

29 

54 
33 

51 
33 

SO 
25 

40 
31 

58 

37 

39 
35 

42 
25 

39 
23 

41 
32 

39 

24 

38 
21 

46 

31 

44 
25 

35 

20 

33 

13 

41 
23 

48 
30 

34 
42 

51 
36 

43 
21 

47 
32 

47 
27 

47.0 
28.9 

EASTPORT 

MAX 

Mm 

51 

30 

47 
35 

44 
28 

48 
32 

52 

30 

55 
35 

47 
41 

55 

31 

34 
36 

45 
34 

42 
28 

43 
34 

14 

43 

49 
37 

38 
28 

38 
24 

38 

27 

36 
26 

34 
21 

53 

31 

46 
28 

38 

24 

30 

14 

33 

25 

44 
26 

32 

43 

49 
33 

35 
23 

44 
31 

44 
31 

44.6 
30.3 

ELLSWORTH 

MAX 

Mm 

54 
25 

50 
35 

50 
24 

32 
32 

52 

26 

55 

32 

49 
34 

57 
24 

34 
27 

51 

30 

42 

21 

43 
33 

18 

42 

54 
38 

41 
29 

40 
23 

40 
29 

38 

24 

36 
20 

53 

32 

46 
24 

33 
24 

33 

18 

37 
24 

45 
25 

32 

37 

30 
32 

36 
22 

45 

34 

45 

29 

46.4 
28.3 

JONESBORO 

MAX 

Mm 

45 

21 

53 

30 

49 

19 

49 
22 

52 
26 

35 

28 

58 
35 

47 
26 

57 

30 

55 

26 

44 
20 

46 
25 

47 
57 

37 
36 

46 
22 

37 
16 

39 
22 

35 

22 

36 
15 

49 

16 

51 
25 

46 
24 

33 

6 

30 

7 

38 

20 

30 

37 

31 
42 

46 
19 

42 

19 

44 
27 

46.2 
24.1 

NEW  GLOUCESTER 

MAX 

Mm 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

58 
31 

49 
36 

53 

31 

51 
35 

49 
31 

54 
39 

33 

37 

55 

29 

54 
35 

48 
38 

42 

30 

44 
36 

65 

40 

52 
33 

41 
28 

42 

28 

41 
33 

40 
32 

42 
26 

48 
33 

44 
32 

33 

23 

37 
19 

41 
26 

49 
32 

35 

48 

31 
28 

42 
24 

46 
39 

42 
29 

47.4 
32.0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

59 
21 

51 
24 

54 
21 

54 
28 

31 
22 

35 

32 

33 

26 

59 

22 

58 

25 

46 
30 

40 
28 

42 

34 

67 
39 

51 
21 

44 
16 

41 
22 

42 
25 

41 
22 

42 
15 

47 
25 

46 
22 

34 

16 

36 

11 

41 
19 

48 
22 

55 

46 

51 

28 

42 
20 

46 
30 

34 
25 

47.7 
24.6 

ROCKLAND 

MAX 

Mm 

52 
25 

51 
34 

49 
25 

33 

34 

53 

27 

54 

40 

53 

33 

57 
28 

55 

32 

47 
31 

46 
25 

47 
34 

61 
42 

54 
36 

41 
21 

43 
26 

43 
32 

40 
24 

42 
20 

52 
36 

48 
26 

35 
21 

33 

12 

40 
23 

47 
34 

52 

44 

51 

34 

39 

25 

48 
39 

40 
28 

47.6 
29.7 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

60 
24 

55 

24 

56 
22 

33 

24 

57 
24 

54 
40 

33 

30 

57 
23 

36 
25 

56 
25 

45 
27 

43 

34 

66 
40 

62 

40 

46 
27 

40 

28 

42 
32 

39 

24 

41 
15 

48 
33 

44 
35 

36 
17 

38 

8 

43 
18 

48 
20 

57 

41 

53 
32 

34 

18 

43 
31 

40 
25 

46.9 
26.9 

MASSACHUSETTS 

•    #    # 

WESTERN            01 

ADAMS 

MAX 

Mm 

46 
20 

55 

20 

53 

27 

54 
25 

50 
25 

48 
28 

43 
40 

52 

40 

54 

25 

51 
26 

62 

41 

48 
37 

68 
41 

68 
37 

49 

37 

47 
33 

49 
32 

40 
32 

41 

27 

60 
27 

56 
22 

41 
19 

32 

18 

37 
18 

43 
27 

97 
32 

60 
41 

43 

30 

41 

30 

42 
23 

49.7 
29.4 

CUMMINGTON  HILL 

MAX 

Mm 

48 
26 

55 

38 

59 
34 

59 
31 

59 

37 

54 
38 

48 

36 

52 

37 

56 

36 

38 
43 

60 
36 

36 
34 

67 
47 

65 
37 

39 
35 

30 
33 

50 
28 

40 
26 

41 
24 

36 

28 

56 
23 

36 
12 

27 
13 

35 

23 

39 
28 

34 
35 

58 

37 

44 
22 

42 
27 

42 
22 

50.  8 

30.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

Mm 

49 
22 

55 

24 

58 

27 

59 
25 

36 
25 

49 
29 

48 
37 

51 

38 

55 

29 

52 
31 

59 

40 

41 
39 

58 

40 

65 
39 

47 
36 

47 
34 

52 

33 

44 
31 

42 
27 

54 
29 

34 
20 

36 

16 

27 
17 

38 

16 

40 
25 

56 

30 

58 
40 

42 
21 

40 
23 

43 

24 

49.2 
29.0 

KNIOHTVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

52 
16 

58 

20 

60 
28 

58 
22 

60 
22 

48 

26 

32 

30 

54 
28 

56 
24 

58 
25 

65 
42 

42 

40 

68 
IS 

66 
40 

50 
32 

34 
33 

52 

36 

44 
26 

44 
20 

22 

92 

16 

42 
12 

30 
10 

38 
13 

44 
24 

58 

28 

60 
42 

48 
19 

38 

24 

46 
24 

51.7 
26.1 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56 
20 

61 
32 

61 
30 

59 
26 

46 
25 

45 
39 

51 
39 

56 
39 

53 

34 

62 
43 

♦7 

40 

65 

39 

69 

44 

47 
37 

51 
33 

30 
35 

60 
27 

41 
26 

38 
21 

58 
21 

40 
19 

29 

16 

36 
14 

43 
27 

53 

29 

59 

44 

44 
23 

40 
26 

44 
24 

28 

16 

49.1 
29.7 

SOUTH  E6REM0NT 

MAX 

Mm 

57 

20 

60 
27 

58 
39 

56 
30 

43 
21 

47 
ST 

54 
41 

56 
44 

56 
25 

63 

39 

59 

43 

61 

36 

70 
94 

65 
41 

55 

57 

46 
32 

30 
35 

45 
30 

39 

19 

60 
36 

42 

18 

36 

20 

38 

8 

46 

27 

50 
27 

60 
49 

55 
33 

40 
21 

47 
35 

36 
26 

31.7 
31.7 

STOCKBRIDGE 

MAX 

Mm 

58 
19 

61 
29 

60 
28 

57 
24 

44 
22 

45 

40 

55 

40 

55 
35 

55 

27 

64 
42 

51 
41 

65 

37 

69 
49 

53 

40 

52 

33 

52 

32 

48 
28 

43 
29 

42 
19 

58 

23 

43 
19 

32 

16 

37 
11 

45 
26 

50 
26 

58 
46 

47 
27 

41 
21 

46 

30 

31 
22 

30.6 
29.4 

WEST  GRANVILLE 

#    ft    ft 

MAX 

MIN 

56 
22 

59 
35 

60 
33 

56 
26 

52 
32 

48 
39 

54 
37 

56 
33 

56 
38 

63 
39 

56 

40 

68 
39 

68 

30 

64 
39 

52 

34 

46 
32 

54 
33 

43 

29 

38 
20 

55 

34 

42 

20 

34 

15 

36 

10 

43 
22 

47 
28 

56 

44 

33 
38 

44 
23 

49 
35 

41 
22 

51.6 

31.4 

CENTRA!             02 

AMHERST 

MAX 

Mm 

54 
25 

61 
32 

59 
35 

57 
35 

58 
29 

49 
36 

55 
36 

58 
34 

61 

30 

62 
35 

66 
43 

47 
44 

50 
41 

71 
41 

33 

28 

55 

30 

49 

40 

47 
36 

47 

26 

46 
29 

47 
26 

45 
24 

33 

21 

42 

27 

45 
32 

60 
35 

60 
45 

51 
22 

46 
31 

50 
23 

32.9 
32.4 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 

Mm 

49 
18 

55 

27 

58 
29 

56 
30 

57 
22 

55 

30 

53 

34 

54 

24 

56 
25 

60 
29 

60 
32 

45 
35 

66 
44 

66 
38 

50 
22 

30 

30 

45 

32 

43 
31 

44 
19 

56 
23 

37 
22 

42 

19 

30 
10 

35 

IS 

42 
24 

36 
31 

56 
41 

46 
21 

42 

27 

47 
25 

31.1 
27.1 

BEDFORD 

MAX 

Mm 

59 
23 

55 

28 

55 

23 

54 
23 

61 
24 

57 
35 

58 
33 

59 
28 

62 
27 

57 
31 

45 
38 

53 
38 

69 
43 

52 
33 

49 
26 

50 
35 

48 
35 

47 
24 

44 
16 

38 
25 

44 
23 

32 

20 

41 
14 

47 
22 

50 
24 

39 
49 

51 
26 

42 
23 

51 
23 

34 

22 

51.4 
27.9 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

Mm 

55 

ia 

58 
24 

55 

25 

55 
22 

53 

20 

51 
41 

55 
35 

56 

23 

56 
22 

53 

30 

50 
36 

63 
36 

66 
39 

62 
39 

47 
19 

45 
32 

44 
32 

42 
34 

40 
17 

56 
33 

40 
17 

35 

16 

36 

9 

45 

30 

49 
21 

36 
42 

54 
38 

36 
17 

43 
34 

40 
26 

50.0 
27.6 

Bl  UE  HILL  WB 

MAX 

Mm 

58 
31 

51 
38 

53 

34 

49 
37 

60 
35 

92 
39 

57 
38 

58 

39 

61 
42 

58 
40 

45 
38 

63 
40 

66 

50 

52 

40 

49 
34 

50 
34 

47 
34 

46 
34 

51 
30 

60 
32 

44 
28 

32 

21 

39 

17 

45 
32 

58 
35 

37 
47 

50 
31 

42 

30 

52 

33 

33 

22 

51.3 
34.3 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

51 
22 

58 
29 

62 
29 

57 
24 

58 
23 

62 
32 

58 
30 

57 
28 

58 

26 

60 
31 

65 
36 

47 
38 

67 
65 

68 
42 

53 

23 

53 

34 

51 
35 

45 

27 

47 
21 

37 
29 

58 

21 

45 
18 

33 

10 

40 
17 

46 
23 

58 

29 

57 
43 

52 
23 

45 
28 

50 
27 

33.9 

28.0 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

Mm 

56 

30 

58 

42 

66 

30 

66 

38 

60 
34 

59 
44 

54 
36 

56 
36 

60 
46 

56 
48 

50 
44 

56 

40 

68 
48 

66 
44 

50 
43 

49 
36 

50 
38 

44 
36 

44 

28 

60 
38 

45 
28 

44 
26 

40 
18 

42 
27 

52 

30 

58 

48 

54 
43 

43 
35 

50 

40 

45 

30 

33.4 

36.9 

CLINTON 

MAX 
MIN 

55 

30 

56 
34 

58 
29 

55 
27 

53 

32 

60 
39 

56 
37 

60 
33 

60 
36 

61 

36 

60 
39 

40 
36 

60 
41 

68 
40 

54 

30 

51 
34 

30 
25 

45 
33 

48 
24 

94 
30 

59 
28 

45 

24 

34 
18 

39 

24 

45 
26 

56 
31 

56 

40 

55 
24 

43 

26 

48 
28 

32.9 
I  31.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    270    - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


EAST    BR1MFIELD    DAM 

FTTCHBURG    2    5 

FBAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAURENCE 

LrwELL 

READING 

ShELBURNE  falls 

SPRINGFIELD  ARMORY 

TLLLY  BAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
*    •    • 
COASTAL  C 

BOSTON  WB  AIRPORT 
MACK  TON 
CAMP  WELLFLEET 
EAST  WAREHAM 
ECGARTOWN 
FALL  RIVER 
M  INGHAM 
HVANNIS  2  NNE 
MIDDIETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLANO 
NOVEMBER  1964 


Day  of  Month 


57   60 
23   26 


61   62 
31   23 


55   55 

3*   27 


33   36 

36   29 


57   58 
3*   29 


3*   54 
26   22 


57   60 
25   28 


60   58 
38   39 


56   56 
23   29 


5*   53 
31   21 


58   58 
27   20 


57   57 
30   23 


57   56 
37   37 


58   52 

3*   39 


38   5ft 
23   42 


55   53 

25   31 


57   56 
31   36 


39   53 
23   30 


3*   54 
33   35 


60   59 
35   41 


59   54 
30   36 


54   56 
32   44 


32   57 
22   20 


60   60 
23   28 


56   59 
29   29 


57   37 
32   29 


37   60 
34   30 


37   58 
23   24 


58   56 

37   31 


35   55 

26   23 


58   51 
25   24 


33   61 

26   23 


56   62 
22   21 


55   62 

24   24 


54   62 
36   39 


55   54 

37   44 


58   50 
27   34 


60   52 
34   41 


61   32 
27   36 


55   55 

24   46 


58   37 
23   40 


56   53 
33   38 


60   53 

42   43 


62   57 
32   45 


53   54 
26   45 


52   50 
35   41 


62   31 
38   42 


60   32 
21   30 


57   55 

33   33 


55   3T 

26   23 


60   62 
30   36 


39   60 
SO   29 


59   63 
34   31 


62   63 

34   34 


61   43 
25   25 


54   58 

31   28 


61   63 
40   33 


55   36 
25   23 


58   37 

31   26 


37   62 
27   27 


62   65 
28   31 


36  60 

37  39 


39   59 
42   41 


59   59 
29   27 


51   54 
37   33 


56   57 
31   28 


51   57 
36   33 


37   38 
37   38 


58   60 
32   29 


54   »2 
31   29 


39   59 
34   31 


34   36 
37   35 


60   60 
41   43 


39   60 
37   37 


36   57 
31   29 


50   58 
29   26 


54   57 
39   38 


60   63 
27   36 


63   59 
33   36 


31   47 
35   38 


14   IS 


63   30 
41   41 


64   61 
26   30 


57   59 
38   37 


60   60 

40   40 


58   58 
27   25 


58   58 
35   35 


47   55 
42   42 


64   58   53 


30   60 
44   47 


30   43   44 


67   32 

40   22 


70   34 
40   24 


69   34 
39   31 


61   31 
41   2t 


61   48 
42   29 


53   30 
37   33 


55   50 

25   23 


68   38 
38   25 


55   58 
40   35 


67   30 
38   20 


51   30 
S3   24 


36  30 

37  22 


34 

34   21 


61   33 

41   26 


30   30 
35   30 


35   60 

45   47 


32   66 
46   50 


30   64 
43   44 


55   56 

41   46 


68   54 

48   42 


70   64 
10   42 


59   61 

50   44 


64   54 
30   26 


61   61 
32   46 


67   35 
13   40 


69   39 

50   33 


»2   60 

»1   47 


69   68 

44   39 


60   54 
13   43 


34   30   43 
25   32   26 


32  49   46 

33  S3   SO 


32   33   46 
32   23   10 


46   47   49 
32   33   32 


49   48   30 
33   36   29 


SO   47   49 
34  29   22 


52   45   43 
26   33   30 


33   54   SI 
S3   33   S3 


49   44   43 

24   34   31 


41   43   44 
36   31   29 


30   30   47 
34  29   30 


50   53   50 
S3   37  SO 


SO  SI  so 
33   35   31 


48   45   43 
33   SI   32 


49   49 
S*   34 


32   49 

37   28 


49   46 
31   32 


53   48 
36   38 


32   49 

30   32 


TO   65 
31   46 


67   60 
48   42 


64   36 
56   40 


68   54 
52   27 


62   63 

34   42 


43   36   36 

U  IS  II 


47   42   49 
19   24   23 


48   36   39 

24   27   26 


42   55   48 
21   S9   27 


43   S5   51 

26   39   28 


43   55   47 

24   31   26 


45   60   46 
17   24   23 


47   39   43 
27   27   21 


43   50   47 
29   27   23 


44   33   S3 

20   23   19 


43   45   43 
24   23   21 


41   60   47 
19   33   22 


43   60   48 
18   36   21 


22   23   24 


42   39 

16   34 


39   37   41 
28   28   24 


47   62 
32   36 


30   48 
35   28 


34   52 

33   41 


50   51 
40   39 


33   30 
38   36 


52   46 
33   28 


48   46 
SO   30 


34   32 

34   40 


53   49 

28   29 


34   52 

41   42 


44   62 
20   39 


48   59 
27   35 


54   60 
23   30 


49   56 

27   30 


36   60 
30   37 


44   64 
21   38 


46   38 
16   36 


55   60 

31   37 


58   61 
35   38 


43   64 
25   40 


46   62 
21   41 


49   59 
21   25 


43   60 
24   38 


44   62 
27   41 


59   59 
32   40 


57   61 
21   25 


49   60 
30   46 


43   31   37 
16   10   15 


46   33   41 

21   12   17 


47   33   43 

23   17   21 


38   40   47 

24   18   26 


45   41 
24   19 


S3   42   46 

24   19   29 


30   39   45 
19   13   26 


33   39   45 

18   10   22 


35   41 

20   10 


37   42   46 

21   14   23 


36   42 
17   29 


41   44 
24   33 


41   48 
13   21 


36   41 
25   29 


42   47 
IS   22 


36   42 
22   21 


41   46 
22   30 


41   44 
16   22 


43   55 

21   20 


40   48 
12   23 


44   47 
28   30 


43   46 
18   26 


42   47 
24   27 


36   43 
16   18 


40   43 
18   28 


40   43 

21   32 


44   50 
24   34 


41   46 
13   21 


43   46 
26   30 


45   55 
22   28 


46   56 
23   26 


48   39 
26   31 


SO   39 
27   45 


50   37 
27   43 


49   59 
29   48 


32   58 

25   49 


45   57 
28   32 


33   60 

31   31 


SO   60 
26   49 


60   38 
21   44 


48   59 
23   37 


30   36 
33   45 


50   56 
35   48 


57   60 
26   49 


54   55 

30   41 


58   58 
31   49 


37   58 
33   31 


39   39 
27   49 


35   52 

41   48 


50   56 
25   42 


53   54 

41   51 


57   58 
41   52 


59   58 
32   48 


55   50 

39   48 


47   37 
23   33 


46   49 
28   27 


36   30 

27   27 


43   30 
26   29 


46   39 
33   30 


49   41 
36   29 


30   36 

37   24 


39   47 
24   24 


39   33 

31   21 


53   38 

31   28 


30   40 
33   30 


30   40 
36   28 


47   31 
31   19 


43   30   37 
31   17   16 


34 

39 


53 

40 


50   55 

40   43 


30   55 

42   45 


63   60 
34   33 


37   59 
24   47 


52   37 
36   38 
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45   32   47 
27   39   16 


49   49   44 
22   16   22 


46   31  42 
34   42   IS 


56   44 
39   24 


55   46 

40   32 


51   45 
41   33 


53   55 

33   30 


51   40 
39   33 


41 
36 


56 
41 


31.8 
32.1 


32.7 
33.1 


34.1 
33.3 


30.0 
29.0 


32.2 
26.6 


ss.s 

29.8 


49.8 
32.6 


31.4 
M.7 


34.5 

31.4 


53.1 

37.8 


32.4 

31.0 


33.9 
33.8 


SS.S 

36.3 


SS.l 

31.9 


53.6 

33.1 


33.7 

29.4 


32.6 

37.6 


35.3 

39.6 


34.5 
36.0 


32.5 
35.9 


54.5 

29.0 


50.0 
IS. 4 


31.4 
36.2 


55.5 
39.3 


33.4 

28.0 


34.3 

37.9 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1964 


Station 


Day  of  Month 


10   II   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NEW  HAMPSHIRE 
•    ft    ft 

NORTHERN 
BFNTON 
BERLIN 
BFTHLEHEM 
C6I.EBR00K 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
6RAFT0N 
LANCASTFR 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 
ft    ft    ft 

SOUTHERN 
Bi  ACKWATER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DURHAM 

EAST  DEERIN6 
EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABE5IC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA  2  NNW 
NPRTHWOOD 
PFTERBORO  2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


53   52 
23   29 


47   48 
19   23 


52   51 
18   24 


39   43 
17   20 


57   55 

15   24 


58   59 

30   22 


56   59 
28   20 


59   55 

29   23 


55   56 

25   22 


58   55 

27   19 


55   54 

30   22 


60   58 
36   24 


55   53 

28   23 


60   59 

20   18 


58   55 

33   30 


36   55 

24   21 


54   57 
28   24 


55   55 

26   25 


55   54 

32   25 


50   54 
25   20 


58   57 
28   20 


55   57 
26   22 


55   52 
38   26 


52   40 
23   26 


32   58 
23   25 


50   35 

21 


44   50 
19   22 


54   48 
24   20 


35   58 
25   25 


56   57 
22   23 


58   55 

23   22 


55   51 

16   20 


38   55 

18   20 


57   58 
22   20 


56   55 

21   22 


58   51 

24   24 


55   38 

23   24 


60   42 
21   18 


56   50 
28   30 


55   37 

21   22 


56   34 
26   24 


53   53 

26   26 


56   56 
25   28 


60   55 

18   24 


53   52 

21   22 


57   34   55   44 

28   22   27 


57   30   56 
20   21   35 


42   50 

30   30 


33   44 
28   24 


55   53 

22   18 


52   57 
26   28 


47   56 
22   21 


60   59 
22   23 


56   59 

19   22 


60   61 
22   23 


37   58 

20   24 


59   60 
25   26 


58   56 
24   24 


50   54 
29   25 


38   53 

30   33 


41   35 

21   24 


38   36 
27   28 


37   32 

17   32 


37   39 

29   30 


37   35 

18   19 


60   46 
30   33 


46   64   43 


52 

30 


50 
27 


49   54 
34   26 


62 
23 

55 

18 

57 
32 

35 

32 

56 
27 

56 
24 

57 
26 

62 
26 

60 
24 

61 
26 

43 
31 

30 
34 

60 
24 

61 
23 

56 
11 

57 
33 

58 
26 

39 
28 

5B 
25 

60 
26 

54 

25 

58 

23 

59 
20 

57 
25 

62 
23 

63 
25 

55 
31 

55 

39 

37   42 
29   33 


54   39 

25   27 


43   39 

27   34 


44   33 

26   26 


43   41 
26   31 


47   44 
22   33 


46   42 
26   33 


42   39 
33   33 


47   42 
29   33 


43   38 

34   34 


40   37 
32   33 


62   49 

27   32 


47   43 
29   35 


S3   43 
33   33 


51   44 
28   36 


52   44 
28   32 


49   43 
31   33 


48   41   40 


27   37   37 


40 
32 


42   66 
35   37 


43   63 
S3   25 


89   50 
42   31 


63   55 

33   33 


66   36 
36   39 


60   51 
37   28 


84  49 
40   34 


12   46 
36   22 


45   70 

32   40 


69   60 
42   39 


97   63 
35   34 


68   56 
43   23 


66   61 
37   37 


86   98 

39   24 


33   31 

25   24 


33   34 

20   22 


33   31 

20   20 


29   40   47 
10   13   19 


29   48   47 
13   15   21 


32   43   38 

1   28   11 


33   32   37 

5   27   15 


25   37   39 

9    7   18 


33  47  40 

10   27   20 


29   32 

1    8 


27   30 
4   13 


27   36 

11 


29   33 

0   23 


17   27 

0    7 


37   39 
2   22 


40   35 

19   21 


42   41 
30   27 


38   36 
28   20 


42   43 

28   20 


41   39 
23   23 


43   45 

29   22 


46   43 
SO   21 


44   45 
19   23 


41   42 
28   26 


40   41 
29   26 


42   47 
30   29 


36   39 
33   29 


40   41 
30   19 


44   49 
28   28 


43   39 
29   27 


43   46 
32   21 


40   42 
26   23 


46   43 
32   31 


42   43 

27   22 


43   37 

27   20 


42   47 
27   19 


36 
31 


42   37 
15   18 


36   39 
12   17 


39   46 
14   23 


35   43 

12   25 


35   51 

11   28 


39   49 
14   32 


37   47 
15   33 


35   46 

16   30 


38   47 

14   30 


38   46 
21   28 


38   47 

14   20 


47   42 

17   18 


39   48 
17   33 


40 

18   20 


40   48 
15   25 


35   45 
18   34 


38   55 

20   32 


34   22 
13    2 


41   45 
24   19 


35   44 

14   29 


39   50 
15   32 


42   51 
21   22 


35   53 

20   33 


43   35 

24   30 


33   47 
10   27 


40   56 
21   39 


37   29 
28   10 


36   46 
13   30 


32 

e 

38 
15 

30 
5 

33 

13 

40 
11 

44 

21 

31 
3 

42 
23 

40 
8 

45 
19 

37 
8 

42 
24 

40 
9 

44 
18 

41 
10 

41 
23 

37 
11 

38 
28 

40 
8 

43 
27 

37 
15 

40 
27 

36 

8 

38 
24 

35 
11 

41 
14 

39 

11 

44 
25 

28 
14 

35 

20 

40 
10 

45 
23 

38 

8 

43 

20 

36 

10 

41 
24 

38 
13 

41 
20 

32 

9 

39 
19 

31 

10 

39 
19 

41 
13 

46 
23 

35 
18 

39 
25 

42   54   57 
22   32   42 


40   32   94 
23   29   30 


44   99   49 
23   44   21 


44   92   92 
23   37   22 


43   98   94 
21   43   27 


41   95   50 
21   38   23 


44   39   94 
22  41   32 


40   98   53 

22   37   31 


42   57   52 
27  40  26 


47   39   50 
20   40   37 


42   57   50 
27  42   24 


41   58   47 
26   44   19 


46   94   99 
25   29  44 


49   58 

24 


30   52   96 
25   23   41 


46   59   91 
23   46   24 


43   37   93 
23   41   33 


90   96   93 

26   38   30 


33   40   42 

15   19   19 


33   42   40 

15   15   16 


15   30   15 


29   38 
13   21 


40 
15 


43   36 
30   23 


36 

20 


55   52 

39   31 


44   35   46 
17   24   26 


37   34   43 

13   16  22 


33   47  3* 

17   32   22 


28   41   36 

11   27   16 


34   49   3* 
21   32   26 


32  46  39 
13   31   24 


34   48   37 
21   31   25 


33   46   40 
16   32   27 


35   44   33 

18   32   21 


39   48   40 
14   33   23 


33   44   33 

22   30   21 


36   43   29 

14   29   21 


47   39   30 
22   22   28 


35   48   41 
22   34   28 


41   35   43 

18   24   22 


36   50   39 
21   34   23 


34   46   39 
22   31   26 


33   46   44 

18   31   24 


39 
26 


38   46 
22   23 


37 
25 


44.2 
22.6 


38.7 
19.1 


43.4 
24.7 


27.7 
13.1 


42.0 
22.2 


47.3 
26.0 


44.9 
21.7 


48.5 

25.6 


47.8 
24.3 


49.3 
25.6 


48.1 
27.2 


45.0 
26.9 


49.5 
25.1 


43.8 
29.4 


45.0 
24.6 


50.7 
26.4 


46.2 
28.2 


46.6 
26.3 


45.7 
29.9 
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Di 

UL 

Y 

TE 

Ml 

3E1 

RA 

TTJ 

RF 

'S 

NE 

W  ENGLAND 

Continued 

X  l~t 

1»XJ 

A_» 

iik 

1  \J 

lll_ 

■o 

NOVEMBER  1964 

Station 

Day  of  Month 

& 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NFW  HAMPSHIRE 

WOODSTOCK 

MAX 

Mm 

ST 
21 

99 

29 

96 

20 

97 
29 

47 
24 

91 
38 

47 
38 

55 
25 

35 

24 

43 

31 

37 

32 

43 

31 

63 
38 

36 

30 

40 
26 

33 

24 

39 
26 

37 
26 

37 

12 

42 
29 

41 

17 

35 

19 

27 

4 

40 
23 

36 
23 

34 
32 

92 
32 

33 
15 

43 
31 

37 
21 

43.3 

23.4 

RHODE  ISLAND 

ft    ft    ft 

BLOCK  ISLAND  KB  AP 

MAX 

Mm 

9* 

35 

99 

49 

93 

42 

57 
39 

93 

42 

33 

41 

55 

44 

56 
40 

97 
47 

33 

49 

36 
47 

60 
34 

36 

46 

54 
44 

35 

43 

33 

40 

31 

40 

37 
33 

59 
33 

49 
33 

33 

29 

42 

24 

46 

36 

97 

44 

37 
51 

32 

40 

50 

39 

34 
37 

37 
27 

52.6 

40.0 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

57 
26 

98 
35 

55 

30 

62 

29 

94 
43 

58 

36 

58 

36 

62 

40 

47 
39 

66 
39 

68 
♦  7 

56 

36 

52 

32 

31 

34 

50 
35 

46 
33 

43 
2*. 

60 
31 

47 
27 

31 
20 

39 

14 

45 
28 

55 

29 

57 
49 

91 

42 
29 

32 

38 

39 
26 

52.6 
32.8 

KINGSTON 

MAX 

Mm 

56 
20 

56 
26 

55 

27 

60 
24 

95 

43 

60 
28 

58 

23 

60 

30 

39 

46 

64 
46 

67 
91 

63 

45 

58 
26 

53 

37 

35 

34 

49 
31 

46 
21 

60 
43 

49 
27 

34 

18 

40 

11 

46 
19 

55 

26 

57 

50 

53 

38 

50 

29 

55 

44 

49 
31 

54.6 
31.5 

NFWPORT 

MAX 

Mm 

96 

92 

58 
43 

56 
33 

57 
34 

37 
44 

36 
39 

39 
34 

38 
38 

99 

36 

58 
48 

45 

32 

62 

47 

55 

40 

34 

38 

55 

40 

30 

41 

46 
30 

58 
43 

50 
32 

43 
26 

42 
24 

47 
33 

56 
36 

58 
51 

34 
44 

47 

30 

55 

43 

49 
32 

94.5 
37.9 

PPOVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

99 
28 

59 
36 

36 
33 

64 

31 

56 
39 

61 
37 

59 
36 

63 

37 

92 
49 

62 
45 

70 

10 

57 
37 

58 
36 

56 

40 

52 
35 

49 
35 

36 
26 

63 
29 

48 
28 

34 
23 

41 
18 

46 
28 

57 
29 

58 
51 

54 
33 

45 

29 

55 

37 

37 
27 

55.0 
34.2 

VERMONT 

11    *    ft 

NORTHEASTERN        01 

Bt-OOMFIELD 

MAX 

Mm 

42 

19 

48 
23 

48 
19 

49 

20 

49 

20 

36 
23 

43 
37 

43 
27 

53 
24 

48 
30 

40 
19 

36 
21 

10 
18 

30 
31 

40 
20 

35 

17 

35 

24 

33 

24 

29 

42 

6 

43 

20 

37 
19 

24 

0 

29 

0 

36 
11 

53 

24 

58 
30 

31 
14 

40 
14 

42 
16 

41.5 

19.8 

CHELSEA 

MAX 

Mm 

46 

17 

98 

19 

55 

19 

56 

17 

54 

17 

39 
24 

46 
37 

49 

20 

60 
20 

99 

22 

42 
32 

40 
33 

16 

37 

64 
34 

46 
16 

40 
24 

41 
27 

39 
27 

43 
15 

46 
16 

42 

13 

32 

0 

35 

7 

37 
24 

55 
32 

57 
36 

37 
13 

37 

13 

45 
18 

46.4 
21.4 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

Mm 

92 

20 

45 
25 

52 
22 

50 
17 

41 
23 

42 
33 

47 
39 

53 

24 

46 
26 

43 
33 

41 
21 

64 
39 

63 
45 

45 

28 

36 
19 

41 
20 

41 
26 

39 
22 

47 
33 

39 
23 

32 
19 

35 

8 

34 
12 

30 
30 

61 
41 

50 
21 

40 
16 

46 
30 

31 
19 

44.7 
25.0 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 

Mm 

44 
29 

52 

26 

92 
24 

53 

24 

53 

26 

40 
27 

49 
39 

48 
29 

51 
27 

46 
27 

40 
31 

41 
32 

12 

40 

64 
34 

43 
22 

37 
24 

39 
29 

38 

28 

40 
16 

45 
22 

41 
14 

30 
5 

35 

10 

36 

24 

57 
33 

58 
34 

35 

17 

38 
19 

46 
21 

44,5 
24.8 

MIDDLESEX 

MAX 

Mm 

44 

20 

56 
24 

54 
22 

94 
19 

33 

22 

39 

30 

44 
39 

49 

27 

55 

23 

94 

29 

40 
30 

40 
32 

63 

40 

63 

34 

43 
24 

37 

26 

41 
28 

41 
29 

39 

20 

43 
20 

41 
18 

29 
2 

35 
12 

36 

27 

48 
32 

54 
33 

33 

15 

37 
20 

44 
21 

44.8 
24.5 

MONTPELIER  faa  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
20 

52 
26 

52 

22 

96 

19 

38 

24 

42 
36 

47 
26 

54 
22 

32 

25 

40 
31 

38 
23 

59 
38 

81 

39 

42 
23 

36 
24 

39 
23 

39 
25 

39 

19 

43 
21 

39 
23 

27 
2 

33 

2 

35 

26 

42 
29 

36 
38 

46 
18 

34 

14 

42 
25 

25 

16 

43.3 

23.1 

MORRI5VILLE  2 

MAX 

Mm 

91 
19 

51 
26 

53 

20 

93 

17 

49 
23 

42 
35 

47 
39 

94 
27 

52 

26 

46 
34 

40 
23 

58 

35 

•  1 
43 

57 
32 

39 
23 

38 

20 

39 
26 

41 
29 

44 
29 

40 
21 

34 

20 

33 

3 

35 

17 

42 
28 

58 

38 

53 

28 

37 
16 

45 
33 

39 

20 

45.3 

25.4 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

Mm 

34 
21 

41 

44 
32 

44 
32 

41 
32 

36 

27 

33 

27 

39 

21 

37 

39 

26 

34 

14 

53 

30 

32 

37 

23 

39 

19 

33 

9 

25 

9 

.  1 

43 

9 

21 

18 
•  3 

17 
5 

23 

15 

39 

5 

44 
35 

44 

27 

-  4 

31 

7 

15 
3 

34.1 
16.0 

NFwPORT 

MAX 

Mm 

90 
22 

47 
23 

41 
21 

48 
20 

40 
24 

41 
36 

45 

28 

92 

29 

46 
28 

38 

24 

39 

20 

5S 

37 

38 
37 

40 
28 

34 

19 

36 

22 

32 
23 

31 

17 

41 
22 

38 
21 

26 

6 

32 
5 

35 

12 

43 

30 

96 
40 

43 
16 

37 
15 

44 
25 

26 
17 

41.0 
22.7 

NORTH  DANVILLE 

MAX 

Mm 

90 
20 

46 
24 

48 
20 

48 
22 

36 
26 

40 
36 

41 
24 

49 
22 

49 
24 

38 

28 

34 

24 

43 
35 

•  8 
38 

40 
28 

32 

21 

36 

24 

32 

26 

36 
18 

42 

20 

36 
20 

28 
10 

32 

2 

32 

18 

39 
30 

92 

40 

42 

18 

34 
16 

42 

24 

26 

18 

39.8 
22.8 

NORTHFIELD 

MAX 

Mm 

63 
16 

47 
20 

39 
18 

94 

19 

33 

20 

40 
27 

46 
36 

49 

20 

36 
20 

34 
28 

39 
23 

54 
30 

62 

40 

62 

31 

43 
19 

42 
28 

41 
30 

42 
28 

48 
18 

42 
16 

40 
13 

30 

0 

41 
11 

49 

20 

94 
28 

55 
30 

53 
12 

37 
16 

44 
15 

47.3 
21.4 

ROCHESTER 

MAX 

Mm 

4S 
19 

SO 
22 

51 
22 

98 
18 

92 

22 

40 
38 

48 
38 

48 
27 

56 
23 

57 
28 

42 
33 

39 
34 

67 

63 
34 

46 
25 

43 
27 

41 
28 

40 
20 

39 
35 

30 
34 

39 

20 

30 

38 

30 
23 

92 

26 

56 
35 

37 

14 

38 

18 

43 
18 

46.2 
26.3 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

Mm 

95 

19 

52 

28 

55 

22 

93 

18 

49 
22 

45 
34 

47 
39 

56 

28 

53 

27 

49 
30 

40 
26 

48 
33 

64 
37 

57 
32 

40 
17 

36 
21 

37 
27 

36 
29 

42 
27 

48 

19 

35 

18 

32 

3 

35 

23 

43 

30 

55 

36 

52 
30 

36 
16 

45 
32 

43 
18 

45.7 
25.0 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 

Mm 

49 
22 

57 
30 

31 
20 

93 

20 

92 

29 

39 
32 

46 
37 

50 
26 

54 
27 

92 
32 

39 
27 

46 

34 

63 
16 

62 
32 

44 
29 

36 
25 

40 
23 

32 

28 

43 

20 

40 
23 

40 
19 

29 

6 

34 
20 

38 
27 

52 

34 

55 

28 

32 

17 

43 
10 

45 

20 

45.1 
24.9 

WFST  BURKE 

•    ft    ft 

MAX 

Mm 

42 
IS 

51 
19 

48 
17 

91 
16 

90 
16 

39 

20 

44 
36 

45 
22 

34 
21 

49 
25 

40 
19 

35 

20 

94 
32 

36 
29 

40 
16 

34 
15 

35 

22 

35 

23 

30 
2 

33 

2 

41 
12 

40 
12 

28 
-  7 

32 

-  4 

33 
10 

52 

31 

52 
31 

34 

10 

36 

10 

38 
16 

41.2 
16.9 

WESTERN             02 

BFNNINGTON  2  NNW 

MAX 

Mm 

59 

20 

60 
28 

98 
29 

96 
23 

49 
23 

45 
39 

30 
38 

55 

36 

90 
27 

57 
42 

71 
33 

66 
91 

53 
38 

47 
25 

54 
32 

49 
34 

44 
29 

42 
31 

62 

30 

42 
22 

32 
19 

40 
15 

43 
32 

31 
33 

62 

47 

47 
30 

43 
22 

46 

30 

31 
21 

90.2 
30.6 

BURLINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 

21 

47 
25 

47 
23 

48 
21 

40 
24 

42 
37 

48 
32 

55 

26 

93 

27 

40 
28 

66 
47 

61 

41 

44 
26 

37 
23 

47 
29 

38 
29 

43 
24 

35 

20 

47 
27 

39 
25 

30 
15 

36 
12 

36 
23 

48 
35 

60 
45 

47 
21 

42 

20 

46 
26 

26 
19 

44,9 
26.5 

CORNWALL 

MAX 

Mm 

9* 
22 

92 

32 

90 
22 

43 
26 

41 
24 

43 

36 

49 
38 

58 
27 

95 
35 

50 
32 

64 
40 

ii 

55 

30 

40 
19 

44 
28 

44 
28 

43 
28 

38 
15 

31 
31 

47 
26 

33 

17 

35 

12 

35 

25 

41 
28 

60 

48 
23 

42 

16 

48 
35 

35 

20 

46.9 
27.5 

DORSET  1  S 

MAX 

Mm 

9? 
IS 

98 
20 

98 

23 

90 
29 

42 
22 

44 
39 

48 

40 

57 
34 

52 
25 

31 
39 

70 
32 

64 
34 

34 
34 

42 

26 

52 

31 

53 

30 

48 

30 

40 
23 

58 
35 

39 

19 

33 

19 

39 
12 

39 
29 

46 
26 

61 
42 

47 
25 

39 
18 

46 
35 

37 

19 

48.9 
2S.5 

RUTLAND 

MAX 

Mm 

97 
23 

53 

27 

91 
25 

92 

22 

42 
29 

49 
39 

48 

40 

59 
34 

55 

28 

51 
39 

70 
35 

65 
53 

38 
34 

41 
23 

43 
32 

45 
29 

45 

34 

39 

20 

54 
33 

41 
24 

36 

20 

38 
15 

39 
29 

49 
39 

61 
39 

54 
29 

39 
21 

47 
37 

44 
20 

49.0 
30.2 

SAINT  ALBANS  BAY 

ft    «    ft 

MAX 

Mm 

91 
32 

49 
32 

90 
29 

48 
26 

42 
33 

44 
38 

49 
43 

54 

38 

50 
39 

45 
36 

61 
43 

61 
46 

33 
33 

40 
28 

45 
29 

40 

20 

43 

35 

24 

46 
29 

40 
30 

33 

22 

36 
17 

37 
19 

50 
33 

54 

44 

50 
27 

42 
23 

46 
32 

33 

22 

45.7 
30.9 

SOUTHEASTERN        03 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

Mm 

90 
22 

60 
23 

60 
29 

96 
27 

39 
25 

41 
27 

30 
41 

54 

30 

n 

36 
27 

43 
38 

41 
37 

90 
41 

68 
40 

32 
22 

48 
25 

46 
34 

45 
34 

45 
21 

41 
24 

48 
22 

45 

21 

35 

13 

43 
19 

43 
26 

37 
33 

59 

44 

45 

20 

39 
21 

44 
27 

49.3 
27.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER    1964 

Station 

Day  of  Month 

o 
a 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

► 
< 

CAVENDISH 

MAX 

Mm 

58 

14 

60 
20 

55 

18 

59 

15 

41 

20 

46 
35 

52 

38 

58 
19 

55 

20 

42      40      48 
28      34      35 

63      3T      44 
33      33      31 

44      47      44 
28      30      28 

36 

14 

46 
32 

40 

IT 

34 

16 

41 
8 

39 
22 

40 
22 

58 
34 

53 

26 

35 
13 

44 
31 

37 
19 

47.3 

24.5 

SF4DSB0O0    1    SSE 

MAX 

Mm 

4  8 
21 

57 
26 

60 
25 

62 
26 

60 
25 

47 
29 

51 
40 

51 
40 

54 
30 

53      59      40 
34      39      36 

•7      65      46 
36      40      31 

46      52      42 

37      32      28 

42 

27 

58 

28 

54 
19 

40 
19 

27 
15 

37 
18 

40 
24 

55 

32 

5T 

40 

44 
19 

41 
25 

43 
23 

49.9 
28.8 

SOMERSET 

MAX 

Mm 

42 

16 

54 

19 

58 
20 

55 

22 

55 
22 

50 
24 

40 
35 

46 
37 

52 
25 

48      49      42 
32      36      35 

65      59      44 
37      31      28 

41      49      36 
32      25      23 

37 
23 

54 
25 

51 

17 

33 

15 

22 
13 

33 

10 

35 
24 

52 

27 

55 

36 

37 
16 

36 
24 

38 

20 

45. T 

25.0 

VFRNON 

MAX 

Mm 

53 
21 

62 
21 

62 
25 

60 
26 

60 
24 

42 
28 

54 
33 

59 
29 

62 
26 

39      32      43 
29      36      38 

49      71      33 
38      40      22 

30      46      48 
27      35      29 

48 
24 

39 
25 

47 
20 

46 

21 

32 

13 

42 
23 

43 

25 

5T 
33 

58 

42 

46 
20 

39 
22 

48 
26 

51.1 
27.4 

WOODSTOCK    3   E 

MAX 

Mm 

57 
17 

5". 
19 

55 

18 

55 

20 

41 
22 

56 

21 

34 

27 

41 

33 

18 

37 

64 

18 

42 
26 

42 
25 

40 

14 

40 
18 

45 
IT 

40 

8 

37 
19 

38 

21 

54 
22 

56 
38 

40 
14 

17 

43 

47.8 
21.4 

0    MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

"•3  „  0) 

StaUon 

■2  °£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ft        ft        * 
COASTAL                              03 

ROCHESTER 

EVAP 
WIND 
MAX 
M1N 

.09 
39 
61 
31 

.09 
20 
58 

31 

.09 
22 
56 
34 

.01 

7 

51 

34 

.02 
21 
32 
33 

.04 
21 
52 
33 

.01 
20 
33 
35 

.03 
13 
33 

36 

.07 

17 
53 
35 

.02 
3 

54 
34 

.04 
30 
34 
37 

.07 
11 
48 
45 

.02 
25 

60 
50 

.06 
54 
60 
45 

.03 
40 
60 
35 

.05 
15 
50 
33 

.01 
5* 
*9 
ST 

.06 
3$ 
48 
36 

42 

49 
32 

.01 
46 
36 
39 

.05 
34 
36 
32 

.01 
41 
34 
30 

: 

: 

: 

: 

54.0 
35.8 

NEW   HAMPSHIRE 

ft        ft        ft 

SOUTHERN                            02 

MASSABES1C    LAKE 

EVAP 
WIND 

.08 
20 

.03 
17 

.03 
5 

.07 
9 

.01 
2 

.04 
16 

.04 
15 

.03 
15 

.04 
10 

.01 
6 

.03 
23 

.00 
10 

.04 
28 

.12 

73 

.03 
27 

.02 

7 

.10 
60 

.03 
58 

6 

39 

30 

69 

33 

12 

9 

• 

113 

32 

16 

24 

783 

VERMONT 

ft        ft        ft 
WESTERN                              02 

ESSEX    JUNCTION    1    N 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.06 
68 
45 
35 

.03 
3T 
47 
35 

.07 
43 
52 

37 

.03 
24 

46 

35 

.05 
46 
47 
36 

.01 
41 
39 
33 

.00 
10 
42 
38 

.01 
16 
46 
38 

.04 
35 
33 

38 

.02 

.01 
37 
41 
36 

.00 
84 
43 
35 

.09 
92 
57 
42 

.10 
122 
52 

37 

.05 
46 
47 
35 

.03 
49 
41 
34 

.07 
111 
41 
33 

.01 
41 

36 

42 
29 

j 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


TIME 

Day  of  month 

1 

STATION   AND    DEPTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

j 

KINGSTON,    R.    I. 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

48 
44 

49 
44 

48 
44 

47 
43 

47 
42 

48 
46 

48 
43 

47 
42 

47 
42 

48 
43 

48 
47 

51 
47 

51 
50 

50 
47 

47 
43 

47 
44 

46 

44 

45 
43 

44 
40 

46 

44 

44 
41 

44 
38 

38 
35 

37 
34 

42 

36 

49 
42 

45 
43 

43 

40 

46 
42 

43 
40 

46.1 
42.4 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

48 
47 

49 
47 

49 
46 

47 
45 

47 

45 

48 
45 

48 
45 

47 
44 

47 
45 

46 
45 

48 
46 

50 

48 

51 
50 

50 
48 

48 
46 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

49 
46 

48 
45 

45 
43 

44 
40 

40 
38 

38 
36 

40 
37 

46 
40 

45 

44 

44 
41 

44 
42 

43 

41 

46.3 

44.1 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

49 
49 

49 
48 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

46 
44 

48 
45 

48 
47 

48 
47 

49 
48 

49 
48 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

45 
44 

44 
44 

45 
44 

44 
42 

42 
39 

39 
39 

40 
39 

44 
40 

44 
43 

43 
42 

44 
42 

43 
42 

45.8 
44.6 

24    INCHES 

5    PM 

50 

49 

50 

49 

49 

49 

48 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

46 

48 

48 

48 

48 

48 

47 

47 

43 

41 

40 

40 

44 

44 

44 

44 

44 

46.3 

SLOPE  OF  GROUND.   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION.   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    274    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


CONNECTICUT 

•    «    * 
NORTHWEST  01 

NORFOLK  2  SW 


HARTFORD  WB  AIRPORT 

MOUNT  CARMEL 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

MAINE 

ft    ft    ft 
NORTHERN  01 

BRASSUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  Ap 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET  FAA  AP 

RIPOGENUS  DAM 

SOUA  PAN  DAM 

ft    ft    ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BRIDGTON  1  NNW 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

•    ft    « 
COASTAL  03 

BAR  HARBOR 

EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

MACHIAS 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 


NEW  ENGLAND 

NOVEMBER  I9H 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  «ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.9 


1.0      T 
0.1 


O.J 


6        J 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1964 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

WESTERN            01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

T 

*    *    • 
CENTRAL            02 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

READINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

COASTAL            OJ 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NANTUCKET  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQU1V 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

ft   ft    # 
NORTHERN           01 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 

T 

1.0 
1 

T 
1 

1 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1.0 

1 

T 
1 

1 

1 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

2.0 

2 

1.9 

3 

2 

T 

T 

0.1 

T 

T 

o.» 
T 

T 

T 

T 

1.0 

3 

2.0 
3 

3 

S 

S 

2 

t 

T 

T 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

• 

0.1 
1 

ft 

0.1 
1 

5.0 
S 

2.0 
1 

T 

0.8 
S 

4 

• 

S.» 

4 

O.S 
4 

9 

m 

MILAN  T  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

I 

1 

1 

1.0 
1 

1 

4.0 

4 

4 

2 

1 

1 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.4 

T 
1 

T 

T 

T 

O.I 
T 

0.7 

T 

T 

O.T 
T 

T 

T 

3.2 

T 

*.2 

T 

3.4 
T 

2,» 
T 

0.4 
1 

2.4 
1 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

0.2 

I 

T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 
T 

O.S 
1 

I.  5 
2 

T 

2 

4.0 
4 

T 
S 

1.0 

4 

T 

4 

4 

9 

1 

T 

WEST  RUMNEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

ft    ft   ft 
SOUTHERN           02 

C0NCOR0  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.4 

T 

T 

0.1 

T 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

T 
T 

0.2 

0.2 
T 

T 

T 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

T 

T 

T 

0.1 

0.1 

T 

T 

T 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

O.S 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

1 

T 
1 

1 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


RHODE  ISLAND 

•  •    • 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

*  *    • 
NORTHEASTERN       01 

BLOOMF1EL0 

CHELSEA 

EN0SBUR6  FALLS 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

NEWPORT 

SAINT  JOHNSBURY 


WESTERN 
BENNIN6T0N  2  NNw 


02 


BURLINGTON  WB  AIRPORT 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

•   «   ft 
SOUTHEASTERN       03 

CAVENDISH 

PERU 

READSBORO  1  SSE 

VERNON 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  196* 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  oi  month 


0.3<  0.9 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


_ 

M 

8 

P 

OBSERVATION 

0 

Z 

u 

UJ 

TIME  AND 

z 

0 

o 

3 

p 

TABLES 

STATION 

| 

1 

Q 

COUNTY 

< 

3 

0 
Z 

2 

5 

OBSERVER 

i 

1 

| 

og 

is 

CONNECTICUT 

AN SON I  A 

0120 

02 

NEW  HAVEN 

7 

4 

20 

73  05 

20 

8A 

ANSONIA  WATER  CO. 

8AKEPSVILLE 

01 

LITCHFIELD 

5 

710 

a; 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

BALTIC 

0251 

02 

17 

37 

72  06 

Hit 

BAPKHAMSTED 

0299 

01 

LITCHFIELD 

5 

72  57 

420 

8A 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

BLOOMFIELD 

0634 

D2 

HARTFORD 

5 

72  A>4 

C 

ENG.  OEPT.  HARTFORD 

(BRIDGEPORT  W6  AP 

oect 

03 

FAIRFIELD 

MIC 

MIC 

c 

u.s.  weather  bureau 

BROOKLYN 

WINDHAM 

17 

DONALD  J.  FIELDS 

BULLS  BRIDGE  DAM 

0961 

01 

LITCHFIELD 

73  29 

MID 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

BURLINGTON 

0973 

02 

HARTFORD 

72  56 

510 

BA 

METROPOLITAN  DIST  COMM 

CANDlEWOOD  LAKE 

1093 

02 

LITCHFIELD 

7 

* 

29 

73  28 

500 

c 

CONN.  LIGHT  1-  POWER  CO. 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

1488 

02 

MIDDLESEX 

5 

4 

28 

72  31 

160 

ST.  PARK  +  FOREST  COMM. 

COLCHESTER 

1499 

NEW  LONDON 

34 

72  17 

400 

6F 

6P 

RAYMOND  J.  RUS2ALA 

COLLINSVILLE  1  S 

1536 

02 

HARTFORD 

48 

72  56 

280 

COLLINS  COMPANY 

COVENTRY 

16S9 

48 

72  21 

480 

8A 

8A 

8A 

UNIVERSITY  OF  CONN. 

CREAM  HILL 

1715 

LITCHFIELD 

73  19 

1300 

5P 

5F 

CREAM  HILL  FARM 

02 

FAIRFIELD 

23 

73  28 

510 

JOSEPH  P.  SIMKOi  SR. 

DAWSON  LAKE 

1798 

02 
02 

NEW  HAVEN 
WINDHAM 

t7- 

* 

22 

54 

72  59 
72  05 

160 

5f 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
HARRY  L.  TATEM 

EASTON  LAKE  RESERVOIR. 

22SG 

02 

FAIRFIELD 

14 

73  15 

260 

6P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

FALLS  VILLAGE 

2658 

01 

LITCHFIELD 

7 

* 

57 

73  22 

580 

6P 

8A 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CC 

GROTON 

3207 

03 

NEW  LONDON 

17 

u 

21 

72  03 

39 

MID 

MIO 

H 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 

HARTFORD 

02 

72  42 

140 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

HARTFORD  HRAINARD  FLO 

3451 

02 

HARTFORD 

12    39 

15 

MID 

MID 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

3456 

02 

HARTFORD 

56 

72  41 

169 

MIO 

MIO 

c 

JEWETT  CITY 

3S57 

02 

NEW  LONDON 

71  54 

400 

c 

JEWETT  CITY  WATER  CO. 

LAKE  KONOMOC 

NEW  LONDON 

24 

72  11 

180 

NEW  LONDON  WATER  WORKS  ! 

MANCHESTER 

02 

HARTFORD 

72  29 

MANCHESTER  WATER  OEPT. 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

TOLLAND 

72  11 

250 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDOLETOWN  4  W 

02 

MIDDLESEX 

5 

72  43 

369 

12* 

12M 

KORNEL  BAILEY 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY] 

MILFORD 

4790 

03 

NEW  HAVEN 

* 

12 

73  05 

'" 

BA 

MOOOUS  RESERVOIR 

5018 

02 

MIDDLESEX 

5 

A 

30 

72  26 

360 

c 

FRANK  P.  0  NEILL 

MOUNT  CARMEL 

02 

NEW  HAVEN 

24 

72  54 

leo 

CONN  AGR  EXP  STATION 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

5273 

0  3 

NEW  HAVEN 

16 

210 

MID 

MIO 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU    i 

NEWINGTON 

5:s5 

02 

HARTFORD 

42 

72  44 

c 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

NORFOLK  2  SW 

LITCHFIELD 

58 

73  13 

8A 

c 

EDWARO  C.  CH1LDS 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORTH  BRANFQRO 

5510 

03 

NEW  HAVEN 

20 

72  46 

8A 

NORTH  GUILFORD 

5641 

NEW  HAVEN 

72  43 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

NORwALK  GAS  PLANT 

5893 

07 

73  25 

37 

8A 

CONN.  LIGHT  4  POWER  CO. 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5910 

02 

NEW  LONDON 

IT 

32 

20 

MlO 

MID 

DEPT.  PUBLIC  UTILIT  IE! 

PAUCHAUG  FOREST 

6131 

02 

NEW  LONDON 

17 

4 

35 

71  51 

270 

ST.  PARK  +  FOREST  COMM,' 

PROSPECT 

6597 

02 

NEW  HAVEN 

7 

30 

72  57 

420 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY] 

PUTNAM  LAKE 

6655 

03 

FAIRFIELD 

it 

t 

05 

73  36 

300 

GREENWICH  WATER  COMPANY 

PUTNAM  WATER  WORKS 

6660 

02 

WINDHAM 

56 

71  56 

280 

6P 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROCKVILLE 

6942 

TOLLAND 

5 

72  26 

510 

c 

ROCKVILLE  WTR.  ♦  AOUE.  I 

ROCKY  RIVER  DAM 

01 

LITCHFIELD 

73  26 

220 

CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 

ROUND  POND 

70  G  i 

02 

FAIRFIELD 

73  32 

785 
1015 

RIDGEFIELO  WATER  SUPPLY! 

SALISBURY 

7109 

LITCHFIELD 

59 

73  27 

5P 

5P 

CHARLES  T.  JECKEL 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

7157 

02 

FAIRFIELD 

15 

73  21 

300 

5P 

BRIDGEPORT  HY0RAUL1C  CQ 

SHEPAUG  OAM 

LITCHFIELD 

7 

73  18 

12M 

12M 

BUR.  ENG.  WATERBURY 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

7432 

02 

HARTFORD 

* 

* 

39 

72  49 

410 

8A 

H 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

STAFFORO  SPRINGS 

7946 

02 

TOLLAND 

17 

u, 

57 

72  18 

540 

IIP 

WILLIAM  W.  SYMONOS 

STAMFORO  5  N 

FAIRFIELD 

08 

73  33 

190 

5P 

5P 

c 

STAMFORD  MUSEUM 

STEVENSON  OAM 

02 

FAIRFIELD 

23 

73  10 

60 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO^ 

STORRS 

8138 

02 

TOLLAND 

17 

72  15 

650 

5P 

5P 

CG 

U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT.  ' 

THOMASTON  DAM 
TORRINGTON 

8330 

01 

LITCHFIELD 
LITCHF1EL0 

; 

42 

73  03 

73  07 

550 

AR 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
TORRINGTON  WATER  CO. 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

B4BB 

02 

FAIRFIELD 

73  09 

320 

7P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

WATERBURY  RADIO  wBRY 

02 

NEW  HAVEN 

35 

73  02 

605 

SP 

SP 

RADIO  STATION  wBRY 

wEPAWAUG  RESERVOIR 

9007 

NEW  HAVEN 

18 

73  02 

180 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

WESTBROOK 

9067 

03  MIDDLESEX 

* 

18 

72  26 

SP 

5P 

H 

JAMES  RINTOUL 

WEST  HARTFORD 

9162 

02i  HARTFORD 

5 

t. 

45 

72  47 

*75 

8A 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

WHIGV1LLE  RESERVOIR 

02  HARTFORD 

5 

72  57 

580 

8A 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WIGWAM  RESERVOIR 

9568 

73  08 

600 
850 

12H 

12M 

WATERBURY  WATER  COMPANY 

WOLCOTT  RESERVOIR 

9759 

02  NEW  HAVEN 

72  57 

SA 

WTR.  COMM.  NEW  oRITAIN 

WOODBURY  3  W 

9783 

01 

LITCHFIELO 

4 

34 

73  16 

- 

H 

OSCAR  S.  JOHNSON 

AUGUSTA 

0273 

02 

KENNEBEC 

9 

19 

69  47 

250 
350 

c 

PETER  WILLIAMSON 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

0275 

02 

KENNEBEC 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BANGOR  OOW  FIELD 

0355 

02 

PENOBSCOT 

11 

68  49 

202 

MID 

MID 

U.S.  AIR  FORCE 

BAR  HARBOR 

0371 

03 

HANCOCK 

68  12 

5P 

12V 

ACADIA  NATIONAL  PARK 

BELFAST 

0480 

03 

WALDO 

24 

20 

BELFAST  WATER  DISTRICT 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

01 

SOMERSET 

04 

69  54 

395 

MIO 

CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 

BRASSUA  DAM 

0814 

...  1 

SOMERSET 

1060 

KENNE6ECK  WTR.  PWR.  CO. 

BRIDGEWATER 

01 

AROOSTOOK 

15 

24 

67  51 

450 

121 

12N 

MURRAY  FOSTER 

BR1DGT0N  1  NNW 

02 

CUMBERLAND 

12 

600 

ANDREW  J.  SANBORN 

BRUNSWICK 

0934 

03 

CUMBERLAND 

* 

53 

69  56 

70 

MIC 

MIC 

U.S.  NAVY 

CARIBOU  MB  AIRPORT 

1175 

01 

AROOSTOOK 

15 

52 

68  01 

624 

MIC 

5P 

c 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLAYTON  LAKE 

UROOSTOOI 

15 

69  32 

1000 

z 

HflS.  JEAN  WEYMOUTH 

CLAYTON  LAKE  2 

AROOSTOOK 

15 

69  32 

1000 

INTERNATL  LOGGING  CORP- 

CORINNA 

PENOBSCOT 

11 

56 

69  13 

360 

6P 

RAYMOND  R.  PALMER 

DAMARISCOTTA  MILLS 

1823 

LINCOLN 

08 

69  31 

210 

MRS.  NANCY  RAWLINGS 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON 

55 

79 

7P 

7P 

WILLIAM  K.  LEE 

EAST  SANGEPVILLE  5  SE 

02 

PISCATAQUIS 

11 

4 

08 

69  17 

540 

SP 

5P 

MRS.  ELMER  J.  LELANO 

ELLSWORTH 

2b  2  0 

03 

HANCOCK 

32 

68  26 

24 

6P 

BANGOR  HYORO-ELEC.  CO. 

EUSTIS  2  SSE 

2700 

01 

FRANKLIN 

12 

70  28 

1170 

c 

MRS.  DOROTHY  S.  JONES 

EUSTIS  2 

2702 

01 

FRANKLIN 

* 

13 

70  29 

1190 

8A 

8A 

BA 

MPS  ^ETTY  WING 

FARMINGTON 

2765 

02 

FRANKLIN 

9 

40 

70  09 

390 

7A 

CHARLES  S.  PREBLE 

FORT  FAIRFIELD 

2868 

01 

AROOSTOOK 

15 

48 

300 

7A 

JAMES  A.  SCHOF1ELD 

FORT  KENT 

2878 

02 

AROOSTOOK 
KENNEBEC 

15 

15 

68  36 

69  47 

140 

5P 
SS 

5P 

: 

H 

JOSEPH  H.  FOX 

GARDINER  WATER  DISTRICT 

GILEAD 

3110 

01 

OXFORD 

70  58 

700 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

GRAND  LAKE  STREAM 

3261 

02 

WASHINGTON 

14 

4 

290 

8* 

c 

STATE  FISH  HATCHERY 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAQUIS 

28 

69  35 

1060 

MIC 

c 

MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 

HAYNESVILLE 

3651 

:  1 

AROOSTOOK 

11 

380 

MRS  VIRGINIA  ALORICH 

HIRAM  2  S 

3800 

CUMBERLAND 

51 

70  48 

290 

MIC 

MIL 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

HOULTON  FAA  AP 

3892 

01 

AROOSTOOK 

15 

* 

07 

67  47 

493 

MIC 

MIC 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HOULTON 

3897 

01 

AROOSTOOK 

15 

4 

08 

67  50 

410 

6F 

6P 

c 

WILLIAM  CUMMING 

JACKMAN 

4086 

SOMERSET 

37 

70  16 

1160 

BA 

8* 

J0NES8OR0 

4183 

03 

WASHINGTON 

39 

67  39 

185 

7A 

7A 

IRVING  C.  MASON 

LEWlSTON 

4566 

02 

ANDROSCOGGIN 

06 

70  14 

182 

9P 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

L0N6  FALLS  DAM 

4781 

01 

SOMERSET 

< 

13 

70  12 

1160 

7A 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

MACHIAS 

4878 

WASHINGTON 

67  28 

40 

SP 

MADISON 

4927 

SOMERSET 

48 

69  53 

6F 

6P 

KENNEBEC  RVR  PGP  CO. 

Ml  C-L'Lt  DAM 

5261 

01 

OXFORD 

! 

70  55 

1460 

UNION  WATER  Pf*w£R  CO. 

MlLLINOCKET 

5304 

PENOBSCOT 

11 

68  42 

360 

8J 

c 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CC 

MILLINOCKET  FAA  AP 

5309 

01 

PENOBSCOT 

11 

'■ 

39 

68  41 

405 

MIC 

M 

fed.  aviation  agency 

MOOSEHEAD 

5460 

01 

SOMERSET 

t, 

35 

69  43 

1028 

7A 

H.  LAMONTAGNE 

NEW  GLOUCESTER 

5684 

03 

CUMBERLAND 

1 

70  IB 

501 

8A 

8A 

ROSCOE  L  RYAN 

HOLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

6425 

02 

PENOBSCOT 

11 

124 

Mil 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

OQUOSSOC 

6427 

01 

1 

70  47 

1510 

BA 

ARLO  COPP 

HJRONO 

6430 

02 

PENOBSCOT 

11 

52 

68  42 

115 

4P 

UNIVERSITY  OF  MAINE 

ORONO  2 

6435 

02 

PENOBSCOT 

11 

53 

68  41 

120 

c 

HAROLD  MAMLIN 

PATTEN  1  S 

01 

PENOBSCOT 

11 

59 

68  27 

800 

5P 

5P 

PERLEY  P.  HARRIS 

PORTLAND 

CUMBERLAND 

40 

70  15 

MIC 

MIC 

CITY  OF  PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

03 

CUMBERLAND 

39 

70  19 

61 

MIC 

z 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRESQUE  ISLE 

6937 

01 

AROOSTOOK 

15 

39 

68  00 

5F 

5P 

MAINE  EXP.  STATION 

R1POGENUS  DAM 

7174 

01 

PISCATAQUIS 

11 

53 

69  11 

965 

8A 

BA 

H 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CC 

ROCKLAND 

7250 

03 

69  07 

40 

6P 

ROCKLAND  1  W 

7255 

KNOX 

69  07 

70 

c 

R'JMFQRD  1  S 

732! 

02 
02 

OXFORD 
OXFORD 

I 

32 
33 

70  33 

70  33 

690 
505 

MIC 

MIO 

c 

ARMAND  violette 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 

733! 

02 

OXFORD 
AROOSTOOK 

I 

11 

70  33 

510 
580 

MIC 

MIC 

H 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
TREFFLE  JANDREAU 

SANFoRD  2  NNW 

YORK 

28 

70  47 

280 

5P 

5P 

SANFOflP  WATER  DISTRICT 

SK0WHE6AN 

03 

SOMERSET 

165 

c 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

SOUTH  ANDOVER 

7940 

01 

OXFORD 

1 

35 

70  44 

660 

5P 

ERWIN  F.  MILLER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

8301 

03 

HANCOCK 

14 

68  IS 

15 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SPRINGFIELD 

8353 

02 

PENOBSCOT 

14 

25 

68  08 

440 

4P 

SOUA  PAN  DAM 

8398 

01 

AROOSTOOK 

15 

33 

68  20 

610 

7A 

7A 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

SWANS  FALLS 

8641 

02 

13 

02 

70  59 

400 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 

TELOS  OAM 

6688 

01 

PISCATAQUIS 

11 

69  08 

960 

UPPER  DAM 

01 

OXFORD 

1 

52 

70  52 

1484 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

VAN  BUREN  2 

AROOSTOOK 

15 

10 

12* 

12P 

GORDON  L  DILMORC 

WATERVlLLE  PUMP  STA 

9151 

02 

33 

69  39 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 

WEST  BUXTON  2  NNW 

YORK 

13 

42 

70  37 

ISO 

MIC 

Ml, 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WEST  ENFIELD 

9360 

02 

PENOBSCOT 

11 

4 

15 

68  39 

160 

7A 

FRANK  J  CORRIVEAU 

WEST  FORKS 

9382 

01 

SOMERSET 

23 

70  01 

1240 

6P 

RICHARD  WALLINGFORO  JR 

WOODLAND 

9891 

02 

WASHINGTON 

14 

09 

67  24 

140 

7A 

7A 

RUSSELL  J.  DOW 

__ 

u 

Z 

0 

p 

OBSERVATION 

6 

Z 

W 

M 

g 

TIME  AND 

z 

0 

< 

a 

g 

TABLES 

STATION 

a 

I 

COUNTY 

3 

o 

Z 

o 

< 

OBSERVER 

i 

1 

i 

5, 

ll 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

co<,<> 

01 

BERKSHIRE 

8 

42 

39 

73  06 

750 

BA 

at 

H 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

0120 

02 

HAMPSHIRE 

5 

24 

72  32 

160 

BA 

MIL 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MASS. 

ASHBURNHAM 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New  England    (Maine.  New  Hampshire     Vermont    and 
Massachusetts)  at  Room  1000.  U.  S.  Custom  House,  Boston,  Massachusetts    02109,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  for  Southern  New  England    (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport 

"nnnprti  rut      nfiflQfi       i-,r   +n   an\r  Uu'citli.   ,      li,  ..■..,■,..   !"!**;«,.    •.,-._,.   y0ii  ^ 


Station,   Windsor  Locks,   Connecticut    06096,   or  to  any  Weather  Bureau  Office 


Monthly  degree  day  totals 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in   inches  and  wind  movement  in 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,  E.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatii 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet, 
for  successive  observations;    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  res 


e  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  n 
i  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


■  taken  from  differ 


SNOWFALL:        Entr 


wfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "SnowfaU  and  Sno 


>und"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


and  sleet.     Entr 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt      Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,   Vermont,   not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
•++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalei 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ord  i 


ery  10  inches  of  new  snowfall. 
See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  i 


ord.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


rly  Precipitation  Data, ) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  ] 

T       Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  si 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  inte: 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means    variable. 

*  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howe 


i  ground  in  that  month. 


:  published  in  the  July  or  Augus 


■  as  delayed  data  in  the  December 


Statu 


Thermometer 
building. 

s  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  table 


:  of  this  publicatic 


l  shelter  located  on  the  roof  of  s 


either 


ceived  too   late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
"which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,    D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,   price  60  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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8 

22 

9* 
22 

1446 

1469 
1490 
1538 

0 

0 

0 
0 

22 

21 
21 
22 

28 

29 
28 
29 

7 

8 
10 

14 

3.14 

3.07 
3.17 
1.79 

.66 
.28 

.91 

.68 
.65 
•  39 

28 

1 
28 

24 

27.4 

33.2 

36.5 

26.0 

12 
14 
10 

11* 

6 
31 

e 

7 
9 

7 

2 

2 
2 

0 

0 

0 
0 
0 

SCUA  PAN  DAM 
TELC5  DAM 
VAN  BUREN  2 

25,  1M 

1.7M 

13. 4M 

55 

27 

.23 

8 

1614 

0 

22 

15 

2.40 

-   .28 

.58 

2 

27,9 

12 

24ft 

8 

1 

0 

DIVISION 

17.0 

•   .9 

3.23 

.19 

33.1 

•    ft    ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

30.7 
28.0 
32. IM 
29.0 
28.5 

16,4 
11.4 
17. OM 
11.8 
12.4 

23.6 
19.7 
24, 6M 
20.4 
20,5 

53 

50 
50 
56 
54 

26 

26. 
26 
26 
27* 

1 
•  15 

2 
-14 
-15 

8 

7 
19 

8 

( 

1277 
1395 
1246 
1375 
1372 

0 
0 

0 
0 
0 

19 
20 
19 
21 
ll 

28 
28 
28 
29 
29 

0 

e 
0 

6 

i 

3,00 
4,58 

D  2.75 
3.76 

D  3,12 

.65 

.88 
.37 

1.03 
.57 

26 

6 

6 

28 

28 

12.7 
30.7 
15.0 
18.0 
20.7 

9 
24 
13 
11 
12 

8* 
10. 

9* 
lift 

9ft 

8 
12 
8 

10 
11 

3 

2 

i 
2 
2 

0 

0 
0 

1 

0 

FARMtNGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

28.9 
31.9 
29.5 
32.0 
32.1 

10.2 

14,4 
11,8 
14.5 
17.8 

19.6 
23.2 

20.7 
23.3 
25.0 

-  2.2 

-  1.5 

•   .1 

45 
54 
52 
52 
52 

27 

27. 

27 

27 

26 

•  9 
-  9 
-11 

•  8 
3 

8 

10« 

8 
10 
10 

1404 
1286 
1368 
1285 
1233 

0 
0 
0 

0 
0 

21 

ie 

20 
IS 
18 

28 
27 
28 
29 
27 

t 
5 

7 

3 
0 

3.73 
3.43 

6.07 
3.72 

4.01 

.11 

-  .39 

-  .19 
.05 

1.00 
.65 

1.07 
.92 

28 
28 

4 
28. 

24.0 
18.9 

17.5 
15.9 

11 

10. 

10 
9 

8 

8 

2 
2 

4 
3 

1 

0 

1 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MAO! SON 

010  TOWN  FA*  AIRPORT 

MONO 

RUMFORD  1  SSE 

BlIMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STa 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

DIVISION 


COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EA5TP0RT 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLANO 

PORTLAND  WB  AIRPORT 


ROCKLAND 
SANFORD  2 


DIVISION 
MASSACHUSETTS 


USSTERN 


01 


ADAMS 

CUMMIN6T0N  HILL 
HOOSAC  TUNNEL 
KNIfiHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
ST0CK8RIDGE 
WEST  GRANVILLE 

DIVISION 


CENTRAL  ( 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  8RIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TLLLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


COASTAL  C 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  HAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  196* 


Temperature 


28.1 
28.9 
28.  S 

30.0 
30.0 

29.9 
32.5 
32.2 
29.3 
30.  S 


39.2 
33.9 

32,0 
33.7 
33.5 

32.5 

31.6 

33.2 

32.9 

34.6 
33.6 


32.9 
32.2 
32.4 
33.8 
35.2 

37.3 

36.8 

36.0 


34.  4 
34.2 
37.7 
35.2 

37.1 

37.3 
38.5 
36.9 
36.7 
36.8 

38.5 
37.3 
38. 3M 
37,2 
38.2 

33. 3M 
37.8 
34.1 
35.8 

38.5 

40,1 

I 

35,5 


38.9 
41.8 
42.3 
40,5 
42.5 


13.1 
9,3 
12.2 
12.3 
13.2 

8.6 
13.6 
13.7 

8.7 
12.7 


20.4 
16.7 
17.5 
18.2 
20.6 

14.6 
15.5 


19.  OM 
17.3 


19.0 
17,2 
17.5 
16.3 
19.7 

19.7 
19.8 
21.1 


17,5 
17.8 
20. 5M 
18.0 
23.5 

19.2 
25.4 
21.5 

18.5 
19.0 

21.2 

23.0 
22.3 
22.8 
20.5 

20. 2M 

23.0 

17.1 

19.6 

21.2 

21.0 
21.3 
21.3 


25.9 
24.6 
29.5 
25.4 
28.5 


40.4 

27.1 

40.1 

24.5 

41. 8M 

31.  3M 

39.6 

20.1 

43.7  | 

32.0 

20.6 
19.1 
20.4 
21.3 
21.6 

19.3 
23.1 

23.0 
19.0 
21.8 

21.5 


27.8 
25.3 
24.8 
26.0 
27.1 

23.6 
23.6 

27.4 
25.3 

26.  8M 
25.5 

25.7 


26.0 
24.7 
25.0 
25.1 
27.5 

28.5 
28.3 

28.6 

26,7 


26.0 
26.0 
29. 1M 
26.6 
30.3 

28.3 
32.0 
29.2 
27.6 
27.9 

29.9 

30.2 
30. 3M 
30.0 
29,4 

26. 8M 

30.4 

25.6 

27,7 

29.9 

30.6 

I 

28.4 

28.7 


32.4 
33.2 
33.9 
33.0 
35,5 

33.8 
32,3 

36, 6M 

29,9 

37,9 


1.3 
4.3 


.3 

1.5 


-  1.0 


.2 


2.3 


,7 

1.0 

.8 

.0 


,7 
1.0 


1.2 

,7 

.9 

1.1 
1.1 

1.8 


27*  •  8 
26  .22 
26  •  8 
12   -  8 

12-7 


6 

6  8 

7  8 

8  8 

9  19* 


60  25 
5*1  27 


1371 
1415 
1376 
1349 
1340 

14)0 
1219 
12*4 
1418 
1332 


1146 
1221 
1242 
1203 
1168 

1277 
1275 

1160 
1222 

1176 
1221 


1203 
1238 
1236 
1238 

use 


No.  ol  Days 


1204 
1291 
1099 
1184 
1066 

1133 
1022 

uoo 

1151 
11*4 

1081 
1071 
1063 
1078 
1099 

1140 
1067 
1213 
11*6 
108* 

1061 

1122 


100* 
976 
89* 
988 
909 

960 
1005 

869 
1083 

833 


0  16 
0  18 


1123  0 
1132  0 
112)   0 


14 

26 

13 

24 

14 

27 

11 

24 

17 

27 

16 

27 

13 

27 

13 

27 

13 

25 

27 

1* 

27 

12 

27 

28 

9 

26 

17 

27 

12 

27 

13 

26 

7 

26 

26 

17 

27 

U 

24 

8 

23 

5 

20 

6 

21 

3 

21 

Precipitation 


3,59 
5.*1 
3.91 
2.95 
3.66 

5,20 
4.55 
S.21 

5.07 
6.87 

4.13 


6.85 
4.49 
3.21 
3.15 

D    5.77 

5.84 
8.39 

3,70 
3.75 

4,90 
3.32 

5,05 


3.77 
3,99 
4,16 
3.44 
4.17 

3.54 

3.82 
4,88 

3.97 


3.98 
4,20 
4,65 
3,63 


,31 

1.92 


.38 

1.36 

2.90 
.6* 

2.47 


.10 


1.09 


.32 

.34 

.92 

.09 
.62 

.56 


6.37 

2.*1 

3.98 

5.19 

1.55 

3.90 

.10 

4,36 

4.56 

.85 

4.49 

.61 

*.12 

.81 

3.6* 

.41 

*.17 

.57 

*,99 

3,90 

.00 

*,79 

1.29 

4,00 

3.18 

•   .22 

5,89 

4.11 

3.97 

.60 

4.92 

1.33 

4,40 

.80 

5.08 

1.45 

5,00 

1.70 

4.21 

6.03 

1.83 

5.89 

4,94 

.86 

5,57 

5.05 

4,44 

.81 

6,40 

2.47 

1.12 

1.03 

.73 

.73 

.92 

1.36 

1.36 

.70 

.69 

1.27 


1.10 

.73 

.70 

1.35 

1.27 

1.29 
2.75 

.88 
.88 

•  83 
.83 


1.31  28 
1,53  28 
1.21    28 


1.35 
1.22 

1.0* 
.81 

1.00 


.87 
1.21 
l.*2 

.81 
1.87 

1.22 

1.90 

.86 

1.32 

1.5* 

1.63 
.85 
1.27 
1.41 
1.36 

1.41 
1.28 
1.39 
1.03 
1.30 

.99 
.91 

1.41 


1.71 
1.07 

1.40 

1.92 

l.*7 


28. 


1 

.12 

1 

.37 

1 

.25 

.93 

2 

06 

2*. 2 
21.7 
33.0 

26.1 
27.0 

39,0 
23.3 

16.0 


23.6 


35.7 
19 

18.* 
13.0 

34.0 


20.5 


26.0 
17.0 


24.9 


10.8 
12.2 
18.1 
9.0 
13.2 


11.5 
12.0 


12.* 


12.6 

12.5 

8.5 

U.O 
11.9 


28 

10,1 

28 

10.0 

27 

10.6 

28 

12.* 

28 

11. A 

28 

9.6 

28* 

13.* 

27 

10.* 

27 

12.5 

27 

14.7 

28 

12.0 

* 

13.0 

28 

14.0 

* 

27 

9.3 

* 

7.5 

28 

10.0 

27 

11.7 

11.5 

27 

12.2 

27 

8.9 

28 

3.6 

28 

8.6 

28 

27 

7.8 

27 

12.1 

* 

28 

8.5 

* 

3.2 

No.  of  Day. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    285    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 


Continued 

DE 

CEM 
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Temperature 
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■ 

3 
> 

< 

■a 

l| 

|z 

Is 

.2 
1 

a 

3 
s 

Q 

O 
l 

a 

No.  of  Days 

g 

0  c 

las 

au. 

>- 

a 

a 
* 

i 

0 

9 

& 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Station 

Max. 

MIn. 

3 

0 
H 

jl 
JJ 

2  0 

• 

■ 

1 
0 

2 
6 
2 
S 

J 

■A 

5  B 

si 

°  s 

5  0 

8 

MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
RCCKPORT  1  ESE 

42.3 

42.7 
41.9 
39.9 
38.2 

30.0 
27.5 

29.9 
22.1 

25.7 

36.2 
35.1 

35.9 
31.0 

32.0 

1.4 
1.3 

58 

62 
54 

62 

5; 

26* 

23 

25 

26 
27 

15 
9 

16 
5 

9 

19 

19 
9» 

20. 
8 

887 

920 

894 

1047 

1019 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
3 

3 
7 

e 

20 
21 
20 
27 
25 

0 

0 
0 
0 

0 

5.42 

4.58 
5.83 
5.65 

1.78 

1.17 
1.15 
.95 
1.95 
1.28 

4 
28 
28 
28 
28 

7.2 
7.0 

8.5 

17.0 

3 
4 
7 
8 

20 
20 
22* 

10* 

10 

U 

9 

10 

5 

5 
3 
4 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

39.0 
45.2 

40.1 
42.9 

25. 4M 
30.9 
22.0 
29.8 

32. 2M 

38.1 
31.1 
36.4 

-   .3 

56 
68 
61 
56 

2; 

2; 

25 

26* 

T 
13 

2 
16 

8 
19 
19* 
19. 

1014 
829 

1049 
810 

0 
0 
0 
0 

9 

0 
9 

2 

23 

IS 
26 
19 

0 
0 
0 
0 

4,94 
6,04 
5.32 

5.50 

1.80 

1.23 
1.31 
1.35 

27 
28 
27 

10.5 

6.5 

10.3 

6 
5 
8 

9 
20 
20 

11 

12 

9 

3 
5 
3 

DIVISION 

34.1 

1.1 

5.33 

1.60 

8.8 

NEW  HAMPSHIRE 

•    •    » 

NORTHERN             01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

31.9 

31.0 
31. OM 
31.6 

10.8 
12.8 

11.  OM 
10.7 

21.4 
21.9 

21.0M 
21.2 

1.2 

1.6 

65 
58 

65 
62 

26 
26 
25 

2; 

•  16 

•  7 

•  16 
-16 

8 

16 

8 

8 

1347 
1328 
1360 
1349 

0 
0 

0 
0 

21 
19 
21 
20 

29 
28 
29 

30 

7 
5 

6 

7 

3.06 
3,30 
2.55 

3.78 

.13 

1.02 

.86 

.82 
.88 

.82 

28 

28 
28 
28 

23.8 

30.0 

28.3 

10 

10 

9 

12 

29* 

11* 

9 
10* 

6 

7 

7 

12 

: 
2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
TtMOUNT  WASHINGTON       //R 
PINKHAM  NOTCH 

26. 7M 
31.6 

21.6 

28.; 

6.0M 
13.7 

5.5 

12.7 

16. 4M 
22.7 

13.6 
20.6 

.6 

4.8 
,7 

60 
49 

42 
53 

26 
25 

26 
27 

.13 

•  14 

•  22 

.  4 

8 

8 

18 
8 

1561 
1307 

1590 
1368 

0 
0 

0 

0 

21 

18 

26 

20 

29 

28 

29 

29 

11 

6 

12 
5 

3.08 
3.03 

5,79 
4,03 

•  .31 

•  .52 

-   .75 

.86 

•  96 
1.05 

28 

4 
28 

33. Z 

17.7 

31.2 
29.5 

10 

10 

10 

29* 

10* 

9* 

8 

13 
9 

2 

4 
3 

0 
0 

0 
1 

DIVISION 

20.7 

1.0 

3.26 

.07 

27.1 

«    «    « 
SOUTHERN             02 

BLACKwATER  DAM           R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

31.8 
30.4 
33.6 
31.6 
33.4 

14,1 
8.6 
16.6 
12.5 
17.7 

23.0 
19,3 
23.1 
22.1 
26.6 

.1 
•   .1 

J3 

48 
56 
47 
58 

27 
26 
26 
26 
26 

•  10 

•  13 

•  11 

•  11 

•  11 

8 
8 
8 

10 
8 

1294 
1402 
1210 
1321 
1182 

0 
0 
0 

0 
0 

19 
22 

18 
18 
16 

29 
29 

27 
28 

28 

4 
10 

3,26 
3.88 
3.07 
3.84 
3.48 

•   .18 

-   .11 

1.02 
.96 
.73 

.90 
.93 

28 

28 

4 

4 

28 

13.0 
20.9 
12.4 
20.3 
12.1 

9 
11 
10 
11 

8 

10* 

9 

9* 

6 
11* 

6 

10 

2 
2 
2 
3 
4 

1 
0 
0 
0 
0 

EAST  DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

33.9 

34,7 
32.4 
31.3 

34.8 

16.5 

16.6 
14.5 
16.4 
17.0 

25.2 

25.7 
23.5 
23.9 
25.9 

•  1.0 
1.0 

•  .2 

57 

;s 

46 
52 

s; 

27* 

26 
26. 
26* 
27 

.10 

•  9 

•  10 
.  6 

•  10 

8 

8 

• 

S 

10 

1223 

1211 
1285 
1266 
1204 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

18 
19 
20 
15 

28 
28 
28 
28 
28 

3.21 

4.17 
3.52 
3,55 

3,67 

.10 
.83 
.34 

.91 

1.05 
1.04 
1.14 
1.40 

28 

28 

28 

4 

28 

14.0 
14.5 
14.1 
21.7 
14.9 

10 
9 
9 
9 

7 

10* 
7* 
9* 

29* 

6 

2 

4 
2 

2 
2 

0 

1 
1 
1 
1 

LAKEPORT 
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MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

32.0 
31.7 
34.6 
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32.0 

17.1 

14.7 
16.3 
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14.7 

24,6 
23,2 
25,5 
25,  6M 
23,4 
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5* 
57 
58 

59 

26 

25 
27 
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26 
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9* 
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8 

1247 
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0 
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19 
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28 
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3,63 
3.27 

3.01 

.11 

1.02 

1.13 

1.23 

.83 
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28 
4 
28 
28 
28 

15.8 

17.4 
12.7 
10.0 

10 
9 

9 

9* 
28* 

6 

2 
2 
3 
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2 

1 
1 
1 
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0 

NASHUA  2  NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO  2  S 

PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

35.0 
33.8 

34.4 

M 
33.  3 

18.1 
17,9 
17.5 

M 
17.7 

26,6 
25.9 
26.0 

M 
25.6 

•    .; 

58 

57 
60 
45 
57 

26 

27. 

26 

26 

26 

.  8 

•  1 

.  7 

.  4 

8 

19 
8 

8 

1183 

1297 
1204 

1209 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
18 
17 

18 

27 
28 
27 

27 

4.27 
2.37 

4,01 

3,96 

.88 

1.64 
.99 

1.10 

28 

28 

27 

14.9 
17.5 
14.6 
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26 
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1292 
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4.15 
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28 
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38.5 
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30,4 
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25.6 
28.5 
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36.2 
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33.4 
35.5 
33,2 

.3 

1.6 
1.2 
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57 
63 
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25 
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7 

7 

14 

12 

19 

8 
10 
19 
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0 
0 
0 
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13 
8 
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19 
26 
23 
23 

25 

0 

0 
0 

0 
0 

6,61 
6,39 
4,45 
5,91 
5,46 

3.02 

.67 

1.84 

2.14 

1.80 

.88 

1.49 

1,70 

27 
27 
27 
27 
27 

1.1 

5.7 
3.0 
6.9 

1 
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3 
5 

20 

20 
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11 
7 
8 
8 
8 

J 
5 
* 

51 
3 

2 

2 
0 
2 
2 

DIVISION 

33.8 

.6 

5,76 

2.05 

4.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

NEW  ENGLANO 
DECEMBER  1964 

Temperature 

Precipitation 
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0 
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17.8 
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3 
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5 
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0 
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52 
56 
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11. 
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0 
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3 
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-  .12 
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.13 
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.93 
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1.28 
1.13 
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14.5 
18.3 
14.7 
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.14 

1.20 

5 
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10 

12* 

DIVISION 

23.3  1 

.6 

| 

3.86 

.36 

17.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE,         68°    ON    THE    25TH    AT    SANDWICH,    MASS. 


LOWEST    TEMPERATURE,  -25°    ON    THE    BTH    AT    HAYNESVILLE,    ME. 


GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,         8.39    INCHES    AT    JONESBORO,    ME. 
LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,         1.57    INCHES    AT    HUNTINGTON    CENTER,    VT- 
GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,         2.75    ON    THE    2D    AT    JONESBORO,    ME 
GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,         56.0    INCHES    AT    HOUTTON,    ME. 


GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND, 


31    INCHES    ON    11+    AT    MACHIAS,    ME. 
AND    WOODLAND,    ME. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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4.69 

SHUTTLE  MEADOW  RESvR 

A. 69 

STAFFORD 

3.63 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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.42  1.33 
.04  1.53 
.70    1.56 


.32 

1,04 

.72 

.35 

.51 

.69 

.75 

1.00 

.58 

1.10 

4 

• 

2.10 

T 

T 

.90 

1.22 

.02 

.02 

.70 

1.90 

.03 

.41 

.86 

.83 

.02 

T 

1.05 

1.32 

.86 

1.59 

.04 

T 

.88 

1.5* 

.02 

.04 

.88 

1.63 

.07 

.76 

2.08 

.03 

.01 

.80 

1.62 

.  02 

.81 

1.69 

.63 

1.19 

T 

.52 

.85 

.85 

.06 

T 

.51 

1.29 

.03 

.06 

1.04 

1.03 

.0? 

.56 

1.27 

.27 

.60 

1.41 

.30 

.08 

.08 

.76 

1.56 

04 

.10 

.74 

1.67 

.03 

1.00 

1.35 

02 

T 

.69 

1.59 

04 

.03 

.85 

2.02 

.05 

.81 

1.19 

1.90 

07 

.75 

1.37 

12 

.69 

.36 

.55 

06 

.02 

.45 

1.61 

OJ 

T 

.95 

1.53 

' 

.45 

.03 

■  20 

2.56 

04 

.03 

.60 

1.39 

06 

.27 

.67 

.35 

04 

.54 

1.30 

1.05 

03 

.94 

1.33 

09 

• 

.52 

1.38 

.67 

.84 

06 

.39 

.60 

.91 

04 

.28 

.85 

1.30 

D2 

.11 

.41 

.25 

.01 

.60 

'.05 

.38 

1.71 

.19 

.28 

L.07 

.76 

.01 

.40 

.05 

.67 

.72 

T 

.45 

.1? 

.05 

.42 

.47 

.68 

..12 

.31 

.07 

.55 

.28 

.33 

1.37 

.71 

.33 

.65 

.59 

.02 

.78 

.81 

•    2.28 

.53 

•  86 

.93 

.01 

.68 

.20 

es  1  olio  wing  St  alio 
289   - 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 


Continued 

DECEMBER 

1964 

- 

Day 

of  Month 

Station 

8 

1  |  2  |  3 

4  | 

5  | 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  |  17  | 

18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23  | 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 

5.*! 

.21 

*  1.17 

.08 

■  5lj 

.15 

.341   .03 

.03 

.07 

.50 

T 

7 

.05 

■  30 

■  42 

•  98 

.39 

T 

NEwBURyPORT 

4.2( 

.0! 

•  08 

.74 

.43 

.05 

.05 

.01 

.08   .08 

.02 

7 

.16 

.01 

.02 

T 

■  02 

.15 

.72 

1.61 

7 

PEMBROKE 

4.66 

.36 

1,08 

,6( 

.02 

.02 

.071   .30 

.01 

.05 

.11   .06 

.38 

.06 

7 

•  08 

.07 

.41 

.95 

7 

,03 

PLYMOUTH 

- 

T     T 

.95 

.34 

.7, 

.03 

- 

.02 

7 

.06 

.39 

.02 

7 

.01 

.01 

.12 

.79 

1.15 

T 

PROVINCETOwN  i  n 

4.  5« 

•  19 

.73 

.30 

.71 

.14 

.30   .03 

.10 

.50 

.01 

■  12 

.52 

.95 

.02 : 

ROCHESTER 

5,63 

.39 

1.04 

,6! 

.03 

.08 

7 

•  171   .35 

.01 

.03 

.10   .07 

.40 

•  03 

.01 

.09 

•  06 

.39 

1,95 

7 

.03  . 

ROCKPORT  1  ESE 

5.6! 

.0! 

.95 

.03 

.8! 

7 

.!2 

.10 

•  11{ 

7 

.06 

■  40 

T 

•  16 

.02 

.42 

•  96 

1,28 

7 
.05 

SALEM  CG  A!R  STATION 

4.94 

.01 

.82 

.14 

,4t 

.It 

•  04 

.14 

7 

.14 

.29 

T 

•  11 

.05 

.48 

1.23 

,60 

.03  ! 

7 

SANDWICH 

6.  04 

.1. 

.54 

.84 

.64 

.01 

.14 

.40   .27 

.02 

7 

.14 

.36 

.08 

7 

7 

•  24 

.93 

1.31 
.92 

SEGREGANSET 

5.2? 

•  43 

* 

* 

1.63 

.06 

.38 

.42 

.32 

.11 

.16 

.84 

SPOT  POND 

S.K 

.18 

.73 

.54 

.07 

.05 

•OS   .13 

.01 

.03 

•  08 

.30 

7 

.03 

•  04 

•  03 

.86 

2.08 

TAUNTON 

5.32 

.01 

1.31 

.07 

.61 

7 

.02 

7 

.39   .01 

7 

7 

.13 

.60 

T 

.01 

.  1  3 

7 

.32 

1.35 

.45 

.02 

WOODS  HOLE 

5.5C 

■oc 

.69 

.44 

.5e 

.05 

.02 

1.02   .26 

7 

.53 

.01 

.46 

1.40 

NF*  HAMPSHIRE 

•    *    • 

NORTHERN            01 

BEATON 

BERLIN 
BETHLEHEM 

3.06 
3.30 

7          .11 
7          .17 

.07 
•  09 

.84 
.71 

.3* 

.11 
.04 

.06 
.07 

.03 

•  04 

7 

.1 
.11 

.04 

.04 

.06 

7 
7 

.08 
.16 

.^^ 

.06 

.04 
.03 
.09 
.06 

.02 

T 

.01 

.05 

7 

.09 

.86 

.03 

.09  . 

CANNON  MOUNTAIN 

0   4.37 

.42 

•  61 

.23 

.45 

.16 

■  11 

.10 

.07 

.12 

7 

7 

.09 

.62 

7 

.47  • 

COLEBROOK 

2.55 

.13 

.31 

.33 

.12 

.01 

.06 

.04 

.02 

•  21 

•  07 

7 

.07 

•  23 

.21 
.22 

.08 

3  .60 
.88 

.07 

.21  . 

.10  . 

DUVILLE  NOTCH 

2.83 

T     7 

7 

.74 

.15 

.12 

.07 

.17   .08 

.17 
.07 
.24 

.03 
.06 

EHROL 
FABVAN 

3.20 
3.78 

.12 
.03        .10 

.76 
.55 

.19 

.10 

.38 
.40 

7 

.04 
.12 

.11 
.14 

:!! 

.05 
.03 

.28 

T 
.08 

.09 

.02 

.06 

.26 

1.04 
.71 

•  04 

.02 

.12 

.16  . 
.09  . 

FIRST  CONN  LAKE 

3.08 

.02   T     .05 

.03 

.69 

.21   7 

.02 

.04 

7 

•  241 

•  11 

.03 

7     .02 

•  06 

.03 

.08 

•  82 

.06 

.14 

.46  . 

GRAFTON 

3.03 

.25 

.75 

.10 

.39 

7 

.06 

•  08 

T 

.03 

.  1  1 

7 

7     • 

.08 

.11 

.12 

.05 

.05 
.25 

.10 

•  94 
.86 

.05 

T 

.26  . 

.03  . 

JEFFERSON  fc  S 

3.70 

T          .22 

.68 

.60 

.39 

.05 

.21 

7 

.06 

•  lol 

7 

.  19 

LANCASTER 

7 

.  18 

.03 

.03 

7 

.09 

.54 

.01 

.19 

.13  . 

MILAN  7  N 

3.26 

.17 

•  83 

.36 

.30 

MOUNT  WASHINGTON       //R 

3.79 

7     T     .25 

.96 

7 

.37 

.05 

.02 

.50 

.03   .02 

.  16 

.25 

.05 

.09 

.53 

.15 

.69 

.11  . 

PINKHAM  NOTCH 

4.03 

7     .10 

•  OS 

.98 

.25 

.12 

7 

.13 

' 

.02 

.04 

•  34 

7 

.01 
T 

.02 

T 

•  16 
.02 

.06 

■  12 

.62 

.05 

.49 
.56 

.49 
1.05 

7 
.06 

.11 

•  94  . 
.37  . 

WEST  RUMNEY 

3.21 

.14 

.13 

.66 

.39 

7 

.02 

•  03 

.12 

T 

WHITEFIELO 

2.89 

.10 

.10 

.68 

.28 

.10 

.04 

.02 

7 

.091 

•  06 

.05 

7 

.03 

7     7 

T 

T 

•  02 

•  28 

.03 

.41 

•  89 

.04  . 

YORK  POND 

3.78 

T          .16 

.75 

.55 

.28 

.07 

.06 

.1! 

.15 

.01 

7 

•  16 

.12 

.06 

T 
T 

•  07 
.11 

T 

7 
.01 

.12 
.23 

•  82 
.82 

7 
.01 

.20  . 
.22  . 

SOUTHERN             02 

BLACKWATER  DAM           R 

BRADFORD 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

3.26 
3.81 
3.88 
4.38 

.20 
.30 
.29 
.28 

.16 
.22 

.12 

.87 
1.00 
.86 
.80 

.43 

.49 
.45 
1.56 

7 
.03 

.05 
.04 
.10 
.07 

.03 

.01 
.01 

.11 

.ic 

.04 

.03 
T 

.02 

T 
•  01 

.04 

.08 

.02 

.08 
.01 
T 
.02 

.01 
.03 
.02 

.06 
.06 
.13 
.13 

.03 

T 

.03 
.06 
.06 

.01 
.04 

.30 
.32 
.47 
.62 

6 

1.02 
1.15 
.96 
.74 
1.16 

T 

.04  . 

.10  ! 

CLAREMONT 

2.94 

.30 

.17 

• 

1.06 

.04 

.01 

.03 

.04 

.02 

T 

. 

. 

T 

.06  ! 

CONCORD  W8  AIRPORT       R 
CONWAY  1  N 

3.07 
3.84 

T     .17 
.22 

.73 
•  90 

.09 
.15 

•  33 

.49 

7 

.03 
•  03 

.02 
.02 

T 

7 

7 

T 
T 

.01 

.01 

.06 

T 

.06 

.02 

•  02 

.47 

iTI 

.36 

7 

T 

7 

DUBLIN 
DURHAM 

3.35 

3,48 

.19 
.08 

.15 
.71 

.24 

.04 

.35 

.51 

.02 

.05 
.03 

.01 

.01 

.01 
7 

.03 

.18 

7 

.16 

.18 

.11 

T 

. 

•  67 
.39 

.  19 
.31 

•  72 

1.07 

.04 

.03  • 
.01  . 

EAST  DEERING 

3.21 

.20 

•  80 

.16 

.47 

.03 

.02 

.01 

7 

7 
.03 

.02 

.12 
.03 

•  09 
.11 

7 

7 

7 

.41 
.40 

.55 

.93 
.91 

T 

EPPING 
FITZWILLIAM 

4.17 

.05 
.37 

•  46 
.58 

.37 

.60 
1.02 

T 

.02 
T 

7 

.07 

.06 
.24 

7 

.02 

.10 

.15 

T 

.10 

.60 

.62 
1.28 

1.05 
.38 

FRANKLIN 

3.52 

.29 

.7* 

.15 

.48 

.04 

.07 

FRANKLIN  FALLS  OAM       R 
GILMANTON  2  E 

3.35 
3.52 

.25 

.09 

•  IS 

•  32 

.80 
.87 

.40 
.42 

.07 
.12 

.10 
.08 

T 

.02 

T 
T 

•  06 
.05 

.05 
.14 

.04 

.07 

■  37 

.02 
.05 

.10 
.30 
.48 

1.04 
.97 
.95 

7 

■  10  . 
.12  . 

7    . 

GREENVILLE 

HANOVER 
KEENE 

lakeport 
lakeport  2 

3.68 
3.55 

3.67 
3.45 
2.78 

.02 
.28 
.19 
.29 

.10 

.20 
1.14 
.04 
.10 
•  19 

.48 
.15 
.92 
.93 
.78 

.49 
.39 
.40 
.39 
.18 

7 

7 
.06   7 
.14 

T 

.04 

.03 
.06 
.05 

.04 
7 

.05 

.16 
.02 
.13 

.08 
.09 

7 

7 

.01 

7 

7 

.10 

.05 
.08 
7 
7 

7 
.02 

.10 

.10 

T 

T 

.06 
.01 
.01 
7 

.04 
.07 
.04 

.02 
T 

.03 
T 

.04 
.02 
•  01 

.03 
.20 
7 
.02 

.01 

.50 
.16 
.25 
.38 
.34 

1.55 
.85 

1.40 
1.02 
.81 

7 
.03 

.01 

.11  '. 
T 
.02  . 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOwELL  DAM           R 

MANCHESTER 

MARLOW 

3.21 

4.09 
4.35 
3.65 
2.65 

T     7     .28 
.29 
.18 
.03 

1.13 

.17 
.11 

.10 
.91 
.65 

.76 

• 

.23 
.35 

.45 

.46 

.20 

7     7 
.11 

.05 
.04 

T 

.02 
.09 

.04 

.03 

7 

7 

.03 
.16 
.12 
.02 
7 

7 
.02 

T 

7 

.03 
.01 

7 

T 

.02 
.10 

.01 
.15 
.15 

.06 

.02 

7 

.05 
.14 
.08 
T 

.06 

.02 

.03 
T 

7 

.11 
.10 
.09 

.01 
T 

T 

.04 
.05 
.03 

.20 

.26 
.25 

.01 
7 

.65 

.59 
.65 

.66 
.40 

.37 
.80 
1.33 
1.23 
.85 

7 

T 

.02  . 
.09  . 

7 

MASSABESIC  LAKE 

MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 

3,27 

4.10 
3.01 

.08 
.08 
.24 

.63 
.57 
.16 

.05 
.07 
.75 

.09 
.66 
.41 

.01 

.03 
.02 
.03 

7 

T 

.02 

.05 

T 

.03 
.02 

.01 
.03 
.03 
.07 
T 

.12 
.11 
.03 

.10 

.09 
T 

.02 
T 

.02 

.07 
.04 

.69 
.65 

.61 
.83 
.29 
.75 
.25 

.63 
.95 
.95 

1.64 
.98 

7 

.04  ! 
.09  ! 

NASHUA  2  NNW 
NEWPORT 

4.27 
3.18 

.04 
.30 

.12 
.21 

.70 
.69 

.57 
.42 

.06 

7     .05 

.04 
T 

.08 

.04 

.13 

.06 

T 

.02 
.01 

7 

NORTHWOOO 
nTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 

2.37 
3.48 

4.01 

3.96 

7 

.20 

.14 

.06 

.15 

.66 

.67 

.74 
.12 

.10 

.40 
.60 

.50 

1.41 
.03 

T 
.03 

.03 

.09 

.03 

T 

.01 

.08 

.07 

.06 
.09 
.02 

T 

7 

.01 

7 

.04 

.01 

7 

.10 
.03 
T 

.02 

7 
.01 

.11 

.19 

.14 

.01 
T 

.05 

T 

.05 

.02 

.11 

.05 

.08 

7 

7 
.03 

.02 
.01 
.10 
.03 

.57 

.56 

.03 
.36 

.34 
.25 

.56 
■  25 

1.10 

7 
1.26 

.99 
1.05 

.39 

7 

T 

7    . 

m 

SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  OAM       R 

TAMWORTH  2 

2.74 
4,05 
3.81 
3.40 
4.04 

.21 
.10 
.12 
.25 
.30 

.29 
.68 

.75 
.15 
.73 

.68 
.12 

7 

.80 

.44 

.58 

.85 

.43 

.52 

.04 
.02 
7 
.06 

7 

.05 

.11 

.04 

7 

.06 

7 

7 
.02 

T 

.06 

7 

7 

.03 

.02 

7 

.06 

T 

.12 

.17 
7 

.03 

.09 
.12 

T 

.08 

T 

.14 

.16 

.03 

.27 

T 

.63 

.05 
.05 
.06 
.06 

.05 

.52 

.51 

7 
.60 

.62 
.25 
.35 

.18 

.31 

1.01 
1.01 
1.03 
.93 

T 

T 

7 

7    '. 

7 

WALPOLF  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

3.47 
4.21 

3.08 
4.15 

.32 

.04 
.25 

7          .29 

.17 
.52 
.75 

.76 

.97 
.15 

.08 
.17 

.36 
.72 
.45 
.27 

.04 
•  06 
.04 

.04 
.12 

•  01 

.14 

.05 

.05 

.05 

7 
7 

T 

.03 
T 
.04 

.12 

7 

7 

.16 

T 

.06 
.08 
.15 

•  01 

.03 

T 

7 
.04 

.10 
.65 
.47 
.82 

.36 
.85 

,63 

.10 

.98 
.67 
.29 
.98 

7 

T 

.10 

7  , 
.07  ! 

RHODE  ISLAND 

•    ■    • 

BLOCK  ISLAND  WB  AP       R 

6.61 

.24 

1,56 

.14 

.42 

.10 

.03 

.65 

.01 

.01 

.02 

.33 

T 

.15 

.03 

.01 

.47 

2.14 

.30 

T 

GREENVILLE 

6.39 

7 

1.60 

.73 

■  35 

.05 

.40 

T 

.05 

.57 

1.80 

.64 

KINGSTON 

4.45 

.01 

.77 

.40 

.19 

.06 

.57 

.01 

.03 

.41 

7 

.03 

.02 

.22 

,88 

.85 

NEWPORT 

5.91 

.02 

1.39 

.23 

.56 

.02 

.62 

.03 

T 

.04 

.35 

.06 

.08 

.37 

1.49 

.65 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT    R 

5.46 

.10 

1.34 

.08 

.51 

7 

.04 

7 

.32 

7 

.01 

7 

•  03 

.36 

T 

.03 

.04 

.03 

.60 

1.70 

.47 

7 

T 

7   ! 

wODNSOCKET 

5.60 

.35 

.08 

.60 

7 

•  03 

7 

.06 

.15 

.04 

7     .07 

.32 

7 

.02 

.06 

.04 

.75 

2.04 

.01 

• 

VERMONT 

•    *    # 

NCRTHEASTERN         01 

BETHEL  t*    H 

3.27 

7          ,21 

.13 

.04 

.13 

7 

.03 

.02 

.09 

•  05 

7 

T 

.06   7 

T 

7 

.05 

T 

.03 

.03 

.38 

.99 

.03  . 

BLOOMFIELD 

2.90 

■  18 

.65 

.15 

.03 

.02 

.25 

.02 

.08 

.16 

•  14 

.30 

.85 

.09 

. 

CANAAN 

3.14 

.06   T     .09 

.03 

.82 

.06 

.03 

.02 

.03 

.25 

.09 

.03 

.02 

.05 

.06 

7 

.16 

7 

.23 

.93 

.01 

.19  . 

CHFLSEA 

2.59 

.17 

.09 

.79 

.13 

7 

.01 

.05 

7 

.03 

7 

.08 

.02 

T 

7 

.01 

7 

.02 

.03 

.30 

.75 

.11  . 

DANVILLE 

3.71 

.14 

.10 

.90 

.20 

.08 

.05 

.06 

.02 

.03 

.03   .02 

.03 

.14 

.05 

.02 

.15 

.22 

1.20 

.27  . 

FN05BURG  FALLS 

2.65 

.02 

.43 

.07 

.06 

.05 

.13 

.62 

.02 

7 

.02   7 

.06 

.39 

.37 

.12 

t 

.29  . 

GILMAN 

2.96 

7          .15 

.07 

.80 

.20 

.08 

.11 

.03 

.11 

.05 

.06 

.10 

.02 

.06 

.02 

.04 

.20 

.71 

.01 

.14  . 

MC  INDOE  FALLS 

2.70 

.15 

.08 

.74 

.12 

7 

.05 

.10 

.04 

.01 

7 

.01 

7 

.02 

7 

.04 

.03 

.01 

.30 

.63 

7 

.33  . 

MIDDLFSFX 

2.65 

7     7     .13 

.12 

.95 

.02 

7 

.03 

7 

.07 

.03 

.01 

.01 

.04 

T 

7 

.02 

.02 

7 

.18 

.76 

7 

T 

.26  . 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

2.88 

7          .15 

.an 

.06 

.12 

7     7 

.02 

.07 

7 

.02 

7 

.041 

7 

•  ia 

7 

7 

.01 

.04 

7 

.13 

.40 

.93 

7 

.03 

.10  . 

m  .ollowing  Station    Index. 
290    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


VERMONT 

HORRISvlLLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELO 

PLYMOUTH  UNION 
READING  MILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
SOUTH  NEwBURV 

»AITSFtELO  2  HSva 
hATERBuBV  1  NNE 

hest  burke 


kESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  KB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  I  s 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


02 


2.51 

D    2.62 

2.93 

3.51 


3.13 
2,16 
).3T 


3. AS 

1.6! 

3.sa< 

2. A* 
2.79 

1.37J 
3.76 
2.36 
.'.2'. 
2.91 


SOUTHEASTERN 


BELLOWS  FALLS 

3.11 

CAVENOISH 

MAVS  MTLL 

fc.Ofc 

NEwFANE 

3. 33 

PERU 

3,89 

READ5BORO  1  SSE 

*.75 

SEARS8URG  MOUNTAIN 

SEARSSuRG  STATION 

•V.82 

SOWER5FT 

4.63 

SOUTH  LONDONDERRY 

3.61 

UNION  VILLAGE  DAM         R 

3.10 

VERNON 

wARDSSORO 

3.61 

HHITINGHAM  2  w 

*.82 

WOODSTOCK  3  F. 

3.33 

Day  ol  Month 


.10 


.  10 


.10 
.350    .10 

oi    .a;    .is 

20    1.00      .03 
20D    .12      - 


.28       .22    1.23      .1? 


.63 
.A3 

■  8A 


.IS 

.20 

•  26 

.10 

ioa 

.OS 

.20 

.00 

.25 

.09 

2". 

.■>•> 

21 

.11 

27 

.13 

20 

.21 

15 

.75 

22 

.13 

29 

.11 

2A 

.10 

20 

.20 

.88       ,0*      .06 


10    ill     I    12 


13  I  14  |  15  j  16  |  17   18   19   20   21   22   23 Ta  T  25 


.01   .05   .02 


.02   .03   .07   ,03 


12 

.58 

A9 

.60 

130  .93 

-.B 

.9A 

05 

.85 

■.3 

.78 

1.12 

1.07 

.03 

.56 

1.29 

.10 

.35 

1.03 

•  32 

1.05 

.25 

.90 

.03 

.31 

l.AA 

.05   .03   .73 


•  09  . 

.02  . 

T 

.01  . 

.06  . 

.03  . 

•  02  . 

T 

.10  . 

T 

.01  . 

.05  . 

.03  . 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

Connecticut 

.   .   . 

NORTHWEST             01 

MAX 
MIN 

Bl  LL5  BRIDGF  DAM 

MAX 
MIN 

27 
10 

34 
15 

38 
28 

38 
33 

37 
30 

35 

7 

27 

-  1 

35 
2 

35 

13 

37 
3 

34 

10 

40 
31 

45 

30 

44 
21 

31 
19 

33 

10 

42 
21 

36 

6 

30 
3 

29 

17 

32 

10 

32 
22 

40 
24 

40 
32 

63 
34 

57 
35 

54 
34 

36 
22 

27 
21 

36 
21 

41 
26 

37.6 
19.1 

CRFAM  HILL 

MAX 

MIN 

25 

9 

30 
10 

35 

23 

33 
29 

32 
24 

28 
14 

25 

8 

28 

10 

28 

20 

36 

11 

36 

19 

46 
36 

43 
33 

43 
28 

31 

17 

29 

10 

38 
22 

35 
11 

26 
6 

27 

20 

27 
17 

31 
17 

34 
25 

41 
31 

58 

40 

57 
44 

57 
34 

36 
22 

25 

16 

34 

20 

39 
28 

35.3 

21.1 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

Mm 

31 
15 

31 
11 

38 
24 

36 
31 

35 
28 

32 

19 

28 
1 

31 

-  1 

31 
17 

33 

0 

38 
6 

40 
22 

44 
26 

45 
25 

39 
19 

32 

6 

40 
21 

38 
13 

28 
5 

29 

17 

27 
12 

33 

11 

38 
21 

41 
30 

62 

33 

60 
34 

59 
35 

38 
23 

27 

18 

39 

21 

41 
29 

37.5 

18.5 

NCRFOLK  2  SW 

MAX 

MIN 

28 
13 

18 
9 

29 

10 

33 

29 

31 
24 

28 
16 

18 
8 

18 
3 

27 
10 

23 

8 

25 

9 

43 
25 

43 
33 

41 
26 

33 

17 

24 
9 

31 

11 

37 
22 

22 

4 

22 

7 

26 
13 

25 

13 

31 
20 

35 

26 

46 
35 

53 

45 

57 
36 

36 
23 

23 

15 

27 
15 

38 
27 

31.3 

18.2 

SALISBURY 

MAX 

MTN 

26 
11 

29 

10 

35 
24 

35 

30 

33 
27 

30 
15 

24 
6 

27 

4 

27 

19 

31 
8 

37 
18 

47 
36 

45 
31 

44 
29 

33 

17 

30 

7 

37 

4 

26 
20 

27 

16 

17 

60 

58 

35 

37 
21 

25 

16 

35 

20 

39 

27 

35.1 

18.8 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

MIN 

30 

14 

30 
14 

36 
25 

38 
32 

33 
27 

30 
21 

24 
5 

30 
1 

32 

18 

35 

6 

36 

10 

46 
34 

41 

30 

42 

30 

40 
22 

29 

10 

39 
19 

40 
22 

26 

3 

28 
16 

29 
12 

31 
13 

37 
28 

37 
32 

47 
35 

62 

41 

58 
38 

41 
26 

27 

19 

32 
21 

41 
32 

36.4 
21.2 

WIGWAM  RESERVOIR 
#    #    » 

MAX 
MTN 

34 
15 

32 

11 

42 
27 

42 
32 

42 
29 

29 
22 

26 
9 

29 

1 

32 
21 

32 

6 

36 
11 

45 
24 

40 
32 

44 
30 

39 
24 

32 

9 

42 

10 

42 
25 

30 
3 

30 
22 

32 
12 

33 

18 

38 
30 

39 
24 

56 
37 

61 

40 

60 
38 

40 
30 

30 
20 

35 

24 

38.1 
21.2 

CFNTRAl              02 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

32 

18 

25 

14 

32 
14 

36 
28 

32 
25 

32 
22 

29 
10 

28 
3 

25 

6 

32 

10 

31 
12 

47 
21 

45 
30 

45 
32 

42 
23 

31 
12 

36 
13 

43 
26 

29 

6 

31 
17 

29 

18 

30 
17 

33 
21 

39 
25 

48 
35 

61 
42 

59 
41 

44 
32 

34 

17 

31 

17 

40 
28 

36.5 
20.5 

CrLCHESTER 

MAX 

MIN 

28 
18 

32 
12 

40 
22 

37 
30 

37 
27 

27 
23 

35 

4 

25 

0 

30 
20 

33 
5 

44 
12 

44 
33 

52 

26 

41 
30 

33 

25 

31 
9 

50 
23 

44 
15 

31 
10 

31 

18 

30 
16 

36 
18 

41 
32 

52 

26 

62 

47 

61 
46 

60 
45 

45 
30 

32 

18 

40 
20 

40 
29 

39.5 
22.2 

COVFNTRY 

MAX 
MIN 

32 

18 

27 
15 

31 
18 

40 
29 

35 
24 

33 
23 

30 
-  5 

24 

-  9 

32 
-  3 

31 
.  2 

36 
3 

48 
14 

46 
23 

49 
27 

41 
12 

31 
8 

40 
12 

46 
28 

30 
6 

30 
12 

31 
13 

33 
12 

37 
22 

41 
32 

52 
39 

63 
46 

59 
47 

47 
32 

34 
19 

31 
21 

42 

27 

38.1 
18.2 

DANBURY 

MAX 
MIN 

28 

17 

33 
15 

40 
29 

36 

33 

34 
28 

31 

18 

26 
3 

33 

5 

34 
22 

35 

9 

42 
16 

47 
41 

45 
31 

46 
30 

32 
25 

31 
12 

44 
25 

42 
17 

29 

6 

31 
22 

31 
19 

34 
22 

39 
28 

47 
34 

63 

46 

59 
40 

57 
37 

40 
27 

28 

18 

37 
21 

42 
32 

38.6 
23.5 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

MAX 
MIN 

26 

18 

34 
16 

37 

30 

35 
31 

32 
27 

28 
15 

29 
3 

26 
5 

34 
13 

32 

7 

47 
10 

48 
35 

45 
27 

45 
29 

34 
21 

33 

15 

46 
33 

45 
14 

33 

11 

31 
24 

33 

16 

32 
21 

39 
27 

44 
35 

64 
39 

59 

47 

55 
35 

36 
28 

34 
20 

40 
28 

42 
26 

38.6 
22.8 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

20 

34 
19 

35 

30 

34 
32 

32 
27 

29 
12 

24 
-  1 

22 

-  3 

32 

10 

28 

1 

42 

7 

45 
29 

44 
26 

44 
31 

32 
21 

32 

14 

46 
30 

42 

15 

32 

11 

29 
26 

31 
16 

30 
21 

39 
30 

39 
35 

64 

38 

59 

47 

54 
37 

37 
28 

34 
21 

39 

28 

42 
27 

37.3 
22.1 

MANSFIEI D  HOLLOW  DAM 

MAX 

MIN 

34 
20 

28 

10 

38 
20 

41 
30 

36 
24 

32 
24 

29 

0 

24 
-  3 

32 
2 

33 

1 

35 

6 

49 
13 

46 
24 

48 
25 

41 
18 

32 
9 

33 

11 

46 
29 

32 

11 

30 
13 

31 
10 

31 
12 

37 
23 

42 
35 

51 

40 

64 

47 

59 
48 

50 
34 

36 

20 

33 

21 

41 

29 

38.6 
19.5 

MIODLETOWN  4  w 

MAX 

MIN 

30 
18 

28 
17 

38 
25 

38 

31 

32 
25 

28 
23 

23 

7 

22 

6 

29 

19 

30 

11 

37 
17 

48 
37 

48 
28 

46 
34 

39 
19 

30 
14 

44 
25 

44 
26 

26 

8 

29 
23 

30 
19 

33 

16 

37 
29 

42 

34 

56 
42 

60 
46 

56 
44 

44 
31 

32 

19 

36 
24 

41 
36 

37.3 

24.3 

MriJNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

32 
16 

34 
11 

41 
27 

39 
32 

34 
26 

31 

21 

28 

4 

32 

7 

33 

22 

36 
IS 

44 
12 

50 
42 

47 
27 

44 
35 

37 
25 

33 

9 

46 

20 

45 
20 

32 

6 

31 
22 

32 
18 

35 

28 

39 
29 

44 
34 

62 

41 

57 
45 

57 
39 

40 
32 

35 

19 

40 
22 

43 
33 

39.8 
23.9 

NrRWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 

MIN 

38 
20 

36 

18 

40 
30 

40 
34 

34 
27 

34 
18 

29 
12 

34 
6 

35 
21 

38 

13 

51 
18 

55 
25 

51 
28 

48 
27 

37 
22 

34 

16 

51 
25 

48 
15 

34 
14 

32 
26 

32 
21 

39 
23 

45 
34 

57 
32 

63 
46 

52 
48 

55 

39 

42 
27 

41 
23 

43 

27 

45 

27 

42.4 
24.6 

PUTNAM  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

33 
12 

33 

12 

40 
21 

38 
32 

35 
25 

30 
21 

34 

•  6 

32 
-  5 

38 
•  2 

40 
0 

36 
3 

50 
33 

48 
25 

47 
29 

34 
18 

33 

6 

51 
17 

35 

4 

32 

15 

32 
12 

37 
10 

42 
30 

42 
33 

63 
39 

60 
40 

58 
38 

40 

29 

34 

19 

37 

20 

43 
30 

40.2 
18.7 

STORRS 

MAX 
MIN 

30 
19 

29 
15 

40 
24 

39 
29 

32 
23 

30 
23 

24 

9 

29 
8 

30 
23 

32 

14 

39 

21 

49 
38 

47 
33 

44 
34 

43 
26 

30 
13 

46 
23 

44 
21 

32 
10 

28 
20 

29 

18 

33 
17 

40 
32 

40 
35 

62 
30 

64 
44 

62 

40 

45 

29 

32 

18 

37 
22 

39 
34 

38.7 
24.0 

watfrbury  radio  wbry 

#    *    « 

MAX 

MIN 

31 
12 

34 
12 

41 
25 

38 
31 

33 
24 

29 

10 

28 

7 

32 

1 

33 
22 

36 

8 

41 

17 

48 
37 

47 
29 

45 
32 

37 
23 

33 

10 

44 
22 

42 
12 

31 

6 

31 
21 

33 
19 

34 

20 

38 
30 

45 
33 

63 
43 

59 

47 

57 
35 

37 

27 

33 

16 

38 

22 

41 
34 

39.1 
22.2 

COASTAl              03 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

30 
20 

36 
20 

45 
35 

37 
35 

35 

30 

33 

18 

28 
15 

38 
15 

37 
23 

35 
19 

48 
25 

50 

44 

45 
35 

47 
37 

39 

23 

38 

18 

46 

37 

45 

15 

31 
13 

34 

27 

35 

20 

38 
26 

42 
33 

46 
39 

59 
45 

55 
45 

51 
38 

38 
25 

34 
22 

41 
26 

43 
30 

40.6 
27.5 

GBOTON 

MAX 
MIN 

29 

20 

33 
18 

45 
30 

41  ' 
35 

40 
28 

33 

20 

26 

12 

34 
9 

34 
22 

37 
15 

50 
17 

50 
34 

48 
29 

47 
33 

40 
23 

39 
11 

52 

37 

47 
15 

32 
12 

34 
25 

32 
22 

41 
23 

44 
37 

49 
40 

58 

46 

54 

44 

53 
39 

40 

31 

35 

24 

43 
24 

41 
27 

41.3 
25.9 

NFW  HAVFN  wB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

29 
21 

37 
20 

43 
32 

37 
33 

33 

30 

32 
19 

31 

16 

36 
13 

36 
23 

35 

19 

48 
21 

49 
38 

46 

30 

47 
36 

39 
22 

39 
19 

47 
39 

45 
18 

33 

15 

33 
27 

33 

22 

38 
25 

42 
33 

47 
40 

61 
42 

55 

40 

52 

37 

38 

2? 

37 
24 

40 
25 

44 

30 

40.7 
27.0 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

MIN 

35 
20 

30 
14 

41 
22 

43 
31 

39 
32 

34 
27 

29 

15 

29 
13 

36 
14 

36 
19 

36 

18 

51 
27 

52 
41 

47 
38 

44 
29 

33 

15 

41 
15 

48 
31 

32 

11 

32 
13 

34 

17 

34 

20 

37 
28 

43 

30 

50 
39 

63 

41 

58 
35 

46 
32 

37 
22 

32 

21 

45 
29 

40.2 
24.5 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

32 

18 

33 

18 

41 
29 

3fl 
34 

37 

30 

33 
25 

28 

9 

35 

7 

35 
25 

37 
11 

43 
16 

50 
34 

*7 
38 

45 
33 

37 
23 

32 

11 

46 

19 

39 
23 

31 
5 

33 

10 

34 

10 

35 

21 

40 
26 

40 
32 

63 
35 

57 
36 

56 

43 

44 
29 

31 
21 

38 
21 

43 
28 

39.8 
23.2 

WFSTBROOK 

MAX 
MIN 

32 
20 

35 
8 

44 
27 

40 
34 

39 
27 

33 
25 

27 
9 

35 

5 

37 
23 

38 

14 

45 

14 

50 
36 

51 
27 

46 
33 

36 
23 

33 

8 

51 

30 

45 
21 

33 

9 

33 

20 

36 

16 

39 

21 

43 
31 

48 
33 

61 

44 

55 

39 

55 

48 

49 
33 

36 
21 

42 
20 

42 
32 

41.6 
24.3 

MAINE 

»    #    # 

NORTHERN              01 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

28 
15 

16 
6 

18 
6 

30 
11 

14 
9 

18 
11 

21 

-  2 

15 
-20 

10 
-17 

20 

-10 

23 

-  7 

37 
5 

40 
23 

37 
28 

32 

13 

23 
-  2 

18 
-  2 

32 
13 

14 
-  3 

21 
6 

24 
.  4 

13 
•  12 

20 

4 

36 
20 

43 

36 

49 
35 

51 
35 

35 
15 

17 
12 

21 

.  6 

26 

6 

25.9 
7.3 

BRIDGEWATER 

MAX 
MIN 

35 
26 

29 
14 

26 

12 

28 
-  9 

20 
-  9 

19 
.  6 

3 
-23 

15 
-  9 

20 
-IS 

20 
-  9 

29 

20 

38 
23 

39 
25 

40 
22 

32 

6 

25 

-  7 

35 

-11 

35 
5 

23 

•  12 

20 

-  4 

6 
-  9 

10 
-23 

34 
6 

40 
32 

49 

33 

49 

41 

53 

28 

30 
11 

22 
13 

27 
11 

28 

12 

28.4 
6.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

20 
11 

16 

7 

19 
2 

10 
2 

15 

8 

16 
6 

14 
-  5 

4 
-13 

15 
1 

19 
-  4 

29 

2 

42 
29 

36 
27 

37 
20 

28 
5 

6 
-  1 

33 
3 

30 
•  1 

19 
-  5 

8 
-  4 

6 

-  7 

13 
-12 

34 
13 

40 
34 

48 
40 

53 

45 

51 
21 

21 

14 

21 
14 

26 
17 

26 

19 

24.4 
9.3 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
292 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


MA  I  NE 

CI AVTCN  LAKE  2 

Fl  STIS  7 

FORT  KENT 

GPEENVII  LE 

HAVNESVtLLE 

MruLTON  FAA  AP 

wruLTON 

JACKMAN 

LONG  FAl  LS  OAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

orunssor 

PATTEN  1  S 
PBESOUE  ISLE 
RTPOGENnS  DAM 
ST  FRANCIS 
SruA  PAN  DAM 

tfloS  Dam 
van  bup.fn  2 

ft    *    ft 
SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
0BANGOR  DOw  FIELD 
BBIDGTON  1  NNW 
CrRINNA 

east  sangerville  5  se 

farmington 

Gardiner 

grand  lake  stream 

HIRAM  2  S 

LFWISTON 

MADISON 

Ol D  TOWN  FAA  AIRPORT 

OPONO 

RUMFORD  1  SSE 

RIMFORD  POWFR  PLANT 

SPRINGFIELD 


Max 

M'N 


MA] 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1964 


Day  ol  Month 


13   24 
3    1 

15   21 


23   in   22 
12   11-5 

19   19   27 


22   23 

8-5 

1?   21 

S    4 

17   22 


9  3 

14  20 

-  1  0 

16  19 


20 


20  20 

9  2 

20  22 

7  7 

13  17 


80 
10 

17 
9 

18 
9 

19 

6   10   15 

30   15   19 
11    7   13 

25   19   17 


20 

-10 


5   15 

14  -10 


19   26   39 


14  -  1 

20 


21 
•22 

12 
-  9 

9 

-16 

14 
-  5  . 

12 

-17 

17 
-  1 

18 
-25 

20 

7  . 

10 
-17 

16 

-  6  - 

11 
•18 

16 
8  ■ 

17 
-21 

12 
-19  - 

11 
-20 

e 

-19  - 

19 
-17 

14 

22  22 

10  -  1 


23   27 
1  -  3 


25   27 
24  -12 


3  2 
0 

?5 
0 

23 


22   17   20 


28   23   19 


10-5 
18   18 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


15   16 
7   13 


27   17   12 


12   14 
■16  -13 


17   14   19 


20   15 
0  -16 


15   10 
■16  -15 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


26   25 

13   17 


16  13  13 

27  31  28 

17  11  13 

30  23  25 

17  11  6 

35  22  23 

15  8  8 

32  23  24 

20  12  9 

32  27  26 

19  12  10 

30  31  23 


13   14   16 


30 

26 

10 

14 

27 

26 

15 

15 

23 

25 

13 

12 

23   23   22 


22   21 
11   12 


25   25   29 


15-6-5 


20   23 
16   18 


18 

17 

6 

20 
9 

26 

11 

26 

15   12   18 


19   26 
2  -  1 


20   22 
9-6 

20   25 


17   20 
12-2 


16   25 
21  -19 


37   39 
29   22 


45   41 
15   30 


37   40 
25   25 


36   36 
19   11 


36   39 
12   11 


36   37 
24   19 


39   37 
34   27 


16   30   30 


20 
-  2 


34 
-21 


41 
15 

33 

14 

14 
11 

23 
-  3 

17 
-  3 

42 
15 

37 
15 

32 
12 

24 

-  1 

16 

-  1 

47 
26 

38 
27 

35 

8 

22 
-12 

15 

-13 

42 

25 

38 
25 

38 
11 

28 
0 

14 

0 

36 
27 

38 
12 

2T 

8 

13 
1 

35 

9 

39 
29 

38 
28 

32 

13 

24 
-  7 

16 

-  4 

37   28 
28   16 


15   22 

1    9 


13   IS 
-12    C 


24   26 
5   10 


16   17 
19   24 


26   21   25 
15   15   20 


19 

21 

12 

16 

19 

20 

12 

16 

26 

25 

18 

15 

21 

25 

17 

11  ■ 

19 

24 

3 

15 

-15 
20 


15  20 

-15  10 

19  17 
■  9  -  6 

16  23 
-9-4 

18  19 

-11  -  3 

24  25 

0  3 

20  25 
8  10 

18  19 

-8  5 

14  19 
-15  -  8 

15  19 
-8  2 

22  24 

-8  6 

20  25 


15   20 
19   11 


35   45 
8   29 


19 

-12 


22   24 

1  -  4 


26   24 

4    0 


24   24 
-7-6 


40   40 
26   27 


38   38 
17   25 


38   41 
28   25 


49   42 
25   31 


21   34 
-2-2 


28   13 
-2-5 


10 
-  6 


19 

-10 


20 
-  9 


15 
0 

25 

-  4 

20 

-  4 

16 
-10 

16 

1 

22 

8 

23 

0 

15 

-  3 

15 
5 

21 
2 

22 

3 

21 

0 

20 
4 

20 
-  3 

20 
1 

11 
-12 

24 
3 

22 

5 

10 
-11 

12 
-13 

13 
1 

22 

10 

23 

2 

21 
-  1 

12 
-20 


15 
-16 


50   52   52 
37   39   22 


48   49   48 
37   42   22 


16    6 
1  -  7 


19    5 
0-6 


24   37 

5   18 


14   38 
1   12 


19   36 
0    9 


36   45 
1   29 


5    6 
28   25 


33   37 
10   18 


7    5 
29   27 


27   47 
21 


27 


39   30 
25   15 


38   38 
18   10 


21   28   20 


40   40   40 
18   32   10 


32   40 
14   26 


36   39   31 


35   37 

14   20 


39   40 
21   16 


10 


24   25 

■16  -  8 


26  36 

10  10 

28  38 

9  18 

21  28 

■  6    6 

16  40 

■  3  13 

25  36 

2  12    6 

22  34   33 

5    9    8 

23  35   35 


7   20 
21  -15 


52   50 
32   29 


25   19 

10   10 


24   22 
15   14 


22      19   25 


25   25 
3   19 


5  5 
34 


47   52   55 


29   22 
12   12 


24   20 
15   14 


27   21 

14   14 


34   17 

14   14 


37   19 

15    8 


34   21 
15    1 


40   19 
17   15 


23   24 

17   16 


33   20 

17    4 


27   31 

18   18 


17   23 
12    2 


30 
6 

26 
13 

18 

5 

13 
3 

36 
13 

23 

2 

26 
10 

13 
-  1 

12 
-  3 

38 

13 

32 
2 

26 
17 

25 
13 

16 
6 

34 

15 

24 

-  7 

25 

18 

18 
5 

11 
-  7 

32 

11 

25 

0 

22 

15 

15 

4 

10 
-10 

32 
6 

25 
2 

28 
2 

26 

10 

20 
-  6 

17 
-  1 

28 
1 

26 
14 

26 

10 

17 
3 

40 
6 

26 
-  4 

23 
5 

25 
6 

18 
-  3 

35 
0 

38   40 
14   29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    293    - 


29   25 
0   19 


25   26 
7   12 


22   25 

3   11 


28   26 
0   18 


28   27 
7   18 


23   25 

-9    8 


13 
-  5 


13   40   43 


14 
-  2 


14 
-  3 


50   50 
41   43 


43   50 
35   40 


50   56 
36   44 


48   54 
35   39 


41   44 
33   35 


48   54 
35   43 


45   45 
35   33 


40   48 
33   34 


49   52 

35   40 


25   28 
17   18 


24   28 

16   19 


23   28 
14   13 


25.7 
7.6 

28.0 
5.3 

25.2 

7.4 

26.6 
7.8 

28.4 
6.9 

26.2 
10.0 

26.9 
11.0 

26.9 

4.7 

26.4 
8.0 

27.3 
6.7 

26.7 
9.1 

27.3 
10.6 

26.8 
9.5 


25.3 
9.5 


25.7 
7.8 


25.1 
1.7 


33   26   27 


38   44   44 
34   35   34 


51   53 
43   45 


35 

39 

46 

44 

11 

32 

35 

37 

3  5 

36 

40 

41 

1? 

32 

34 

36 

39 

43 

49 

53 

6 

35 

38 

44 

25   25 

15   13 


20   26 
16   12 


27   29 
17   16 


25   22 
17   19 


33   27 

17   18 


28   30 
20   19 


21   27 
18   15 


26   29 

17   20 


22   27 

16   18 


27   27 

11   11 


27   28 
13   13 


21   28 
14   14 


30.7 
16.4 


28.0 
11.4 


32.1 

17.0 


29.0 
11.8 


28.5 
12,4 


28.9 
10.2 


31.9 
14.4 


29.5 
11.8 


32.0 
14.5 


32.1 

17.8 


28.1 
13.1 


28.9 
9.3 


28.5 
12.2 


30.0 
12.5 


30.0 
13.2 


29.9 
8.6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  196* 


Day 

of  Month 

■ 

0) 

Station 

V 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MAINE 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

31 

e 

29 
12 

26 
13 

26 
13 

20 
13 

25 

17 

24   17 
3-6 

25 
2 

26 
.  5 

27 
-  2 

42 
24 

39 

18 

42 
33 

36 
15 

27 

-  1 

38 
10 

37 
13 

30 
5 

27 
17 

26 
9 

16 
-  2 

36 
9 

42 
33 

48 

35 

53 

41 

55 
36 

38 
19 

35 

14 

28 

15 

34 
12 

32.5 
13.6 

MFST  BUxTON  2  NNW 

MAX 

Mm 

27 

16 

29 
11 

27 
16 

25 
20 

23 

18 

22 

20 

25   25 

■  2-4 

25 

0 

30 
.  8 

35 

-  2 

45 
29 

38 
23 

43 
18 

33 

8 

24 

-  4 

38 

10 

36 

9 

29 
3 

25 

IS 

23 

2 

20 
11 

38 
18 

41 
31 

49 
34 

51 
41 

48 
20 

32 

18 

29 
14 

28 

17 

36 

20 

32.2 
13.7 

WFST  ENFIELD 

MAX 

Mm 

41 
19 

22 
12 

18 
1 

23 

0 

14 

11 

20 
13 

22   23 

9  -12 

15 
-10 

21 

.13 

25 
•  12 

33 
2 

44 
11 

39 
18 

39 

11 

30 
2 

19 
2 

35 
9 

25 
•  3 

26 

-  4 

25 

2 

15 
-  8 

28 
-  5 

38 

17 

46 
36 

51 
44 

52 

40 

41 

21 

22 

17 

26 

18 

29 
21 

29.3 

8.7 

WOODLAND 

«    •    « 

MAX 
MIN 

35 
22 

23 

4 

26 

13 

25 

7 

25 

16 

22 

17 

22   22 
12-9 

22 

-  8 

25 
.  4 

26 

-  7 

40 
1 

42 
26 

39 
20 

41 
15 

31 
5 

21 

0 

41 
18 

26 
2 

23 

8 

18 
10 

19 
-  7 

34 
-  4 

38 
35 

40 

37 

47 
39 

52 

38 

45 

27 

28 

19 

25 

18 

33 

23 

30. S 
12.7 

coastai           03 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

33 
19 

25 

20 

34 
12 

30 
20 

25 
19 

26 
23 

23   25 
9-2 

25 

18 

25 
11 

40 
6 

46 
35 

40 

21 

44 
34 

37 
22 

29 

7 

44 
10 

44 
14 

27 
8 

31 
23 

28 
14 

29 
9 

41 
28 

45 
36 

54 
42 

56 
43 

55 

38 

40 
26 

26 

19 

30 
21 

35 
27 

35.2 

20.4 

8E|  FAST 

MAX 
MIN 

32 
19 

27 
14 

28 

11 

28 
17 

21 
15 

25 

20 

25   19 

7-9 

24 
10 

27 

-  6 

32 

0 

45 
30 

39 
19 

42 
37 

38 

19 

29 
3 

43 
10 

41 
14 

28 
5 

30 
20 

28 

7 

18 
3 

43 
15 

44 
34 

53 

38 

55 
40 

56 

38 

39 
24 

29 
20 

30 
18 

34 
26 

33.9 
16.7 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

28 
18 

29 

12 

27 

17 

26 
16 

22 

16 

26 

20 

26   22 

3   10 

23 

10 

29 
0 

37 
3 

42 
25 

40 
24 

42 
27 

32 

13 

27 

5 

40 
27 

36 
10 

26 

7 

25 

17 

20 
8 

15 

7 

39 
15 

43 
36 

49 
39 

50 
41 

46 
32 

32 
22 

28 

20 

30 

20 

36 
22 

32.0 
17.5 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

39 

17 

26 
12 

26 

15 

25 

18 

22 
13 

25 

19 

26   25 

16    7 

22 

9 

24 
4 

33 

6 

42 
32 

42 

30 

42 
33 

36 
23 

30 
3 

40 
18 

48 
12 

27 

4 

28 
19 

27 

9 

18 
3 

41 
12 

42 
36 

50 
36 

55 
42 

55 
34 

38 
20 

28 
17 

29 
15 

33 
26 

33.7 
18.2 

EA5TP0RT 

MAX 

MIN 

31 
13 

24 
14 

34 
18 

29 
17 

26 

18 

28 
21 

22   29 
13   10 

29 
22 

24 
9 

36 

11 

42 
36 

42 

28 

42 
32 

33 
24 

25 
6 

43 
9 

43 

14 

24 

4 

28 
20 

21 
12 

23 

6 

40 
23 

43 
39 

47 
41 

48 
43 

52 

37 

37 
26 

26 
21 

31 

24 

35 

28 

33.5 

20.6 

El  t.SWORTH 

MAX 

MIN 

33 

17 

26 
13 

27 

8 

26 
16 

27 
14 

25 

20 

23   21 

0    0 

23 

17 

26 

.  7 

33 
-  6 

43 
30 

36 

17 

42 
25 

33 
14 

26 
6 

41 

7 

41 
12 

26 
0 

29 

15 

26 
10 

20 
4 

37 
17 

38 
35 

47 

6 

54 
38 

50 
37 

38 

24 

26 

18 

30 
20 

34 
25 

32.5 
14.6 

jrNFSBORO 

MAX 

MIN 

32 
19 

20 
16 

22 

8 

27 
16 

21 
15 

24 

17 

23   25 

10  .  3 

21 

2 

23 

4 

23 
3 

40 
12 

40 

23 

41 
25 

38 
23 

31 
2 

35 

1 

42 
26 

27 

-  1 

26 
5 

27 
8 

19 
0 

35 
3 

40 
34 

47 
38 

50 
43 

50 
43 

46 
27 

28 
19 

24 
19 

34 
23 

31.6 
15.5 

NFW  GLOUCESTER 

MAX 

Mm 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

29 

20 

29 

16 

29 
25 

29 

18 

23 
19 

26 
20 

25   23 

18   14 

26 
15 

28 
11 

28 
15 

45 
31 

41 

29 

43 
31 

33 
26 

28 
11 

40 
25 

39 
13 

28 
12 

27 
20 

23 

13 

20 
10 

42 

15 

43 
39 

51 
41 

51 
42 

54 

30 

30 
22 

28 
22 

31 
23 

37 
20 

33.2 

21.5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

26 

17 

32 
11 

29 

19 

26 

17 

22 

17 

26 

21 

25   25 

15   10 

26 

14 

31 

-  4 

37 
2 

44 
26 

40 

21 

44 
25 

33 

12 

25 
0 

38 
22 

38 
10 

29 
2 

25 

19 

22 

12 

18 
8 

41 
18 

42 

37 

48 
36 

50 
42 

51 
32 

32 
22 

29 

18 

30 
21 

37 
23 

32.9 
17.6 

ROCKLAND 

MAX 

Mm 

32 
21 

28 
13 

32 
11 

30 

20 

24 
18 

27 
21 

28   26 
10    2 

25 

9 

29 

6 

37 
6 

42 
32 

40 
24 

43 
29 

34 

20 

26 
5 

42 
15 

40 
13 

30 
6 

31 

20 

29 
10 

32 

42 
22 

43 
32 

49 

40 

51 

41 

51 
37 

38 
23 

29 

19 

30 
16 

34 
24 

34.6 

19.0 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

33 

19 

22 

14 

30 

10 

30 
22 

25 

18 

28 

20 

28   25 
15-5 

25 

9 

30 

-14 

35 

10 

45 
35 

40 
22 

41 

30 

31 
21 

27 
3 

38 
10 

38 
12 

29 
5 

30 
18 

26 
15 

19 
10 

39 
18 

40 
29 

46 
34 

52 
36 

56 
36 

40 

25 

28 

16 

34 
16 

32 
27 

33.6 
17.3 

MASSACHUSETTS 

•    *    ft 

WESTERN             01 

ADAMS 

MAX 

Mm 

29 
15 

23 

10 

33 
13 

35 
25 

37 
28 

31 
18 

20   20 
5    3 

30 
3 

26 

7 

30 

7 

41 
17 

41 

32 

40 
28 

35 

20 

25 

9 

31 
9 

35 

25 

25 
9 

24 

14 

27 
20 

26 

20 

32 
24 

39 
32 

46 
39 

56 
42 

54 

40 

42 
22 

22 

14 

29 
14 

35 
26 

32.9 

19.0 

CUMMINGTON  Hit  L 

MAX 

Mm 

30 
10 

21 

8 

27 
14 

34 

25 

29 
20 

25 

16 

22   23 

4    6 

27 
5 

26 

e 

31 

14 

45 
24 

46 
28 

42 
25 

34 
15 

24 
5 

30 
14 

37 
18 

22 
3 

20 
5 

25 

10 

26 

14 

29 
20 

35 
28 

45 
34 

51 
40 

55 

38 

40 

25 

31 
12 

21 

18 

38 
26 

32.2 

17.2 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

Mm 

31 
15 

22 
12 

26 
14 

35 

23 

32 

26 

28 
21 

33   18 
3    2 

23 

4 

26 

4 

22 

3 

46 
14 

36 
25 

40 
29 

34 
20 

24 

9 

27 
11 

40 
25 

26 

7 

26 
14 

27 
15 

27 
19 

29 

19 

38 
25 

47 
33 

51 
35 

52 
35 

4C 
25 

3C 
14 

26 

14 

41 
26 

32.4 
17.5 

KMGHTV1LLE  DAM 

MAX 

Mm 

3* 
16 

24 

12 

30 
14 

34 
24 

34 
24 

28 
24 

25   26 

3-2 

27 
2 

28 

0 

32 

0 

40 
10 

36 

24 

42 
26 

38 
18 

26 
B 

30 
10 

42 

10 

28 
4 

30 
10 

28 
12 

30 

18 

32 
20 

38 
30 

40 
32 

48 
32 

54 
38 

42 

3C 

32 
14 

3C 
16 

40 
26 

33.8 
16.3 

PITTSFIFLD  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

21 

10 

28 
10 

34 
23 

32 

28 

28 
25 

25 

9 

24   29 
3    2 

26 
18 

33 

7 

46 
9 

47 

36 

45 
36 

37 

28 

32 
12 

31 
7 

41 
27 

29 

7 

28 
6 

26 
20 

30 
16 

31 

18 

37 
22 

48 
37 

60 
46 

61 
43 

48 
33 

33 

18 

2e 

14 

34 
22 

38 
16 

35.  2 

19.7 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 

Mm 

29 

1  3 

31 
12 

,  35 

26 

35 
32 

34 
29 

31 
18 

23   29 

8-6 

28 
IS 

32 
3 

39 

5 

50 
36 

44 
31 

47 
29 

36 
20 

32 
6 

43 
24 

43 

14 

28 
3 

26 
22 

28 

17 

33 
13 

38 
20 

42 
24 

59 
37 

62 

39 

62 
33 

35 
20 

24 
11 

35 

15 

41 
28 

37.3 

19.7 

STOCKBRtDGE 

MAX 

Mm 

21 
13 

30 
10 

35 
25 

34 
30 

33 
27 

30 

17 

26   29 
5-3 

28 
20 

32 
5 

45 

7 

46 
37 

45 
31 

45 
27 

32 

17 

32 
5 

40 
26 

40 
10 

28 
4 

29 
19 

28 

15 

34 

19 

39 
19 

43 
34 

61 

40 

60 
39 

58 
36 

36 

2C 

24 
16 

36 
2C 

40 
24 

36.8 
19.8 

WFST  GRANvILLF 

•    •    # 

MAX 

Mm 

28 

1  1 

29 
11 

35 

20 

36 

28 

32 

30 

30 
25 

25   27 

7    6 

2a 

20 

28 
8 

34 
20 

47 
33 

46 
33 

42 
28 

36 
17 

31 
11 

40 
21 

39 

13 

27 

5 

27 

17 

29 
11 

30 
15 

36 
27 

41 
31 

56 
38 

58 
43 

58 
35 

31 

23 

2f 
14 

3S 

23 

39 
28 

36.0 
21.1 

CFNTRAl             02 

AMHERST 

MAX 

Mm 

32 
19 

27 
14 

33 

19 

33 

28 

33 

26 

28 
25 

28   28 
-6-6 

23 
6 

31 
-  5 

28 
-  1 

42 

10 

39 
26 

42 
28 

41 
22 

30 
10 

37 

10 

42 

28 

31 
9 

32 

18 

28 
19 

33 
19 

30 
19 

35 

30 

35 

31 

60 
32 

53 

30 

41 
21 

3C 

1( 

26 

16 

32 
22 

34.4 
17.5 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 

Mm 

30 
15 

18 
12 

28 
15 

34 
26 

30 
20 

25 

20 

25   23 

4-6 

26 
-  2 

28 
3 

29 

7 

44 
20 

44 
24 

42 
25 

37 
20 

27 
7 

32 
9 

41 
28 

28 
3 

26 
12 

29 

14 

30 
14 

36 
18 

39 
33 

51 

38 

60 
45 

56 
46 

41 

2S 

3C 
1< 

21 
1! 

37 
25 

34.2 

17.6 

BEDFORD 

MAX 

Mm 

27 
17 

31 
16 

33 
27 

33 

25 

25 
22 

28 

19 

24   24 
0-7 

29 
12 

34 

.  4 

47 
7 

50 
27 

48 

23 

45 
27 

32 

19 

29 
11 

49 
27 

44 
11 

30 
10 

28 

29 
20 

29 
18 

44 
24 

46 
36 

61 
48 

60 
51 

59 
35 

38 
25 

3; 

21 

3! 

23 

43 
24 

37.7 
20.5 

birch  hill  dam 

MAX 

Mm 

28 

16 

28 
11 

34 
15 

33 

28 

29 
22 

25 

16 

21   28 

-3-8 

23 
15 

28 
.  6 

36 
2 

45 
35 

39 
26 

42 
31 

34 

20 

27 
5 

40 
13 

40 
12 

26 

-  2 

26 
21 

31 

3 

30 
12 

37 
27 

45 
34 

58 
40 

60 
45 

59 
37 

31 

26 

it 

1! 

33 

2C 

37 
29 

35.2 

18.0 

81  UE  HII  L  WB 

MAX 

Mm 

26 

17 

34 
14 

37 

30 

38 
29 

29 
21 

27 

17 

21   27 

9   10 

28 

16 

32 
12 

45 
24 

48 
38 

47 
33 

44 
30 

30 
18 

29 
12 

50 
29 

44 
11 

28 
9 

27 
23 

25 

20 

33 
18 

41 
33 

46 
36 

59 

46 

57 

48 

55 

36 

36 
21 

2< 
22 

31 
22 

42 
23 

37.1 
23.5 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 

Mm 

32 

IB 

27 
15 

31 
16 

38 

28 

32 
22 

27 
21 

28   28 
-3-5 

33 
2 

32 

5 

35 

7 

48 
13 

44 
23 

47 
31 

41 
20 

29 

7 

33 

10 

46 
29 

30 
6 

30 
14 

29 

19 

31 

13 

36 

19 

40 
34 

51 

38 

62 

48 

58 
49 

5C 

31 

33 
IS 

31 
15 

41 
27 

37.3 
19.2 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

Mm 

3  2 
22 

34 

20 

34 

26 

35 
32 

33 

22 

36 
22 

26 
12 

28 

8 

28 
20 

32 
12 

38 
20 

48 
39 

50 

30 

46 
37 

38 
26 

2f> 
16 

50 
24 

48 
IS 

26 
12 

32 
24 

28 
14 

31 

20 

46 
30 

48 
38 

60 
42 

58 

50 

56 
40 

4C 
28 

3C 
2< 

3« 

26 

40 
34 

36.5 

25.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


MASSACHUSETTS 

Cl  tNTCN 

EAST  BRlMFIELD  DAM 

FlTCHBURG  2  S 

FbamjnGhAm 

HAVFRHII L 

LAWRENCF 

irwFLL 

READING 

ShElBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD  ARMORY 

Til  LY  DAM 

Tt  RNER5  FALLS 

WALPOLE 
WF5T  MEDWAY 
WFSTON 

WOPCESTFR  MB  AIRPORT 
•    *    • 

COASTAL  0 

BrSTON  taB  AIRPORT 
BROCKTON 
CAMP  WEI  LFLEET 
EAST  WApEhAM 
EOGARTOwN 
FALL  RIvER 
HI  UGH  AW 
HYANNIS  2  NNE 
MIDDLETnN 

NANTUCKFT  MB  AIRPORT 
NFW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCfTOWN  1  N 
ROCHESTER 
RCCKPORT  1  ESE 
SALEM  Cg  AIR  STATION 

sandwich 
Taunton 

WOODS  HnLF 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1964 


Day  of  Month 


30  26  30 

10  17  19 

12  25  31 

17  1*  16 

33  26  33 

IS  13  19 

33  28  33 

17  17 


33   34 
16   23 


34   34 
16   29 


17  28 

24  28 

10  13 

33  34 


29  32  38 

20  15  21 

32  34  38 

21  16  20 

29  28  35 

19  13  22 

24  28  35 

15  12  25 


33 
22 


I*. 
21 


32   27 
22      21 


31   26 
25   21 


34   31 
25   26 


34   30 
26   23 


32   31 
29   25 


38   38 
30   20 


27   24 

4    8 

24   29 


28   30 
•  5    5 


25   32 

2    6 


32   31 
2  -  1 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


34   40 
18   22 


31   25 
25   20 


26  22      24 


33   45 

18   28 


30   48 

20   20 


33   48 
IS 


34  35  48 

23  22  34 

39  35  45 

23  18  23 

36  35  47 

28  21  28 

38  30  33 

22  15  17 


32   30 
23   22 


42   31 
25   25 


48   42 
38   39 


41   39 
33   21 


44   42 
39   38 


30 

30 

4 

19 

27 

32 

3 

18 

30 

32 

■  7 

9 

- 

?8 

22 

26 

32 

6 

19 

21 

24 

■  6 

-  1 

- 

28 

34 

3 

9 

30 

32 

2 

17 

34 

34 

4 

18 

31 

30 

9 

13 

25 

28 

34   46 
•  1    8 


40   33 
26   24 


40   42 
40   32 


31   40 
16   24 


36   39 
18   29 


36   48 
22   34 


30   33   40 


36   49 
19   30 


52   43   43 

41   41   27 


44   .41   34 
38   32   21 


42   39 
34   29 


42   41 
36   31 


33 
-  5 


40   33 

28   24 


39   30 
22   23 


44   44 
40   25 


43   42 
37   29 


33   34 
19  22 


37   49   51 
26   29   42 

35   44   53 


36   44   53 
15   24   43 

38   45   50 


34   35   52 


31 

18 

43 
23 

36 

15 

42 

25 

41 

19 

55 
25 

33 

2 

48 
10 

36 

25 

49 
26 

47   42 
30   25 


46   38 
26   22 


31   42 
28   23 


51   43 
25   25 


47   34 
34   27 


45   32 
32   27 


47   33 
25   19 


37   38 
22   18 


45   35 

34   17 


42   37 
30   21 


42   31 
24   18 


46   32 
26   22 


47   37 
31   21 


47   36 
32   23 


44   30 
29   15 


31   30   27   28 


27  34  39 

5  6  28 

29  42  38 

8  26  9 


29   29 
7   12 


30   29 
9   13 


32   28 
12   25 


31   27 
12   24 


31   28 
8   24 


33 

10 

51 
16 

46 
16 

32 
9 

51 
19 

49 
15 

30 
10 

45 
28 

41 
8 

32 

17 

51 
32 

*T 
15 

32 
15 

52 

20 

51 
19 

34 

20 

47 
19 

50 
32 

36 

48 

44 

32   33 
13   25 


28   27 
•  1   10 


33   29 
6   23 


30   29 
4   19 


33   46   30 
20   20   38 


38   49   46 
17   36   16 


52   47 
18   16 


33   48   49 
11   19   18 


41   50   48 
22      41   18 


26   26 
7   21 


30   29 
14   25 


32   32 
5   24 


34   32 
17   21 


39   37 
10   12 


31   31 
13   25 


33   31 

11   24 


34   32 

19   26 


30   29 
8   22 


42   44 
23   36 


43   48 
25   36 


43   46 
27   38 


49   64 
37   43 


32   63 

38   41 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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42 

31 

49 

19 

39 

IT 

32 

51 

50 

16 

21 

21 

31 

50 

47 

20 

25 

23 

33 

42 

50 

14 

14 

31 

28 

48 

45 

15 

28 

15 

34 

50 

46 

15 

34 

14 

42 

54 

49 

19 

40 

18 

30 

51 

46 

14 

21 

12 

34 

50 

50 

20 

28 

16 

33   46 
18   33 


33   34 

15   28 


32   33 
9   24 


32   34 
17   27 


35   31 
3    5 


30   33 
12   25 


31   31 
10   25 


33   40 

13   30 


32   32 
2   22 


39   48 
28   36 


45   48 
33   34 


41 
33 


32   64 
39   49 


59   59 
40   47 


61   59 

41   45 


38   47 
34   36 


65   59 
37   48 


50   56 
37   44 


54   56 
34   37 


60   57 
44   49 


64   62 
41   49 


43   46   37 


60   58 
47   47 


31 

20 


36.9 
21.5 


36.7 
18.3 


44   41 
36   30 


33 
It 

31 

21 

40 
26 

36.8 
19.0 

32 

21 

32 
22 

45 

23 

38.5 

21.2 

34 

?2 

33 
23 

42 
29 

37.3 

23.0 

37 
22 

33 
22 

39 
23 

38.3 

22.3 

32 
?! 

33 

24 

41 
23 

37.2 
22.8 

32 

20 

33 

23 

42 
24 

38.2 

20.3 

30 
15 

30 
13 

40 
26 

33.3 

20.2 

33 

21 

38 
27 

41 
25 

37.8 
23.0 

29 
16 

26 
16 

38 

26 

34.1 
17.1 

32 
16 

34 
23 

41 
24 

35.8 

19.6 

36   35 

25   20 


60   57 
42   47 


63   62 
45   49 


48   54   63 
39   42 


44   52 
33   38 


42 

34 


57   55 

45   45 


50   56   55 
44   47   48 


61   60 
48   50 


60 
51 


60   59 
36   45 


45   48   52   52   54 
38   42   47   47   45 


47   52 
39   44 


46   52 
35   37 


45   49 
36   40 


37   45 
23   33 


42   43 
28   38 


48   55 
38   44 


46   48 
36   39 


58   58 

49   50 


61   60 
51   42 


60 
50 


38   32 
26   25 


55   33 

31   25 


53   38 

33   27 


40   33 

27   21 


53   38 

37   26 


39   33 

28   26 


40   32 

28   25 


45   32 
32   28 


38   35 

25   20 


32   32 
32   25 


42   34 

30   28 


38.3 

21.2 


40.1 
21.0 


35.5 

21.3 


45   45 
25   29 


44   33 
29   25 


43   33 
30   27 


53   35 

31   25 


38   30 
28   24 


40   32 
27   23 


34   41 
19   25 


56   53 
44   42 


43   36 
32   28 


40   33 

26   21 


48   34 
33   27 


45   46 

27   29 


25.* 

41.8 
24.6 

42.3 
29.5 

40.5 
25.4 

42.5 
28.5 

40.4 
27.1 

40.1 
24.5 

41.8 
31.3 

39.6 
20.1 

43.7 
32.0 

42.3 

30.0 

42.7 
27.3 

41.9 
29.9 

39.9 
22.1 

38.2 

23.7 

39.0 
25.4 

45.2 

30.9 

40.1 
22.0 

42.9 
29.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    196* 


Station 


NFW  HAMPSHIRE 


ft    •    ft 
NORTHERN  0 

BFNTON 
BFRLIN 
BFTHLEHFM 
C01FBR0OK 
FABYAN 

FIRST  CnNN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTFR 

MOUNT  WASHINGTON 

PtNKHAM  NOTCH 

SOUTHERN  ( 

Bl  ackwAtER  DAM 
CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  I  N 
DI'RHAM 

EAST  DEFRING 
EPPING 
FRANKLIN 
HANOVER 
KFENE 
LAKFPORT 

LFBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  I  AKE 
MOUNT  SlINAPEE 
NASHUA  ?    NNW 
NORTHWOOD 
PFTERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 
PORTSMOUTH 
SI  RRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMwORTh  2 
WINDHAM 
WOI  FEBORO 


Day  oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


29   15 

13    6 


25   14 
11    2 


20   20 

10    4 


18   19   26 


23   26 

1*   10 


15  -17 
25   18 


16   20 
-3-1 


16   13 
4  -16 


12 
-13 


2*  28  29 

15  11  13 

30  29  31 

12  10  12 

28  28  29 

16  12  13 


29   31   32 

19   15   16 

25   18   24 


MAX 

26 

32 

MIN 

18 

IS 

MAX 

32 

27 

MIN 

16 

10 

MAX 

25 

2e 

MIN 

14 

10 

MAX 

MIN 

MAX 

27 

28 

MIN 

17 

15 

MAX 

29 

22 

MIN 

16 

7 

MAX 

30 

27 

MIN 

17 

13 

MAX 

29 

32 

MIN 

20 

15 

MAX 

25 

25 

MIN 

15 

13 

25 

20 


30   26   29 


30   29   29 


20   17 
1  -  4 


26   24 

8  -10 


25   28 

3  -13 


27   22 

5  -11 


28   27 

.8.5 


47  44  38 

23  28  15 

41  42  34 

35  27  15 


21   23 

■  3-2 


26   23   27 


26   20   16 


34   31   26 


21   19   19 


28  31 
9  -11 

27   27 

1  -10 

25   26 

7-9 

25   25 
9  -10 

18   15 

1  -  6 

29  29 

■  3  -  4 

23  23 

7    4 

24  16 

-7-9 

24   23 

7-4 

27   22 
4-9 

23   20 


25   24 
0-8 


23   28 

10    1 


25   28 

0-7 


23   21 
2-4 


24   22 

1  -  6 


41 
24 


43 
26 


29    9 
5  -17 


17 


22 

.  3 


34   34   45   43   40   28   26   38 


24 
-  6 


24   39   37 


26 

-  9 


10 

-11 


20   22 

-3-3 


25 
.  2 


29   31 
11  -  9 


30   36 
-  3    1 


30   32 
■  11  -  5 


33   35 
-7    0 


34   37 
1    4 


32   29 
2    0 


30 
-10 


25 

23 

18 

20 

31 

26 

26 

21 

25 

21 

20   23 
41   36 


38   43 
24   25 


43   42 
18   23 


39   43 
20   26 


30   48 
12   28 


29   23 
-4-2 


27   39 
9   17 


28   38 
11   10 


41   31 
24   22 


32   42 
3    3 


35   43 
5   33 


25 
-  5 


29   29 
3  -10 


25   29 
1    2 


34   40 
4   28 


34   46 
12   33 


27   30 
0   12 


28 
.  6 


24   41 
•  5   12 


30   31 

8-1 


44   42 
21   21 


36   40 
21   26 


38   40 
30   28 


40   40 
29   30 


40   40 
30   29 


43   41 
23   22 


38   42 
23   27 


47   44 
23   23 


39   43 
24   22 


25   37 
7   10 


17 
-  2 


44   41   32 
26   28   20 

31 

19 


39   40 
25   29 


42  38  39 

14  16  12 

39  42  31 
22  23  15 

40  41  40 
31  30  20 

40  40  30 


45   45 
27   28 


27   29   46   41 
9   13   29   25 


38   28 
28   18 


24   37 
5   1* 


28   25 
9    6 

28   26 

1  -  4 

26   27 


37   23   27   32 

22    9    4   19 


56   25   22   35 


27   22   30   34 

17    1    0   21 


29   30 
3   18 


22   32 
.  2   20 


34   37 
21   32 


27   37 

5   18 

27   23 


24   42 
11   15 


-  2 
30 


32  21 

3  12 

22  39 

16  20 

17  34 
2  16 

22  40 

15  21 

25  37 

7  18 

26  40 
12  18 

23  32 


26   37 
16   23 


22   27   25 

1    3    1 

27   26   26 


27   28   26 


1 

26 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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12   10  |   8   19 


24   37   44 
12   20   33 

31   22   32 


22   30   34 


25   41 
15   23 


56   47 
43   33 


47   46 
35   33 


33   22   33   36 

22   10   14   22 


31.9 
10.8 


31.0 
12.8 


31.0 
11. 0 


26.7 

6.0 


21.6 
5.5 


46   42 
33   34 


55 


20 
9 


40   28.5 
16   12.7 


28 
5 


58  58 
36 

59  58 


39 


57   57 
42   34 


60   59 
46   32 


29 
16 


35 
19 


30   19   18 


22 

10 


32   31 
20   21 


31.8 
14.1 


30.4 
8.6 


33.6 

16.6 


31.6 
12.5 


35.4 
17.7 


33.9 
16.5 


34.7 
16.6 


32.4 
14.5 


31.3 
16.4 


34.8 
17.0 


32.0 
17.1 


31.7 
14.7 


34.6 
16.3 


34.0 
17.2 


32.0 
14.7 


35.0 
18.1 


33.8 

17.9 


34.4 
17.5 


33.5 

17.7 


32.6 
15.5 


31.8 
14.3 


36.4 
18.4 


30.8 
18.* 


DAILY  TEMPERATURES 


NFw  HAMPSHIRE 


Rhode  Island 


Bl  PCK  ISLAND  WB  AP 
GPFFNVIl  LE 
KINGSTON 
NFwPORT 

PpOVIDEnCE  wb  airport 

VERMONT 


NORTHEASTERN 


0! 


MAX 
MIN 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1964 


Day  of  Month 


Bl  OOMFIFLD 

ChEi  SEA 

ENOSBURr.  FALLS 

MC  INDOF  FALLS 

MIDDLESFX 

MCNTPELTER  FAA  AIRPORT 

MdRRISVILLE  2 

MrUNT  MANSFIELD 

NFWPORT 

north  Danville 
northfifld 

RrCHESTER 

Saint  johnsbury 
waterbury  1  nne 
wfst  burkf 


WESTERN 


0? 


bfnnington  2  nnw 

Burlington  wb  airport 

Cornwali 

Dorset  i  s 

Rutland 

Saint  Ai  bans  bay 

#   *   * 
southeastern      o: 
bfli  ows  falls 


MAX 
MIH 


MAX 
NUN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


29   38   47 


27   30   38 
17   14   24 


25   25 

4-9 


34   34   47 


21    19   30 


14  20 

5  3 

18  28 

4  4 

22  32 

5  8 

17  26 


17   23 
10   11 


36   37   29 
32   22   16 


44   42   34 
35   28   22 


21   22  31 

10    5  7 

8    6  21 

•  11  1 

19   20  30 


29   29 

4   10 


15   22 

1  .  1 


24   27   35 


19   23 

10    9 


28   24 
13    0 


24   25 

11   10 


28   24 

14   15 


33   28 
17   22 


29   27 

19   14 


28   27 
17   23 


18   23 
25   25 


29   30 
20   22 


19   25 
13   15 


24   25 
16   16 


26   25 
20   22 


30   27 
18   21 


30   30 
20   25 


27   27 
17   22 


29   34 
12   21 


15 
-15 


25   19 
-10  -  5 


20 

-  7 


29   25 

13   18 


32 

25 


31   25   30 


50   46   33 


25   30   33 


17 
-  2 


19 

-  7 


20 
-  6 


17 

16 

-  5 

-  5 

18 

21 

■  6 

-  2  . 

20 

22 

-  7 

0 

22 

21 

.  7 

13 

16 

19 

1 

5 

21 

22 

•  8 

-  2  - 

17 

25 

•  6 

2 

23 

20 

9 

-  5  - 

22 

21 

8 

-  2  - 

16 

24 

10 

15  - 

19 

22 

2 

8 

17 

18 

17 

-14  - 

22  24 

■  5.3 

29  25 

•10  -  7 

27  35 

12  0 

25  25 

3  3 

23  22 
2  1 

20  36 

1  3 

25  32 

8  0 

27  31 


23   36 
2    7 


24   28 
8.6 


22   25 

11  .  6 


26   26 
2.2 


"•8 

31 


42   35 

29   19 


27 
-11 


22 

-10 


19   42   34 


3? 

35 

SI 

41 

16 

28 

26 

2  8 

30 

29 

25 

32 

8 

22 

16 

19 

35 

31 

31 

35 

8 

23 

2* 

22 

32   32   26 


36 

37   47   50 
24   34   41 


34   43 
24   32 


38   45   44 
31   35   34 


54   53 
48   -9 


61   57 
47   47 


36 


63   57   56 

44   48   40 


15   22 
9-3 


20 
-13 


45   42   37 
30   30   15 


19   29 
2    7 


15   23 

7.9 


22   33 

■  1    3 


24   23 

4   16 


20   25 

0  -  1 


24   26 
13    5 


20   26 
1   13 


43   42 
25   13 


-10 

20 

-  9 

16 

-  8 

16 

-10 

22 

-  6 

16 


26   43 
-10   16 


27 


20 


35 

18  4 

20  22 

•  10  2 

32  42 

.  7  16 

37  36 


25 
-  2 


37   45 
16   36 


50   49   34 
35   28   18 


44   43   30 
31   29   10 


43   33 
29   17 


52   48   34 
26   25   18 


45   34 

30   20 


43   44 
33   32 


23   40 
5   20 


16 
-  3 


29 
•  2 


25 
-  5 


29   36 
11   26 


32   39 

19   31 


41   47 
27   34 


32   40 
20   32 


32   38 
22   32 


35   43 
26   35 


38   41 
20   33 


30   39 
17   26 


37   46 
25   34 


34   44   43 
26   26   27 


34 

27 


44   44   44   44 
JO      27   26   32 


43 
26 


37   43 
24   33 


28   36 
8   25 


27 
■  2 

22   22 
5   21 


27   27 
17   14 


27   25   27 


39   43   42   32   25   38 

30      30      22  |      7        8      23 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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38   42 
13   28 


33   38 
17   32 


32   44   55 


54   62 
32   44 


48   56 
37   37 


59   58 
40   33 


48   55 

38   40 


48   53 

36   34 


54   57 
43   38 


55   55 
38   35 


44   46 
24   35 


57   53 
45   42 


52   52 

44   44 


46   53 
15   15 


35   20   22   32   29.5 


30.8 
13.2 


42.0 
30.4 


42.3 
28.5 


34   40   47 
10   31   37 


43   57 
22   34 


54   54 
39   41 


51   54 
37   38 


48   31 
32   35 


66   61 
50   41 


63   58 
40   41 


67   63 
31   49 


24   25 
3    2 


19   33 

•  10    4 


23   24 
0    2 


18   30 
4   18 


20   30 
-  3   10 


23   35 
3   19 


18   32 
•  1   16 


24   26   34 


23   24 

■  3    0 


23   27 
■  2    5 


25   28 

4   10 


22   26 

2   10 


56   52 

40   25 


59   56   54 

45   40   27 


27   18 
16    2 


36   36 
23   17 


31.7 

10.3 


33.5 

13.4 


30.8 
14.3 


30.7 
12.6 


30.4 
13.9 


32.2 
13.7 


25.9 
6.0 


30.2 
12.1 


30.0 
14.6 


31.0 
9.0 


33.2 

11.1 


31.8 
14.3 


31.3 
14.1 


27.5 

6.8 


37.2 
19.6 


31.7 
17.8 


34.5 
17.4 


34.4 
18.8 


33.2 

18.3 


31.2 

17.0 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1964 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

VERMONT 

C4VENDISH 

MAX 

MIN 

25 
11 

27 

6 

31 

10 

28 

24 

29 
23 

25 

14 

25 
-    5 

21 

-11 

29 
5 

28      24      45 
-9-3      23 

37      40      29 
19      23      16 

23      36      36 

-    1         5         8 

29 
-   8 

26 

10 

30 
12 

29 

8 

36 

18 

39 

30 

52 

34 

50 
35 

42 

32 

33 

18 

24 

5 

30 

14 

40 

23 

32.2 
12.5 

RFADSBORO    1    SSF 

MAX 

Mm 

50 

13 

20 
10 

27 
12 

35 
24 

30 
25 

30 
20 

22 

4 

27 

-    1 

29 

0 

27      33      47 

3         3      15 

45      44      36 
29      21       18 

23      30      38 
7      10      23 

23 

5 

28 

15 

26 

14 

31 
18 

31 
22 

38 
30 

42 
32 

52 

34 

52 
34 

41 
24 

30 

14 

30 
14 

40 
27 

33.5 

16.7 

SrMFRSET 

MAX 

MDJ 

2* 

7 

15 
2 

23 
6 

32 
22 

29 

23 

26 
16 

19 
3 

12 
-    6 

25 

•   S 

21      30      45 
.4.4      14 

43      44      30 
28      25      12 

18      27      38 
-3-2      19 

19 
-    3 

20 
9 

20 
15 

23 

13 

28 
18 

36 

28 

50 
35 

54 
39 

56 
37 

37 
19 

25 

9 

31 

7 

39 
27 

30.3 
13.1 

VERNON 

MAX 
MDJ 

31 
18 

28 
14 

33 

14 

32 
25 

32 
26 

28 
24 

26 
2 

27 

1 

25 

2 

31      26      36 
-1-1       15 

37      42      42 
29      30      22 

32      33      40 
5         6      29 

29 

1 

31 
4 

26 

23 

33 

18 

33 

21 

38 
33 

39 
33 

55 

24 

56 

37 

41 
26 

30 
14 

30 
14 

39 
26 

34.3 

17.2 

wronSTorK  3  E 

MAX 

Mm 

28 
9 

19 
5 

22 

9 

29 

19 

29 
23 

26 

-    5 

21 

-11 

17 

-   4 

28 
-13 

22 

-10 

33 

3 

43 
25 

37 
15 

26 

-    8 

35 

7 

31 

7 

24 

.    4 

26 

11 

30 
16 

29 
5 

32 

18 

37 

30 

32 

55 

49 

22 

25 

4 

24 
5 

38 
22 

30.2 
8.6 

0     MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  HOURLY  READINGS  FOR  EACH  DAY. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Ijb  S 

§  3  2 

»|  » 

003 

0.    a  S 

I 

0  fS 

<  -2  3 

Station 

a 

'3 
> 

B 

a, 

1-8 1 

0 « > 

SB! 

Q.X!  a 

0 

01 

s   « 

£    B 

0 

§  1 

!»! 

.s      « 

Q       JS 

£ 
0  ~ 

O    0 

M 

EAST 

1    AM 

:rn  sta 

7   AM 

IDARD    T 

1    PM 

[ME 
7   PM 

0 
6 
id 

O) 

0 
q 

•* 
1 
0 

01 
a 

A 

0> 
01 

i 

01 3 

3 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

73 

64 

_ 

2 

6 

8 

1 

1 

1 

19 

7.3 

BLUE    HILL   WB,    MASS. 

- 

- 

16.3 

- 

- 

- 

85 

85 

76 

83 

4 

7 

5 

2 

2 

0 

20 

41 

_ 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

32 

9 

13.8 

42++ 

NW 

1 

77 

77 

71 

75 

8 

7 

5 

1 

2 

0 

23 

44 

6.7 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

31 

7 

12.8 

52++ 

33 

1 

83 

83 

74 

78 

8 

4 

7 

1 

0 

0 

20 

_ 

6.3 

BURLINGTON    WB    AIRPORT,    VT . 

18 

20 

11.1 

36 

S 

16 

81 

79 

75 

80 

13 

11 

3 

1 

0 

0 

28 

34 

8.2 

CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

74 

80 

7 

9 

6 

2 

0 

0 

24 

_ 

7.5 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    H. 

31 

9 

6.8 

46++ 

32 

1 

86 

81 

73 

79 

9 

9 

4 

2 

0 

0 

24 

40 

6.6 

HARTFORD    WB    AIRPORT,    CONN. 

36 

8 

8.1 

42 

NW 

31 

83 

81 

71 

80 

7 

8 

5 

3 

1 

0 

24 

40 

6.9 

MOUNT    WASHINGTON,    N.    H. 

W* 

43 

35.9 

112* 

NW* 

31 

83 

92 

89 

89 

4 

6 

9 

4 

0 

0 

23 

24 

7.8 

NANTUCKET   WB   AIRPORT,    MASS. 

30 

7 

13.7 

49 

N 

1 

82 

82 

76 

60 

8 

4 

4 

5 

0 

1 

22 

28 

7.7 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.5 

38 

NW 

31  + 

- 

81 

68 

- 

5 

5 

5 

3 

1 

0 

19 

48 

6.3 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

10 

8 

1 

1 

0 

27 

- 

_ 

PORTLAND   WB   AIRPORT,    ME. 

36 

10 

7.6 

37 

NW 

1 

82 

85 

74 

80 

6 

10 

4 

3 

0 

0 

23 

40 

7.1 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.    I. 

36 

10 

10.6 

37++ 

31 

31 

79 

79 

70 

75 

8 

7 

5 

1 

2 

0 

23 

40 

6.9 

WORCESTER    WB   AIRPORT,    MASS. 

22 

6 

10.8 

39++ 

31 

1 

83 

82 

72 

78 

6 

9 

5 

1 

2 

0 

23 

" 

6.6 

%   PEAK  GUST 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  196* 


CONNECTICUT 

•    #    # 
NORTHWEST 

NORFOLK  2  SW 

WOODBURY  J  M 

ft    ft    « 
CENTRAL 

COLLINSVILLE  1  S 

DANBURY 

HARTFORD  BRAIMARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  OAH 
MOUNT  CARMfL 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

COASTAL  03 

BRIDGEPORT  W8  AP 

SROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

WESTBROOK 


•    *    • 
NORTHERN 

BRASSUA  OAK 
CARIBOU  WB  AIRPORT 

FORT  KENT 
GREENVILLE 
HOULTON  FAA  AP 
LONG  FALLS  DAM 
MILLINOCKET  FAA  AP 
RIPOGFNUS  DAM 
SQUA  PAN  0AM 

SOUTHERN  INTERIOR   02 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNw 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

RUMFORD  POWER  PLANT 

»    *    » 
COASTAL 

BAP  HARBOR 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1964 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

ELLSWORTH 

SNOWFALLJ  2.C 
SN  ON  GNDj    ; 

6.C 
1 

2.0  2.C 

io  i; 

6.0  2.0  4..C 

19  la  2< 

T 
22 

l.i 

2: 

2.C 

2! 

2! 

2C 

2C 

IE 

T 
U   18 

18 

2.0 

19 

19 

19 

1.0 
19 

T 
19 

15 

15 

12 

6 

: 

MACHIAS 

SNOWFALL  Il5.t 
SN  ON  GND   I! 

1< 

1.! 
1! 

2,1 

1- 

4.510.0 
20   28   2E 

0.! 
2< 

2.0 
31   31 

31 

23 

2C 

1< 

0.5 
16   16 

12 

0.5 
12 

12 

2.0 

13 

0.1 
13 

0.3 
13 

0.2 
10 

6 

4 

T 

T 

3.0 
3 

0.2 
3 

T 
3 

1.2 

4 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GN( 
WTR  EQUI\ 

2.1 

1 

2.( 

0." 

■ 

1.1 

7.3   T 

a  ic 

1.5  1.1 

1 

T 
l.i 

0.' 

< 

1.! 

I.; 

1.9 

1 
1.4 

4 
1.3 

3 
1.3 

2    2 
.9   .9 

T 

2 
.9 

1.7 
2 
.9 

3 

.9 

2.4 
3 
.9 

T 
5 

1.1 

1.0 

5 

1.1 

6 
1.1 

4 
.9 

1 

T 

1.5 
1 

I 

T 
1 

0.1 

1 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.! 

I 

] 

2.C 

6.C 
i 

0.! 

< 

1( 

» 

1.! 

1! 

I* 

12 

t 

S 

t 

1 
4    4 

3 

T 
3 

3 

2.0 
5 

5 

2.0 
7 

1.5 

7 

4 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1.0 

1 

MASSACHUSETTS 

WESTERN            01 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.C 
2 

0.! 

1 

1.! 

1 

2.C 

i 

l.C 

3 

T 
3 

: 

2 

2 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

T 
T 

T 
T 

1.3 
1 

T 
1 

T 
1 

T 

1.0 
1 

T 

7 

T 

7 

7 
T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

0.! 
1 

1.1 

i 

l.< 

( 

T 
! 

o.< 

5 

o.s 

• 

« 

1 

T 

0.8 
1 

T 

0.8 

T 

T 
1 

T 
T 

2.4 

T 

T 
2 

0.5 
1 

2 

1 

T 

T 

1.1 
1 

T 

7 

0.4 

7 

ST0CK8RIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 

T 

0.5  3.! 

T     3 

3 

3 

< 

• 

1 

1.0 
1 

T 

0.5 

T 

T 

3.0 
3 

3 

T 
3 

2 

T 

1.0 

1 

T 

7 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

0.! 

*.' 

0.! 

0.3 

1.3 

1.0 

0.5 

o.s 

7 

CENTRAL              02 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.5  4.! 

1.0  4.C 

1    l 

i 

3 

• 

1 

o.; 

3 

3 

2 

2 

1 

1.6 
2 

2 

0.2 
2 

2 

0.3 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 
T 

\ 

« 

2 

T 

1.0 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

0.1 

T 

'"I 

« 

« 

o.: 

1.2 

1 

' 

T 

1.7 
T 

1 

5.5 

2 

T 
6 

0.3 
6 

4 

1 

T 
T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

o.; 

0.7 
1 

0.2 

0.1 
1 

7.C 

T 
1 

t 

' 

5 

1 

T 

T 

T 

T 

0.8 

T 

T 

2.5 
2 

T 
2 

0.6 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

7 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

'■! 

1 

« 

o.s 

1 

0.' 

* 

4 

3 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

2.0 
2 

T 
2 

T 
2 

T 

0.5 

T 

T 

milford 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.! 

o.E 

O.S 

T 

0.5 

4.0 

0.5 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.5 

0.1 
T 

0.1 

T 

8.C 
1 

T 

6 

! 

l.C 

■■ 

5 

1 

T 

1.0 

1 

1 

3.5 

4 

T 
4 

0.4 

4 

T 

T 

0.1 

T 

T 

T 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

5.C 

5 

o.e 
6 

5 

1 

T 
5 

* 

T 

T 

T 

0.7 
1 

T 
1 

0.5 
1 

2.1 
3 

0.2 
3 

T 
2 

T 

T 
T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0  8.r 

7 

7 

t 

5 

3 

T 

T 

4.0 

4 

3 

T 
2 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l\      * 

8.0 

0.8 

T 

0.4 

2.0 

T 

0.8 

T 

T 

0.5 

WALPOLE 

SNOWFALL  j 
SN  ON  GND 

T 
T 

T  :  3.C 
3 

3 

2 

0.' 
i 

2 

1 

T 

0.5 
1 

T 

5.1 
5 

T 
5 

0.2 
4 

T 
1 

T 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL  j 
SN  ON  GND 

T 
T 

T  '    2.5 

T     2 

2 

1 

1 

o.e 
e 

1.4 

» 

■ 

T 

1.0 
1 

1 

4.0 

4 

4 

3 

1 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.1 
T 

T 
T 

T   7.1 

T     1 

1.4 

7 
1.4 

T 

7 

1.4 

a 

1.4 

T 
1.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 

1 

1 

2.5 

T 

T 

3 
.2 

0.3 
2 
.2 

1 

T 

0.3 

T 

T 
T 

7 

7 

COASTAL             0) 

BOSTON  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

0.3 

T 

T 

0.2 

T 

5.4 
3 
.5 

T 

4 
.5 

a 

.3 

0.8 
3 

2 
.2 

A 

T 

T 

0.9 

T 

T 

4.2 

T 

T 

3 
.3 

0.4 

3 
.3 

2 
.2 

T 

T 
T 

7 
T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

1 

0.4 

2 

i 

2.5 
3 

2 

4.0 
6 

T 
6 

T 
6 

4 

T 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.5 

\ 

i 

T 
T 

1.0 
1 

1.3 
2 

3.8 
5 

0.5 

5 

4 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0. 

T 

T 
T 

T 

o.a 

T 

T 

0.6 

T 

T 

5.0 

4 

3 

T 
2 

1 

NANTUCKET  M    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 
T 

T 

2.4 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1.1 

0.8 

5.0 

T 

T 

T 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

- 

1 

4 

2 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 
T 

T 

T 

7.C 
1 

T 
7 

7 

2.0 

a 

e 

4 

T 

T 

1.0 

T 

4.0 

4 

T 
4 

2.0 
5 

3 

T 

T 
T 

SALEM  CG  AIR  5TATI0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.C 

4 

« 

4 

l.« 

I 

5 

2 

T 

T 

1.0 
1 

2.9 
3 

T 
4 

1.0 
5 

1 

T 

SANOWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

i 

T 
T 

4.5 
5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   300    - 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1964 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  301    - 


Continued 

l 

J11 

<W»    1 

rvi 

I\L 

ill 

Al 

lu 

Oi 

H\J 

vv 

VJ 

IN 

Ijf 

n\- 

'UJ 

NL» 

NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1964 

Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

SAINT    JOHNSBURY 

SNOWFALL 

SN   ON    5ND 

T 

2.0 
2 

6.5 

9 

L.i 

s 

1.! 

1C 

T 
10 

9 

1.5 

T 
10 

10 

7 

7 

T 
6 

0.5 
6 

6 

• 

0.5 
6 

6 

0.5 

6 

6 

1.0 
7 

6 

5 

2 

T 
T 

10.5 
11 

10 

9 

O.J 
1 

•        *        * 
WESTERN                              02 

BENNINGTON    2    NNW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

4.0 
A 

T 
3 

T 
1 

2.C 
2 

l.C 

A 

1.0 

• 

3 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

1.0 
1 

T 

1.0 
2 

1 

T 

2.0 
2 

T 
2 

T 
2 

T 

BURLINGTON    MB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 
T 

T 

2.0 
2 
.1 

e.o 

3 
.1 

21 

0.4 
1.C 

2.e 
c 

l.C 

T 

0.5 

9 

1.1 

1.8 

11 

1.2 

T 

11 

1.1 

T 

10 
1.1 

5 
.9 

3 

.6 

0.2 
1 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

0.3 
T 

T 

T 

1.1 

5.5 

5 
.2 

T 

4 
.4 

T 

A 
.3 

T 
3 

.4 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 
T 

T 

*.o 

• 

T 
i 

5 

5 

l.S 

7 

6 

A 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

1 

8.0 
8 

T 

4 

4 

SAINT    ALBANS   BAY 

SNOWFALL 
SN   ON    SND 

1.5 

7.0 

1.1 

10 

l.C 

11 

11 

11 

11 

11 

6 

3 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

6.0 

6 

6 

4 

6.0 
9 

«        «        • 
SOUTHEASTERN                  03 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

2.2 

2.5 

0.5 
A 

3.0 
t 

6 

6 

6 

T 
6 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

T 
5 

1.1 

6 

5 

1.0 

6 

T 
6 

1.1 

7 

6 

5 

4 

9 

0.3 
2 

5.8 

8 

7 

T 
7 

0.6 
6 

PERU 

SNOWFALL 
SN    ON   GNC 

T 
T 

... 

1.0 

4 

2.0 
t 

2.0 

8 

0.5 

8 

e 

( 

1.0 
9 

8 

5 

3 

T 
3 

1.0 

A 

T 

3 

3 

2.0 
A 

T 
3 

2 

1.0 
3 

T 
3 

1.0 

4 

4 

2 

1 

T 

5.0 

S 

5 

4 

T 
3 

READSBORO    1    SSE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND, 

T 
T 

T 

a.; 

0.8 

: 

1.8 

-,: 

10 

10 

■;s 

0.5 

10 

9 

5 

5 

A 

1.5 

A 

T 
A 

4 

T 
A 

T 
3 

T 
3 

1.0 

* 

0.3 
4 

0.3 

4 

2 

VERNON 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

2.! 

i 

1.5 

■•: 

T 

8 

-: 

' 

a 

; 

4 

A 

3 

3 

3 

3 

3 

J 

1.5 

A 

T 
4 

0.5 

4 

4 

2 

1 

1.3 
1 

1 

T 
1 

1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

TIME 

Day  of  month 

5 

STATION   AND   DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

4 

STORRS,    CONN. 

1    INCH 

MAX 
MIN 

37 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 

32 

33 
33 

38 
33 

47 
36 

47 
42 

42 
37 

38 

35 

35 
35 

37 

35 

35.0 
33.8 

A    INCHES 

MAX 
MIN 

42 

40 

40 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

40 
36 

49 
40 

49 
46 

46 

- 

- 

" 

38.3 
37.1 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

42 

40 

40 
38 

38 
38 

38 
36 

38 
38 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

39 
36 

38 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

38 
35 

42 
38 

44 
42 

44 
40 

41 
38 

38 
38 

38 

38 

37.7 
36.6 

KINGSTON,    R.    I. 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 
35 

37 
34 

38 
36 

38 
36 

36 
36 

36 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

36 
32 

37 
35 

37 
35 

36 
34 

35 
33 

35 
33 

35 
35 

35 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

35 
33 

42 

35 

45 
42 

46 
45 

45 
42 

42 

37 

38 

36 

38 
37 

36.9 
35.1 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

39 
39 

39 
36 

36 
36 

37 
36 

38 
37 

37 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

36 
34 

37 
35 

37 
35 

37 
35 

35 

34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

34 

34 
33 

41 

34 

43 
41 

44 
43 

44 

42 

42 
37 

38 
37 

38 
36 

37.0 
35.5 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

41 
41 

41 
38 

38 

37 

38 
37 

38 
38 

38 

37 

37 
36 

36 
35 

36 

35 

35 
35 

35 
34 

35 

34 

38 
35 

39 

37 

37 
36 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 

34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

36 
34 

36 
36 

40 
38 

42 
40 

42 
41 

41 

39 

39 
38 

38 
38 

37.3 

36.3 

24    INCHES 

5   PM 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

38 

37 

37 

36 

36 

37 

37 

39 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

42 

41 

39 

40 

37.7 

STORRS,  CONN. 
KINGSTON,  R.  I. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUNDi   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPEi 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION!   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 

SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL.   SOIL  TYPEi   BRIDGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO 
2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIE2  RECORDER.   12  AND  24  INCH 
DEPTH  -  STANDARD  SOIL  THERMOMETERS. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  302  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

,1 

.1 

01  = 

si 
>  a 

a 
*t 
1 
> 
< 

.1 

1 

J 

01 

a 

o 

8 
Q 

• 

i 

.3 

• 

I 

9 

a 

1 

1" 
a 

No.  ol  Day. 

1 

f] 

3  a 

h 

■ 

a 
1 

1 

• 

& 

Snow.  Sl.ftt 

No.  of  Day. 

Sutton 

Hu. 

Mln. 

1 

ft 

& 

8 
i 

s 

Z 
1 

J 
1 

8 

I : 

S  j 

1  > 

«1 

.1 

MAINE 

ft        ft         ft 
JULY    196* 

BRUNSWICK 
SPRINGFIELD 

T5.5 

99.9 

M 

67.9 

M 

90 

1 

*8 

31 

21 

i 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

2.91 

.86 

1* 

.0 
.0 

0 
0 

1 

3 

0 

ft         ft         ft 
SEPTEMBER    196* 

BRUNSWICK 
HOULTON 

6T.S 

6*. 9 

♦6,7 
♦  1.7 

57.1 
53.3 

-    2.9 

(0 
78 

9 
22 

35 

26 

20. 
2* 

236 
3*8 

0 
0 

0 
0 

0 
9 

0 
0 

,66 
2.2* 

-    1.09 

.66 
.95 

23 
23 

.0 

•  0 

0 
0 

2 
S 

0 
1 

0 
0 

*         ft         ft 
OCTOBER    196* 

BRUNSWICK 

98.9 

39.7 

*9.3 

78 

16 

27 

12 

*82 

0 

0 

* 

0 

2.39 

.76 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

«        ft        ft 
NOVEMBER    196* 

BANGOR   00W   FIELD 

**.l 

26.1 

35.1 

60 

13 

9 

21 

688 

0 

2 

26 

0 

3.67 

1.21 

26 

3.3 

3 

12 

6 

* 

l 

NEW    HAMPSHIRE 

ft         ft         ft 
JUNE    196* 

WOODSTOCK 

76.9 

*8.9 

62.5 

92 

20 

32 

6 

127 

1 

0 

1 

0 

2.J7 

.60 

27 

.0 

0 

* 

1 

0 

ft        ft        ft 
OCTOBER    196* 

MOUNT    WASHINGTON                 //R 

3*. 9 

22.1 

28.3 

•    2.* 

5* 

16 

3 

11 

1129 

0 

IS 

2* 

0 

5.10 

•       .89 

1.12 

21 

23.5 

9 

21 

u 

3 

1 

VERMONT 

ft         ft         ft 
JULY    196* 

MOUNT    MANSFIELD 

66.9 

92.3 

59.* 

77 

1 

36 

31 

178 

0 

0 

0 

0 

6,02 

.63 

3 

.0 

0 

12 

3 

0 

ft         ft         ft 
AUGUST    196* 

BLOOMFIELD 

68.  T 

*2.9 

55.6 

•    9.2 

83 

31 

3* 

10 

268 

0 

0 

0 

0 

3.67 

.32 

1.18 

23 

.0 

0 

9 

* 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indax 
-  303   - 


OCTOBER  196*. 


NOVEMBER  196* 

LAKE  KONOMOC 
STAFFORD 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WQLCOTT  RESERVOIR 


SEPTEMBER  196* 


OCTOBER  196* 


NOVEMBER  196 


MASSACHUSETTS 

JANUARY  196* 
MANSFIELD 

FEBRUARY  196* 
MANSFIELD 

MARCH  196* 
MANSFIELD 

APRIL  196* 

MANSFIELD 

*    *    # 
MAY  196* 

MANSFIELD 

JULY  196* 
MANSFIELD 

AUGUST  196* 
MANSFIELD 

SEPTEMBER  196* 
MANSFIELD 

OCTOBER  1964 


franklin 
mansfield 
middleboro 


NOVEMBER  196* 


NE*  HAMPSHIRE 


JUNE  196* 
WOODSTOCK 

OCTOBER  196* 


JULY  196* 

MOUNT  MANSFIELD 

AUGUST  196* 

BLOOMFIELD 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


12        3        4        5        6        7 


9       10   |   11   [  12      13  |   14  |  15    I   16  |   17   |   18  I    19  |  20  |  21   j  22  |  23  |  24   |  25  |  26  j   27  |  28  |  29   j  30   |  31 


T  T  ,57 


3.07 
1.75 
2.96 


.02       .15      .15 


02      T  .01       .16  T 


.0*      .39      ,01 


.90      ,25      ,03 


03      .28      ,79      .01 


.15      .27      .17 


.61       .29       ,50 


.50  .04 


.56      T  ,01 


.02  T 


.01       .01       .20 


T  .10      T 


2.49! 
2.37 
3.26 


•  U      .32       .51 


.01  .19 


T  ,09      .42  .14      .59 


.75  ,06 
.12       .46 

.30  .20 

.62  .09 


T  .19      .78 


77  .22      .51 


.50      T  .07 


1.82  .01 
T         1.86 

.50  ,10 

.01    1.32  .02 


.01  .03 


.03    1.04      T 


,04      .67      ,30 


.36       .07       .06 


.93      ,08 

T  ,95       ,10  .90      .03 

.98      .57  1.09 


.28  ,11      T  ,28 


,54  ,02       .17  ,74      ,10  ,17  1,1s      ,30 


62  ,06 


T  .42      ,62 


,02      .19      ,23 


.03      .02      .05 


,ingSiauon    indM- 


DAILY  TEMPERATURES 

NEW   1  r. 
DELAYED   DATA 

Station 

Day  ol  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

-Jl 

► 
< 

mainE 

•       «        # 

jui  v  1964 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

90 
59 

77 
61 

72 
60 

76 
64 

80 
62 

70 
60 

75 
59 

78 
56 

73 
59 

62      70      70 
59       56       61 

69       68       80 
58       60       56 

82       84       US 
60       62       64 

H3 

68 

74 
58 

74 

60 

83 
66 

72 

61 

68 
55 

66 
54 

74 
60 

83 
59 

81 
62 

72 
62 

76 
52 

73 
48 

75,5 
59.5 

sprtngfiElD 

MAX 

MIN 

90 

89 
65 

77 
42 

75 
51 

82 
61 

72 
56 

72 
45 

69 
45 

80 
51 

86 
59 

88 
52 

86 
65 

73 
53 

73 
41 

SEPTEMBER    1964 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

75 
52 

75 
48 

76 
50 

65 
48 

78 
55 

76 
52 

78 
51 

72 
48 

80 
59 

66      74      58 
58       58       49 

62      55      63 

43       40        38 

62       54       69 
35       43       45 

64 
38 

63 
35 

63 

3? 

71 
47 

67 
59 

78 
52 

68 
47 

65 

40 

64 

5', 

63 
38 

56 
38 

66 
44 

67.5 
46.7 

HCULTON 

*          ft          * 

MAX 

MIN 

69 
53 

67 
47 

62 
42 

60 
44 

73 
57 

67 
55 

70 
47 

68 
48 

68 
51 

71       67       60 
36       57       36 

63      60      58 
32       35      30 

54       53       58 
30       35       30 

61 
29 

68 
28 

67 
28 

78 
43 

65 
55 

72 

61 

65 

47 

67 
45 

6? 

50 

66 
45 

62 
26 

61 
28 

64.9 
41.7 

OCTOBER    1964 

BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

57 
37 

57 
34 

72 

50 

67 
49 

58 

40 

52 

34 

50 
33 

56 
32 

57 

46 

59      53      62 
42      34      27 

55      55      64 
45      40      44 

78       70       57 
40      42      53 

64 
46 

52 
42 

53 
3B 

59 

41 

52 

40 

47 

32 

55 

40 

64 
35 

73 
40 

60 
40 

59 
49 

55 

36 

50 
30 

58.8 
39.7 

*         •         • 

NOVEMBER    1964 

BANGOR    DOW    FIELD 

MAX 

MIN 

56 
26 

47 
25 

49 
22 

52 

30 

50 
23 

52 

33 

48 

30 

58 
25 

52 
29 

40      40      46 
29      19      34 

60       46       40 
46      29      25 

39      35       35 
21      27      24 

34 
19 

39 
23 

43 

24 

33 

13 

29 

9 

15 
20 

46 
31 

54 
45 

52 
26 

37 
20 

45 
32 

32 

24 

44.1 
26,1 

NEW    HAMPSHIRE 
•        «         • 
JUNE    1964 

WOODSTOCK 

ft         *         ft 

MAX 
MIN 

67 
42 

70 
47 

70 

n 

65 

47 

63 
42 

66 
32 

77 
54 

74 
54 

74 
56 

85      73      82 
58       46       43 

72      74      73 

44       49       47 

60       67       67 
44       48       44 

87 
44 

92 
60 

90 
60 

85 
59 

87 
47 

85 

59 

85 
56 

81 
42 

75 
57 

78 
41 

82 
42 

90 
55 

76.5 
48.5 

OCTOBER    1964 

MOUNT    WASHINGTON 

MAX 
MIN 

41 

21 

45 
37 

46 

28 

45 
28 

30 
16 

29 

16 

27 

9 

34 
21 

19 
25 

32      24      28 
14         5       18 

31        31        45 
23       16      30 

54       52       49 
38      37      37 

40 
23 

29 
21 

?4 

17 

29 

16 

19 
10 

19 

7 

29 

18 

36 
28 

39 
34 

41 
33 

41 
34 

35 

13 

20 
11 

34.9 
22.1 

VERMONT 

ft          ft          ft 

JUI  Y    1964 

MOUNT    MANSFIELD 

MAX 

MIN 

77 

59 

73 
55 

61 
53 

62 
52 

56 
46 

55 

62 
47 

65 
49 

65 
5? 

66       72       69 
52      52      54 

65        64       62 
50       52        54 

65       72      75 

50       56       61 

71 
58 

69 
48 

74 

58 

70 
61 

69 
59 

71 
50 

56 
47 

65 
52 

70 

5S 

76 
65 

75 

54 

56 
41 

55 

36 

66.5 
52.3 

AUGUST    1964 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

68 
3fl 

74 
40 

06 
40 

69 

40 

73 
40 

66 
43 

63 

37 

78 
38 

74 
48 

53 
34 

66 
35 

7ft 
41 

72 
55 

60 
37 

61 
40 

56 
43 

73 
47 

69 
54 

66 
43 

64 
38 

65 
40 

65 

45 

63 
45 

61 

49 

71 
39 

76 
45 

66 

41 

72 
39 

77 
39 

82 
49 

83 
57 

66.7 
42.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    305    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 
DELAYED    DATA 

STATION  AND    DEPTH 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

SEPTEMBER   1964 

STORRS,    CONN. 

1    INCH 

MAX 
MIN 

76 
63 

75 

64 

73 
67 

75 
69 

75 

64 

- 

76 
62 

- 

- 

73 
69 

- 

" 

- 

74 
60 

66 
56 

66 
53 

64 
56 

70 
59 

62 
60 

63 

54 

63 
55 

65 
59 

69 

63 

70 
62 

62 
60 

: 

: 

64 

58 

: 

= 

69.1 
60.7 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

79 
72 

76 
71 

74 

71 

~ 

76 
75 

64 
63 

63 
63 

66 
63 

70 
66 

69 
64 

_ 

62 
61 

64 

62 

- 

: 

: 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

69 
66 

69 
69 

69 
67 

- 

" 

- 

- 

62 

56 

62 
57 

60 

58 

64 

60 

62 

61 

61 
56 

60 
57 

61 
58 

62 

60 

62 
60 

64 
58 

60 
54 

64 
58 

62 

56 

; 

- 

: 

NOVEMBER    1964 

STORRS,    CONN. 

1     INCH 

MAX 
MIN 

46 
41 

50 
41 

50 
44 

50 
42 

46 
42 

49 
46 

49 
44 

46 
44 

48 
43 

52 

46 

50 
49 

54 
50 

52 

50 

50 
46 

47 
44 

48 
44 

47 
43 

44 
40 

43 
38 

48 
42 

42 
39 

39 
36 

36 
34 

34 

34 

46 
34 

51 
46 

48 
41 

42 
39 

45 
41 

41 

37 

46.6 
42.0 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

50 
46 

52 

48 

52 

48 

52 

46 

51 
46 

52 

50 

52 

48 

52 

48 

52 

47 

54 
50 

52 
52 

55 

50 

56 

54 

54      52 

48 1    50 

50 
46 

51 
48 

48 
46 

46 

43 

51 
46 

47 
44 

44 

40 

40 
38 

38 

38 

46 
38 

53 
46 

52 
46 

46 
44 

48 
45 

46 
42 

49.8 
46.1 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

50 

50 

50 
49 

50 
49 

51 

50 

50 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
47 

47 

46 

46 
44 

46 
45 

46 
44 

44 

41 

41 
39 

39 
39 

42 
39 

48 
42 

48 
46 

46 

44 

45 

44 

44 
42 

45.8 
45.0 

STORRS,  CONN. 


MAX  AND  MIN  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 

ro?cf  °^„GR0UND'   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPE,   WOODBRIDGE  LOAM    GROUND  COVER. 

GRASS  SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER.  GROUND  COVER, 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

NOVEMBER    1964 

BANGOR    DOW    FIELD 

SNOWFALL 
5N   ON   6ND 

1.8 

3 

1.0 

1 

0.1 

0.4 

T 

T 

NEW   HAMPSHIRE 

OCTOBER    1964 

MOUNT    WASHIN5T0N 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

0.6 
T 

0.2 
T 

T 

0.1 

T 

T 

T 
T 

3.T 

T 

1.9 

T 

T 

1.6 

T 

0.2 
1 

1 

T 

T 

0.4 

4.0 
T 

9.3 

9 

0.3 
2 

0.3 
2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

0,9 
T 

1 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 

ANSON 1 A 
BAKERSVILLL 
BALTIC 
6ARKHAN$TED 
BLOOMFIELD 
'BRIDGEPORT    W0    AP 
BROOKLYN 

BULLS    BRIDGE    CAM 
BURLIMTOH 
CANOlEwOOD   lake 

lOCKAPONSET     RANGER     ST< 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE    I    S 

COVENTRY 

CREAM    HILL 

DANBuRv 

ON    LAKt 
EASTFORD 
EASTON    LAKE    RESERVOIR 

S    VILLAGE 

GROTON 

IARTFOR0 

ARTFORO    BRAINARD    FLO 

ARTFORD    WB    AIRPORT 

EWETT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MI  DOLE TOWN  4  w 
MIL  FORD 

MOOOUS    RESERVOIR 
MOUNT    CARMEL 

NEW  HAVEN  US  AIRPORT 

NEWlNGlON 

NORFOLK    2    SW 


NORwALK    GAS    PLANT 
NORWICH  PU8    UTIL    PL 
PAUCMAUG   FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM    LAKE 

PUTNAM    WATER    WORKS 

ROCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHfpAuC  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVl 

TAFFORO 

STAFFORD  SPRINGS 

STAFFORD  5  N 
EVENSON  DAM 

STORRS 

ASTON  DAM 

TORR1NGT0N 
RAP  FALLS  RESEPVPlf 
ATERBUR'  RADIO  WBRi 
EPAwAUG  RESERVOIR 


(HIGvILLE  RESERynl' 
IIGWAM  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

W0003URY  3  W 


AUGJSTA 
.UG'JSTA 
BANGOR  I 


6RASSUA  DAM 
R10GEWATER 
RIOGTON  I  Nl 

BRUNSWICK 


DAMAfil SCOTT 
EASTPORT 

SANGER' 


FARMINGTON 

FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

ULEAD 
GRAND  LAKE  STREA 

IREENV1LLE 

IATNESVILLE 

II  RAM  2  S 

lOULTON   FAA    AP 

HOULTON 
J AC KM AN 
J0NES30R0 

i  FALLS  DAM 

MACH1AS 
MAD  I  SON 
Ml  DOLE  OAM 
M1LLINOCKET 
MILL1N0CKET  FAA  I 

MOOSEHEAD 

3L0UCESTER 
<!OLD  TOWN  FAA  AIRI 
OOUOSSOC 
'ORONO 
ORONO  2 
PATTEN  1  S 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  A1RPC 
PRESOUE  ISLE 


RUMFORD  J  SSE 
RUMFORO 
tUMFORD  POWER 


S  FALLS 
TELOS  DAM 
:  FORKS 
UPPER  DAM 
I  BUREN  2 
ERVILLE  PUMI 
WEST  BUXTON  2    ' 

ENFIELD 


COUNTY 


NEW  HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW    LONDON 

UTCKFIELO 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

WtNOHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
MARTFORO 


NEW  LONDON 

HARTFORD 

HARTFORD 

HARTFORD 

NEW  LONDON 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

TOLLAND 

MIDDLISEX 

NEW  HAVEN 


FAIRFIELD 
WINDHAM 
TOLLAND 
LITCHFIELD 


KENNEBEC 
KENNEBEC 
PENOBSCOT 
HANCOCK 


389! 

01 

36  --n 

31 

4183 

01 

■/ 

4871 

492: 

[)? 

526] 

01 

5304 

5309 

01 

5460 

01 

5686 

13 

6427 

i. 

643C 

0  2 

CCiS 

02 

6900 

n3 

6937 

01 

7174 

01 

'  2  b :.- 

03 

7255 

01 

o? 

7330 

02 

7335 

of 

7  82  7 

02 

7940 

01 

8301 
8353 

03 

8398 

01 

9t.ee 

01 

lUi 

01 

01 

9151 

02 

02 

OJ60 

02 

9382 

0  1 

9691 

02 

AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 

AROOSTOOK 
1  SOMERSET 
WASHINGTON 
ANDROSCOGGIN 
SOMERSET 
WASHINGTON 
SOMERSET 


SOMERSET 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 


ISCATAOuIS 


HANCOCK 

PENOBSCOT 

AROOSTOOK 


SOMERSET 
OXFORD 

ROOSTOOK 
ENNEBEC 


73  OS 

73  02 

72  06 

72  57 


72 

56 

72 

.': 

19 

'3 

72 

59 

72 

01. 

73 

15 

73 

22 

1    30 

77 

76 

1    24 

72 

5* 

1     16 

72 

5) 

1    58 

73 

n 

1    20 

72 

46 

41 

30 

72    57 

-: 

05 

73    38 

41 

56 

71    56 

41 

52 

72    26 

>] 

35 

73    26 

i  a 

73    32 

ll 

59 

41 

15 

73    21 

>1 

43 

73    18 

41 

3V 

72    49 

42 

-1 

00 
57 

72    17 
72    16 

72  57 

73  08 
72    57 


45  SO 

43    51 

46  07 


66 

18 

68 

08 

68 

?0 

'0 

59 

'■■' 

OB 

70 

52 

69 

39 

kS   23        70   01 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


AN50N1A  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORO 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 

u.s.  weather  Bureau 

DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO 
METROPOLITAN  DIST  COMM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO 


RAYMOND  J.  RUS2ALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 


i  WATER  COMPANY 


GROTON  PUBLIC  U 
ENG.  DEPT,  HART 
SEWAGE  TREATMEN 


ATHEfl 


NEW  LONDON  WATER  WORKS 
MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

FRANK  P.  0  NEILL 

conn  agr  exp  static 
u.s.  weather  bureal 
eng.  dept.  hartforc 
edward  c.  chilos 
new  haven  water  company 
new  haven  water  compan' 
conn.  light  ♦  power  co. 
dept.  public  utilities 
st.  park  ♦  forest  comm 

new  haven  water  compan' 
greenwich  water  compan' 
Putnam  water  works 
ROCKVILLE  WTR.  *  AOuE.  , 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO.1 
R10GEFIEL0  WATER  SUPPLY! 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  COI 
BUB.  ENG.  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

CLOSED  4/15/64 

STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TORR1NGTON  WATER  CO.    I 
DGEPORT  HYDRAULIC  CO 


ft  ALU 


STA 


,TER  COMPAI 


,ter  bureau  hartford  i 
r.  comm.  new  britain  ' 
terbury  water  company^ 
r.  comm.  new  britain 


CENNEBECK    WTR.     PwR 
■1URRAY    FOSTER 
INDREW    J.     SANBORN 


'  s  weather  bureau 

IRS.  JEAN  WEYMOUTH 
NTERNATl  LOGGING  CORP 
AYMONO  R.  PALMER 
RS.  NANCY  RAwLINGS 


MRS  BETTY  WING 

CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOF1ELD 

JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  OlSTi 
RUMFORD  FALLS  POWER 
STATE  FISH  HATCHERY 


IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO 
CENTRAL  MAINE  POWER 
WILLIAM  JORDAN 
KENNEBEC  RvR  P  *  P  C< 
UNION  WATER  POWER  CO 
GREAT  NORTHERN  PAPER 
FED.  AVIATION  AGENCY 

H.  LAMONTAGNE 

FEO.  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 


MAINE  EXP.  STATION 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
AflMAND  VIOLETTE 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO 
TREFFLE  JANDREAU 
SANFORD  WATER  DISTRICT 
CENTRAL  MAINE  POwER  CO 
ERWIN  F.  MILLER 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
FERNALO  K.  LINSCOTT 
MAINE  PUB  SERVICE  CO. 


UNION  WATER  POWER  CO. 
GORDON  L  DILMORE 
KENNEBEC  WATER  DlSTRlC 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

I  FRANK  J  CORRlVEAu 
|  CLOSED  7/1/64 
RUSSELL  J.  OOW 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASH8URNMAM 


8R10GEWATER  M 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DA 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 


PEPPERELL 
WAREham 
EDGARTOWN 
"ALL  RIVER 
ITCHBURG  2  S 


i  INGHAM 
lODGES  villa-;, 
HOLYOKE 

HUBBARDSTON 


MENDON 

MIDOLEBQRO 

MIDDLETON 

MILFORO 

NANTUCKET  WB  A 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 
PELHAM 


READING 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATIO 

SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 
ST0CK8RIDGE 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 
WASHINGTON  2 


INCHENOON  NO  2 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 
BETHLEHEM 
8LACKWATER  OAM 


CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLARE MONT 

CLEAR  BROOK 
COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
OlXVILLE  NOTCH 


ERROL 

EVERETT  DAM 

IRST  CONN  LAKE 

ITZW1LLIAM 

RANKLJN 


HANOVER 
ILLSBORO  2  I 


KEENE 

LAKEPORT 
LAKEPORT  . 
LANCASTER 
LANOAFF 
LEBANON  Ft 


COUNTY 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

HAMPSHIRt 


WORCESTER 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
DDLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 
BRISTOL 
WORCESTER 


WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 
BARNSTABLE 

ESSEX 
HAMPSHIRE 

ESSEX 
MIDDLESEX 
BRISTOL 
WORCESTER 

PLYMOUTH 
ESSEX 

WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 
ESSEX 

FRANKLIN 
WORCESTER 

NORFOLK 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
BERKSHIRE 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BARNSTABLE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 


03 

03  8ARNSTA9LE 
BRISTOL 
FRANKLIN 
WORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 


NORFOLK 

HAMPSHIRE 
BERKSHIRE 
HAMPDEN 


NORFOLK 

MIDDLESEX 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
WORCESTER 
WORCESTER 


GRAFTON 
COOS 

GRAFTON 
MERRIMACK 


MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 

STRAFFORD 

HILLSBORO 

ROCKINGHAM 

COOS 

HILLSBORO 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 
MERRIMACK 
MERRIMACK 
BELKNAP 


HILLSBORO 

MERRIMACK 

HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 


42  24 

ki  IB 

42  or 

42  40 


73  06 

72  12 

71  53 

71  28 

72  02 

71  17 

70  49 

72  71 
72  07 

71  07 


70  57 

71  01 

71    54 


72  59 
72  51 
71    09 


42    35 

71    59 

42     36 

71    35 

42    21 

72    12 

41    37 

70    32 

42    40 

72    49 

42    14 

70   55 

42    07 

71    53 

42    12 

72    36 

70  52 
72    52 

71  10 


42     39 

71 

19 

42    03 

71 

17 

42    05 

71 

14 

41    53 

70 

55 

42    36 

11 

01 

42    10 

71 

31 

41    15 

'0 

04 

41    36 

56 

k2    50 

70 

55 

42    28 

7? 

PI 

42    07 

71 

41 

42    11 

71 

M 

42    24 

77 

24 

42    01 

49 

42   25 

73 

04 

42    32 

77 

11 

42    26 

71 

16 

42    31 

72 

55 

41    46 

41  50 

42  37 
42  03 
42  D9 
42  27 
42    0  I 


70 
70 

36 
52 

70 
71 

30 
07 

72 
73 

05 
25 

72    42 

72    58 
71    26 


77    03 

70  40 

71  52 


4    06 

71    53 

71     10 

4    17 

71     41 

3    19 

71    43 

3    15 

71    58 

3    36 

71    43 

71    38 

71    30 

71    30 

71    20 

77    04 

70    56 

2    55 

7? 

IT 

3    33 

71 

?fi 

3   32 

71 

It 

4    30 

71 

4    11 

71 

54 

3    38 

72 

19 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEW    CNOLANO   POWER    CO. 
UNIVERSITY   OF    MAIS. 
STEWART 
>.    OIST.    WTR.    COM* 
CORPS    OF    ENGINEERS 
NORTHEAST    MEA.    SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
METRO.    OIST.    WTR.    COHh. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.S.    WEATHER    BUREAU 

I   BUREAU 


I0NAL     INST 


U.S.     WEA 
METRO.    DIST. 
MASS.    CORREC 
CJTY    ENGINEER 
CORPS  OF    ENGINEERS 
CAPE    COO   NATL    SEASHORE 
U.S.    COAST    GUARD 
DAvIO    w    PARRETT 

mass. wtr. resources  com* 
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CONNECTICUT 
OCTOBER    1964  DAILY    PRECIPITATION    TABLE 


CORRECTIONS 


STAFFORD  SPRINGS 


STATION  NAME  STAFFORD. 


ANNUAL  1963 

NEW  HAMPSHIRE 
DECEMBER    1963  SNOWFALL    AND    SNOW    ON   GROUND    TABLE 


JUNE    1964 


CLIMATOLOGICAL    DATA   TABLE 
SNOWFALL    AND    SNOW  ON   GROUND    TABLE 


GRAND    LAKE    STREAM 


CANNON   MOUNTA 


MOUNT    WASHINGTON 


MOUNT    WASHINGTON 


CANNON    MOUNTAIN 


LAST    SPRING   MINIMUM   OF    32°    OR   BELOW    5-24-63. 

SNOWFALL    ON   30,    2.4,    4TH,    4,1,     25TH,     1.0, 
TOTAL    SNOWFALL    5.9. 
SNOWFALL    ON    2D,     T. 
DECEMBER    26.8,    TOTAL    246.9. 


MASSACHUSETTS 


CHENOON    1    NNE 


CORRECT    STATION    NAME    WINCHENDON    NO    2. 


1G-N0V    1964 


and  movement  in  mlU-jj,     Monthly 
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Station.  Wlnd.„r  Lock..  Connecticut    06096.  or  to  any  Weather  Bur..,! lOrflc  .  ne.r'you  Cllmatologlat  tor  South.m  New  England    (Conn,clloul  .nd  Rhode  I.land)  .t  Weather  Bure.u  / 

PMEHS1WAL  VNyrS:       Unless  otherwise  indicted,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  .re:       Temperature  In  -F.  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
are  the  sums  of  the  negative  departure,  of  average  dally  temperature,  from  «5«  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figure,  are  tens  of  degree.. 

OBSERVATION  TIME-       The  Station  Index  shows  observation  time,  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  »h,,.,„,i„„,  „„  rt.„n„h.  .„    ,„    .,  c 

and  Snow  on  Ground"  tabl.  ,s  a,  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.*  For  .he,"  staUonssnoTon  ground  va'es  are  a^  7  00  am       E  S  1 ■'    Z17 I "F  ?"°W  "I'™""    ■" 

W  table.   "Dally  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'tenTe'  wTn  published?  ZlZtoTu  Z£'J2£££L  52 

s^oSe^::^  » •-— *~ - "-*— - «-- <•»•• «« - «. - --p— and «*. ^ 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  mea 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ic< 


I  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


it.  are  taken  from  different  points 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES,       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletii 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
tt     Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield.  Vermont,  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes    for  the  State  or  Section. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■w      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C      "Cltowotoncal  Data'^uneL  fhev^  pr"ip'ita,i0n  va,lues  "°  P™«s.ed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  i 
the^ourij Prec^ltetion Date"  bulletin  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  i. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfa 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means    variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    howe 
building. 


i  ground  in  that  month. 


;  published  in  the  July  or  August  i 


>  delayed  data  in  the  Decembe 


ce  indicates  that  the  ther; 


:  of  this  publication. 


l  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


lived  too   late  to  be  included  in  this  iss 


^,"^"1';™  ^""q  "'   S'   '°l  MCh ,mf"th  "'  described  to  »«  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA     all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Supermtendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  these  States,  price  60  cents.     Similar 
JhTaddrees  shown'aoove  *"  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year. 

of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  "to  the  Superintendent  of  Documents 


ly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
nment  Printing  Office.    Washington,  D.  C.   20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 
MASSACHUSETTS 


January 


WESTERN 


01 


adams 

climmington  hill 
h005ac  tunnel 

KNIGHTvILLE  0AM 
PITT5FIEL0  WB  «IRP0RT 

SOUTH  E6REH0NT 
STOCKBRIDGE 
BEST  GRANVILLE 


CENTRAL  I 

AMHERST 

SARRE  FALLS  0AM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

SLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  0AM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAH 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEOWAY 
WESTON 

wESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

DIVISION 


COASTAL  0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANMS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 

DIVISION 
NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN  0 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 

COLEBROOK 
FASYAN 

FIRST   CONN   LAKE 
GRAFTON 
.  LANCASTER 
tt  MOUNT   WASHINGTON 
PINKHAM   NOTCH 

DIVISION 


Fwbraary 


April 


4   33. 
32.0 
19. T      -    3.4|   32. 
18. 9M 
20.3      .    2.C 


May 


July 


23.2  O.S    20.6 


22. >M 
20. A 
21.3 


29.6 
23. 6 
23. S 


0.6 
2.5 
2,C 


2* 

6 

29 

6M 

28 

A 

29 

2 

25 

1 

22.4 

29.9 


24,5  -    2.2 

29,2  -    3.2 

29.*  - 

27,* 

26,9  -    1,C 


21, A  I  -    2,0    3A.2 


33,9  1,9 


36, OH  1.0 


H.B       -     1,9     37.7 


41.7 
AA,4 
44,0 
44. A 


47.  2M 
44.6 
43.4 
44.7 


25.0       -    4.7 


36.4  i   .    1.6 


1.0 

0.9  46.3 

1.1  46,9 

2.5  46.3 

1.4  46.2 
44,3 

1.9  43,0  i    - 


33.6 

1    33.2 

37.2 


BLACKWATER  DAM 

21.5 

CAMPTON 

19.6 

CONCORD  WB  AIRPORT 

22.9 

CONWAY  1  N 

20.9 

DURHAM 

24,2 

EAST  DEERING 

22.SM' 

EPPING 

29,9 

FRANKLIN 

22.9 

HANOVER 

20.7 

KEENE 

"•» 

LAKEPORT 

23.0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

19.1 

MANCHESTER 

23,5 

MASSABESIC  LAKE 

24. 9M 

MOUNT  SUNAPEE 

20.5 

NASHUA  2  NNW 

24,3 

NORTHWOOD 

29.2 

PETERBORO  2  S 

24,3 

PLYMOUTH  1  E 

20.2 

PORTSMOUTH 

24,6 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

20.3 

TAMWORTM  2 

22.1 

WINDHAM 

26.1 

WOLFEBORO 

23.9 

WOODSTOCK 

22.2 

DIVISION 

22.7  , 

19.5 

17.3 
19.1 


29.4 
26.0 
30.6 


30.3 

30,9 


29,5 

31.9 

26.7 


33,2 

36,1 


l.S 

2.4 

0.6 


36,0      -    0.1 


39.9 
37.7 
36.2 

36,0 


37.0 
36,9 
36,6 


59.6 

58.7 

60. a 

l.Tj   61.7 

.5    62.4 

0.3    61.5 

l.»    61.6 

59,5 


62.9 

2.0 

62.6 

62.2 

m 

2.0 

62.2 

61.7 

1.41 

63.7 

63.1 

0.1 

63.1 

62.6 

• 

1.6 

66.3 

0.5 

61.5 

69.3 
69.9 
69,9 

70.5  | 

69.0 

69.6 


65.3  ,        0,2  70.1 

64.0  70.4 

66.6  |   .    1.5  73. OM 
66.3  I        0.6  71.1 

93.7  |  69.9 
67,0      -    0,3  72,7 


46.3 
42.5 
45.1 


16,6  !   .   0,6 


19,9 

32.3 

19.1 

31.6 

22,4 

-  0.2 

33.6 

20.0 

32.2 

24.1 

-  0.5 

36,4 

21.1 

32,5 

24. a 

33.5 

22.2 

o.c 

33.7 

20.2 

-  0.7 

33.1 

23.9 

-  0.7 

33.2 

0.5 
1.0 


43.7M 
43.9 

43.4 


42.7  |   -    1.6 

47.3  |  0.0 
46.6  -  0.9 
44,3 

43.9 

4). 6 


4  4.7 
46.7 
45.2 


-  1.5 

-  1.2 


29.6 
29.1 


22.  6M 
30,9 


33,4 
31, 7M 
33,4 


35.9 
32,7 
31.7 


39.9 
39,9 
38,3 
38, 6M 
37,5 

33, 7m! 


58.  9 
59.8 


60.8 
59.7 


57.7 

59.1 

60.3 
58,8 
56.4 

58.5 


67,6 

5)    67,7 

64,8 


2.7    63.2 

l.C  63.0 
63,4 

1,5  66.7 
63.7 


3.3  63.8 
3,7|  64,3 
1.6.    65.4 


1.2  72.3 
0.1  72.9 
0.9  72,2 
0,4     72,6 

'70.7 


Airguat 


61.3      •    3.9 


69.9   I  .    3,9 


67, OH   •    4.8 
64.7      .   4,5 


57.7  -    1,7 
57.9 
57.6      .    1.8 

57.4 

57.8  -    0,3 

59,8 

6|   59,4      .    0,1 
59.7 


61.9 
56,7 
59.5 
58.5 
60.8 


0.9    65. 
b".    ti- 


lt) 


62.9      >    0,9 


•3.5      .   0,3 


43,0 
64.2 
39.2 


63. 2M 
67,1 

64.7 


61.5 
7|   61.8 
59. 4M 
60. 7M 
58.6 


58.8 

56.2 
56.5 

56.  8M 

57,4 

60,1 

59,0 

60,2 

59,3 


70.6 


68.6 
71.2 


69.9 


1.2 

0.2     70.4 


64.8 
66.2 
64,3 
65.3 


72.0 
70.3 
69. 7M 


63.6 
64,3 


39.6 

61.9 
59.7 

50.1 
60,9 


2.9    53. 

50.3 
47,1 
30.2 


61.0 

60,  4m! 

59?3  : 

59.9 


2.5 
1.5 

2.7 


69.4 
70.7 
70.1 


59. 5M 
2.8    59.3 
57.4 
58.3k 


0|   55.2 

58.5 


3  62.0 
61.4 
63. 7M 

6|   60 


4.0    62.3 
60.1 


60,9  :  •    2,0 


61, AMI 

63. a 

39.3 

64,0 


54.2 

5.0    54,1 
7.9    52. 3M 


46.6      -    2.6 


46.9      -    2.1 


50,7      .    1,1 


49.4 


90.8 


46.9      -    2.8 


69.6  !  •  3.4 
49.6  [  •  0.9 
49.5      -    2.9 


39.6 
40.9 
39.1 
38. 9M 
39.4 

41.7 
40.0 
41.5 


>2.J  i 
11.4 

I3.9MJ 


50,3  !  •    2.6 


52.8      -    1.6 


52.6 

55.0 
3.4    48.8 
54.5 


62.0  I  .  4.7 

60, 3M! 

62,8 

63,9      -    4.0 


62 

0 

62 

7 

60 

4 

63 

3 

63 

5 

61 

\ 

61 

5 

60 

a 

61 

3 

63 

6 

62 

9 

60 

A 

55,3 

52.7 
57.4 
53,1 
57.5 

56.0 


59.0 
55.2 
58,4 
57, a 
54.8 


5a. 1      .    2,2 


56,7 
55,5 

58,6 
56,0m 


40,9      -    0.3 

42.0      -    0,7 

42.0      -    1.2 

42.9 

42.4 

39.4 

39.3 

43.7 

37.9 
39.9      . 

40.4 


26.0 
24.7 
23.0 
25.1 
27.9 

26.5 
28.3 
29,6 


26.0 
26,0 
29. 1M 
26.6 
30.3 


45. OM 
44,9 
44.5 
44, 5M 
45.1 


45.9 
45.4 


1.0 

1.0 
0.2 

0.2 

0.4 


47. 9M   -    0.6 
44,4 
47.3M 
45,8 

48.6  -    0,1 

46,7 

50. 4H   -    1.0 

47.7  -    0.8 
45,7 

49,1      -    0,9 


29,9      -    0.7    48.9      -    1.3 


41.2 
41.1 


44,1      .    O.S 


41.7      .    1,5 


45,i  ■  -  o.e 


43.8 
47,4 
40,7 
46,1 


41. 2M 

-1.6 

44.2 

28.5 

-  2.4 

42.7 

-  2.1 

43.3 

-  2.3 

45.8 

43.9 

47,4 

-  1.3 

44,7 

48.6 

-  0.6 

45,4 

48,5 

48,4 

-  0.5 

46.5 

-  1.8 

46,2 

•  3.6 

48.3 

44,3 

48,2 

-  1.5 

48,5 

46.2 

48.1 

-  2.0 

49.2 

47,3 

M 

47,6 

45,7 

46,6 

49,4 

48,5 

45.7 

47.0  j 

-  2.0 

25.6 
27.7 
29.9 


28.4 
29.7 


50.0 
49.6M 
0.0    49,4 
47.2 


44,7 
47,0 
47.6M 


31,1      ■    0.3 


47.0 
47.6 


0.9 
0.5 
0.6 


0,9 

1.7 


0.2 
1.5 


32.4 

■  0.9 

50.2   -  1.2 

33.2 

49.7 

33.9 

50. 4M 

33.0 

1.1 

49.4   -  0.9 

35.3 

49,2 

33.9 

1.1 

50.5   -  0.2 

32.3 

49,1 

36. 6X 

49, 3M 

29,9 

47,8 

37.9 

1.8 

49.2   -  0.3 

36.2 

1.4 

52. 3M    0.9 

35.1 

1.3 

50. 9M  -  0.1 

49.6      -    0.3 


33.4      .    1.0|  21 
32. 9M    - 
32.  5M 
32,9 

28.9   I  -    1.9    16.4M| 


-    0.8    20,6 


37,1      .    0.5 


36.1 
37.5 
37,7 
36.0 


38.6      - 

38.  8M 
33. 9M: 

38.0      -    1.2 


37.3 

37.4 

35,6 

39.3MI 

37.8 

35,4 


36.9   I  -    0.9    24,5 


1.2 

1.6 

42.2 

40. 9M 
41.0M 
40.3 

0,3 
-  l.S 

0.6 

37,  2M 
42.  1M 

-  0.5 

0.7 

26.7 
40.0 

-  0.3 

-  0,4 

1.0 

40.7 

-  0.6 

23,9      -    0.2 


25.5      -    1,9 


26,6 
25.9 

26.0 


23.1 
27.4 
24.6 


43.7 

42. 2M 

43.6  0.0 

43,0 

45.6      -    0.4 

43,  9M 

46,1 

45, 9M         0,2 

44.8  0.0 

46.1       -    0.5 


43.1 

45,9      -    0,9 
46. 3M 
43. OM 


46.2 
46. 1M 

45. 1M 


44.3M 
47. 1M 
45. 3M 
43.6 


44.9      -    0.7 


Table  l-Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  KB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 


NORTHEASTERN       01 

BLOOHPIELD 
CHELSEA 

CNOSSURG  FALLS 
MC  INDOE  PALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 
NORRISVILLE  2 
tt»0UNT  MANSFIELD 
-  NEWPORT 
NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURV 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAV 

DIVISION 

ft       ft       ft 
SOUTHEASTERN  03 

BELLOWS   FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO    1    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK   S   E 

DIVISION 


January 


February 


32.9 

23. SM 


21.9 

la.i 

18.3   ! 

13.9 
21.3 
13. 


2».  9 
21.9 
24.2 
22. T 

2».7 

2».2 
23.8 


20.8 
20,  4 
21.1 


1T.3« 

19.9 


29.9  !  -    1.4 
29.  6M 
27,6      • 
30,7 
27.9      - 

28.3      •   2.2 


16.3      -    1.3 


2,1 


16.2 


13.7 
18.7 
9.TM 
3.9    19.9 

14.6 


May 


37.0  I  0.3 
37.3 
37.3  0.9 
38.4 

37.1  0.9 


37,6 


20.  2M 
1.3    28,1 
•  1  i 


32.1 
31. « 

29.6 


16.0      •    1.7 


21.6 
17.2 
22,1 

20.9 
23.1 

20.9 


34.1 
33.4 

33.9 


1.1    14.61 
O.aj    17.7 


33,1 

1  -  0.1 

32,9 

31.9 

•   3.C 

27,8 

34,2 

•   9.1 

29.911 

•  2.1 

31.9 

0.5 


45.0 
45.1 
46.1 


39. SM    -    1.1 


40.4 

40.  lH 
43.1 
31.6M 
8|   39.4 
38.8 


0.1 
2.5 


54,9 
60,0 


49.7 
42.3 

45.1 
42.8 

44,9 

44,3 


42.3 
41.9  i 

40.9  I 

36.1 

43.1 

40.  OM 

40.7 


39.2 
59,0 
57.0 
92.9 
99 


::. 


July 


70.1 
'    0.4     69.6      . 
69.0 
0.1     71.7   ]  - 

0.9    69.8  I  .    1.4 


69.6      -    1.2 


61.6 

60.2 
63.6 
93,  4M 
ll   61,2      •    1.6 
37.9 


60,7 


2.2 


66.0 
64.4 


6».8 

63.1 

61.6 

56.6  |  .   2.0 

63.9 


0.7 


61.2 

61.8 


72.5 
71.0 


65.8 
63.5 


2.9 


66.7 

64.5 

64.6      -    4.3 

65.6 

66.6      -    3.9 

65.6      ■    4.6 


56.0      .    8.6 


62,3      .   4,8 


63.9 
62.  9 
64.2 

b0.8 
63.5 


4.5 


Septembei 


63.0      - 

60. 6M 

61.5      -    0.7 

62.8 

62.5      . 


53.2      -    2.0 

50.8 

50.4      -    2.0 

53.0 

52.6      -    0.6 


52.0 


2.1 


50.2 
51.9 
56.0 
54.5 
55.3 

52.9 
56.9 
66.2 
53.9 

49.5 


9j  43.1 
45.9 
44.5 
44.3 


46.3 
35. 2M 
3.5    44.2 
41.0 


53.8      -    3.6 


60.0 
55.8 

58.9 
57.0 
59.2 

60.5 


59.2 
55.8 
56,8 

6.0    52.0 
59.5 


2.6 

2.31 


54. ew 
56.4 


5.4 
2.2 


43.6      -    3.2 


48.5 
45.3 
48.6 
46. 7M 
49.0 


49.0 


47,7 
45,2 
49,  SM 
.7    42.7 
47,9 

8    44. 1M 

4    45.6 


1.7 
1.7 

3.5 

1.6 


December 


46.3 

42. 7M 

43.1 

46.2 


1.1 
0.6 
1.6 
0.5 


33.9 
34.9 
34.7 


33,4 
25. 1M 
31.9 
31.3 

34.4 
36.3M 
35.4 

35.0 
29.1 

33.6      ' 


40.4 
33.7 
37. 2M 
38.7 
39,6 

38.  IN 


39.4 
33.4 
39.3 

34.  6M 

37.2 


0.4 
2.3 

i.e 

1.4 


36.2 
30.8 
33.4 
35.5 
33.2 

33.8 


28.4 
24,8 
26.0 
25.9 

26. 6M 

25.  8M 


25.1 
22.4 
25.1 
21.7 
25.8 

19.4M 

23.3 


49.5      -    0.6 

48.  5M 

48,7      -    0.4 

50.0 

50.0      -    0.1 


49.4 


0.8 


•1.6      -    0.5 


44.3 
43.3 
38.0 


47.0 
44,0 
46.  6M 
44.  9M 
46.9M 

46.  6M 

46.0 


41. 8M   -    2.4 


Division   averages    in   the   annual    Issue    Include   delayed   and  corrected  data   and  may   differ  slightly   fr 


published    In  monthly    Is 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  in  April,  May,  June,  August,   September, 
and  November  issues  of  this  publication. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


CONNECTICUT 


NORTHWEST 

BAKERSVILLE 
3ARKHAMSTED 
HULLS  BRIDGE  DAI" 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 

NORFOLK  2  Stl 
ROCKY  RIVER  0AM 
SALISBURY 
5HEPAUG  0AM 
TORRINGTON 

WEST  HARTLAND 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOODBURY  3  » 


CENTRAL 


02 


ANSONIA 

BALTIC 

BROOKLYN 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  5TA 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  5 
COVENTRY 
DANBURY 
DAWSON  LAKE 

SASTFORD 

EA5T0N  LAKE  RESERVOIR 

HARTFORD  BRA1NARD  FL//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  w 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NORTH  GUILFORD 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 

PUTNAM  WATER  WORKS 

ROUND  POND 

5AUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD 

STAFFORO  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


COASTAL  0 

BRIDGEPORT  wB  AP 

GROTON 

LAKE  KONOMOC 

MILFORO 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORTH  BRANFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
PUTNAM  LAKE 
STAMFORD  S  N 
WESTBROOK 


3.33 
4.TJ 
A. 31 


February 


2.  TO 

»,30 

2. «0 

3.9* 

2.41 

*,»T 

2.  AS. 

■  1! 

3.79 

2.8*. 

.31 

3.63- 

3.96 

4.67 

2. S3 

*,0* 

2.93 

*,2* 

2.4» 

*.6S 

2.11 

3.96 

April 


3.*T 
1.96 
2.28 


*" 


s.*a 

E    5.** 

S.*6 
*.S4 
7.02 

3.36 


5.9T 
3.06 
*. 22 


2.62.      .35 


3.*6 
3.9T 
3.32 


2.T*.    1,12       *,0T 


3,63 


.09      3.0 


2.82-    1.20 


2.7*.    1,46 


2.00.    2.23 


.37      2. 78.    2,03 

2.75 
.53       2.39.    2.23 


17      2.30.    2.07 


6.20 

4.18. 
*.*9 

*.la 

5.91 


*.31 
3.76 


*,83 
5.68 
5.78 


4.6T1 


May 


1.68 
1.3T. 
l.tS. 


8,60 
7.68      3 
5.98 
5.61       1.72 


July 


1.8* 
1.01 

l.*9 


,98.    2,73 

1,91 
2.44.    1,66 
1.20 

.8*.    2.87 


.69 


2.95 

1.87 


2.12-    2.28 


1.61 
1.03 
1.27 
3.18 
1.50 

1.52 


1.80. 
1.68. 
1.59 


Auguat 


2.80 

1.68.    1,80 

1.8S 

2.32 

2.34 

2.91 


1.68 

1.48 


l.»5 
1.72. 

1.76 
2.05. 

1.3*! 
1.99 
2.31 


1.89.    1,55 


2.4Tb 


3.7* 
2.92b    1.08 


3.96b 
3.0Tb 
2.  67' 


2.39b    1,32 

3.28 


3.30 
3.31 


3.63b 

2.81: 

3.02b 


3.»3 

2.*1 

1.6* 


1.87.    2.00 
2.»6-    1 
2.15 


3.1», 


2.13 
1.36 
2.16 

1.91 
2.11 


.99-     3 
1.38 
1.17.    3 
1.09 
2.93.    1,31 


2.*2 
1.23 
1.39 
1.33-    2.96 

1.17.    3.07 

1.33 
1.93 
1.13 
1.98 
2.«8 


l.»8-   2.8 


2.** 
2.10 
1.76 


2.02 
1.68 
1.291 


,*6-   2.20 

,»2.  ; 


1.81 

1.8* 
1.75. 
2.12 
1.98 

1.80 


1.57-    |,91 


1.96 
2.0* 
1.31 


1.93 
1.83 


1.62 

1 


1.63 
1.T4 
2.13 

2.04 

2.11 


2.*3 

2.01 


2.43,      2.10 


4.80 
4.23 
4,28 
3.32- 

3.91  ,66 

3.17 


2.20b    1.64 


.05 
.32 

4,64 


3.6*1 
2.40- 


4.76 
3.23 

4.70 


4,»T 
4.41 


2.)' 
2.37 
2,32 


4,74 

3.05 

E   4,38 


3,10 
3,36 


36.39 
29.95 
32.32 
28. 36-18. 23 

24.37-13.30 

39.62 
32, »2 

30,4* 

i   33.771 

31. *7 


8.84 

9.681 


6.02h 

2.40 

2.21- 

2,64 
1.91 


4.92 
4.62 


31.83-15.09 


33,62 

33,04 
36,37 
35,20 
43,26 

38.03 

35.96-13.73 

32.52 

35.90 

37,42 


32.63 

32,71.11,46 
3».55-  8,37 
30,03 

•  33.52 
39.20 
36,80 

41.19 

41,3* 
33.77 
38,16 
36.73 

36.82 


37.38 

35.11- 
36.10 
I  32.49 
34,79 
34,43 


35.90-10.93 


23.03b 

42.99 
44,02- 
33.04 
33.32> 

38.78 
31.50 
34,37 
33,52 

42,34 
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Table  2-Coutinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHERN 

BINGHAM  HTMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE  2 

EUSTIS  2 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

G1LEA0 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MIODLE  DAM 
MILLlNOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAO 

oouossoc 

PATTEN 
PATTEN  1  5 
PRESQUE  ISLE 
R1POGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 

SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  DAM 
TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 


SOUTHERN  INTERIOR   02 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  S  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEW1STON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT  f 

ELLSWORTH 

JONESBORO 

MACHIAS 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT  //S 

ROCKLAND 

3ANFORD   2   NNW 


2.071.    1,36 


1.93 

- 

1.81 

1.27 

2.5. 

2.41 

3.0* 

2.91 

2.3-j 

1.66- 

6.6C 

1.89 

2.29 

l.lJ. 

1.68 

2,01 

1.39 

4.21 

1,66- 

2.09 

3.61 

2.35 

4.19. 

2. IB 

'.21 

2.01. 
1.60 

1.17 

3.6T| 

3.93 

1.97 

2.13 

2.02 

- 

1.22 

3.33 

3.35- 

*.25 

3.58- 
7.63! 

3.66 
5.07! 

5.«5; 
2.58 
3.34r 

6.02! 
2.35 

3.13- 
6.391 
'.66 


4.90 

5.991 

E    3.80 

6.47 


6.621 
2.43 

4.9T 

J.si 

2.7} 


3.93 

s.mI 


5.62  2.64 
2.87k  ,21 
2.31 


1.99-    1.40 


3.66 

3.30- 
2.62 


3.35 
3.26 

3.66 


3.62 

2.64. 

3.75 

4.4)       1.15 
■  99 

2,13 

1,62 


3.61 
3.94, 

2.74 
2.62 

2.67. 

3.35 

2.641 

4.73       1.64 


1.77L 
4.07 


September 


2.06.    1.25 
2.30 
1,33.    2.20 


1.81 
1.29 
1.96. 


1.40 

1.07.   2 
2.26.    1 
2.33 
1.76.    1.33 

1.64 


1.(5.  1,47 
.82.  2.95 
1.49 


1.76-    1.81 


1.32 

1.37 


1,28.   1 

1.12.   2 
2.47 

.72.    3 
1.28.    1 

1.24.   2.21 


2.24 
1.56. 

1.10 
1.70 
3.32. 


1.33k   2.22 


1.90.    2.06 
3.10 
2.85.    1.59 


1.02>   2.90 
1.89 
.96 


3.03      1.42: 


2.36 
4,62 
2.71 


3.02 
3.041 
2.54 
1.44 

4,07 

2.66-    1.16 
2.52.    1.27 


4.00 
3,69 


3,67k 
2.17 
2.27.    1.84 


3.45        .23 

2.96 
3,43 


2.34.    1,27 

2.76- 

3,03 


1.66.    1, 
1.85U    1, 


3.69 
2.294 


2.41-    1.23 


4.41 
3.67 


3.15 

4,56- 

4.48 


3.20 
3.17- 

4.4* 
3.231 

2.14-    1.17 


3,06.    1 
2.66 
2.89.    2.38 


3.25- 
3.24 

4.39 


2.63 

33.36 

3.05 

.07 

27.29.10 

88 

4.32 

33.64 

2.9e 

.35 

30.74.  5 

57 

1,83 

31.76 

J.4T 

:  30.42 

*.** 

1.29:  3 

54 

2.i> 

31.47 

2.84 

31,54 

3.07 

•   .36 

33.17-10 

17 

3.16 

34.64 

4.73 

32,63 

3.7* 

2.55 

31,73"  5 

26 

3.3C 

.51 

31.47.  <. 

59 

2.71 

28.08 

2.40 

•   .34 

30.50.  9 

54 

3.39 

•   .11 

32.71.  9 

24 

2,89 

32.62 

3.31 

.46 

29.76.  8 

-1 

3.14 

36.80 

. 

. 

3.07 

.66 

31.104  3 

95 

3.17 

.21 

30.75-10 

65 

1.79 

E  29.07 

3.36 

E  34.36 

2.40.   .2) 

30.73-  6 

46 

2,47 

■  29.25 

2.79 

.01 

. 

3.16 

.50 

32.67-  4 

16 

3.73 
3.43b 

6,07 
3.72. 

4,01 

3,39 

3,*1 
3.91 

2.95 
3,66 


.36 


36E 


3.20 
4.35 
3.21 

5.07 

6,17      2.90 


3.09-    2.16      6,83  2,47      40.47k    7.70 
3.4]                     4,49  ■     38.24 

3.85  3.21  36.30 

3.75  5,15  40.791 

2.45.   2,03!   5.77  2.03:    34.27k   8.40 


3.84      1 

6.391 

6.26      1,76 


3.754 

4.90 
3.52 

5.05       1.09 


31.76-    6.03 


35.04 
36.69 
36,73 
33.731 

35.75 

38.61.  6.02 
36,60.  7,35 
36.50 

38.67.  6.96 
38.10.    3.48 


1.63 


37.29- 

35.83. 
31.61 
34,02 
36.01. 


36.20-    2.71 
35.02 
36.32 
36.35.   5.50 


36.22-    3.42 


37.77k    5.51 
42.75| 
40.90k    6.51 


34,594    8,26 

40,99 

36.59 


8.17L 
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T«bl.  2-Contjnu»d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


C0»5T»L 

beechkood 

BOSTON  MB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

CHATHAM  LT  STA 

EAST  UAREHAM 
EOSARTOWN 
FALL  RIVER 
HATCHVILLE 
HINGHAM 

HVANNIS  2  NNE 
IPSHICH 

midoleboro 
middleton 
nantucket  wb  airport 

ne»  Bedford 
nehburyport 
pembroke 
plymouth 
provincetown  1 


ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  CS  AIR  STATION 
SANDHICH 


2.63 

».»3 

1.12 

5.65 

2.  IT 

».»» 

1.20 

6.04 

)■.,!»•  6.21 
37,7ft.  4,«4 
57.12.  6,«5 
"It  55.76.10,52 
i3.it 

44,77 
41,0* 
J3.6B 


Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


May 


3.61 


TTIj — 

1.20-    2 

3.20.    I,lt 


»-  uai 


September 


SEGREGANSET 
SPOT  POND 
TAUNTON 
WOODS  HOLE 


DIVISION 

NEW  HAMPSHIRE 


NORTHERN 

BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
CANNON  MOUNTAIN 
C0LEBR00K 

DIXVILLE  NOTCH 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

JEFFERSON  4  S 
LANCASTER 
MILAN  7  N 
MOUNT  WASHINGTON 
PINKHAM  NOTCH 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
YORK  PONO 


SOUTHERN 

BLACKwATER  0AM 
BRADFORD 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EPPING 

FIT2W1LLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SILMANTON 


E  4.80   1,13 


3.  53 

5,67 
3.59 


9.21   3,77 


3,64 
5,08 
6.47 


2  E 


GILMAN70N 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILFORD 
MOUNT  5UNAPEE 
NASHUA  2  NNW 

NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2  S 
PLYMOUTH  1  E 

PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WINDHAM 
WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


4.63      1,57 


4.37 
2.57 

4,661      1,22 


1.77 
4.10. 
1.78. 


2.47.    1.72       J. 27      1,41 


1.26 

3.36 

1.19. 

.13 

3.47 

.3; 

1.3  6- 

rlS 

3.09 

■  9C 

2.56 

4.03 

1.19 

3,62 

1.52- 

.18 

3.72 

.56 

.95- 

.52 

4,28 

l.3< 

2.01 

4,13 

1.27- 

.53 

4.22 

1.21 

1.99 

4.31 

2.60-    1.39 

1.31 
1.25 

1.37.    1.40 


3.92 
2.27- 

2,00 

3,03 

2,51 

1.61' 

1,41 

2.57 


3.21 

1.24-  1.16 
1.89-  .65 
1,93 


1,60-   1.23 
3,23 

1.87- 


8.53      2.81 
4.37-    1.23 


3.92 

3.77 


3.79 
3,57 
4.45 
4.51 
3,92 


6.4T 
4,38 
6.12 


2 

42- 

.52 

2,80- 

3 

02 

.36 

3,40- 

* 

58 

4,83 

1 

92 

4.35 

1 

79- 

.45 

3,80- 

2 

42- 

.68 

2.95- 

2,79 
3.13 

2.70-       ,73 


2,03.    1,26 

3.43 

3.19 


34:    2,35.    1,19 


2.48 

2,66. 

2.92- 


2,12-    1,69 


2,43-    1,05 

2.91 

2.86 

2,42 

3.21 

3.7* 
2.47 
2.02 
2.94 
2,61 

4.13 


2.91- 


1.74-  1.86 
,96-  2.23 
2.25 


64.    2,59       1.33.    1.82 


2.02 
2.23 


1.64.    1,98 


1.34 
1,66 
2.39 
1.43 


1.90 
2.26 


1.86.    1,67 


2.87-    1.32 


4,661 
2.96- 

4.33! 


7.00 
5.01 


3.79-    1.01       3.58 


2.53.    1.49  2.23-    1 

5.62-       ,88  5.57-    1 

2.01-    2,97  4,79 

1.44  1.57; 

2.04  2.97; 

2.37-    2.24  2.21-    1.84 


2.82-    1.461      4.45 


2.79       J.ST. 


92.    3.33       2.42 


5.31 

S.64) 

4,331     1.00 


1.5  9- 
1.431 
1.58. 


2.09       2.15 


1,40 
1.19! 
2,28-    1,74 


1.30 
1.48 


1.33-    2.27 


2. SO. 
3.23 

2.14 
2.65.    1.09 
3.62 


2.68 

2.2—    1.94 
1.73k    1.97 


2.93 

2.601 


4.00. 

3.81 


.72.    2,83        3,43 


2.69 
2.35 


3.60 
.71 


1.82 

4.2T 


.63 


2.7Bi 

3.70 
2.76 
2.03 

3.*0 
1,80.    1,37 


3.26 


4.40 
2.59 
3.06 
2.93 


.18 


2.68 

1,33k   2.52 

S.T9 


.62.  2.73 
4,86.  2,14 
1,39.    3 

1.90 
1.12 
2.15k   2.21 


.49.    3.66 
,95k   3.27 

.6T| 


.86 

■*' 

.67-    2,71 

,21k   3.98 

.901 


,64k    3,09 

.10| 
.671 
.63 
.TO 
.91.    2,88 

,84.   2.78 

.3l! 


1.47 

.78 


.39 

.TO 
.48 

.97 
■  04 

1.20 


38.56 

39,61.    8,99 
39,78.    4,20 


1.96 
3.04) 
3.29- 


2.84k 


I..T 
1.54! 
1.71 
1.9TI 
1.32 

2.24. 

2,46 
1,51 
2.93. 
1.82 

2.78 
1.92k  2 
1.79.   1.20 
1.T1 


1.93k 

1.91k 
1.94 


l.TJl 
1.22 
2,43k    1.40 


3.14k 
3.58 
4.29 
3.21 

3,09k 

3.08. 

'.    4.94 

3.76- 

4.38 


3, IS. 
9,88. 
9,63k 

4,34 

«.U 
4.22 


11 
19 
:   2.80 

3.47. 

4.T1 

2,43 

4,63 

3.26 

3.76 

2,24. 

4,93 

4,06 


4,84 
2,39 

3.16 


2.20 

l.TT^ 


1.42k   1.35 
2.71 

1.41 
1.91 
2.04 


3.36 

1.4T 
2.11 
1.93 
1.33 


3.29 
4.33 

3,06 


3.06 

3.30 

[    4.37 

95 


3.78 

3.08 
3,03 


3.26 

5.79. 

4,03k 

3.21 

2.99 
3.78 


S.26 
3.91 
3,88 

4,38 
2,94 

3.0  7. 
3.141 
3.33i 
3.4«|. 

».«[ 

4.171 
4,00 
3.92 
3.33 


2.78 

3.21 
4,09 
4.39 
3.69 

2.69 

3.27 


31.62 
36,69 

48.11 
39.93 

43.14 

39,17 

■    47.94 

40.93 

33.95 

•    J4.41 


33.10 
31,73 
36,97 


39. SI 
33,37 

31,26 


27,90-10.90 
39.27 
34,961 

34.62-    7.36 
31. Tt 


4,09 
3.81 
3,40 


35,92 
,B4t    28.79 

32 
30.93 


31. T4 
31 

29,  ST 
32.76 

28,  7T 

29,99 
49,67 
37.90 

29.19 


.11 


26.49 
29.63 

31.19 
32,02 
.88E    31,13 


.26 


29.64 
35.34 
26.46 
32.26 

36.37 

34,17 
30.29 
34.29 
36.49 

26.97 


32.47 
32.08 


3.55. 


TeJas  2-Continu.d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


SLOCK  I3LAN0  WS  »» 

SOfEM  ILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  MB  * I«»0HT 

-O0N9OCKCT 


OIVISION 
VERMONT 

•     •     • 
NORTHEASTERN       01 

BETHEL  •  N 

BLOOHFIELD 

CANAAN 

CHELSEA 

OANVILLE 

(NOSBURS  FALLS 

GILMAN 

MC  IN00E  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

HORRISVILLE  2 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  OANVILLE 

NORTHFIELD 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
ROCHESTER 
SAINT  JOHNSBURV 
SOUTH  NEWBURY 

NAITSPIELD  2  HSH 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


*   5.57.   ..7 
6*02 
9.99   l..« 


February 


1.1*   9,19 


2, Of 
9,49 
9.10 


.24- 
.92 


4. 08 
2.24. 

-  *•*! 

E  2.90 


».TJ 
2.55k 

3.90 


.12 
1.06k  1.0J 

-ae 


1.01 


2.99. 
2.91 
2.67-  1.60 
2.69 
2.26.  1.89 

2. AS 

2.58k  1.66 


April 


WESTERN 


02 


BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SALISBURY 


SOUTHEASTERN 

BELLOWS  PALLS 
CAVENDISH 
MAYS  MILL 
NEWFANE 
PERU 

READSBORO  1  SSE 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 
WARDSBORO 
WHITINGHAK    2    W 
WOODSTOCK    9    E 


9.0. 
2.2 
9.T2 

i..3 


■»0J 

1.20; 

i.ea 

1.19-    1,10 
1,2« 
.90.    1.31 

1.70 
,T« 
.79. 
.•lb 

•  T« 

•  •2 

1.01 
1.39-    1.11 


2.201 

.69-    1. 

1.30 


!    3.01         ,< 
2.94 
S.90 

3.0A         ,9 


9,47 
9.11 

3.93 

9.92 

t.tsj 

6.09 
A. 4*1 
9.62 
9.21 


4,33 

9.1! 

l.Tl 

6,09 

•  •IT 

1.11 

5.11 

l.TS 

5.31 

1.87 

.7  8.    1,2) 
.40| 

.89 

1.06.    1,04 


4.88 

3. «0 
S.B7 

9.6* 
4,81 

2,94 

4,04 
9.90 
3,61 
9,681 


:   3,24 


4,42 

4,40 
5.79 

9.9* 
3.45 
4.5* 


9.92 
2.441 

9.01 

5,72! 


9.24 
7.69 


1.55 

1.00 


9,12      2.21 

9.72 

7,99      4,09 

7.99 

5.5*      1,99 

4,98l 


6.48      2.42 


May 


1.41-    1.60 
.55 

.67.    2,7 

.87 

.71-    2.64 

.53 


1.14 
I. 72 
3.28k     ,45 


,23 
1 09 

2.89.       ,8« 

3.24. 


,i 


4.54 
9.591 
5.30k 


3.96. 


5.  481 
4,71 


3.81 
4,51 
'.67  ,24 


2.33L 

2.4* 
1.74. 
5.29 

2.90 

1.95k 

2.74 


2.23 

2.431 
2,43*. 
3.09 
2.2*. 

2.52 

2.241 
9.09- 
2,87 


2.B8 

2.77 

9 


.05 


.16 


3.2* 

2.11. 


5.97 

2.45 

5,4*1 

2.39. 
2.19 

2.61 


2.54-  1,16 
2.43k  1.54 
5,15.    1,24 


5.9« 
4.Jl| 


1.32k    1.2* 
1.791 

.86k    2.1* 
1.19 
2,9*1-      ,*2 

1.31 

1.49-     1,*6 


1.19 
•61E    3,2 
3.22 


1,98 

3.04, 


3.11 

5.06 
4.1* 


luly 


1.89 
1.21 


1.93 

1.62 


5.5! 

2.2' 

2.0' 

k    1,5* 

3.6- 

5.59 

2,83 

.      .60 

1.83 

-    1.79 

l.*l 

-   2.20 

1.37 

-   5,11 

1.6! 

2.** 

1.68 

.   2.73 

1.81 

2.23 

.    3.0* 

.    2.56 

1.83 

•    2.61 

1.33 

5.10 

1.73) 

.   2.12 

1.95 

1.98 

>    2,54 

2.23 

■    1.35 

1.80 

•   2.00 

2.3. 

,27j 
2.22.    1,65 


1.201 
1.7H 

2.9J 
.98 
1.19.   2.88 

1.91 
1.56 


1.94.   2,02 

l.M-  2,61 
1.52.  3,18 
.70-  5.61 
.79k  3,84 
■  99 

1,20 
1.59.    2,19 


1.89k 

3.37 

*.*6       1.62 

3.22 

2.63- 

5.27 


.26-    3.60 
2.68 

.68-    3.62 
1.23 
2.98.    1.98 

1.65 


•4 


2.55 

*.*6 
2,69 
2.1 
3,83 

3.68 


3,86 

*.66 
3.37k 
3.59k 

9.60k 
2.88 


5.21 
5.82 
4.49 


3.92 

7.39 
3.48 

*.93 
*,*S 

5.02 
'.63 
5.59 
*.50 

*,77 


'.56 
4.24 

*.77 
'.98 
6.34 


3.83 

3,93 


September 


.11 

1.** 


2.6* 
1.91 


1.701 
.93k    2.39 

l.*9| 


1.55 
5. SB 

1.05k   2.60 
l.OO 

l.ssk  : 

.65 
.59 
l.*5.   2.56 
,83k   2,65 

.75 


2.54 

.61 


.82 

.60. 

1.02k 
.45k 

.59k 
.401 


2.92 

2.  lit 


1.29.    2.42 
».26 
3.0*.    1.53 
2.38 
2.43-    1.48 


6.61       3,02 

6.39 

*.»5 

5.91 

S.*6       1.84 


1.32. 
2.38 


•L 

7k      ,77 


2.05 
1.50 
2.29 


1.8* 
1.19k    1. 


1.83 
1.60 

2.*1 


2,89 
2,68 

2.1* 


2.85- 

5,06 

2.87. 


1.51-  1,39 
2.»1 
1.48-  2 
1.22 
1.59 

1.17.  2.*0 
1,76k  -'•*! 
"  2.6J 
1.32k  2.68E 
1.08 

1.49k    1.52 

.99 
1.23k    2.62 
1.07k    2.09 


».•■» 
5.52k   I 

3.06 

5.42 

2.87k  1 

3.53.  1,<, 

3.59k  1,41 

3.3*k  1.50 
2.66 

3.7*1 
1.92-    2 


3.46 

1.69k 

3.98 


5,99 

».75 
»,67 
*.82 
4.63 
3.61 

3,10 
*.23 
9.61 
4.82 
3.33 


38,99.    4,32 


32.82 

.261     3*. 21-    4.82 

36.96 

31.36-  6.16 
37.82 

35.32 

29.38-    3,31 
30.46 
32.92 
5    31.96 

32.*9! 
[  *6.*8 

30.60-  6.2B 
33.2* 
.36f  30,89k  3.U 

33,89 

30,60 

37,2*-  3.91 
31.63-  4.31 
31.55 


33.50 
35.39 

37.95 


1.4 


28.25 

29.71-  3.50 
3*. S3 
31,58 
35.26 

36.** 
35.85 

.05£  26.07-11,6* 

50,61 

3*.  10 


.93 


31.65r  9.03 
33.71-  9.*3 

37. 65-14. J4 

32.31 

38.91 


37.22-11.72 
*0, 62-12. 99 

39.22-15.10 
ISt  38. 16-15. 55 
31.701 

51,13 

79f  3*. 26.  8.91 
32,981 

37.06.14.53 
31.72k  9,*5 


.42 


.36   34.46.  9,89 


Division  averages  Id  the  annual  lssu 


include-  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issue 
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■0 
0 

CO 

-a 
0 
0 

.0 
0 

XI 
0 

.0 
0 
n 

CONNECTICUT 
ft      *      * 

NORTHWEST                         01 

bulls  bridge  0am 
Cream  hill 
FALLS    VILLAGE 
NORFOLK    2    Sw 
SALISBURY 

92 

96 
90 
9* 

6.30 
7-29* 
7.   2 

6.30 

.11 

.  1 

•16 
•    8 
.   3 

1.15 
1.15. 
1-15 
1.    1 
1.15 

*-  2 
«.  1 
ft.  2 
<>.  2 
«•  1 

15 
1ft 
13 
15 
13 

6-    6 
ft.    5 
ft.    6 
ft-    6 
ft-    5 

20 

18 
19 
18 
19 

ft. 10 
ft.    5 
ft-   6 
ft.    6 
ft.    5 

2* 
16 
19 
16 
19 

ft-13 
ft-    5 
5-    3 
5-    3 

ft.  10 

26 
18 
28 
27 

28 

5-  4 

ft-21 

6-  3 
6-    5 

5-30 

31 
32 
32 
32 
32 

9.16 

10.    6 
9-16 
9.16 
9-16 

30 
30 
28 
31 
31 

10.   6 
10.11 
9-16 
10-    6 
10-    6 

27 
25 
28 
26 

26 

10.    8 
11.22 
10.    6 
10.12 

21 
16 
23 
2ft 

10-12 
11.22 
10.    8 
11.22 
11.22 

20 
16 
16 
15 
17 

11.23 
11.22 
11.23 
11.22 
11*23 

12 
16 
9 
15 
13 

235 

235 
235 

23ft 
236 

189 
231 
183 
230 
231 

181 
231 
183 
189 

176 
189 
136 
156 
179 

139 

168 
109 
103 
109 

SHEPAUG   0AM 
WIGWAM    RESERVOIR 

92 
91 

7-    1 
7-    2. 

.    8 
•   8 

2.28< 
1-15 

ft.  2 

ft-    1 

1ft 
12 

ft.   6 

ft-    2 

20 

17 

ft.   6 
ft-   6 

20 
23 

5.    3 

28 

5-    6 

30 

9.16 

10.    6 

32 

29 

10.    8 
10-    8 

26 
28 

10.12 
10.2* 

22 

2ft 

11.22 
11.22 

18 

20 

11-23 
11.23 

11 
12 

235 
236 

230 
23ft 

189 

201 

15a 

133 

CENTRAL                              02 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORO    BRAINARO    FLO 

9ft 
95 
9ft 
95 
97 

7.    1 
T-    1 
7-    2* 
7.    1* 
7.    1* 

.  3 

.   3 

.11 

•  6 

•  ft 

2.28 
2.23 
2.23. 

1.15 
1.15 

ft-   1 

ft.  2 
ft.   t 
ft.   1 

2.28 

15 
15 
1« 
15 
5 

ft-    2 
6.    2 
ft.   6 
ft.   2 
ft.   2 

19 
15 
l* 
17 
20 

ft.    6 
ft.    6 
5.    ft 
ft.   2 
ft.   6 

2ft 
21 
23 
17 
2ft 

ft.    6 

5.  4 

6.  6 

ft-10 
ft-    6 

2ft 
28 
28 
28 
2ft 

5-  3 

3-30 

6-  6 
3-    3 
5.   3 

31 
32 
26 
32 
31 

10.   6 
9-16 

8.10 
10.   6 
10.    6 

31 

29 
31 

29 

30 

10.12 
10.    6 
9-16 
10-    8 
10-    8 

21 
26 
2ft 
26 
27 

10.12 
10.12 
9.16 
10.12 
11.    1 

21 
21 
2* 
2ft 
2ft 

11.22 
11.    1 
10.    8 
11.22 
11.22 

19 
20 
19 
18 
20 

11.23 
11.23 

10.12 
11.23 
11.23 

12 
9 
13 

l» 
15 

236 
235 
169 
236 
269 

23* 
213 
183 
23ft 
23* 

189 
189 
133 
193 
209 

189 
155 
102 

iai 
las 

156 
109 
65 
156 
156 

HARTFORD    WB    AIRPORT 
MANSFIELD   HOLLOW    DAM 
MIDDLETOWN    ft    W 
MOUNT    CARMEL 
NORWICH    PUB    UTIL    PIT 

101 
99 
9* 
95 
98 

7-    1 
7.    2 
7-    2 
7.    U 
6-30 

•  6 
-13 
.   ft 

•  3 

0 

1.15 
1.    1 
1.15 
1.15 
1-15 

2.28 
ft.    2 
2.28 
ft.   2 
2.28 

0 

12 

ft 
16 

7 

ft-   2 
ft.   6 
ft.    2 
ft.    2 
ft.    3 

20 
17 
18 
16 
19 

ft.   2 
ft.    6 
ft-    6 
ft-    6 
ft-    3 

20 
17 
2ft 
23 
19 

ft-    6 
5.    ft 
4-   6 

4.10 
5' 16 

25 
26 
2ft 
26 
26 

5-  4 

6-  6 
5-    3 
3-    4 

5-21 

31 
31 
30 
32 
31 

10.    6 
9.15 
10.   6 
10.    6 
10.    8 

31 
31 
31 

32 
30 

10.12 

9-16 
10.    8 
10.12 
10.12 

2ft 
28 
27 
21 
26 

10.12 
10.    8 
11.22 
10.12 
11.22 

2ft 
23 
22 
21 

20 

11.22 
10.12 
11.23 
11.23 
11.22 

17 
19 
16 
13 

20 

11.23 
11-23 
11-23 
11-23 
11.23 

1* 
7 
16 
13 
13 

269 
235 

269 
235 
269 

23ft 
189 
235 
233 

233 

193 
185 
230 
189 
233 

189 
133 
189 

185 
169 

155 
101 
156 
199 

i*? 

PUTNAM    WATER    WORKS 

STORRS 

WATERBURY    RADIO    WBRY 

ft      ft      » 

COASTAL                              03 

95 
98 
93 

7-    1 
7.27 
7-    1« 

•  15 

.   6 

1.15 
1.15 
1-15 

ft.   2 
2.28 

12 

9 

ft.  10 

ft.  1 

19 
17 

ft-10 
ft-   6 

19 
23 

5*    4 

4.    6 
4.12 

26 
23 
28 

6-    6 
5-    3 
5-    3 

31 
31 

30 

9-15 
10.    8 
9-16 

32 
31 
31 

10.    6 
10.12 
10.    6 

26 
26 
27 

10.    8 
11.22 
10.2ft 

21 

20 
23 

10.12 
11.22 
11.22 

19 
20 

20 

10.26 
11-23 
11.23 

16 
13 
13 

205 
269 

185 
233 

181 
230 

199 

189 

177 

101 

19a 

136 

BRIDGEPORT    WB   AP 

GROTON 

NEW    HAVEN   WB    AIRPORT 

NORWALK    GAS    PLANT 

STAMFORD    S    N 

93 
95 
93 
98 
95 

6.30 
7.    1ft 
6.30 
7-    2ft 
7.    1» 

7 

ft 

7 

.    3 

-10 

1.15 

1.15. 

1.15 

1.16 

1.15 

2.25 
ft.    1 
2.28 
2.29 
ft.  2 

1ft 
16 
13 
16 
16 

2.28 
ft.    2 
2.28 
2.29 
ft.   2 

17 
20 
13 

16 
16 

ft.    2 
ft.    2 
ft.    2 
ft.    2 

ft.   6 

2ft 
20 
21 
21 
2ft 

4.    5 

4.    6 
4.    6 
4.    6 
4.10 

25 
25 
27 
27 
27 

4.    6 
5-   4 

4.10 
ft.    6 
3-   ft 

31 
32 
32 
27 
31 

10.12 
10.12 
10.11 
10.11 
10.    6 

31 
26 
32 
32 

30 

11.22 
10-12 
10-12 
10-12 
10-12 

21 
26 
27 
28 
2fc 

11.22 
11.22 
11.23 
11.22 

10.12 

21 
23 

16 
23 
2ft 

12.    1    20 
11.23    1* 
11-23    It 
11.23    17 
11.23|  11 

12.    7 
11.23 
12.    7 
12.    2 
11.21 

15 
1» 
16 
1* 
12 

266 
236 
263 
277 
235 

277 
233 
269 
268 
233 

23ft 
23ft 
233 
23ft 

189 

291 

189 
189 
189 

185 

189 
161 

la* 
lae 

199 

WESTBROOK 

9* 

6-30 

-   T 

1-15 

*-   2 

15 

ft.    6 

19 

«•   6 

19 

5.    4 

28 

6.    5 

32 

9.16 

31 

10.   8 

27 

10.12 

21 

U«    1 

20 

11.23 

9 

235 

209 

189 

157 

103 

MAINE 
•      ft      * 

NORTHERN                            01 

BRASSUA    DAM 
BRIDGENATER 
CARIBOU    WB   AIRPORT 
CLAYTON   LAKE    2 
EUSTIS    2 

88 

9ft 
93 

88 

90 

7.19 
7-19 
7.18 
7-18 
5.25* 

.20 
•  26 

.17 
-30 

12.    8. 

U13 

1.18. 

1.13 

ft.   7 
ft. 20 
ft.   6 

ft-20 

ft 
16 

ft 
15 

ft. 20 
ft. 21 
ft.    6 
ft- 21 
5.   3 

19 
19 

ft 
20 
20 

♦-21 
3.   2 

ft. 20 
ft-29 
6.    6 

22 
2* 
23 
23 

21 

5.15 
5-1* 
4.21 
5.21 
6.    6 

25 

25 

27 
27 
21 

6>   6 
6.    1 
5.21 
6.   6 

6-29 

30 
29 
32 
30 
31 

9.13 
8.1ft 
9.13 
9.12 

29 
31 
31 
29 

9.19 
9-13 
10-    1 
9-13 

26 
26 
28 

27 

10.    6 
9.29 

10.    8 
9.29 

23 
2* 
23 

23 

10.    • 

10*    6 
11.16 
10.    8 

20 
19 
18 
15 

11.11 
11.16 
11.19 

10.  a 

16 
16 
8 
15 

218 

210 
227 
171 

171 
168 
22ft 

170 

168 
150 
171 
153 

127 
122 
163 
119 

99 
7* 
119 
98 

FORT    KENT 
GREENVILLE 
HAYNESVILLE 
HOULTON   FAA    AP 
HOULTON 

90 
92 

90 
93 
91 

7.18 
7.18 
7.18 
7.18 
7-18 

•25 

.17 
.30 
-17 
•  18 

1.18 
12.    8 

2.10 
12.    8 
12.22. 

ft.  6 

ft.    6 
ft.    6 
ft.   6 
ft.   6 

ft    1 
1 
3 
8 
8 

ft. 21 

ft. 21 
ft. 22 

ft-20 
ft-20 

20 
20 
20 

19 
20 

ft-21 
5-   2 

ft-26 
ft-20 
ft-21 

20 
2ft 
2ft 
19 
2ft 

5.15 
5.15 
5.15 
5-15 
5.  2 

27 
26 
28 
28 
28 

6.    1 
6.    6 

6.17 
5.21 
3.21 

29 
29 
32 
31 
31 

9-12 
9-13 
9-13 
9-13 
9-13 

32 
28 
28 
31 
32 

9.13 

9-13 
9-13 
9.19 
9-20 

28 

28 
28 
28 
28 

9-29 
10.    5 

9.29 
10.    6 
10.    5 

2» 
2* 
23 
ZZ 
22 

10.    8 

10.    6 
10.    8 
10.    8 

10-    8 

16 
19 
20 
19 
20 

10-  a 

11-19 

11-  3 
11-19 
11-19 

16 
11 
16 
8 

10 

185 
227 
211 
227 
227 

170 
168 
169 
171 
171 

161 
156 
156 
169 
167 

121 
121 
121 

127 
lftl 

103 
99 

ae 

119 
119 

JACKMAN 

LONG   FALLS    DAM 

MIDDLE    DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET    FAA    AP 

88 
89 
88 
92 
92 

7.29ft 

7-19 

7.19 

7.19ft 

7.18 

•21 

•  20 

•  22 

•  16 

•  1ft 

12.    8 
12.    8 
2.28 
12.    8 
12.    8. 

ft. '7 
ft.   7 
ft.    7 
ft.   6 
ft.  2 

15 
3 

7 
16 

ft 

ft-20 
ft.    7 
ft-12 
ft.   6 
ft.   6 

19 
3 
20 
16 
18 

ft-26 
ft-22 

ft-20 

ft-20 
ft. 21 

2ft 
23 
23 
21 
23 

5.15 

5.  3 

6.  6 
5.    2 

4.29 

27 
28 

28 
28 
23 

6.    6 
6.    6 
6.    6 
5.15 
5.15 

31 

31 
28 
31 
32 

9.13 
9.13 

9.19 
9-20 

26 
26 
32 

30 

9-13 

9.13 

9-29 

10-    1 

28 
26 
26 
27 

9.29 

10.    6 
10.    1 
10.    6 
10.    8 

23 
22 
2» 
23 
23 

10.    8 
10.    8 

10.    6 
11.11 
11.11 

15 

17 
20 
18 
19 

io-  a 

11.19 

10.  a 

11.21 
11-21 

15 
11 
16 
IS 
13 

18ft 
226 
16* 
229 
233 

171 
ltft 
177 
219 
219 

196 
167 
16ft 
169 

170 

133 

99 
190 
199 

99 

99 

127 

12a 

OQUOSSOC 
PATTEN 
PATTEN    1    S 
PRE50UE    ISLE 
RIPOGENUS   DAM 

87 

93 
91 

7.19 

7*18 
7.19 

•  19 

•  18 

•  16 

2.28. 

12.22ft 

12.   9. 

ft.    6 

ft-    6 
ft.   7 

2 

6 
6 

ft.    7 

ft-2  0 
ft.   7 

20 

20 
6 

ft-20 

ft-20 
ft-21 

2ft 

20 
23 

5.21 

5*21 
4.28 

28 

28 
26 

6.   6 

5-21 
5-21 

30 

28 

30 

9.13 

9-13 
9.13 

29 

31 
32 

9-19 

9.20 
10.    6 

27 

28 
25 

10.   6 

lo!    8 
10.    8 

21 

18 
21 

10.    • 

10.  a 

n.ift 

18 

18 
18 

11-16 

11*16 
11*19 

16 

13 
1» 

22ft 

22ft 
226 

!•* 

171 
221 

169 

171 
170 

121 

122 
161 

99 

119 
119 

ST    FRANCIS 
SQUA    PAN   DAM 
TELOS   DAM 
VAN    BUREN    2 

ft      ft      • 

SOUTHERN    INTERIOR      02 

90 
9ft 
88 

7.19 
7.19 
7.19 

•25 
•  28 

1.18. 
1.1ft. 

ft. 20 
ft-22 

ft. 20 
ft.    7 

11 
13 
16 

-    5 

ft. 21 

ft-22 
ft-20 
ft-22 

19 
13 
16 
19 

ft-26 
5-15 

ft-29 
ft-22 

23 

22 

2ft 
19 

t.    1 

6.    1 
5.15 
6-    1 

28 
27 
25 
26 

4.17 
6-17 
6-    1 
6-16 

32 
31 
30 
31 

9.12 
9.    3 
9.13 

29 
32 

30 

9-13 
9-13 
9.19 

28 
27 
28 

9.29 
9.18 
10.    1 

2* 
2* 
2* 

10.    8 
10.    7 
10.    8 

15 
19 
19 

10.  a 
10.  a 
11.11 

15 
16 
16 

171 
169 
205 

170 
168 
171 

15ft 
126 
159 

10ft 
10» 
127 

87 

78 
10* 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BRIDGTON    1    NNW 

CORINNA 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

93 
91 
92 
91 

90 

7.18 
5.2ft 
7.    1ft 
7.18* 
7-18 

.   ft 
-15 
.10 
•16 
-15 

1.   1 

12-   7 

1.   1 

2.28 

12.   8 

ft.    2 
ft.    2 
ft.   5 
ft.    6 
ft.    5 

15 
1ft 

5 
10 
15 

ft.    6 
ft-    6 

ft.    6 
ft.    6 
ft.    6 

20 
20 
19 
10 
17 

ft.   6 
*•   6 
ft-   6 
ft-21 

ft-20 

20 
20 
19 
23 
22 

4.30 
4-21 
4.30 
5.    2 
5-21 

28 
26 
26 
27 
28 

ft-30 
*-30 
5.    3 
6-   6 
6-    6 

26 

30 
31 
32 
31 

9.20 
9.19 
10-    6 
9.13 
9.13 

32 

31 
28 

30 
29 

10.   6 
10.    6 
10.    6 
9-16 
9-16 

28 
28 
28 
28 
27 

11.19 
11.    3 
11.19 
10.   6 

10.    6 

21 
22 
19 
2* 
21 

11.22 
11.11 

11*19 
11.    3 
11.    3 

20 
19 
19 
20 
20 

11.23 
11.22 
11.23 
11.19 
11.19 

13 
13 
12 
1» 
12 

233 

234 
232 
227 
228 

230 
219 
227 
211 
211 

227 
211 
227 
168 
169 

159 
16B 
199 

197 

lie 

1*3 
1*2 
156 
99 
99 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND    LAKE    STREAM 

HIRAM    2    S 

LEWISTON 

92 
91 
92 
96 
9* 

7« 19ft 
7.18 
7.19 
7-28 

6.20 

•  16 

•  18 
.12 
-22 
.    8 

1.   1 
1.   1 
2.28. 
1.    1 
1.    1 

ft-    6 
ft.    6 
ft.   7 
ft.    6 
ft.    2 

11 
12 

16 
16 
1ft 

ft.    7 
ft.   6 
ft.  12 
ft.    6 
ft.    2 

20 
12 
19 
16 
1ft 

ft-21 
*-17 

ft-20 
4-17 
ft.   6 

23 

21 
23 
2ft 

21 

5-21 
5.    3 
5-    2 
5"    3 

4-    6 

28 
28 
28 
25 
21 

6-    6 
3-21 
5-    6 
5-21 
5-    3 

32 
32 
29 
30 
32 

9.13 

9.16 
9-21 
9.16 
10.    6 

30 
31 

30 
29 
31 

9-16 

9-20 

9-20 
11-    3 

28 
25 

26 
27 

10.    6 
10.12 
11.11 
10.    6 
11.19 

22 
23 
23 
2* 
22 

10.    8 
11-11 
11.19 
10.12 
11.23 

20 
20 
1ft 

20 
15 

11.19 
11-23 
11.19 
11.19 
11.23 

13 
9 
14 
1» 
15 

227 
231 
226 
227 
235 

ie« 

219 
221 
189 
233 

168 
178 
209 
172 
227 

HI 
1»0 

1*0 
211 

99 
118 
138 

lie 

156 

MADISON 

OLD    TOWN    FAA   AIRPORT 

ORONO 

RUMFORO    1    SSE 

RUMFORO    POWER    PLANT 

91 
92 
90 
91 
9* 

7.18 

5-2ft 

5.2ft 

7.18> 

7.18 

.12 
•  22 
.    9 
.15 

.    9 

1.13 
12.10 
2.28. 
2.28ft 
2.28* 

ft.    6 
ft.    2 
ft.    2 
ft.   6 
ft.   6 

16 
11 
12 
1ft 
16 

ft.    6 
ft.    6 
ft.    6 
ft.    6 
ft.   6 

16 
17 
18 
1ft 
16 

ft-12 
ft-21 
ft-20 
ft-   6 
ft-   6 

2ft 
23 
2* 
1ft 
16 

4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.21 

27 
28 
27 
27 
28 

5-   ft 
3-13 
5-    6 
5.21 
5.    3 

32 

32 
31 
32 

30 

9.16 
9.13 
9.16 
9.13 

9.19 

31 
31 
31 
32 
31 

10-    6 
9.19 
9-19 
10.   6 
10*    6 

26 
27 
28 
24 
2ft 

11-    1 
10.    6 

11-    1 
10.    6 
10.    6 

23 

23 

2ft 
2ft 

2* 

11.11 
11.    1 
11.11 
10.   ■ 

10.    8 

20 
19 
19 
20 

20 

11.19 
11.11 
11.22 
11.19 
11.19 

15 
15 
1* 

16 
16 

227 
223 
23* 

227 
227 

219 

209 
219 

183 
183 

203 

16a 

193 
IBS 

183 

199 
1*2 

1*2 
159 
16a 

135 

121 
133 

119 

139 

SPRINGFIELD 
WATERVILLE    PUMP    STA 
WEST    BUXTON    2    NNW 
WEST    ENFIELD 
WOODLAND 

93 
92 

9* 

7.18 
7.28ft 

5.25 

.16 
•IB 
"17 
-19 

2.10 
1.    1 
1-13 
2.12 

ft.    6 
ft.    6 

ft.    7 

13 
15 

1ft 

ft.   6 
ft.    6 

ft-   7 

13 

15 

1ft 

ft.    7 
*»17 

ft-20 

23 
23 

23 

5.   2 
5-    3 

5.   2 

28 

27 

28 

5.   ft 
3.21 

5.27 

32 
31 

32 

9.13 
9-16 
9.15 

9.16 
9.20 

29 
31 
32 

30 
32 

9-16 

10-    6 
9-16 
10-   6 
10-    7 

24 

24 
26 
27 
28 

9.16 

10-  6 
10-12 

11-  1 
11.    3 

2* 

2ft 
20 
22 
24 

10.    8 

11.11 
10.12 
11.11 
11.19 

17 
20 
20 
17 
16 

11.    1 

11.19 
11.19 
11-19 
11-19 

16 

l» 
13 

1! 
16 

227 
227 

226 

219 
189 

226 

152 

17a 

197 

157 
136 

15a 

133 

117 

116 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAMO 
196* 


BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

ELLSWORTH 

JONES80RO 

NEW  GLOUCESTER 

PORTLANO 

PORTlANO  WB  AIRPORT 

ROCKLAND 
SANFORO  2  NNw 


MASSACHUSETTS 


ADAMS 

CUMMINGTON  HILL 
H005AC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SOUTH  EGREMONT 
STOCKBRIDGE 
WEST  GRANVILLE 


AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

LAWRENCE 

LOWELL 

READING 

SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 


BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CAMP  WELLFLEET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

TAUNTON 

WOODS  HOLE 


5.2* 
7.18 
7.  1 

3-24 

7-16 

7-17 

7.28 
6-30 
6.20 

6-20 

3-24 
7.  1. 


7.  2 
7.  2 
7«29« 
7.20 
7.19« 

6-30 
7.  I 
7-  I 


7.  2 
7-  2 

7-  I 
7-  I 
T.  1 

7-  2. 

7-  2. 

7.  2 

7.  2. 

7-  2 

7.  2 
7-  1 
7-  I 
6. JO 
7.  1 


7.  1 
7-  1 


7-  I 
7.  1 
7-  2 
T-  I 
7.  2 

7.  I 
7-  I 
7-  I 
7-  2 
7-  1 

7.  1» 
7-  1 
7.  1 
7-  2 
5-23 


7.  1 
7-  I 
7-  1 


1.  1 
1.  1 
1-  1 
I.  1 

2-10 


2-10, 
1.  1 


Last  spring  minimum  of 


16  or 
below 


1-15 
1.1". 
1-15 

2.28 
1.  1 

2.28. 
2.28 


1.15 
1.  1 
1-  1 
1.15 
1.15, 

1.  1 
1-  1 
1.  1 
2.28 
1.  1 

1.  1 
1.  1 
1.  1 
1.  1 
1.  1 

1-16. 
1.15 
1.15 
1.15 


12.10. 
I.  1 


1.15 
1.  1 
1.  1 
1.  1 
2.25 

1.15. 
1.  1 
1.  1 
1.  1 
2.18. 

1.15 
1.  1 
1.  1 
1.  1 
1-  1 


6.  2 

4.  6 
4.  2 
4.  2 


6.  1 
6.  5 

4-  2 

*-17 


4.  2 
A.  5 

4.  5 
4.  5 
3.11 

6.  2 

2.28 
3.19 
4.  2 

4.  1 

2.29 
2>28 
2*28 
2.28 
6.  2 

4-  1 
2-28 

«.  2 


2.25 

4-  1 
2-28 
2-28 
2. 

2.28 
4.  1 

4.  1 
4.  1 
2.16 

2.25 
2.28 
2.28 
4.  2 
2.28 

2.28 
2.25 

4.  2 


20"  or    24°  or 
below    below 


12      4.   6    18 
11      4.   6    19 


3.11 
4.  2 
2.28 
4.   2 


2.28 

4.    2 
4.    6 


2-25 
4.    1 


4.    1 
2.28 


4.   5 

4.  6 
4.  6 
4.    6 


4-12 
4.  6 
4.17 
4.   5 


4.  6 
4.  6 
4.11 


28  or 
below 


1    24 

6    22 

1    22 

22 

4-   2    23 


4.12 
4-21 


4-21 
5-21 


4.13 
4.10 
4.12 
5.  3 
5.    3 

5.  3 
5.  3 
5.   3 


4.17 
5-  4 
5.  3 
5. 
4.   5 


32    or 
below 


5-   3 
5-    3 


4.    6 

4.    6 

4.  6 

5.  2 


4.    5 
5-    3 

4-    5 


4.  5 

5.  3 

5-16 
5 


5.  6 
5.    6 

4-21 
5.  3 
5.    1 

5-  6 
5.21 
5.  3 
4.21 
5.   4 

5-    6 

5-30 


First  (all  minimum  of 


32"  or 
below 


31  10.12 

31  9-21 
30  10.   8 

32  10. 
32  10-12 

30  10-   6 

30  9-16 
27 

31  10-12 

30  9-16 

31  9-21 
31  9-15 


6-  6 
6.  6 
6.    5 


5.  3 

6.  6 
4.10 

5.   4 

4.10 
5.  3 
6>  6 
5.    3 

5.   3 

5.  3 
5-  2 
5.   2 


5*21    31 
22 
30 
3    29 
■  29    32 


6.   6 
5.    2 


5-16 
5-  4 
5.    3 


9.16 
10. 
9.16 
9.16 
9.16 

9>16 
9.16 
9.16 


10.  6 
9.16 
9.16 

9.16 
10.    8 


9.16  32 

10.24  32 

9.20  31 

9*16  28 

9.16  32 


28"  or 
below 


10- 
10-12 


10.12 

10-12 


11.13 
9-16 


10.12 
9-13 


10.    8 
9-20 

10 

10 
9 

9.16 
10 
9.16 
9-16 

9.20 

9.16 

9.16 


11.19 

10.12 
11.  1 
10.12 
10-12 

10.24 
9.20 

10.12 
9.16 

11. 

11.22 

10.12 
9.20 
10.12 
11.    1 

10.11 
11.19 
9.16 
11.    1 


9-16 
10'  8 
10.    6 

9-16 

10-    6 

10.  6 
9*16 
10*    6 


10.12 
9-16 

10.  8 
9-16 


10.  6    28 
11.19   28 

28 

28 
28 

28 
28 

11.  1    28 
11.19 

20 

lO- 
ll. 20 
9.16 
10. 

10-12 

9-20 

9-20 


24"  or 
below 


11.16 
11.11 
11.19 
11-16 
11.16 

11- 
11. 

11.22 

10.12 

11.15 
9.20 


11-22 

10-12 
11-19 
10-12 
11-19 

11-22 

10-12 
10-12 
9-20 
11.22 

11-22 

11-19 
11.  3 
10-12 
11-19 

11-19 
11-22 
10-11 
11.23 


10. 

10-10 

10' 

10- 

11-  1 

10. 
10. 
10-12 


11.22 

10.  6 

11.  1 
10.  6 
11.22 

10.12 
11.23 
11-19 
10-12 
11-    1 


11-19 
11.22 
11-19 
10-12 

10: 

11-21 
10. 
10-  8 
10-12 

10-12 
10-12 


11.23 
10-12 
12-  2 
11-19 
11.23 

11-23 

11-  3 
10-12 

11.  1 

12-  1 

11-30 
11-22 
11.19 
11-  1 
11.19 

11.23 
11.23 

10.12 

12.  1 


20"  cr 
below 


I      8 
a 


11.23 
11-19 
11.19 
11.22 
11.23 

11.19 

11. 

11.  3 
10.12 

11-19 
10.12 


10 
11.22 
11.21 
10 
11.    1 

10 
10. 
11-19 


12-    1 

10.24 

11-19 

10. 

11-23 

11.22 
11.23 
11.23 
II-  1 
11-19 

11.23 
11-23 
11-23 
11.23 
11.19 


10.  81  20 
11-23  20 
10-  8 
11-22 
11 


16"  or 
below 


11-21 
11-23 
11-23 
11.23 
11.23 

12.  2 

11.19 

III  2 

11-15 

11-23 
11-19 


10-12 
11-19 


12 
11.19 

12-  a 

11-23 
12 

12. 

11-23 

11-19 

11.19 

12.18 

12 

11-23 

12 

11.22 

11.23 

12 
12. 
11.22 
12.  2 


12-  1 
11.22 
11.26 
11.21 
11.22 

11-23 
11.22 
11.22 


12.  2 
11-21 
11.21 
10.  • 
12.   2 

11.23 

12-  7 
12.  7 
11.22 

11-23 

12-  7 
12.  2 
12.  2 
12.  T 
11-21 

12 

12.  6 
11-21 
11.23 
11.23 

11.23 
11.23 


12. 

11.23 
NONE 
11.21 
12-19 

12 
11-23 

NONE 
11.19 

NONE 

12.19 
12.   7 
12- 
11.23 
12.   2 

12. 

12.19 

11.23 

12.18 


Number  of  days 
between  dates 


I        i 

o        o 

1   3 


240   227 
227   211 


232 

209 
228 

235 
235 
236 
236 
227 

189 
236 
1*5 
234  189 

209  189 


a  I  h 


159 
138 
201 
156 
164 

153 

118 

174 
133 

138 

108 


118 
196 
118 
102 
136 

102 
102 
103 


156 

102 
136 
102 
111 

135 
197 
140 
102 
136 

158 
140 
159 
157 
136 

118 
183 
102 
136 
114 

102 
102 


227 

161 
189 
161 
161 

174 
140 
136 
136 
191 

231 
162 
127 

161 
182 

188 
228 
139 

198 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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i 

Liivix- 

LjL\JT 

l! 

uhl 

1 

jAII 

U- 

|1V1JZ„ 

J 

«J.N1 

J 

rru 

-.J_ 

ZJL 

JJj 

^l^ 

NEW 

ENGLAND 
1964 

© 

i 

© 

to 

0 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

S 
0 
0 
A 

0 

CO 

0 
J8 
0 

0 

0 

j; 
0 

0 

£ 

0 

CO 

| 

0 

& 
0 

h 

© 

d 
S 

© 

© 
13 
Q 

d 
S 

d 

1 

© 
Q 

d 

E 

a 

d 

a 
I 

© 

a 

d 

a 
1 

© 

d 
§ 

0 
Q 

d 

a 

© 
O 

d 

a 
9 

E-i 

To 

a 

d 

a 
sS 

NEW   HAMPSHIRE 

ft      ft      ft 
NORTHERN                            01 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

C0LEBR00K 

FABYAN 

89 
9* 
89 
89 
88 

7.28 

7.19. 

6-23 

7-28* 
7.18 

.20 
•  19 
.27 
.10 

1-12 
2.10 
2.10 

6.   6 
6.   6 

6.    6 
6.    6 
6.   6 

16 
9 
16 

2 
2 

6.20 
6.   6 
6.   6 
6.    6 
6.12 

20 
9 

16 
2 

20 

6.20 
6.12 
6.    6 

6.17 
9.21 

20 
26 
16 
21 

26 

9.21 
6.30 
3-21 
9.21 
6.   6 

27 
28 
25 
26 
27 

5.29 
6.   6 
9.22 

6.   6 
6.26 

32 
32 
32 
30 
32 

9.13 
9*13 
9-13 
9-13 
9.   2 

30 
30 
30 
23 
32 

10-    6 
9*20 

10.    1 
9.13 
9-13 

23 

27 
28 
23 
26 

10.   6 
10.   6 
10.    6 
9.13 

9.20 

23 
21 
26 
23 

26 

10.    8 

10.  a 

10.    8 

10.   6 
10.    6 

19 
17 
19 
19 
18 

11.19 
11.19 
10.   8 
10.    8 

10 

13 
16 
16 

227 
227 
185 
185 

171 
185 
189 

183 
177 

169 
177 
183 
169 
122 

138 
143 
131 

113 
99 

107 
99 

114 
99 
68 

FIRST    CONN    LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT    WASHINGTON 

PlNKHAM   NOTCH 

86 
92 

67 
87 

7.29 
7>28« 

7-18 
7-14 

.28 

■26 

.23 

.12 

2.11 
1*19 

1-12. 
2.10 

6.    7 
6.    t 

9*21 
6.   6 

9 

10 

u 
e 

6.    7 
9*   3 

6.16 
6.   6 

9 
20 

19 
8 

9-21 
»•    3 

6-17 
6.12 

26 

20 

23 
26 

9.21 
».    6 

6-17 
6.30 

26 
25 

23 

28 

6.   6 
6'   6 

6.18 
»•    6 

32 
25 

30 

9.13 
7-31 

7.30 
9>13 

29 
32 

32 

30 

9-16 
9-13 

8.    9 
9-28 

27 
28 

28 
27 

10.    1 
9.16 

9-12 
10-    6 

23 

22 

26 
23 

10.    8 

10.    6 

9.28 

10.    8 

20 
16 

19 
19 

11.16 
10.    6 

10.   5 

11.19 

12 

16 

16 
11 

229 

183 

168 
227 

186 
196 

106 
189 

133 
136 

97 
177 

lit 

99 

93 

191 

99 
99 

42 
99 

SOUTHERN                            02 

BLACKWATER    DAM 

CAMPTON 

CONCORD    MB    AIRPORT 

CONWAY    I    N 

DURHAM 

46 
99 

97 
96 
99 

7.29* 
7.    1 

6.30. 
6-30 
7.    1 

.18 

•  19 

•  16 
•22 

•  18 

I.    1 
I.    1 
1.    1 
1-    1 
1-    1 

6.   2 
6-    6 
6.   2 
6.    6 
6.   2 

11 

16 
13 
19 
12 

6.   6 

6.    6 
6.    6 
6.    6 
6.    6 

6.12 
6.13 
6.12 
3-    2 
9.21 

26 
22 
23 
26 
23 

9.    3 
9.    3 
9.    3 

9.    6 
9-21 

26 
27 

6.  6 
6.   6 

6.    6 
6-    3 
6>   6 

30 
30 
32 
31 
32 

9-16 
9.13 
9.15 
9.13 
9.19 

28 

30 
31 
30 
28 

9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-13 

28 
26 
27 
22 

28 

10-    6 
10.    6 
10.    6 
9*16 
10*    6 

22 
19 
21 
22 

26 

10.    8 

10.    6 
10.    8 
10.    6 
10.12 

20 
19 
13 

17 

19 

11.19 
10.   8 
11.19 
10.    8 

11.10 

15 
15 
16 
16 
13 

231 
185 
231 
189 
222 

189 
193 

189 
183 
189 

177 
176 
177 
137 
138 

136 
138 
136 
139 
117 

102 

99 

101 

102 

101 

EAST    DEERING 

EPPING 

FRANKLIN 

HANOVER 

KEENE 

96 
99 
99 
97 
98 

7-    1 
7.    1. 
7.28 
7-28 

7-    1» 

•  18 

•  12 

•  18 
-17 
•28 

1-    1 
1.    1 
1.    1 
1-19 
1*19 

6.   6 
6.   2 
6.    9 
6.    9 
6.    9 

U 
16 
15 
10 
16 

6.12 
6.   6 
6.    6 
6.   6 
6.   6 

9>   3 

6.   6 
6.12 
6.12 

6-17 

23 
20 
22 
26 

26 

6.    6 
9.    3 
9-    3 

6-17 
5-    3 

6.   6 
9.21 
6.    6 
9-21 
»•   6 

28 
31 
31 
32 

30 

9.19 
9-16 
9.16 
9.16 
9.19 

30 
29 
30 
31 

30 

9-16 
9-20 
10-    6 
10.   6 
9.16 

25 
25 
22 
26 
26 

9.20 
10.12 
10.   6 
10.    6 

9.16 

21 
26 
22 

26 
26 

10.    6 
10.16 
10.12 

10.  a 

10.    6 

17 
20 
20 
11 
18 

10.    8 
11.19 
11.19 
11.19 
10.    8 

16 
16 
15 
16 
12 

185 
231 
228 
228 
186 

177 
191 
189 
189 
183 

160 
189 
177 
177 
192 

102 
160 
196 
172 
134 

101 

118 
102 
118 
101 

LAKEPORT 

LEBANON    FAA   AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC   LAKE 

MOUNT    SUNAPEE 

96 
99 
98 
99 

90 

7.28* 
7-28 
7-    J. 

7.    1 
7-29* 

•  13 
•22 

•  18 
.22 

.   7 

2.28 
L19 
1.    1 
1.    1 
2.12. 

6.    2 
6.    9 
6.    2 
6.    2 
6.    S 

13 
9 
13 
13 

13 

6.   6 
6.    6 
6.    9 

6.    6 
6.    6 

6.   6 
6-12 
6.    7 
6-12 
9-    1 

20 
22 
21 
26 
22 

6-12 
3-   3 
9.  6 
9.   3 
9-    1 

9.   3 

6-    6 
5-   6 

9.   6 

9*21 

31 

32 
27 
32 

30 

10.    6 
9.19 
9-16 
9.16 
9.20 

28 
31 
31 
28 
29 

10-   6 
10-    9 
10-   6 
9-16 

10.   6 

28 
29 

27 
28 
26 

11.19 
10.    6 
11.19 

10.    6 
10.    6 

21 

20 
17 
26 
26 

11.22 

10.    6 
11-19 
11.19 
10.    8 

20 
20 
17 
17 
20 

11.23 
10.   8 
11.23 
11.29 
11.25 

15 
13 

11 
11 
16 

233 

186 
233 
233 

232 

210 
183 
228 
227 
189 

227 
177 
226 
177 
198 

177 
199 
199 
116 
198 

196 
101 
139 
139 
122 

NASHUA    2    NNW 
NORTHWOOD 
PETERBORO   2   S 
PLYMOUTH    I    E 
PORTSMOUTH 

98 
99 
96 

98 

7-    1 

6>20 
7.    1 

7-    I 

•17 
.    6 
•   8 

•12 

1.  1 

2.  3. 

2.11. 

1*   1 

6.    2 

6.   2 
6.  6 

6>  6 

13 
13 

8 

16 

6.    6 
6.    6 
6.   6 

6.    6 

6.12 
6-    6 
9.   3 

6-   6 

26 

20 
26 

16 

»•   3 
9.   3 
9.    3 

3-   6 

6.    6 
9.21 

6.    6 

5.    6 

31 

31 

29 

28 

9.19 
9.20 
9.16 

9.16 

32 
29 
26 

30 

9*16 
10-   6 
9.16 

9.20 

27 

28 
26 

28 

10.    6 
11*18 
9.20 

10.12 

26 
23 
22 

26 

11.19 
11-19 

10.   6 

11-    3 

15 

18 
IS 

20 

11.19 
11.21 

10.   8 

11.23 

19 

8 
16 

13 

231 
233 

183 

231 

227 
227 
193 

211 

177 
226 
160 

189 

114 
196 

196 

139 

101 
122 

102 

119 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 
TAMWORTH    2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

99 

99 
100 
96 
98 

7.    2 
7.    1 
7-    1 
7.28 
7-28 

.26 

•  18 

•  19 

•  8 

•16 

1-19 
2.28. 
1>    1 
2.28 
2.28 

6.    9 
6.   6 
6.    2 
6.    9 

6.    6 

15 
13 
13 
13 
19 

6.    6 
6.   6 
6.   6 
6.    9 
6.    6 

6.   6 
9.    3 

6.   6 
6.    6 

6-12 

19 
23 
IS 
21 
26 

9.    3 
9.    3 
3.    3 

6.12 
3-   2 

6.    6 
6.    6 
9.21 
9.21 

6.    6 

30 
29 
31 
32 
32 

9-16 
9-13 
9.19 
9.16 
9.19 

28 
30 
30 
31 
28 

9-16 
9-16 
9-16 
10.   6 
9.19 

28 
25 
27 
23 
28 

10.   6 
9.20 
10.12 
11.16 
10.    6 

20 
26 
19 
26 
21 

10.    6 
10.    6 
10.12 
11.19 

10.  a 

20 
19 
19 
19 
17 

11.23 
10.    8 
11.19 
12.    1 
11.19 

9 
15 

15 
15 
12 

232 

185 
231 
260 
227 

183 

183 
189 
228 

189 

183 

160 
189 
226 

177 

136 
136 
136 
177 
136 

102 
99 
117 
118 
101 

RHODE    ISLAND 

•      ft      » 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

89 

99 
99 

91 

97 

i.  i 

12 

2 

.    2 

11 
0 

1.16 

2.29 
2.28 
6.    2 
2.29 
2.28 

16 
6 
15 
15 
9 

2.28 

6.    2 
6.    6 
2.28 
6.   2 

17 
18 
20 
19 
20 

3-31 
6.    6 
6.    6 
6.    1 

6.    6 

22 
23 
20 
26 
26 

6-    5 
6-   t 
9-    6 
6-    6 

6.    6 

28 
23 
26 
27 
26 

6.    6 
9.    3 
9.   6 
9-    3 

6.   6 

30 
30 
26 
32 
26 

11.22 

10.  8 
10.12 

11.  1 
10.12 

20 
30 
21 
32 
29 

11.23 

10.26 
10.12 
11.22 
11.    1 

2* 
26 
21 
26 
28 

11.23 
11.22 
10.12 
11.23 
11.22 

26 
20 
21 
26 
23 

12.    7 
11.22 

11.  1 

12.  2 
11.23 

19 
20 
20 
20 
18 

12.19 
11.23 
11.23 
12.19 
I*.    7 

16 

16 
11 
16 
16 

298 
269 
233 

298 
283 

283 
236 
209 
278 
239 

237 
230 
169 
236 

230 

232 

201 
161 
230 
209 

230 
198 
161 
192 

189 

See  reference  notes  folio  wing      Station  Index. 
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Tabls  3— Continued 

TEMPERATURE  EXTREMES  AND 

FREEZE  DATA 

NEW 

I  i/.i  6/80 
196A 

g 

1 

1 

Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16°  or 

below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 

below 

20°  or 
below 

16"  or 
below 

| 

0 

1 
8 

k 

o 

? 

8 

a 

k 

0 

1 

0 

k 
1 

o 

k 

o 

2 

8 

a 

15 
a 

a 

a 

1 

3 

0. 

a 

Q 

a 

a 
e2 

0 
Q 

d 

a 

H 

Id 
1      lB 

a     h 

01 

To 

a 

d 

§ 

Q 

a 
§ 

V 

H 

© 

d 

a 

8 

F- 

© 
& 

d 

i 

B 

ID 

1 

d 

E 
B 

VERMONT 

•      •     • 

NORTHEASTERN                  01 

bloomfield 
Chelsea 

enossurs  falls 
mc  1n00e  falls 
middlesex 

■9 

93 
93 
93 
92 

7-29. 

7-     1 
7-26 
7.29 

7.29. 

-23 

•  28 

•  23 

•  21 

■  20 

2.11. 
1.    1 
2.10 
1.    1 
1.   1 

A. 

A. 
A. 
A. 
A. 

6 
7 
6 
6 
6 

7 
15 
12 

9 

13 

A.    6 
A.12 
A.    6 
A.    6 
A.    6 

7 
18 
12 

9 
13 

A.20 
9.    3 

A.    6 
A-12 
A.    7 

24 
21 
12 
24 

24 

6.    6 
4.26 
A.lT 
9.21 

25 

26 
26 
28 

6.    7 
5.21 
5.21 
5-21 

31 
29 
29 
28 

9.13 
S.    1 
9.13 
9.16 
9.16 

26 
32 

29 
32 

30 

9-13 
9-13 
9.19 
10.    6 
10.    6 

26 
24 
28 
27 
22 

10.   6 
9.13 
10.    6 
10.    8 

10.    6 

18 
24 
22 
19 
22 

10. 
10. 
10. 
10. 
10. 

6 
6 

a 
e 
a 

16 
18 
16 
19 
17 

10.    8 
10.    8 
10.    8 
11.19 
11.19 

16 
13 
16 
15 
16 

189 

16A 
199 

227 
227 

113 
177 
189 
1*9 
189 

169 
133 
163 

179 
192 

99 
l»6 
172 
13« 

99 

119 
118 
118 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

MORRISVILLE    2 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH   DANVILLE 

91 
93 
77 

92 

90 

7. 26 
6-30 
7-    1. 
7.18 

7.28. 

•  16 

•  17 

•  20 

•  19 
-IA 

2.10 
2.10 
1.12 
2.10 
2.11. 

A. 
A. 
A. 
A. 
A. 

6 
6 

to 

6 
6 

10 
1A 
10 
10 
12 

A.    6 
A.    6 
A. 21 
A.    6 
A.    6 

10 
14 
19 
10 
12 

A-12 
A-12 

6>16 
A-17 
A.12 

24 
23 

24 
24 
24 

9.21 
9.21 

6*16 
9-21 

4.29 

26 

27 
24 
28 
26 

i.   6 
6.   6 
6.16 
5-21 
6.   6 

10 
31 
24 
28 

30 

9-13 
9.13 
9.12 
9.13 
9>12 

31 

30 
31 
30 
32 

9'16 
9-16 
9-13 
9-29 
9-13 

29 

27 
26 
28 
26 

10.    6 
10.    6 
9.16 
10.    6 
10.    6 

20 
21 
22 
23 

20 

10. 
10. 
10. 
10. 
10. 

6 

a 

7 

a 

6 

20 
16 
16 

17 
20 

10.    8 
10.    8 

10.    7 
11.19 
10.    8 

15 
16 
16 
11 
16 

189 

189 
180 
227 
189 

183 
189 

169 
189 

183 

177 
177 
92 
172 
177 

116 
118 
91 
131 
137 

99 
99 
88 
119 
98 

NORTHFIELD 
ROCHESTER 
SAINT    JOHNSBURY 
WATERBURY    1    NNE 
WEST    BURKE 

92 

93 

91 
92 

7-     1 

7.28 

7-    1. 
7.19 

•  20 

•  16 
.28 

1.    1 
2-10 
1.    1 

A. 
A. 
A. 

6 

7 
7 

13 
13 
5 

A.   6 
A-    7 
A.12 

13 

13 
19 

A.12 
A.    7 
9.22 

24 
13 
24 

A.17 
5-21 
6.   6 

25 
28 
26 

6*    3 

6.   6 
3-21 
6.19 

30 

32 
28 
32 

9.13 
9.13 
9-13 
9-13 
9-13 

26 
32 
31 
32 
25 

9>13 

9-16 
10-    6 
9.16 
9.13 

26 
26 
20 
28 
25 

10.    1 
10.    6 
10.    6 
10.    6 
9-19 

24 
20 
20 
23 
22 

10. 
10. 
10. 
10. 
10. 

6 
6 

6 

e 

6 

18 
20 
20 
19 
18 

10-    8 
10.    8 
10.    8 
11.23 
10.    8 

12 

9 
16 

6 
12 

189 
230 
18A 

183 

18A 
IT7 

177 
182 

116 

172 
118 
99 

102 

99 
115 
96 

WESTERN                              02 

BENNINGTON    2    NNW 

BURLINGTON    WB   AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET    1    S 

RUTLAND 

94 
96 

99 
9* 
9* 

7.26. 

7.28 

6-30 

6.30 

7.28 

.21 

•  9 
-    6 
.18 

•  IS 

1.15 
2.10 
2.12 
1.13 
1.19 

A. 
A. 
A. 
A. 

A. 

5 
5 

5 
5 

5 

1A 
3 
13 
10 
13 

A.    9 
A.    6 
A-    3 
A.   6 
A.   6 

1A 
18 
13 
18 
20 

A.    6 
A-il 
A'    6 
A.12 

A.    6 

21 
24 
22 
23 

20 

A.17 
A.26 
A.17 
9.    3 

A.12 

28 
27 
27 
27 

28 

9.21 

9.21 
9-21 
6.    6 
A.27 

30 
29 
32 
30 
29 

9.16 
9.13 
9.13 
9.13 
9.16 

2S 
32 
32 
29 
28 

9*16 

10-    9 
10.    1 
9.16 
9-16 

28 
27 
27 
25 
26 

10-    6 
10-    6 
10-    8 
10.    6 
10.    8 

24 
23 
15 
21 
19 

10. 

11. 

10. 
10. 
10. 

6 
19 
8 

a 
8 

19 
20 
15 
19 
19 

11.23 
11.22 
10.    8 
11.23 
11.29 

186 
227 
186 
189 
189 

183 
178 
189 
177 
189 

152 
162 
167 
136 
157 

116 
119 
119 
99 
IA2 

SAINT    ALBANS    BAY 

9* 

6-30 

-    8 

2.10 

A. 

3 

10 

A-    9 

10 

A-    9 

10 

A-    9 

10 

A.19 

32 

10.    7 

32 

10'    8 

28 

11.17 

20 

11. 

IT 

20 

- 

• 

226 

226 

186 

ITl 

SOUTHEASTERN                  03 

BELLOWS   FALLS 
CAVENOISH 
READS80R0    1    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

7.    1 
6>30 
7-    2. 
7.29. 
7.   2. 

•  17 
•21 
■18 
.23 
.22 

1. 13. 
1.    1 
2.28 
2.28 
1.13 

A.    6 
A.    6 
A.    6 
A.12 
A.   6 

20 
13 

20 
20 
16 

A.    6 
A.17 
A.    6 

A-12 

A.    6 

20 
22 

20 
20 
16 

A.lT 
6.    6 
A.17 
6.    6 
9.    3 

26 
28 
27 
27 

28 

32 

26 
32 
27 
30 

9.16 
9.13 
9.16 
8.    1 

9.16 

31 
30 
29 
32 
30 

10.   6 
9-16 

10.    7 
9-16 

10-   6 

28 
23 
26 
22 
26 

10.    8 
9.16 

10.    • 
9.16 

10.    > 

21 
23 

20 
22 
23 

11. 

10. 
10. 
10. 

11. 

6 
8 

6 
Zl 

ll-JJ 
10.   6 
11.2} 
10.    8 
11- 23 

189 

192 
169 

197 
189 

172 
102 
173 
102 
196 

139 

99 
102 

96 
139 

WOODSTOCK    3    E 

9* 

7.29 

.2! 

1.19 

A. 

5 

6 

A.    9 

6 

A.17 

24 

5.    3 

26 

6.    6 

30 

9-14 

32 

9-1* 

26 

10.   6 

18 

10. 

6 

16 

10-   • 

13 

186 

18A 

172 

136 

100 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

> 
< 

s 
a 

1 

< 

s 
a 

3 

oi 

o 
> 
< 

3 

a 
1 

oi 

> 

< 

1 

.B 

< 

§ 

1 

Ui 

01 
< 

1 

01 
en 

< 

i 

s 

> 

< 

1 

s 
< 

i 

01 

> 
< 

s 

a 

ft 

i 

> 

< 

a 
1 

n 
oi 

S 
> 

< 

01 

B 

01 

H 

en 
< 

01 

S 
■ 

STORRS,    CONNECTICUT 

1    INCH 

31.9 

34/28 

32.1 

~'~ 

35.3 

47/32 

46.9 

60/35 

- 

--/-- 

68.7 

85/55 

73.7 

86/63 

71.2 

80/60 

64.9 

..,.. 

53.2 

63/44 

44.3 

54/34 

34.4 

47/32 

86/— 

4    INCHES 

34.5 

40/30 

35.5 

--'-- 

38.9 

48/37 

50.6 

60/39 

- 

-'- 

" 

— /61 

76.3 

84/66 

72.7 

80/63 

- 

.-,-. 

57.0 

64/50 

48.0 

56/36 

37.7 

49/36 

- 

84/— 

8    INCHES 

36.8 

39/33 

36.2 

--/-- 

37.3 

42/35 

46.1 

52/39 

" 

--/-- 

66.5 

72/60 

69.9 

76/63 

67.1 

73/62 

- 

__,__ 

51.8 

59/-- 

45.8 

51/39 

37.3 

44/35 

- 

76/— 

KINGSTON,    RHODE    ISLAND 

4    INCHES 

31.0 

32/30 

30.7 

32/30 

33.4 

42/30 

43.8 

53/33 

" 

--/-- 

62.0 

74/52 

68.8 

76/61 

66.2 

75/59 

62.9 

74/53 

52.9 

62/45 

44.3 

51/34 

36.0 

46/32 

- 

76/30 

8    INCHES 

31.9 

33/31 

31.5 

33/30 

33.6 

40/31 

43.4 

49/33 

" 

-/-- 

61.8 

70/55 

69.0 

73/64 

66.7 

71/63 

63.6 

72/58 

54.2 

61/49 

45.2 

51/36 

36.3 

44/33 

- 

73/30 

•     12    INCHES 

34.6 

37/34 

33.8 

34/32 

34.4 

39/33 

42.9 

47/37 

" 

--/— 

58.6 

62/56 

67.0 

69/65 

65.7 

68/64 

65.4 

68/62 

53.6 

59/50 

45.2 

49/39 

36.8 

42/34 

69/32 

24    INCHES 

37.2 

39/35 

35.8 

36/35 

35.6 

38/35 

43.9 

47/39 

" 

-'- 

60.2 

64/57 

64.8 

67/63 

65.1 

67/64 

63.8 

67/60 

55.0 

60/51 

46.3 

50/40 

37.7 

42/35 

- 

67/35 

BURLINGTON,    VERMONT 

1    INCH 

29.7 

35/15 

" 

--/- 

31.0 

32/25 

38.9 

56/29 

57.9 

79/44 

65.7 

81/51 

- 

../„ 

- 

..,.. 

- 

_,_ 

- 

--,_ 

- 

--,-- 

- 

--/- 

- 

..,.. 

4    INCHES 

31.0 

35/23 

" 

--'- 

30.9 

32/26 

37.4 

53/30 

56.6 

73/46 

64.6 

76/53 

- 

_/_ 

- 

..,.. 

- 

— ,— 

- 

_,_ 

- 

_,-_ 

- 

..,.. 

- 

— /— 

8    INCHES 

32.4 

36/29 

" 

-/-- 

30.8 

31/27 

36.3 

49/30 

S5.1 

64/47 

63.2 

72/55 

- 

-/- 

- 

_,_ 

- 

-,.. 

- 

..,.. 

- 

-.,.. 

- 

—,-. 

- 

_,_ 

12    INCHES 

33.8 

37/31 

" 

—'— 

30.9 

31/28 

35.8 

47/30 

53.7 

62/46 

61.9 

69/55 

" 

"/- 

" 

-'-- 

" 

->- 

- 

-/- 

- 

-/- 

- 

__,_ 

- 

_,_ 

STORRS,    CONN. 
KINGSTON,     R.     I. 

BURLINGTON   U    OF    VT.,    VT. 


MONTHLY    AVERAGES    ARE    OBTAINED    BY    TAKING    THE    AVERAGE    OF    DAILY    MAX    AND   MIN   VALUES 

SLOPE    OF   GROUND,       DOWNHILL    LESS    THAN    3    PERCENT    TO   THE    NORTHEAST.       SOIL    TYPE,       WOODBRIDGE    LOAM.       GROUND    COVER-       GRASS    SOD 
INSTRUMENTATION,       3-LEVEL    BRISTOL    TEMPERATURE    RECOROER. 

MONTHLY    AVERAGES    (4    AND    8    INCHES)    ARE    OBTAINED    BY    TAKING    THE    AVERAGE    OF    DAILY   MAX    AND  MIN   VALUES.     12    AND    24    INCHES    BY    TAKING   THE 
AVERAGE    OF    SINGLE    DAILY    OBSERVATIONS    AT    5    P.M.       SLOPE    OF    GROUND,       LEVEL.       SOIL    TYPE,      BRI DGEHAMPTON    SILT    LOAM         GROUND    COVER- 
KENTUCKY    BLUEGRASS,     CLIPPED   TO    2    INCHES.       INSTRUMENTATION,       4-AND    6-INCH    DEPTH    -    THERMOCOUPLE    WITH    BENOIX-FRIEZ    RECORDER         12-    AN 
24-INCH    DEPTH    -    STANDARD    SOIL    THERMOMETERS. 

MONTHLY    AVERAGES    ARE    OBTAINED   BY    TAKING   THE    AVERAGE    OF    DAILY   MAX    AND   MIN   VALUES 

SLOPE    OF   GROUND,       LESS    THAN   5    PERCENT    TO    THE    NORTHWEST.       SOIL    TYPE,       MELROSE,     FINE    SANDY    LOAM        GROUND    COVER, 
INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANT AN    THERMOCOUPLES    CONNECTED   TO    A  BROWN    ELECTRONIK    POTENTIOMETER. 
•   JAN   -    SEPT    5    PM   READING.    OCT    -    DEC    MAX    AND    MIN. 


KENTUCKY  BLUEGRASS. 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Noy. 

Dec 

Annual 

CONNECTICUT 

CENTRAL   02 

COVENTRY 

EVAP 

DEP 

WIND 

~ 

- 

" 

- 

B   6.80 

B   6.11 

5.37 

4.60 

3.98 

2.60 

- 

- 

- 

MAINE 

NORTHERN   01 

CARIBOU    WB   AIRPORT 

EVAP 
DEP 

" 

" 

" 

- 

6    5.72 

5.90 

5.41 

3.87 

3.15 

" 

- 

" 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

3407 

2960 

2002 

2214 

2552 

B   2553 

. 

_ 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

- 

67.3 

74.1 

81.6 

73.0 

64.0 

50.4 

- 

_ 

_ 

MIN 

~ 

" 

- 

" 

43.7 

51.7 

59.9 

52.6 

45.7 

38.7 

- 

* 

- 

EUSTIS    2 

EVAP 
DEP 

" 

- 

- 

" 

4.79 

4.90 

4.73 

3.71 

3.02 

" 

- 

" 

" 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B      851 

772 

382 

42  7 

465 

465 

- 

_ 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

- 

67.3 

76.5 

83.6 

72.9 

- 

- 

- 

- 

_ 

MIN 

~ 

~ 

" 

~ 

45.7 

52.2 

61.6 

51.2 

- 

- 

- 

- 

- 

COASTAL    03 

NEW   GLOUCESTER 

EVAP 
DEP 

- 

- 

" 

- 

5.96 

6.63 

5.06 

4.04 

4.19 

" 

- 

" 

- 

WIND 

- 

~ 

~ 

- 

B    1922 

1564 

1266 

1373 

B    1083 

- 

. 

. 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

- 

72.1 

80.0 

83.7 

75.5 

70.5 

- 

- 

- 

- 

MIN 

" 

" 

~ 

- 

46.3 

55.2 

61.6 

53.7 

46.9 

- 

- 

" 

- 

MASSACHUSETTS 

COASTAL   03 

ROCHESTER 

EVAP 
DEP 

- 

- 

- 

B   2.68 

5.75 

5.21 

4.26 

4.01 

2.97 

1.90 

- 

" 

" 

WIND 

~ 

- 

- 

B    1603 

1541 

1067 

1022 

840 

817 

713 

- 

_ 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

57.6 

74.0 

81.2 

83.5 

80.8 

75.5 

61.1 

54.0 

- 

- 

MIN 

~ 

" 

" 

38. 6 

47.2 

56.2 

63.6 

56.6 

52.4 

41.1 

35.8 

" 

- 

NEW   HAMPSHIRE 

SOUTHERN   02 

LAKEPORT    2 

EVAP 
DEP 

" 

" 

- 

" 

B   5.89 

6.59 

5.90 

5.49 

B    3.98 

" 

" 

" 

" 

WIND 

~ 

- 

- 

- 

B      930 

855 

315 

635 

585 

- 

- 

_ 

. 

MAX 

- 

- 

- 

- 

70.9 

77.7 

82.8 

74.0 

68.5 

56.1 

- 

- 

- 

MIN 

~ 

" 

" 

" 

44.7 

50.6 

60.0 

51.4 

47.1 

36.1 

- 

- 

- 

MASSABESIC    LAKE 

EVAP 

- 

- 

- 

2.59 

5.94 

6.14 

B    5.38 

4.68 

3.74 

2.14 

_ 

_ 

_ 

DEP 

_ 

- 

- 

- 

1.40 

.91 

-      .63 

-      .36 

.35 

-      .15 

- 

- 

_ 

WIND 

~ 

- 

- 

1010 

1183 

1070 

638 

691 

648 

702 

783 

- 

- 

RHODE    ISLAND 

KINGSTON 

EVAP 
DEP 

" 

- 

- 

" 

" 

B   6.14 

4.97 

4.37 

4.08 

B   2.52 

" 

" 

- 

WINO 

_ 

" 

~ 

- 

2988 

2242 

2427 

1891 

2294 

2094 

- 

- 

- 

VERMONT 

WESTERN   02 

ESSEX    JUNCTION    1    N 

EVAP 
DEP 

- 

- 

- 

- 

5.52 

6.83 

5.77 

4.85 

3.63 

2.13 

" 

- 

- 

WIND 

- 

- 

~ 

- 

1610 

1828 

1401 

1543 

1518 

1481 

- 

- 

- 

MAX 

~ 

- 

- 

- 

72.7 

80.0 

86.4 

77.3 

71.1 

57.1 

- 

- 

- 

MIN 

" 

~ 

50.2 

56.6 

64.3 

56.2 

49.5 

40.5 

" 

~ 

- 

otee    follo»in 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAkERSVULE 

BALTIC 

8ARKHAMSTE0 

BLOOMFIELP 
•BRIDGEPORT  WB  AP 
BROOKLYN 
BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 
CANDLEWOOD  LAKE 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  \    S 

COVENTRY 
CREAM  MILL 


DAWSON  LAKE 

EASTFORD 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 
HARTFORD 

HARTFORD  BRMNARO  ELD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  4  w 
MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  we  AIRPORT 
NEWINOTON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  RRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 
PUTNAM  LAKE 
PUTNAM  WATER  WORKS 
ROCKVILLE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORO 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON  OAM 

STORRS 

THOMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERAURY  RADIO  W8RY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORO 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 


BRASSUA  DAM 
BRIOGEWATER 
BRIDGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CLAYTON  LAKE  2 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2  SSE 

EUSTIS  2 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAO 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIODLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 
NEW  GLOUCESTER 
*OLO  TOWN  FAA  AIRPORT 

oouossoc 

*ORONO 
ORONO  2 
PATTEN 
PATTEN  1  S 
PORTLAND 
PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  SSE 

RUMFORO 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SKOWHEGAN 

50UTH  ANDOVER 
SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SPRINGFIELD 

SQUA  PAN  DAM 

SWANS  FALLS 

TELOS  OAM 

THE  FORKS 

UPPER  OAM 

VAN  BUREN  2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WEST  FORKS 
WOODLAND 


County 


NEW   HAVEN 

LITCHFIELD 

NEW    LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELO 

INDHAM 
LITCHFIELD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 


3207 
1446 
3*51 
1496 

3857 

89  03 


IODLESEX 

02  NEW  LONDON 
■2  HARTFORD 
2  TOLLAND 

01[LITCHFIELD 
02, FAIRFIELD 
02 I  NEW  HAVEN 
02! WINDHAM 


NEW  LONDON 
HARTFORO 
HARTFORD 
HARTFORD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 
443  02  HARTFORD 
488 |02; TOLLAND 
767  02  MIDDLESEX 
790 1 03  NEW  HAVEN 


I  SOU 
507' 
M25  0  2 
5273  03 
5285 ' 02 
5445(01 
5510)03 
5641  02 
5893  03 
5910:02 


WINOHAM 
NEW  HAVEN 
HARTFORO 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  LONDON 


|6131  102  NEW  LONDON 
16597 I 02  NEW  HAVEN 
16655  03iFAIRFIELO 
6660  '  02  WINDHAM 
6942,02 j TOLLAND 
6966'01  LITCHFIELD 
7002!02JFAIRFIELD 
|7109i01 jLITCHFIELO 
,7157102 jFAIRFIELD 
,7373'01 |LITCHFIELD 

7432; 02i HARTFORD 
7904  02, TOLL AND 
I  7946  02! TOLLAND 
7970  03'FAIRFIELD 
9065  02  FAIRFIELD 
■8136 |02[TOLLAND 
[8330'Ol.LITCHFIELD 
J  8436,01  LITCHFIELD 
8488!02| FAIRFIELD 
8916|02|NEW  HAVEN 

9007 '02! NEW  HAVEN 
9Q67I03MIDDLESEX 
9162; 02, HARTFORO 
1 ' HARTFORD 


HARTF< 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 


10273  02  I  KENNEBEC 
'0275  132  KENNEBEC 
■0355  02  PENOBSCOT 
I  0371! 03  HANCOCK 
|0480l03  WALDO 
I  0600  I  01  SOMERSET 
10814  101  SOMERSET 
I  0633  01  AROOSTOOK 
j 0844: 02 (CUMBERLAND 
0934| 03 'CUMBERLAND 


1  175 

01 

AROOSTOOK 

1472 

01 

AROOSTOOK 

1479 

C  1 

AROOSTOOK 

0  2 

PENOBSCOT 

1823 

03 

LINCOLN 

2426 

03 

WASHINGTON 

2442 

0? 

PISCATAQUIS 

2620  03 

HANCOCK 

2700  01 

FRANKLIN 

2702  01 

FRANKLIN 

2765  02 

FRANKLIN 

2866 '01 

AROOSTOOK 

2878,01 

AROOSTOOK 

3046! 02 

KENNEBEC 

3110 ' 01 

OXFORD 

3261102 

WASHINGTON 

3353  01 

PISCATAQUIS 

3651  01 

AROOSTOOK 

3800,02 

CUMBERLAND 

3892  01 

AROOSTOOK 

3897 

01 

AROOSTOOK 

4086 

01 

SOMERSET 

41B3 

WASHINGTON 

-5  66 

02 

ANOROSCOGGII 

SOMERSET 

4878-03 

WASHINGTON 

4927  02 

SOMERSET 

5261 

01 

OXFORD 

5304 

01 

PENOBSCOT 

5309 

01 

PENOBSCOT 

5460 

01 

SOMERSET 

5686  03 

CUMBERLAND 

6425' 02 

PENOBSCOT 

6427  01 

FRANKLIN 

5430:02 

PEN08SCOT 

6435  02 

PENOBSCOT 

6585  01 

PENOBSCOT 

S593 

01 

PENOBSCOT 

£900 

"3 

CUMBERLAND 

6905 

03 

CUMBERLAND 

6937 

0] 

AROOSTOOK 

717*. 

01 

PISCATAQUIS 

7250 

03 

KNOX 

7255 

03 

KNOX 

7  3  25 

0? 

OXFORD 

7  3  30 

0? 

OXFORD 

7335 

02 

OXFORD 

7*07 

D] 

AROOSTOOK 

7479 

03 

YORK 

7627 

02 

SOMERSET 

7940 

01 

OXFORD 

8301 

03 

HANCOCK 

1353 

02 

PENOBSCOT 

8m 

0] 

AROOSTOOK 

8641 

02 

OXFORD 

3b88 

01 

PISCATAQUIS 

JT21 

01 

SOMERSET 

8942 

01 

OXFORD 

1965 

01 

AROOSTOOK 

9151 

02 

KENNEBEC 

9314 

0? 

YORK 

936 'J 

U2 

PENOBSCOT 

938? 

01 

SOMERSET 

'891 

WASHINGTON 

41  20 
41  50 
41  37 
41  56 

41  50 
41  10 
41  47 
41  39 
41  48 
41  29 

41  28 
41  34 
41  48 
41  46 
41  54 
1  23 
1  21 
41  54 
1  14 
41  57 


1  21 

41 
1 

1  56 

1  36 

1  24 

1  46 

1  45 

41  33 

41  12 

1  30 
1  24 
1  53 

1  16 

1  42 
1  58 
1  20 
1  23 
1  07 
41  32 

1  35 
1  30 
41  05 
41  56 
41  52 
41  35 
41  16 
41  59 
41  15 
41  43 

41  39 

42  00 
41  57 

41  08 
41  23 

41  48 
41  42 


46  08 

45  38 
44  39 


45  59 
43  40 
3  39 


5  15 

45  23 

45  09 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  08 

71  57 
73  29 

72  56 

73  28 

72  31 

72  17 
72  56 

72  21 

73  19 
73  21 
72  59 

72  05 

73  15 
73  22 

72  03 


71  54 

72  11 
72  29 

7?  11 

72  43 

73  05 

72  26 

72  54 
72  05 
72  53 

72  44 

73  13 
72  46 
72  43 


feara  oi 

record 


73  25 

72  04 

37 
20 

71  51 

270 

72  57 

420 

73  38 

300 

71  56 

280 

72  26 

510 

73  26 

220 

73  32 

785 

73  27 

1015 

73  21 

300 

73  18 

640 

72  49 

410 

72  17 

680 

72  18 

540 

73  33 

190 

73  10 

7?  15 

650 

73  03 

550 

73  07 

580 

73  09 

320 

73  02 

605 

73  02 

160 

72  26 

40 

72  47 

275 

72  58 

1180 

72  57 

580 

73  08 

600 

72  57 

850 

73  16 

960 

69  47 

250 

69  48 

350 

68  49 

202 

68  12 

30 

69  00 

20 

69  54 

395 

69  49 

1060 

67  51 

450 

70  43 

600 

69  56 

70 

68  01 

624 

69  32 

1000 

69  32 

1000 

69  13 

360 

69  31 

210 

67  00 

79 

69  17 

68  26 

24 

70  28 

1170 

70  29 

1190 

70  09 

390 

67  46 

300 

68  36 

530 

69  47 

140 

70  58 

700 

67  47 

290 

69  35 

1060  1 

67  59 

380 

70  48 

290 

67  47 

493 

67  50 

410 

70  16 

1180 

67  39 

185 

70  14 

162 

70  12 

1160 

67  28 

69  53 

260 

70  55 

1460 

68  42 

360 

68  41 

405 

69  43 

1028 

70  18 

501 

68  40 

124 

70  47 

1510 

68  42 

115 

68  41 

120 

68  27 

700 

68  27 

800 

70  15 

65 

70  19 

61 

68  00 

606 

69  11 

965 

69  07 

40 

69  07 

70 

70  3  2 

630 

70  33 

505 

70  33 

510 

66  53 

580 

70  47 

2  BO 

69  43 

169 

70  44 

660 

68  18 

15 

68  06 

440 

68  20 

610 

70  59 

400 

69  08 

960 

69  58 

600 

70  52 

1484 

67  57 

510 

69  39 

89 

70  37 

150 

68  39 

160 

70  01 

1240 

67  24 

140 
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or  closed 
during  ft. 
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to 
tables 
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2 
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12  3 

1    2  3 


1  2  3   C 

1  2  3   C 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3   C 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

2 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3   C 

12  3 


1  2  34 
1  2  3 
12  3 
1    2    3 


1  2  3 
12  3 
12    3 


Station 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASMBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE    FALLS   DAM 

BEOFORO 

BEECMWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 


H»ro 


TER  1 


BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CAMP  WELLFLEET 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

CUMMINGTON  HILL 
EAST  BRIMFIELD  OAM 
EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 
FRANKLIN 


HARDWICK 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 

H INGHAM 

HODGES  VILLAGE  DAM 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

HUB6AR0ST0N 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDOLEBORO 

MIDOLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
»NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE 
NORTHBRIDGE  2 
NORWOOD 
PELHAM 
PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

OUABBIN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STERLING  3  NW 

STOCKBRIOGE 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WEST  GRANVILLE 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WlNCHENDON  NO  2 
WOODS  HOLE 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BENTON  5  SW 
BERLIN 
BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

BRADFORD 

BRISTOL 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CLEAR  BROOK 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

OURHAM 

EAST    DEERING 

EPPING 

ERROL 

EVERET 

FA6YAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

GILMANTON 

GILMANTON    2    E 

GRAFTON 


DAM 


GREENVILLE 

HANOVER 

HILLS80R0  2  W 
HOPKINTON  DAM 
HUDSON 

JEFFERSON  4  S 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 


County 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDOLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 
WORCESTER 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

BARNSTABLE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
IDOLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 
BRISTOL 
WORCESTER 
MIDOLESEX 
NORFOLK 

WORCESTER 
M  IODLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

HAMPSHIRE 

ESSEX 

MIDOLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 
ESSEX 

FRANKLIN 
WORCESTER 

WORCESTER 
NORFOLK 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
BARNSTABLE 
WORCESTER 
IDOLESEX 
PLYMOUTH 
ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 
BRISTOL 
FRANKLIN 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
IODLESEX 
HAMPOEN 
WORCESTER 
WORCESTER 


4475 
4460 
4556 


02 

01  BERKSHIRE 
03  BRISTOL 
WORCESTER 
FRANKLIN 
NORFOLK 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

HAMPOEN 

HAMPDEN 

HAMPDEN 


NORFOLK 
MIDOLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPOEN 

WORCESTER 

BARNS1 

WORCESTER 

WORCESTER 


BLE 


GRAFTON 

GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

BELKNAP 

SULLIVAN 
GRAFTON 
COOS 

MERRIMACK 
CARROLL 
COOS 

CHESHIRE 
STRAFFORO 
ILLSBORO 
ROCKINGHAM 

COOS 

HILLSBORO 

COOS 

COOS 

CHESHIRE 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

BELKNAP 

BELKNAP 

GRAFTON 


HILLSBORO 
GRAFTON 
02  HILLSBORO 
02  MERRIMACK 

02  HILLSBORO 

01  COOS 

02  CHESHIRE 
02  BELKNAP 
02! BELKNAP 
01 [COOS 


42  39 
42  24 
42  39 

42  19 
42  26 
42  28 
42  13 
42  17 
42  38 
42  13 

42  22 
42  21 

41  57 

42  03 
42  07 
41  54 

41  40 

42  18 
42  24 
42  20 

42  24 
42  28 
42  07 


42  35 

42  36 
42  21 


42  14 
42  07 
42  12 


42  40 
2  17 
42  42 
42  39 
42  03 
42  05 

41  53 

42  36 


41  38 

42  50 
42  28 
42  07 
42  07 
42  11 
42  24 
42  01 

42  25 

42  32 

42  26 

42  31 

41  59 

42  04 

42  22 
42  31 

41  47 

42  39 

42  32 
41  46 

41  50 

42  37 
42  03 
42  09 
42  27 
42  07 

2  27 
2  28 

42  17 

1  54 

2  36 
42  37 
42  11 
42  16 
42  22 
42  10 

2  07 
42  05 

2  08 


1  32 
42  1 

2  18 


44  16 

45  05 
2  46 


43  42 

3  07 
43  11 

2  47 

4  22 

42  55 

43  33 
43  32 


73  06 
72  32 
71  33 

71  2* 

72  02 

71  17 

70  49 

72  2 
72  07 

71  07 

71  01 

71  43 

70  57 

71  I 

71  54 
69  59 

69  97 

72  99 
72  51 
71  09 

71  41 

72  56 
72  08 
71  35 

70  40 

70  31 

71  10 
71  46 
71  25 
71  25 

71  59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 

72  49 

70  55 

71  53 

72  36 
72  58 

72  01 
70  16 

70  52 
72  52 

71  10 
71  19 
71  12 
71  34 

70  55 

71  01 

71  31 

70  04 

70  56 

70  55 

72  21 

71  41 
71 


73  1 

72  11 

73  18 
72  55 
70  42 

70  12 
72  17 

71  08 
70  55 
70  36 

70 


72  35 
71  49 
71  48 

73  18 

71  04 

72  13 
72  33 

71  15 

72  15 

73  09 
72  16 
72  42 

72  58 

71  26 

71  19 

73  09 

72  33 
72  03 

70  40 

71  52 

71  49 


71  53 
71  56 
71  10 


71  38 

71  42 

71  28 

72  21 
71  38 
71  30 
71  30 
71  07 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 
71  04 

71  06 

71  39 

71  27 

71  1 

72  09 
71  40 
71  39 
71  25 
71  22 
71  57 

71  49 

72  17 
71  56 
71  45 
71  26 

71  29 

72  17 
71  28 
71  28 
71  34 


Years  ol 
record 
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tables 


1    2  3 
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2 

1    2  3 

.    2  3 

1    2  3 

1    2  3 

1   2  3 


1    2    3   C 
1    2    3 
12   3 


1    2    3 

1    2    34 
1    2    3  C 


12  3 

12  3 

12  3 

1    2  3 

12  3 


12   3 
1    2   3  C 

1    2    3 


1    2    3   C 
1    2    3 
12    3 
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tables 

LANOAFF 

4568 

01 

GRAFTON 

5 

44  11 

71  54 

960 

c 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

4656 

■:>2 

GRAFTON 

5 

43  38 

72  19 

362 

20 

20 

1  2  3 

LINCOLN 

4732 

02 

GRAFTON 

10 

44  03 

71  40 

630 

43 

2    C 

MAC  OOWELL  DAM 

SOI? 

02 

HILLSBORO 

10 

42  54 

71  59 

965 

15 

2    C 

MANCHESTER 

5072 

02 

HILLSBORO 

10 

43  00 

71  28 

170 

33 

69 

12  3 

MARLOW 

5150 

02 

CHESHIRE 

5 

43  07 

72  12 

1180 

14 

2 

MASSABESIC  LAKE 

5211.02'HILLSBORO 

10 

42  59 

71  24 

250 

24 

24 

24 

1  2  34 

MILAN  7  N 

5400  01 ! COOS 

1 

44  41 

71  13 

1180 

49 

2 

MlLFORD 

5412 

02 

HILLSBORO 

42  49 

71  39 

300 

21 

2 

MOUNT  SUNAPEE 

5629 

02 

MERRIMACK 

5 

43  20 

72  05 

1260 

7 

7 

12  3 

MOUNT  WASHINGTON 

5639 

01 

COOS 

1 

44  16 

71  18 

6262 

31 

31 

1  2  3  C 

NASHUA  2  NNW 

5712 

02 

HILLSBORO 

10 

42  47 

71  29 

140 

80 

BO 

12  3 

NEW  DURHAM  3  NNW 

5780 

02 

STRAFFORD 

10 

43  29 

71  11 

640 

C 

NEWPORT 

5868 

02 

SULLIVAN 

5 

43  22 

72  10 

900 

34 

2 

NORTHWOOD 

6368 

02 

ROCKINGHAM 

4 

43  12 

71  09 

570 

9 

9 

12  3 

OTTER  BROOK  DAM 

6550 

02 

CHESHIRE 

5 

42  57 

72  14 

680 

2    C 

PETER60RO  2  S 

6697  02 

10 

42  51 

71  57 

1020 

16 

16 

1  2  3 

PINKHAH  NOTCH 

6813 

01 

COOS 

13 

44  16 

71  15 

2000 

34 

34 

1  2  3  C 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6(356 

01 

COOS 

5 

45  03 

71  23 

1350 

C 

PLYMOUTH  1  E 

69t,5 

02 

GRAFTON 

10 

43  46 

71  40 

560 

13 

13 

1  2  3 

PORTSMOUTH 

6960 

02 

ROCKINGHAM 

4 

43  04 

70  47 

40 

11 

11 

1  2  3 

SOUTH  DANBURY 

7967 

02 

MERRIMACK 

10 

43  29 

71  53 

690 

23 

2 

SOUTH  LYNDEBORO 

6081 

02 

HILLSBORO 

10 

42  53 

71  47 

646 

21 

2 

SOUTH  WEARE 

8194 

02 

HILLSBORO 

43  03 

71  43 

700 

21 

2 

SUNAPEE 

8502 

02 

SULLIVAN 

5 

43  23 

72  05 

1030 

c 

SURRY  MOUNTAIN  OAM 

6539 

CHESHIRE 

5 

43  00 

72  19 

550 

16 

25 

1  2  3  C 

TAMWORTH  2 

86  10 

02 

CARROLL 

10 

43  51 

500 

2 

2 

1  2  3 

WALPOLE  2 

8  85  5 

02 

CHESHIRE 

5 

43  05 

72  26 

430 

13 

2 

WARREN 

6885 

01 

GRAFTON 

10 

43  55 

71  53 

700 

c 

WATERVILLE  VALLEY 

9960 

02 

GRAFTON 

10 

43  57 

71  30 

1500 

s 

WEST  HENNIKER 

9291 

02 

MERRIMACK 

10 

43  10 

71  51 

900 

9 

MAR 

2 

WEST  RUMNEY 

9474 

01 

GRAFTON 

10 

43  48 

71  51 

360 

29 

2 

WHITEFIELD 

9618 

01 

COOS 

5 

44  23 

71  37 

1080 

25 

2 

WINCHESTER 

9726 

02 

CHESHIRE 

5  42  46 

72  23 

450 

C 

WINDHAM 

9740 

02  ROCKINGHAM 

10J42  47 

71  19 

174 

16 

16 

12  3 

W0LFE80R0 

9866 

02 'CARROLL 

10  43  36 

71  14 

732 

2 

2 

1  2  3 

WOODSTOCK 

99*0 j 02  GRAFTON 

10  43  59 

71  41 

720 

22 

22 

12  3 

YORK  POND 

9966 

01 

COOS 

5 

44  30 

71  20 

1590 

33 

2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

DB96 

01 

NEWPORT 

A 

41  10 

71  35 

110 

64 

87 

1  2  3  C 

GREENVILLE 

3306 

01 

PROVIDENCE 

41  53 

71  34 

420 

18 

26 

1  2  3 

KINGSTON 

4266 

01 

WASHINGTON 

41  29 

71  32 

100 

75 

75 

8 

1  2  34  G 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

4  41  31 

71  19 

20 

7 

7 

1  2  3 

NEWPORT  WATER  WORKS 

5225 

01 

NEWPORT 

41  30 

71  18 

10 

C 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6698 

01 

PROVIDENCE 

41  44 

71  26 

51 

15 

15 

1  2  3  C 

WOONSOCKET 

9423 

01 

PROVIDENCE 

4 

41  59 

71  29 

160 

9 

2    C 

VERMONT 

BALL  MOUNTAIN  OAM 

0277 

03 

WINOHAM 

5 

43  07 

72  48 

1130 

C 

BELLOWS  FALLS 

0499  03 

WINDHAM 

5 

43  08 

72  27 

300 

17 

57 

1  2  3 

BENNINGTON  2  NNW 

0563  02 

BENNINGTON 

8 

42  55 

73  13 

670 

13 

13 

12  3 

BETHEL  4  N 

0661  01 

WINDSOR 

5 

43  53 

72  38 

660 

7 

2 

BLOOMFIELD 

0690  101 

ESSEX 

5 

44  47 

71  35 

1040 

57 

1  2  3  C 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076  02 

CHITTENDEN 

2 

44  26 

73  12 

400 

G 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081  02ICHITTENDEN 

2 

44  28 

73  09 

332 

76 

123 

1  2  3  C 

CANAAN 

1213  01 'ESSEX 

5 

45  00 

71  32 

1060 

25 

2 

CAVENDISH 

1243I03|WINDSOR 

5 

43  23 

72  36 

800 

59 

60 

1  2  3 

CHELSEA 

1360, OI1ORAN6E 

5 

43  58 

72  28 

750 

69 

77 

1  2  3 
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CHITTENDEN 

1433 

0  2 

RUTLAND 

2 

43  42 

72  57 

1000 

16 

2 

CORINTH 

1565 

01 

ORANGE 

5 

44  02 

72  17 

1140 

C 

CORNWALL 

1580 

02 

ADDISON 

2 

43  57 

73  13 

340 

67 

77 

12  3 

OANVILLE 

1715 

01 

CALEDONIA 

5 

44  25 

72  08 

1390 

9 

2 

DORSET  1  S 

1766 

02 

BENNINGTON 

2 

43  15 

73  06 

980 

24 

24 

12  3 

ENOSBURG  FALLS 

2769 

01 

FRANKLIN 

2 

44  55 

72  48 

422 

68 

68 

12  3 

ESSEX  JUNCTION  1  N 

2863 

02 

CHITTENDEN 

2 

44  31 

73  07 

344 

2 

GILMAN 

3341 

01 

ESSEX 

5 

44  25 

71  43 

650 

33 

2 

GRAFTON 

3400 

03 

WINDHAM 

5 

43  11 

72  37 

1190 

C 

HIGHGATE  FALLS 

3914 

02 

FRANKLIN 

2 

44  56 

73  03 

150 

HUNTINGTON  CENTER 

4052 

02 

CHITTENDEN 

2 

44  17 

72  58 

700 

9 

2 

MANCHESTER  CENTER 

<.R8;? 

02 

BENNINGTON 

6 

43  11 

73  02 

880 

10 

2 

MANCHESTER  DEPOT 

4B67 

02 

BENNINGTON 

8 

43  10 

73  03 

700 

C 

MAYS  MILL 

5029 

03 

WINDHAM 

9 

42  49 

72  44 

825 

50 

2 

MC  INDOE  FALLS 

5044 

01 

CALEDONIA 

5 

44  16 

72  04 

480 

32 

1  2  3 

MIDDLESEX 

5132 

01 

WASHINGTON 

2 

44  18 

72  41 

459 

43 

43 

1  2  3 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

5?78 

01 

WASHINGTON 

2 

44  12 

72  34 

1122 

18 

18 

12  3 

MORRISVILLE 

5366 

01 

LAMOILLE 

2 

44  34 

72  36 

680 

C 

MORRISVILLE  2 

5376 

01 

LAMOILLE 

2 

44  3* 

72  36 

680 

2 

2 

1  2  3 

MOUNT  MANSFIELD 

5*16 

01 

LAMOILLE 

16 

44  32 

72  49 

3960 

11 

11 

12  3 

NEWFANE 

9492 

03 

WINDHAM 

9 

43  00 

72  36 

470 

24 

2   C 

NEWPORT 

S5i.z 

01 

ORLEANS 

16 

44  56 

72  12 

766 

34 

34 

1  2  3  C 

NORTH  DANVILLE 

5632 

01 

CALEDONIA 

44  28 

72  07 

1140 

7 

1  2  3  C 

NORTHFIELD 

5733 

01 

WASHINGTON 

2 

44  08 

72  40 

810 

76 

76 

1  2  3  C 

NORTH  HARTLAND  DAM 

5766 

03 

WINDSOR 

9 

43  36 

72  21 

570 

C 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

59S2 

WINDSOR 

9 

43  20 

72  30 

560 

C 

PERU 

6335 

03 

BENNINGTON 

9 

43  14 

72  54 

1660 

25 

2 

PLYMOUTH  UNION 

01 

WINDSOR 

43  32 

72  44 

1220 

9 

2 

READING  HILL 

67<,6 

01 

WINOSOR 

5 

43  31 

72  34 

1480 

25 

2 

READSBORO  1  SSE 

676] 

03 

BENNINGTON 

9 

42  45 

72  56 

1120 

14 

42 

1  2  3 

ROCHESTER 

6893 

01 

WINOSOR 

5 

43  51 

72  49 

370 

1 

35 

1  2  3 

RUTLAND 

6995 

02 

RUTLAND 

2 

43  36 

72  58 

620 

46 

48 

1  2  3 

SAINT  ALBANS  BAY 

7026  02 

FRANKLIN 

2 

44  4B 

73  10 

110 

7 

7 

1  2  3 

SAINT  JOHNSBURY 

7054l01 

CALEDONIA 

9  44  25 

72  01 

699 

70 

1  2  3  C 

SALISBURY 

7098  02  ADDISON 

2|  43  54 

73  06 

370 

18 

2 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

7142  03  BENNINGTON 

5  42  54 

73  00 

2270 

38 

2 

SEARSBURG  STATION 

7152  03.WINDHAM 

5  42  52 

72  55 

1560 

39 

2   C 

SOMERSET 

7401 103  WINDHAM 

9 

42  56 

72  57 

2080 

52 

52 

1  2  3 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 1 03 

WINDHAM 

9 

43  12 

72  49 

1140 

25 

2 

SOUTH  NEWBURY 

7646 

01 

ORANGE 

9 

44  03 

72  05 

470 

20 

2 

STOCKBRIOGE 

8057 

01 

WINDSOR 

9 

43  47 

72  45 

740 

C 

TOWNSHEND  OAM 

6426 

03 

WINOHAM 

9 

43  03 

72  42 

510 

C 

TYSON 

8512 

01 

WINDSOR 

5  43  27 

72  42 

1070 

c 

UNION  VILLAGE  OAM 

8556; 03 

ORANGE 

5  43  48 

72  16 

463 

15 

2   C 

VERNON 

WINDHAM 

5 '42  46 

72  31 

225 

14 

66 

1  2  3 
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72  51 
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8747103  WINDHAM 

5  43  03 

72  47 

980 

24 

2 
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2  44  21 

72  45 

875 

7 

7 

1  2  3 
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9099|01  CALEDONIA 

5 

44  39 

71  39 

900 

16 

34 

1  2  3 
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9735 1 03 
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5 

42  47 

72  95 

1450 

41 

2 
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03 

WINDSOR 

5 

43  36 

72  28 

650 
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8-HUDSON,       9-KENNEBECi       10-MERRIMACK,       11-PEN0B5C0T ,       12 -PRE SUMPS COT , 


NEW   NAME 

CONNECTICUT 

EASTFORD 

MAINE 
RUMFORO    1    SSE 


CHANGES     IN    STATION    NAME 
FORMER   NAME 


NATCHAUG    RS 
RUM FORD    1    S 


NOVEMBER    1963 


MASSACHUSETTS 
NORTHBRIDGE    2 
WINCHENDON   NO.    2 

NEW  HAMPSHIRE 
PLYMOUTH    1    E 


NORTHBRIOGE 

WINCHENDON    1    NNE 


FEBRUARY    1 

JULY    4,    1962 

DECEMBER    11 


VERMONT 
WHITINGHAM    2    W 

CONNECTICUT 
EASTFORD 

MAINE 
EAST PORT 

GARDINER 


WHITINGHAM    3    W 
RELOCATION   AND   CHANGES   OF    EQUIPMENT 


EQUIPMENT   MOVED    1.6   MILES    NNE 


EQUIPMENT   MOVED    1600    FEET    S5W 
EQUIPMENT   MOVED   50   FEET   WSW 


SEPTEMBER   23,     1963 
OCTOBER    16 


HOULTON   I 
JACKMAN 


EQUIPMENT   MOVED   0.4   MILE    ESE 


EQUIPMENT   MOVED   60   FEET   NE 


MAY    13,     1952 
OCTOBER    1,    1963 


RUMFORD    1    SSE 


EQUIPMENT   MOVED   0.55   MILE    SE 


NOVEMBER    1963 


MASSACHUSETTS 

BUFFUMVILLE    DAM 
LOWELL 
NORTHBRIDGE    2 

PERU 

SPRINGFIELD   ARMORY 

WINCHENDON   NO.    2 

NEW   HAMPSHIRE 

EVERETT    DAM 
JEFFERSON  4   S 

MOUNT   SUNAPEE 

PLYMOUTH 

PLYMOUTH 


STANDARD   RAIN   GAGE    INSTALLED 

STANDARD   RAIN  GAGE   MOVED 

PUBLICATION   OF    PRECIPITATION   DATA    AUTHORIZED 

EQUIPMENT  MOVED  2.3  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  250  FEET  ENE 
NO  MOVE    -   NAME   CHANGE   ONLY 


RECORDING   GAGE   MOVED    150   FEET   N 
EQUIPMENT   MOVED   0.2   MILE    NNW 
TEMPERATURE  EQUIPMENT   MOVEO   60   FEET 
EQUIPMENT   MOVED   0.4   MILE   N 
EQUIPMENT   MOVED   0.4  MILE    S 


SW,    STANDARD   RAIN   GAGE    MOVED    30   FEET   SW 


JUNE  25 
JUNE  17 
FEBRUARY    1 


SEPTEMBER    16 


PLYMOUTH    1    E 

VERMONT 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 
MAYS    MILL 
PERU 

ROCHESTER 
ROCHESTER 
WHITINGHAM   2    I 


EQUIPMENT   MOVED    1.1    MILES   ENE 


STANDARD    RAIN 
STANDARD    RAIN 


GAGE    MOVED    100 
GAGE    MOVED   0.1 


STANDARD   RAIN   GAGE   MOVEO    1.6   MILES    SSW 

TEMPERATURE   EQUIPMENT    INSTALLED 

NO  MOVE   -  CORRECTION    TO   DISTANCE   FROM   POST   OFFICE 


OECEMBER    11 


OCTOBER    21 
SEPTEMBER    23 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst  for  Northern  and  Central  New  England  (  Main. 

New   Hampshire     Vermont,  and  Massachusetts  )   at  Room  1000,   U.  S.   Custom  House.   Boston,   Massachusetts    02109,  or  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst  for  Southern    ' 

New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Box  U-87,   University  of  Connecticut,  Storrs.  Connecticut    06268,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  mile.. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mln  In 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


tt  Mount  Washington,   Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  averages  for  divisions. 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.       Data  will  be  published  in  the  July  or  August,  or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  60  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washingto 


D.   C.     20402. 
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